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IBBERTSON,  Jules-César,  |Miii- 
trc  aiiginis,  uv  i\  .M;isli;iiii  (^Orksliirc) 
-en  lyrVJ,  mort  en  1S17. —  l';iys;ii;c. 

18T-i.  —  VENTt:  X-..,  2T  avril.  —  Paysanc: 
environs  de  Bockrr-Eiul,  Ilr  ilc  Wighl  : 
5.55U  fr. 

IBELS,  H.-Cr.,|HMiilrc  ci  ,lrssin;i- 
li'ur  lV;i lirais  C(jiil('iii|inr,i  in.  —  (  inirc. 

1898.  —  \'E.NTE  iBELS.  —  [.Il  rliiirirltc  dr 
■blé:  62  :r. 

Pura'lr  lie  lulteurs:  lio  fi'. 

Cuin  de  village:  48  fr. 

La  cli'ipelle  en  ruines:  ôO  fr. 

Le  PU-jle:  50  fr. 

Amenez   hi    T rinqiielle:  '.).'>   fr. 

Le  pelil  pm!:  235  fr. 

Hissez  lu   ijrand'voiie  :  80  fr 

L'enfanI:   100  fr. 

1899.  —  \ENTE  iBELS.  —  lliuque  de  peelie  : 
560  fr. 

Pêcheurs:  185  fr. 
Pêcheuses:  190  fr. 
Pêcheurs   cl   Parisiens:  100   fr. 
Le  Beuglant  :  400  fr. 

1900.  ~  Blot.  —  Forains!...   (19-20):  170  fr. 
1900.—  Vente  X...,  24  mars  —  Minuit  (27-20); 

Gô  fr. 

Dessins: 

1899.  —  Vente  Ibels.  —  Parade.  Pastel: 
80  fr. 

Soldais  uu  eafc.  Pastel:  90  fr. 

Fludi'  l.iraiue.  Pastel:  100  fr. 

Sulliiuhauiiue.  Pastel:  70  fr. 

NymiJhe:  Pastel:  59  fr. 

Le  jockey  Tom  Lnne.  Pastel    Km  fr. 

Entrée  en  scène  d'Yvette  Guitherl.  :\i\\\'\- 
relle:  75  fr. 

Sortie  lie  scime  d'Yvelle  tjuiUjert.  .\i|iia- 
xelle:  90  fr. 

1900.  —  BlNG.  —  Soldats.   Pastel-  2:!0  fr. 
Eventail,  .aquarelle:  l:!ii  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  23  juin.  —  l'ierrol,  Cn- 
lomhine  et  Arlequin.  Pastel     2l:'.!i!:  95  fr. 

Illustrations  et  litlmyraiihies: 

1895.  —  \'ENTE  DU  COrRIilER  FHANÇAIS.  — 
A  parte.  Mais  Sareeg  itort  :  18  fr. 


1898.  —  \'E.NTE  IBEL.S.  —  Esterliaztj  I-^?  Pour- 
quoi pas!  :  160  fr. 

Allons-ij  (Impressions  d'audience).  Et  on 
supporte  ea  :  110  fr. 

Le  priuee  d'Orléans.  Mou  cher  eoniman.- 
dunt,  preseutez-rnoi  doue  a   \'erroort  :  104  fr. 

Enfin,  les  affaires  reprennent!:  72  fr. 

En  soirée.  Intellectuels!...  Tas  de  ros- 
sards!...   .'^erre:   la   vis!:  135  fr. 

Populo,  est-ce  une  croi.c  ou  vn  sabre?: 
'J5  fr. 

Le  coup  du  père  François  :  51  fr. 
Les  joies  du  Paradi-i  :  107  fr. 
L'as   liesoiii   de   earti',   mon   eotunel  :   112   fr. 
'Son    •■euleinent    reniellie    ea,    nnii.'i    encore 
retourner  la-bus!  :    1  ill   Ir. 
(Juaud    même  ;    185   fr. 

Xoire  justice  n!est  pas  la  même  tjue  la 
votre  :  140  fr. 

Les  Halliés  :  52  fr. 

1899.  —  \'ENTE  Ibels.  —  Une  pioje  d'histoire. 
Lithographie  :  115  fr. 

Etude  de  mer.  Lithographie  :  80  fr. 

IGONET,  Marie-Madeleine,  i;rn- 

Vi'lir    l'iniirni.s    ilii     iiiilirii     ilii     Wlll'' 
sirclc. 

Estampes  : 

1878.  —  RoTH.  —  L'Edueiitiou,  d'après  \il- 
lebois.  Epreuve  à  toute  marge  :  5  fr.  50. 

La  Peinture,  d'après  Boucher.  Epreuve 
avec  marges  :  19  fr. 

IMAGERIE  ANCIENNE    \\\\l 

.sirclc  ;. 

Lvj'j.  —  \"EME  X...,  28  février.—  Trois  mille 
u(  (//  cents  petits  sujets  curieu.v,  collés  sur 
trois  rcnt  \iiigt-lrois  feuilles,  représentant 
piiiir  la  ]ihip:iil  des  cnstuines  et  exercices 
militaires.  Epreuxes  ruloriées  du  temps: 
65  fr. 


IMBART,  E.-F. 


1880.  —  M.\HF:H.\ri.T.  —  Les  .Irmes  île  Friin- 
çois  l".  .Aquarelle  (311-19;  :  42  fr. 


IMM 


IMER,  Edouard,  |«riiilrr  IVunrais. 
iiô  î'i  Avignon  i-ii  \K>{).  iiiuri  en  ISSU. 
—  llisloin-  ;  l*;iys;ti>c. 

1872.  —  Vente  .Ana.stasi.  —  Vue  de  Cons- 
taïUinuple  :  170  tr. 

1887.  —  VENTE  X...  —  Site  do  Provence  : 
1.420   fr. 

1898.  —  De  Jonoe.  —  Le  PoiU  du  Gard  : 
127  fr. 

IMMENRAET,  P. -A.,  pciiilrc  cl 
gravriii-  IhuiKiml  du  X\  11''  sircic.  — 
Paysai^i'. 

1708.  —  Vente  X...,  12  septembre.  —  Pay- 
sage italien  :  50  fr. 

1709.  —  VENTE  X...,  17  juillet,  .Amsterdam.— 
Paysage  :  60  fr. 

Dessins  : 

1801.  —  WoiTERS,  Brvxelles.  —  Ruincs 
romaines.  Dessin  an  lavis  d'encre  de  chine  : 
4  fr.  50. 

1865.  —  Camberlyn.  —  Paysage;  Vue  de 
Flandre.  Dessin  à  la  plume,  lavé  en  cou- 
leurs :  1  fr.  50. 

Autre  vue  de  Flandre.  Dessin,  à  la  plume, 
lavé  en  couleurs  :  2  fr. 

Paysage  en  hauteur.  Dessin  à  la  plume, 
lavé  en  couleurs  :  4  fr. 

Estampes  : 

1865.  —  CAMBERLYN.  —  Différents  paysages; 
suite  de  huit  estampes  numérotées  en  chif- 
fres romains  de  I  à  Mil.  Quatre  pièces  de 
cette  suite,  sa\  oir  :  II.  Canal  bordé  de  bois 
et  d'iiabitations  champêtres;  III.  Pays  au 
milieu  duquel  un  grand  arbre  s'élève  de  la 
mi-hauteur  d'une  colline;  IV.  Pays  où  l'on 
voit,  il  gauche,  deux  petites  collines  surmon- 
tées d'arbres;  VIII.  Paysanne  marchant 
dans  un  chemin,  entre  un  groupe  de  quatre 
arbres  touffus  et  trois  saules  peu  feuillus. 
Epreuves  du  T'"'  état,  avant  les  chiffres  ; 
26  fr. 

Uiffcrsnls  autres  paysages.  —  Suite  de 
six  estampes.  Deux  pièces  de  cette  suite,  sa- 
voir :  l"  Berger  assis  gardant  des  moutons, 
au  bas  d'un  chemin  bordé  d'arbres;  5"  Vil- 
lageois conduisant  un  chariot  attelé  de  trois 
chevaux.  Deux  épreuves  de  chacun  de  ces 
sujets.  Ku  tout,  quatre  estampes  ;  24  fr. 

Berger  debout,  gardant  ses  moutons,  en 
avant  d'un  village,  qu'on  voit  dans  le  fond. 
Epreuve  avec  marges  :   11   fr. 

IMMERZEEL,  Chrétien, 

18'»'..  —  Des  Malines.  —  Paysage;  une 
femme  au  milieu  d'un  massif  d'arbres  de 
houle  futaie  (GO-75)  :  300  fr. 


1891.  —  LEDEBŒR,  Rotterdam.  —  Paysage 
d'élc  arec  bétail.  Bois  '31-43:    :  240  fr. 

IMOLA  (Da),  Innocenzio.  \'oir 
FRANCUCCI. 

IMOLA,  Jean.  \\>\v  FERRETI. 

IMPENS,  J.,  iieiiilrL'  Ijrliic  <'on- 
l(^Mi|)()rain. —  iiitérieur.s  ;  Genre:  l'or- 

Iriiil. 

IN'JI.  —  LEDEBŒR,  ROTTERDAM.  —  L'atelier 
d'un  peintre.  Bois  (48-63)   ;  200  fr. 

1900.  —  Maillet.  —  La  lecture  du  journal 
'19-15)   ;  205  fr. 

IMPERIALE,  Girolamo,  iiciiiln- 
et  irraveur  itali(Mi,  né  à  Gènes,  mort 
à  Naples  vers  lôGO.  —  Histoire. 

Dessins  et  Estampes  : 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  La  Sainte- 
lierge  et  l'enfant  Jésus,  auquel  saint  Jean 
présente  une  fleur.  Estampe  d'après  Ra- 
phaël :  8  fr. 

1855.  —  \'AN  DEN  Zande.  —  La  même  es- 
tampe :  7  fr. 

1858.  —  Kaie.man.  —  La  Vierge  et  l'enfant 
Jésus  dans  les  nuages;  autour  d'eu.r,  des 
.inges  exécutent  un  concert.  Dessin  à  la 
plume  et  au  lavis  :  5  fr. 

1856.  —  His  de  Lassalle.  —  La  Sainte- 
Vlcrge.  Estampe  ;  7  fr.  50. 

1873.  —  GIGOLX.  —  La  Sainte-Vierge.  Es- 
tampe :  1  fr. 

IMPERIALI,  François,  |irinlr<' 
cl  iii-a\rui'  italien  de  la  |>i'riiiii'-re 
moilii-  du   \\  II''  siècle.  —  Histoire. 

1875.  —  MARIETTE.  —  Trois  sujets  divers, 
dont  l'apparition  d'une  sainte  à  un  pape. 
Dessins  aux  crayons  noir  et  blanc  :  12  fr. 

INCROYABLES  (Pièces  relati- 
ves aux). 

1877.  —  BÉHAGUE.  —  Les  numéros  sont  ceux 
du  catalogue  : 

2047.  —  Ah!  beaucoup  vous  critiquent, 
mais  peu  vous  imitent,  gravé  par  J.  Mar- 
chand, d'après  Bosio.  Epreuve  tirée  en 
bistre.  Toute  marge.  —  2048.  Ah!  qu'il  est 
df.nc  drôle!  liai!  dis-donc,  ma  lorgnette  te 
fait  doac  peii.r>  Epreuve  à  toute  marge.  — 
2059.  L'Anarchiste.  Je  les  trompe  tous  les 
deux,  d'après  S.  Petit.  Epreuve  avec  toute 
sa  marge.  Rare.  —  2050.  L'.inglomane,  gra- 
vé par  Dercis,  d'après  C.  Vernet.  Belle 
épreuve.  —  2051.  .-)  risVide  et  Brise.  —  Scellé 


I\(i 


7iri-ifiiil  lit-  Inn'nillrr  lu  iiuiKiiaiKlisc. 
I-'lireu'. e  avec  touli-  sa  m,-irt,'e.  —  ^Oû2.  Les 
Crdi/dhlrs  au  Pérou,  par  'l'ivsCi'i.  Epreuve 
:'\i'c  une  i^rniiile  marge.  —  ï(^h'.\.  /.es  (_'nii/(i- 
bli's  (tu  irijxil.  Kiireuve  avec  une  grande 
marge,    i'.i.semhle   :   'JS   fr. 

20.")4.  /.(■  dcjfiiiicr,  par  C.alniel.  Epreuve 
a\ei:  |{iute  sa  luarge.  Hai'e.  —  20."i.").  T,a  Jnr- 
tinii  iiici'iijiilili'.  Epreuve  avec  toute  sa  mar- 
ge. Rare.  —  2uri(j.  Fciilcs  lu  paix,  par  Levllly, 
d'après  i'mlly,  P.eHe  ('•pi'euxe.  —  3(l.'i7.  Iléliis! 
(Ir  VdUs  (I  mot,  telle  ext  la  ilijIfrenre'H  r'e:<l 
ineroi/able...,  par  Rentier.  Epreuve  avec  une 
g)aude  marge.   Eiisemlile   :  49  fr.  ! 

3()5S.  l.'iiiroiiréliieiU  ilrs  perniqaes,  par 
Dards,  d'aprcs  C.  \erupt.  Epreuve  avec 
tente  sa  marge.  —  2053.  Les  i.i)ere}yahle.s.,  par 
Darcis,  d'après  C.  \'ernpt.  Epreuve  avec 
tonte  sa  marge.  Ensemble  :  28  fr. 

2(IG0.  Les  Mervc/lleiises,  par  Darcis,  d'après 
C.  Veriiet.  Epreuve  avec  toute  sa  marge.  — 
2061.  La  rencontre  des  ineroi/ahles,  par 
lîuotte.  d'après  Bumbury.  Ei)reuve  avee 
toute  sa  marge.  Ensemble  ;  20  fr 

2002.  '.,((.  réponse  incroyable,  par  Gautoir. 
I-:preu\e  avec  toute  sa  marge.  — 2063.  L^e  re- 
tour ineruijable.  Epreuve  avec  toute  sa 
inarge.  —  2064.  La  science  du  jour.  Epreuve 
a\ec  toute  sa  marge.  Ensemble  :  53  fr. 

2065.  Le  Trenie-et-vn,  ou  la  Maison  de  prêt 
sur  nantissement,  par  L.  Darcis,  d'après 
Guénu.  Belle  èpren\e  :  30  fr. 

1880.    VENTE    DE    LA   BIBLIOTHÈQUE    BEH.^GUE.    — 

Le  bon  genre.  Un  volume  .se  composant  du 
texte  et  de  cent-quinze  caricatures  coloriées, 
dont  il  existe  trois  èilitious  :  la  ]u'emière  de 
1820:  la  secouile  île  lis27;  et  la  Irnisièuie  de 
1828.  Ce  volume,  relatif  aux  Incroyables  et 
aux  Merveilleuses  :  11.50  fr. 

1881.  —  MICHELOT.  —  Le  même  cnivrage  : 
1.180  fr. 

18S5.  —  R.  I.iON.  —  Le  même  ouvrarfe  .- 
1.2(10  fr. 

isMi.  UrGOl /.ON.  —  Le  même  onvrage  : 
l.',85  fr. 

1800.  —  M.^RQUIS.  —  L.e  inènie  ouvrage  : 
l.;45  fr. 

180;).  —  \"ENTi;  X...,  28  février.  —  Inerot/a- 
blcs  et  Mcreeilleuses.  Quinze  estamiies  se 
suivant  sans  interruption  du  N'*  1  au  N°  15, 
gravées  par  Gatine,  d'après  H.  \ernpt. 
Epreuves  coloriées  et  avee  toutes  marues  : 
150  fr. 

\  iio/l-hois  pii'ces  lie  la  même  suite,  dmit 
deux  douilles.  I'",preu\es  coloriées  :  40o  fr. 

INDIENS  (Dessins). 

1S57.  —  \'E.Mi;  X...,  30  novembre.  —  (Jaalre 
femmes  l'ieunent  eonst.'lti'r  an  rieu.r  reli- 
(jieu.e  anaeliorèto.   Goiiarlie   :  6   fr.   25. 

Lu  Cliurnicuse  de  serpents.  Dessin  :  27  Ir. 


INDUNO,  Dominique,  |iiiiilrr  ihi- 
licii.  —    (  iriirr. 

18'.)4.  —  si'hem.eh.  —  Jeum-  jille  Usant  : 
125  fr. 

INDUNO,  Jérôme,  |)riiilir  ilulicn 
(•iiiili'!ii|i(iniiii,  m''  ù   Mil.iii.  —  (iriirr. 

1878.  —  )-:VEli.m[.i.  —  La  vieille  îles  rp-unds- 
])i:renls    :   5.700    fr. 

ISHS.    —    .SMKT    m;   X'J-AEH.    —    L.es    MusicieilS 

umbalunls    (62-.40)    :   410   fr. 

INGANNATI    (Degli),    Pierre, 

[M'iiilir  iliilini  (lu  X\  !■■  sii'clr.  — 
llisloiir. 

is'.i;.  —  {;.\TTEiiBUHG-.\b:)Ri).siNi.  —  La  sainte 
Famille.  Ilois  :  8.000  fr. 

1800.  —  \'EMi:  X....  31  mai.  —  Lu  sainte 
Famille   ;61-S3)    :   1.0.50  fr. 

INGANNI,  Angelo,  [.cinliT  iliilini 

(lu  lllllicil  (lu  .\l\''  sii'clc.  —  \  ur^  (le 
villes. 

1898.  —  BERNAnn.  —  L^u  place  du  Donie,  à 
Milan  (33-40)   ;  120  fr. 

INGEN  (Van),  Guillaume,  iiciii- 
Ifc  ii()ihiii(l;\is,  iii'  il  l  Ircclil  en  \i'ÛA. 
Hi.sloirc  ;  (  iciifc. 

18.58.  —  Kaie.man,  —  .illoealiou  au  peuple. 
Dessin  a   la  plume  et  au  lavis  :  5  fr. 

INGENIO.  \(iu  ASSISI,  Luigi- 
Andrea. 

INGONI,  Mathieu,  |icii)lrc  il.ilicii. 
ik''  i'i  I  lux  ciini'  !■[[  l.iS7.  iiK.U'i  eu  ICtiîl. 
—   iii^l.Hi-c. 

18.58  —  1\AIKM,\N.  —  /  /(  dt'ssin  a  la  plante 
lueé    ;    10    11', 

INGOUF,  François-Robert,  dil. 
Le  Jeune,  oi-um'ui-  riMii(;;ii.s  m''  ù  J'uri.s 
eu   17  17,  iiioi'l  ou   Isi'^'. 

Estampes  : 

1708.     —      FRAUENIIIII./.,      NlIIEMBlillG.    —      Lp.S 

i'auailicns  au  tombeau  de  leur  eajanl,  d'a- 
près .1.  lî.  Le  Barbier.  Epreuve  di'  1'''  état, 
avant  la  lettre  :  15  fr. 

1790.  —  Basan.  —  /,((  même  estampe,  du 
même  ét;it  :  39   fr. 

/,((  liberté  du  jirisonnier,  d'après  Benazecb. 
Esi.-inipi-  grand  ui-follo,  en  largeur.  Epreuve 
avant   la    lettre   ;   16   fr. 

L'irurre  il'luijouf,  eu  ISO  pièces   :   151   fr. 


INC. 


1805.  —  Saint-Yves.  —  Le  retour  du  labou- 
reur, d'après  Benazecli.  Epreuve  avant  la 
lettre,  plus  répreuve  d'eau-forte  :  40  fr. 

1808.  —  De  Saint-.\ubin.  —  Le  retour  iu 
laboureur  et  la  liberté  du  voyageur,  d'après 
Benazecli.  Epreuves  avant  la  lettre  :  38  fr. 
Les  Canadiens  au  tombeau  de  leur  enfant, 
d'après  Le  Barbier.  Epreuve  de  1"  état; 
avant  la  lettre  :  12  fr. 

1813.  —  Vente  L.  T...,  5  avril.  —  La  vicnie 
estampe,  du  mOme  état  :  43  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  lettre  : 
13  fr. 

Vingt-six  portraits  d'hommes  de  lettres. 
Estampes  in-18  ;  9  fr. 

1817.  -—  Logetie.  —  Les  Canadiens  au  tom- 
beau de  leur  enfant,    d'après    Le    Barbier. 
Epreuve  de  1"  état,  avant  la  lettre  :  60  fr. 
1834.    Comtesse   d'Einsiedel.    —    La   même 
estampe.  Epreuve  de  2"  état  :  2  fr. 
La  liberté  du  braconnier  :  5  fr. 
Le  retour  du  laboureur  :  5  fr. 
1843.  —  Weigel,   Leipzig.  —  Gérard  Dou\ 
vu  à  une  fenêtre  ouverte,  jouant  du  violon, 
d'après  îui-mème.  Epreuve  de  l"  état,  avant 
la  lettre  :  30  fr. 

Les  Canadiens  au  tombeau  de  leur  enfant, 
d'après  Le  Barbier.  Epreuve  de  l""'  état, 
avant  la  lettre  :  30  fr. 

1845.  —  Ventî  a.  D...,  27  avril.  —  La  même 
tslampe,  du  même  état  :  5  fr. 

1853.  —  ACKERMANN,  DRESDE.  —  La  Sainte 
Merge,  dite  «  La  Vierge  au  linge  ».  Estampe 
d'après  Raphaël  :  12  fr. 

18y5.  \AN  DEN  Za.\de.  —  Les  Canadiens  au 
tombeau  de  leur  enfant,  d'après  Le  Barbier. 
Epreuve  avant  la  lettre;  seulement  les  noms 
du  peintre  et  du  graveur,  et  celui  de  Sam- 
pier,  imprimeur,  légèrement  tracés  au  poin- 
tillé :  2  fr. 

1858.  —  Vente  X...,  6  décembre.  —  La  même 
estampe  :  1  fr. 

1861.  —  Lajakiette.  —  La  même  estampe  : 
f.  fr.  50. 

Portrait  de  Jean-Jacques  Flipart,  graveur, 

vu  de  profil.  Estampe  en  hauteur  ;  1  fr.  50. 

1877.  —  F.   Dtdot.  —  Polirait    de    Gérard 

Dow,  d'après  lui-même.  Epreuve  de  1"  état, 

avant  la  lettre  :  80  fr. 

Portraits  de  :  .Marivaux,  d'après  Pougin 
de  Sanit-.\ubin:  de  ].-].  Tiousseau,  d'après 
Marinier  (deux  épreuves);  et  de  P.  G.  Si- 
mon, imprimeur  du  Parlement.  Quatre  es- 
tampes :  13  fr. 

1877.  —  Behague.  —  La  Promenade  du  soir, 
d'après  Freudeberg.  Epreuve  petit  in-folio, 
à  i'élat  d'eau-forte,  avant  la  lettre  et  avant 
la  bordure  :  605  fr. 

L'Evénement  au  bal,  d'après  Freudeberg. 
Estampe   petit  in-folio,   gravée   par   Ingouf 


jeune  et  Duclos.  Epreuve  à  l'état  d'eau-forte 
pure,  avant  toutes  lettres  et  avant  la  bor- 
dure :  950  fr. 

1879.  —  Michel.  —  La  Soirée  d'Hgver,  d'a- 
près Freudeberg.  Epreuve  avant  le  numéro  : 
75  fr. 

1879.  —  SlEUHlN.  —  Trente-quatre  portraits 
d'hommes  illustres.  Epreuves  en  différents 
états,  dont  plusieurs  doubles  :  65  fr. 

1880.  —  Wasset.  —  La  Soirée  d'Hyver. 
Epreuve  avant  le  numéro  :  103  fr. 

1881.  —  MUHLB.^CHER.  —  La  même  estampe, 
à  l'état  d'eau-forte  avancée,  avant  toutes 
lettres  et  avant  la  bordure  :  400  fr. 

La  mèma  estampe,  avant  toutes  lettres, 
mais  avec  une  restauration  dans  la  tablette  : 
245  fr. 

L'Evénement  au  bal  Epreuve  à  l'état 
d'eau -forte,  avant  toutes  lettres  et  avant  la 
bordure,  avec  grandes  marges  :  300  fr. 

La  mèiw:  estampe,  avec  la  tablette  blan- 
che :  195  fr. 

La  Promenade  du  soir.  Epreuve  avec  la 
liibletle  blanche,  à  toute  marge  :  303  fr. 

1881.  —  Michelot.  —  La  même  estampe, 
avec  la  lettre  et  avec  marge  :  45  fr. 

1881.  —  MAILAND.  —  La  Soirée  d'il  g  ver. 
Epreuve  avec  la  lettre  ;  18  fr. 

L'Evénement  au  bal.  Epreuve  à  l'état 
d'eau-forte  pure,  avant  toutes  lettres  et 
avant  la  bordure,  à  grandes  marges  :  240  fr. 

Le  même  estampe,  avec  la  lettre  :  16  fr. 

1881.  —  BerthieB.  —  La  Soirée  d'Hyver. 
Epreuve  avant  le  numéro,  mais  remargée  : 
74  fr. 

1882.  —  Dubois  du  Bais.  —  La  même  es- 
tampe, avec  la  lettre  :  33  fr. 

1887.  —  JACQUINOT.  —  La  Promenade  du 
soir.  Epreuve  avant  toutes  lettres,  les  noms 
des  artistes  à  la  pointe  :  240  fr. 

1887.  —  M.ALINET.  —  La  même  islampe,  avec 
la  tablette  blanche  :  225  fr. 

L'Evénement  au  bal.  Epreuve  avant  le 
numéro  :  80  fr. 

1889.  --  Decloux.  —  La  même  estampe,  du 
même  état  :  57  fr. 

1891.  —  KiNNEN.  —  La  même  estampe,  avec 
la  tablette  blanche  et  avec  marge  ;  130  fr. 

La  Soirée  d'Hgver. Epreuve  avec  la  tablette 
blanche  :  09  fr. 

1891.  —  BAYAitn.  —  La  même  estampe, 
avant  le  numéro  :  57  fr. 

L'Evénement  au  bal.  Epreuve  avant  le  nu- 
méro :  43  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  le  nu- 
méro, à  toute  marge  :  40  fr. 

La  Promenade  du  soir.  Epreuve  avant  le 
numéro,   à  toute  marge   :   123  fr. 

1895.  —  Galichon.  —  La  Promenade  du,  ma- 
tin. La  Promenade  du  soir,  d'après  Freude- 


iN(; 


berg.   Epreuves  avant  les  numéros   :   180  fr. 

De  Concourt.  —  Pnitruit  dr  rUiimt.  l-;s- 
tampc  in  4o  :  2  fr. 

1897.  —  B.4R0N  J.  PiCHON.  —  La  l'nnnrniKli' 
du  soir,  d'après  Freudeberg.  Epreuve  avant 
le  numéro  :  62  fr. 

18'J'J.  —  LiGM'D.  —  La  mrnir  l'sln/niic. 
Epreuve  avec  le  numéro,  à  toutes  marges  : 
110  fr. 


IN  G  OUF,    Pierre-Charles, 

l'Aîné,  ora\fur  Iru lirais,  m-  à  1* 
en  1746,"mort  .-n  1S(J(». 


dit 

IL'is 


Estampes  ; 

1834.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Le  Petit 
Napolitain,  d'après  Greuze.  Estampe  grand 
m-S»  :  3  fr. 

L.a  Jeinic  fille  au  chien,  d'après  Greuze. 
Estampe  giand  in-8»  :  2  Ir. 

Lm  Fille  runfasc,  d'après  Greuze.  Epreuve 
avant  toute  lettre  :  14  fr. 

Tujn  Jones.  —  .\cte  I;  scène  III.  Estampe 
d'après  P. -A.  Wille  :  2  fr. 

Portrait  de  Jean-Groriie  Wille.  d'après 
I',-.\.   W'iUe.   Estampe  eu   bauteur   :  2  fr. 

La  Mère  mécontenli'.  d'après  P  -.\.  Wille, 
fils  .  5  fr. 

La  Mer",  coiitenle.  d'après  P.-.\.  W'ille, 
fils   :  4   fr.   50. 

I,a  Fille  eoiila.-<e.  d'aiiies  Greuze.  Epreuve 
avant  toute  lettre  :  5  fr. 

Le.'i  Seeriuser,  groupe  de  lu.iu  figures.  Es- 
tampe d'après  Greuze,  gravée  par  lugouf  et 
Tiliiaiil.  Eiireuve  .grand  iiidUlin,  eu  lar- 
geur :  2  fr 

L((  .leane  fille  an  chien,  d'après  Greuze. 
Estampe  grand  ui-S»  ;  1  fr. 

Eludes  de  différentes  têtes,  d'après  Greuze. 
Quatre  feuilles  :  1  fr. 

1855.  —  Van  DEN  Z.WIie.  —  La  bonne  Edu- 
cation et  la  Paix  du  inén<ige.  d'après  Greu- 
ze. Deux  estampes  en  hauteur,  gravées  à 
l'eau-forte  par  Jean-Michel  INIoreau  et  ter- 
minées au  burin  par  P,-C  Ingouf.  Epreuves 
avant  toutes  lettres;  la  marge  inférieure  du 
(  uivre  de  la  première  estampe  mesure  (jua 
tie-vingt-cinq  milhmetres  de  liauteur  et 
celle  de  la  seconde  soixante-quinze,  tandis 
que  cette  même  marge  est  réduite,  dans  les 
épreuves  avec  la  lettre,  à  soixante  millimè- 
tres de  liauteur.  Ensemble  :  47  fr. 

1857.  —  Vente  S...  —  Le^  Mrrurs  du  lenip':. 
d'après  S.  Freudeberg.  Estamp'»  in-folio,  en 
bauteur  ;  31  fr. 

1865.  —  Desperet.  —  Le  Petit  Napolitain, 
d'après  Greuze  :  3  fr. 

1873.  —  GlGOVX.  —  Etude  île  Mendiant.^. 
Jeune  dame  tenant  un  écentail.  etc.  En  tout, 
cinq  estampes  :  l  fr. 


1877.  —  Beh.wue.  —  Porltait  de  Madame  la 
C'omtesse  d'.4rtois  et  de  .ses  enfants.  Estampe 
gravée  d'après  la  boite  donnée  par  cette 
lu'incesse  à  M.  Busson,  son  premier  méde- 
cin.  Epreuve  avec  marge  ;    lo   fr. 

Portrait  de  Marie-Charles-Louis  d'.ilbert, 
duc  de  Luijnes  et  de  Chevreuse,  pair  de 
France,  etc.,  en  costume  de  colonel  général 
des  draijms,  d'après  J.-F.  Guillet.  Epreuve 
ui-folio,  avec  grande  marge  :  10  fr. 

Les  Mœurs  du  tcniiis.  d'après  Freudeberg. 
l'-lireuve  petit  in-folio,  avant  la  planclie  ré- 
duite et  à  grande  marge  :  410  fr. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Portrait  de  L.ouis  iV.il- 
l'crt  de  Luynes  et  de  Chevreuse.  Epreuve 
avec  marge  :  10  fr. 

La  Dame  de  charité,  d'après  Eisen.  Epreu- 
ve avant  la  lettre  :  27  fr. 

La  Fille  confuse,  d'après  Greuze.  Epreuve 
a  l'eau-forte  avant  la  dédicace  :  19  fr. 

Le  Petit  Napolitain,  d'après  Greuze.  Epreu- 
\  e  avec  marge  :  14  fr. 

portraits  de  J.-G.  Wille  et  de  Flipart,  gra- 
veurs. Les  deux  estampes  :  35  fr. 

1881.  —     MUHLBACHER     —     LCS     MOCUTS     (lU 

temps,  d'après  Freudeberg.  Epreuve  avant 
kl  tablette  blanche  et  avant  toutes  lettres  : 
V.):<  fr. 

;.(;  ineine  estampe,  avant  foules  lettres  : 
155   fr. 

1882.  —  DUBOi.s  DU  Bais.  —  'La  même  es- 
tampe. Epreuve  avant  la  iilauilie  réduite  : 
3,5  f!'. 

1882.  —  Ue  Lmnav.  —  L'  Soldai  en  seines- 
tie.  d'après  Freudeberg.  Epreuve  à  l'état 
d'eau-forte,  avec  les  noms  des  artistes  à  la 
pointe   :  125  fr. 

1895.  —  Galichon.  —  La  Fille  confuse,  d'a- 
lu'es  Greuze.  Epreuve  avant  la  lettre  : 
160  fr. 

1897.  —  De  Goncourt.  —  Portrait  de  Ma- 
dame la  Comtesse  d'.irtois  et  de  ses  Enfants. 
Epreuve  à  toute  marge  :  3  fr. 

1897.  —  Baron  J.  Pichon.  —  T,a  Petite  fille 
au  chien,  d'après  Greuze.  F.preuve  à  touïe 
marge   :  42  fr. 

INGRAM,  John,  ;ir.i\  l'ur  ;iiii;l;iis, 
né  à  I.()li(li-cs  rii  IT'.M.  Ir.ivnillu  à 
Paris. 

Estampes  : 

1772.  —  Vente  B.  Avdran.  —  La  Jardinière. 
La  Bouquetière.  Fanehonnettc.  lui  Mar- 
cliande  d'anifs.  La  Jeune  ménagère.  Le 
Savoyard,  avec  sa  marmotte.  La  Vendeuse 
(/•■  seelcry  (sic).  Suite  de  six  estampes, 
d'après  Boucher.  Epreuves  in-folio  en  hau- 
teur et  numérotées  ;  7G  fr. 

Sujets  chinois.  .Suite  de  six  estampes  nu- 
mérotées, d'après  liourlier  :  39  fr 
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1877.  —  F.  DiDOT.  —  La  Bonne  mrrc, 
d'après  Bouclier.   Estampe   in-folio   :  18  fr. 

La  Crémiùie.  L'Ecole  domestique.  La 
Quêteuse  de  f/rand  chemin.  Trois  estampes 
d'après  Boucher.  Epreuves  avec  marges  : 
60  fr. 

INGRES,  Jean -Auguste -Domi- 
nique, prinli-i'  rr:iii(;:M>.  ni'  à  Miiiihui- 
bnii  (Ml  17S().  inorl  l'ii  l!SG7.  —  Ilis- 
loirt'  :  CnMiri'. 

1841.  —  Co.MTK  Periîkgaix,  —  Etudc  de 
femme  :  1.590  fr. 

1843.  —  MAlNK.NHitE.  —  Henri  IV  et  V.imba^- 
sadeur  d'Espafjue  .■  S.mO  fr. 

1852.  —  DlCHES.=E  d'Orliî.*ns.  —  La  Slra- 
tonicé  :  63.000  fr. 

1857.  —  M.\RCILLE.  —  Pnrtrni!  dr  femme  : 
820  fr. 

1863.   —   DE.MinoiF.   —  L'i    Snihniiré   ;  92.000 

francs. 

1865.      -    CO.MTE   DE    POLHTALÈS    —    HaplUU'U 

assis  sur  un  escabeau  de  peintre,  tient  sur 
ses  genoux  la  belle  Fornarina,  et  met  en 
parallèle  tes  traits  de  sa  maîtresse  avec  le 
portrait  qu'il  a  commencé  d'elle  (65-54)  : 
9.500  fr. 

1067.  —  Marqii.';  de  P...  —  Humire  cnu- 
Tonné  :  2.150  fr. 

1867.  —  !'■<■  Vente  INGRE.■^.  27  avril. 

Tableaux  : 

1"  L'.ige  d'or.  Composition  générale  et  ter- 
minée de  la  décoration  que  M.  Ingres  de- 
vait exécuter  au  château  de  Dampierre.  Il 
en  commença  les  études  en  1841  et  s'en  oc- 
cupa jusqu"en  1S49. 

Ce  petit  tableau  fut  terminé  en  1862.  C'est 
le  seul  ensemble  de  cette  vaste  composition. 
La  description  suivante  a  été  écrite  de  la 
main   de   M.    Ingres   lui-même    : 

La  scène  se  passe  dans  une  vallée  bordée 
de  hautes  montagnes,  riche  végétation,  sour- 
ces, etc.;  les  habitants  de  ce  lieau  séjour, 
jouissent  d'un  bonheur  sans  mélange  ils 
vivent  de  fruits  et  de  lait.  .\  la  gauche  du 
spectateur,  la  déesse  Asirée,  descendue  du 
ciel,  les  visite  et  les  entretient  de  l'amour 
de  la  justice  et  de  la  vertu:  ce  côté  est  la 
partie  morale  de  tableau.  Au  milieu,  la 
Religion;  un  autel  est  élevé  sur  un  bloc  de 
rochers,  où  le  couvre  de  fruits  et  de  fleurs, 
et  le  plus  âgé  de  tous,  s'érigeanl  en  grand- 
prétre,  élève  la  voix  vers  le  ciel  et  adore  la 
Divinité.  Autour  de  l'autel  une  danse  reli- 
gieu.se,  composée  de  femmes  représentant 
les  trois  saisons,  et  d'autres  nues;  Tune 
d'elles  bat  la  mesure  et  lui  jeune  enfant 
souffle  dans  un  pipeau.  La  troisième  partie 


du  tableau  est  le  Repos;  des  jeunes  hommes, 
femmes  et  enfants  forment  des  groupes; 
dans  le  haut  du  taljleau,  'Saturne  contem- 
ple son  peuple;  l'.Vmour,  sans  arc  ni  flèches 
leur  inspire  la  tendresse;  Zéphir  répand  des 
fleurs.  (47-63)  :  27.000  fr. 

2"  La  Vierye  ù  l'Hostie.  La  \'ierge  est  vue 
à  mi-corps,  ses  deux  mains  sont  jointes  et 
ramenées  sur  la  poitrine,  ses  regards  sont 
tournés  vers  une  sainte  hostie  qui  s'élève 
au-dessus  d'un  calice  d'or.  Deux  anges  sont 
près  d'elle  et  l'adorent  (80-67)  :  17.000  fr. 

3°  Saint  Sympliorien.  Réduction  avec  va- 
riante du  gi-and  tableau  appartenant  à  la 
cathédrale  d'.'\utun. 

Saint  Symphorien  naquit  à  .'Xutun  dans 
les  premiers  temps  de  l'ère  chrétienne.  Sa 
loi  profonde  ne  faillit  point  devant  les 
cruelles  persécutions  ni  les  tortures  du  mar- 
tyre. On  le  conduisit  au  delà  des  murs  de 
la  ville  pour  y  subir  le  martyre  et  la  mort; 
sa  mère,  du  liant  des  remparts,  lui  criait  : 
«  Courage,  mon  fils,  la  palme  t'attend  dans 
les  cieux!  » 

Son  père  se  couvre  la  tète  pour  dérober 
cette  scène  déchirante  à  ses  regards. 

Les  bourreaux  l'insultent,  le  lapident; 
d'autres  sont  émus  de  pitié;  un  jeune 
homme  est  touché  de  la  foi  qui  inspire  de 
tels  sacrifices;  une  femme  presse  son  en- 
fant sur  son  cœur  comme  pour  le  préserver 
du  supplice  (36-31)  :  12.000  fr. 

4"  Tu  Marcellus  cris.'  Groupe  des  trois 
principales  Hgures  du  tableau,  exécuté 
ï-ers  1820. 

En  1834,  M.  Ingres  s'occupa  de  la  gra- 
vure; il  compléta  alors  le  sujet  par  trois 
autres  figures. 

La  description  qui  suit  fut  écrite  de  sa 
main   : 

«La  scène  se  passe  chez  l'empereur  .Au- 
guste. Virgile  lit  le  VI"  livre  de  son  Enéide, 
dans  la  salle  dite  de  Marcellus,  où  ce  jeune 
lu'ince  est  représenté  par  une  statue  de 
In  onze  doré.  Livie  est  assise  contre  le  pié- 
destal de  la  statue,  Octavie  .sur  un  siège 
aux  pieds  du  trône  d'.-\uguste;  Mécène  et 
.\grippa  se  tiennent  derrière  l'empereur. 
Virgile  prononce  ces  paroles  :  Tu  Marcellus 
eris!  .\Iors  l'émotion  est  à  son  comble,  Oc- 
tavie tombe  évanouie,  .Auguste  la  soutient; 
Livie  demeure  froide  et  impassible;  son  em- 
barras n'échaiipe  pas  à  Agrippa,  qui  la  con- 
damne en  secret;  Mécène  est  tout  à  l'admi- 
ration de  l'œuvre  de  Virgile.  Dans  le  fond 
est  un  jeune  esclave  témoin  de  la  scène 
(139-140)   :  5.700  fr. 

5°  Str'ilonicc.  Grande  ébauche.  (155-190)  : 
3.400  fr. 

Cette  grande  toile,  peinte  en  1825,  est  la 
première  pens.'ie  du  tableau  appartenant  au- 
jourd'hui   ù   Mgr   le   iluc    d'.Aumale;   elle   se 
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INC. 


compo.io  bCult'iiieiil  (les  ijiiatie  liriiii  ipalcs 
lignrcs. 

C'est  rappartement  serret  cn'i  se  iiieurl 
d'uu  mal  incomiu  le  lils  de  iSéloucus,  tout 
l'espoir  de  sa  dynastie  nouvelle,  le  jeune 
Antiochus.  Slratonice,  la  belle  ëpouse  du  roi 
Séleueus,  vient  d'entrer;  Aiilioclius  expirait, 
il  se  ranini'î,  mais  il  veut  repousser  Erasis- 
trate  qui  l'observe,  il  veut  dérober  son  cœur, 
qui  bat  sous  la  main  pénétrante  du  méde- 
■  111:  la  main  sur  ce  cœur,  l'oMl  sur  la  jeune 
reine  Eraristrafe  saisit  mllii  la  causi'  du 
mal,  il  voit,  il  comprend  Inut,  mais  seul! 
Séleueus,  en  effet,  cache  sa  «  tète  éplorée 
sur  la  couche  de  sou  lils.  »  il55-iao)  :  3.4U0 
francs. 

G'J  ïiéi<étll'wii  iircs({iic  Icniiince  tlu  invinc 
griji't  (4'J-65)   :  4.-.!20  Ir. 

Cette  toile,  peinte  eu  l.Sji,  au  moment 
d'e.xécuter  le  tableau  appartenant  aujour- 
d'hui à  Mixr  le  duc  d'.Vumale,  en  fut  pour 
ainsi  dire  l'essai.  Elle  ne  conlieiit  ci^aleineut 
que  les  quatre  principale*  li^:urcs  i.-l'J-Oô)  : 
4.220   fr. 

70  ( >iliilhiiiic.  Fiiiiiie  en  grisaille  du  ta- 
bleau e.xecute  pour  M.  le  Comte  Fourlalcs 
(82-lO.S)   :  5.750  fr. 

S'^  Raphacl  et  la  Fcnuiiiiia.  Ebauche 
avancée  et  répelitinn  avec  variante  du  ta- 
bleau de  M.  le  comte  Pourtalës  (572-54)  : 
2.:iâo  Ir. 

0»  Ui'ini  IV  rt  <ç,s  riifiints.  Ebauche  avan- 
cée et  reiielition  avec  \ririante  du  tableau 
appartenant  a  M.  le  baron  .\lphoiise  de 
Rothschild.  Henri  IV  est  repr-'-seiité  jouant 
avec  ses  enfants  au  niomeiit  oi'i  l'amliassï^- 
deur  d'Espa.mie  est  admis  eu  sa  présence 
(42-47)    :   2.000   fr. 

I0«  La  Mmi  ila  Lùnnanl  dr  1  /"/ici.  Ebauche 
avancée  et  répétition  avec  variante  du  ta- 
b«au  (40-47)   :  2.500  fr. 

11°  Tète  (le  viriUurd.  Etude  peinte  a  Ruine 
(50-39)   :  I.IUO  fr. 

12"  Tèle  (/c  Jeanne  'l'Arc.  Ebauche  avan- 
cée (45-37)   :  000  fr. 

Dessins  : 

13"   fliilipiie   r  ,■;  /c  MurrcUa]  de  Iti'iuick. 

Le  duc  de  Fit/.-.Iames.  inari'chal  de  lier- 
■wick,  reçoit  de  Pliiliiipe  \',  mi  d'IvsiiaKne, 
l'ordre  l'e  la  Toison  d'ur,  ajires  la  bataille 
d'.'\lniaii/,a.  .\quarelle  daire  ,1e  1S04  (38-50)  : 
4.3SO   fr. 

li"     \jiutlivnsr   ilr   l'fiii jicrtiir  \tl pnli-nii   /'■''. 

Dessins  légèrement  rehaussés  d'aquarelle 
de  la  inmposition  d'un  des  plafonds  de 
l'Hôtel  de  Ville. 

L'empereur  est  coniluit  Mir  un  eliar  au 
temple  de  la  glc/ire  et  de  l'iiiunnitalile.  La 
Renommée  le  couronne  cl  la  \  icidire  dirijAe 
les  chevaux;  la  France  le  re^^r'Mte;  Neiiiesis, 


déesse  des  venseanecs.  leriasse  r.\ii,-inliie. 
(4S  centiiiiétrc,-.  de  dianieliej    :    I  '.)50   fr. 

15"  l'.iilrii'meiil  d'Kiirii]ti\  ,\(|iiare]|i'  |iNf- 
ciitee   d'aiirés   un   Irait   de   vase   Liice 

La  Notice  suivante  a  ele  renie  par  ,M.  lu- 
.tïres  au  bas  de  ce  dessin   : 

Pline  parle  d'un  tableau  iV Anlyiihile  qui 
représente  Europe;  peut-éire  cette  composi- 
tion est-elle  une  imitation  de  cet  ouvrage 
(  élèbre  ..m  une  autre  île  Pylbat.;i>ras,  pein- 
tre et  sculpteur  (.iO-i2i  :  1  700  fr. 

Kl"  Pnijct  de  iiuiini'iiriil.  u  la  niciiinire  ilc. 
I.ailfl  laiir  Miialiiiiae  iinnle  a  Htinie  ei, 
l.s.-,(). 

.\ii  milieu  iriiii  iiiiiiiiiiiieiil  finiiié  de  en. 
Imiiies,  Lai|->-  .laiie  .MMiil;i-i:e  .•si  i  diieliée  Sur 
un  lit  (le  repos  et  tenant  un  li\re  a  la  main: 
elle  est  vêtue  de  draiierie  a  r;iiitiqiie. 

M.  Inures  fit  son  portrait  en  |iied,  d'après 
naliire,  dans  cette  même  puse,  et  composa 
plus  tard  ce  nKiiiiiinent     ia-32i    ;  3.020  fr. 

'La  bien  II   : 
17"  L'Odalhqae.  Ce  lalileau  a  été  exécuté 
a  Rdine  en  1830  pour  ^L  Narcotle.  H  a  tou- 
jinir.-.   fait   partie   de   sa    i  fllecli.ai. 

IJaiii  la  riche  salle  d'un  li.ii'eiii,  une  (.da- 
lisipie  est  elendiie  sur  de  iimelleiix  car- 
reaux, la  tète  renversée  entre  ses  deux 
bras;  elle  dort  ou  veille  à.  peine,  la  paupière 
d.eini-close,  mollement  enivrée  |iar  les  par- 
fums, rafraîchie  iiar  la  line  vapeur  des 
eaux  qui  jaillissent,  liercee  jiar  la  inélaii- 
colique  mandore  d'une  .ieiiiie  is.  lave  assise 
près  d'elle.  \u  foml,  derrière  le  balustre 
d'iir,  un  eunuque  noir  se  pniuiene  (72-100:i  : 
44.000  fr. 
18G7.  —  2'-  \"ENrE  Ingres,  0  et  7  mai  : 

l'.'i Idéaux   : 

1"   .\ni;cliijai'   altarlirr-  an    nielii'f. 

l'reiineie  pensée  du  maiire.  Signée,  à 
droite,  sur  le  rocher.  J.  Ingres,  18.59. 

Cette   date   indique  rannee   mi   le   lalileau 

fut    terminé    plutôt    que    l'i ee    un    il    fut 

peint  en  réalité;  cette  étude,  [leinte  d'après 
nature,  fut  exécutée  avant  celle  possédée 
par  le  Musée  du  Luxembourg;,  ipii  fut  expo- 
sée au  salon  de  1819  (99-75)   :  .50.000  fr. 

2"    \'éi}ns   eaaeju'e. 

Copie  faite  à  Florence,  oapii's  le  tableau 
du  Titien,  exposé  dans  la  Tiibniie,  au  Mu- 
sée des  Offices:  elle  est   sur  tmle. 

Toile  sipnée  :  Ingres.  d';ipres  le  Titien. 
Florence,  1822  (115-107;   :   lo  oiio  fr. 

l-;tndes   pendes    ; 

3"  Etudes  pejiir  les  Aini''^  7///  eneiminieat 
la  Vierge  dans  le  tableau  du  \  leii  de  Tjiuiii 
Mil  (60-74)   :   i.OOO  fr. 

4"    lîtades    île    jamhe'i.    imar    1  n    des   .l;/i/e.s 
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qui  environnent  la  Vierge,  rfaïi.s  le  Vœu  de 
Louis  XUl  (34-19)   :  1.010  fr. 

5"  Cinq  tètes  d'étude  pour  le  Jésus  au  mi- 
lieu des  docteurs.   (35-41)   :  930  fr. 

6»  Jeune  Femme  tenant  son  enjant  dans 
ses  bras.  Martyre  de  saint  Symphorien 
(22-19)  2.000  fr. 

7»  Une  toile  sur  laquelle  se  voient  diffé- 
rentes études  pour  le  Martyre  de  saisit 
Syuiphorien:  le  martyr,  sa  mère,  le  procon- 
sul, et  plusieurs  études  de  tètes,  de  bras  et 
de  maius  (62-50)   :  7.050  fr. 

8°  Vne  toile  sur  laqmlle  se  voient  diffé- 
rentes études  pour  le  Martyre  de  saint  Sym- 
phorien;  le  licteur  de  droite,  l'enfant  qui 
ramasse  une  pierre,  le  proconsul  et  plu- 
sieurs études  de  figures,  de  bras  et  de  mains 
(62-50)   :  4.000  fr. 

9°  Etude  nue  pour  la  fifiure  du  licteur  qui 
se  voit  à  droite  dans  le  tableau  du  Martyre 
de  saint  Symphorien   t50-27)   :  1.500  fr. 

10»  Deux  éludes  pour  le  pied  gauche  de 
Jésus-Christ  dans  le  tableau  de  J.-C.  remet- 
tant les  clefs  à  saint  Pierre  (20-25)   :  500  fr. 

11»  Jupiter. 

Cette  lète  exécutée  par  M.  Ingres  pour  le 
tableau  possédé  aujourd'hui  par  le  Musée 
d'.\ix,  Jupiter  et  Thétis,  n'a  pas  été  utilisée 
(48-40)   :  1.450  fr. 

12''  Etude  de  pieds  pour  la  figure  d'Ho- 
mère, .ipothéose  d'Homcre  (21-17)  :  1.080  fr. 

13°  Etude  de  pieds  pour  la  figure  de 
Vlliade;  Apothéose  d'Homère  (20-23)  :  1.660 
francs. 

14°  Femme  romaine  .-  Etude  d'après  nature 
pour  la  figure  de  l'Iliade;  Apothéose  d'Ho- 
mère  (35-22)    :   1.010  fr. 

15»  Femme  romaine.  Pendant  du  précé- 
dent. Etude  d'après  nature  pour  la  figure 
de  l'Iliade;  .apothéose  d'Homère  (35-22)  : 
l.noo  fr. 

16"  Figure  en  busie.  Etude  pour  l'Iliade: 
Apothéose  d'Homère   (24-19)    :   1.000   fr. 

17»  Etudes  de  bras  et  de  mains  pour  la 
Gloire;  Apothéose  d'Homère  (31-25)  :  1.490  fr. 

18°  Bras  de  Pindarc;  Apothéose  d'Homère 
(19-35)   :  1.000  fr. 

19°  Bras  de  Phidias; Apothéose  d'Homère. 

Etude  d'après  nature  (24-49)  :  1.580  fr. 

20°  Etude  de  mains  pour  la  figure  de  Vir- 
gile et  autres  éludes  de  mains.  Cinq  études 
Apothéose  d'Homère  (33-31)    :  995  fr. 

21»  Elude  pour  les  mains  de  Boileau  et 
autres  études  de  mains,  .apothéose  d'Ho- 
mère (33-37)   :  735  fr. 

22°  Raphaël,  étude.  Bras  et  mains  de  Ra- 
cine. Apothéose  d'Homère  (38-28)   :  1.000  fr. 

23»  Trois  têtes  d'études,  Aristole,  Aristar- 
que,  et  cinq  études  dr  mains.  Apothéose 
d'Homère   (22-27)   :  820   fr. 


24°  Deu.r  éludes  de  bras  pour  la  figure 
d'Apelles  dans  le  tableau  de  l'Apothéose 
d'Homère  f45-30)  :  1.200  fr. 

25°  Le  Dante  offrant  ses  œuvres  à  Ho 
mère;  Apotliéose  d'Homère  (37-34)   :  1.480  fr. 

26»  Pindare  offrant  sa  lyre  à  Homère; 
Apothéose  d'Homère  (35-29)  :  1.200  fr. 

27°  Deux  études  de  têtes  pour  l'.ipotliéosc 
d'Homère   (29-22)    :  700  fr. 

28°  Phidias;  apothéose  d'Homère  (32-35)  : 
1.200  fr. 

29»  Prêtre,  avec  .iccessoires;  .ipotneosc 
d'Homère  (38-28)   :  1.100  fr. 

30°  Michel-Ange  avec  inains.-  Apothéose 
d'Humère   (23-22)    :   1.000   fr. 

31°  Etude  pour  Eschyle;  Apnthéosi'  d'Ho- 
mère (21-15)   ;  1.500  fr. 

32°  Elude  pour  un  Ulysse  (24-19)   :  700  rr. 

33»  rèle  de  femme  de  profil  avec  une 
draperie  rouge  (22-16)   :  800  fr. 

34»  Fêle  de  Jeune  fille  vue  de  trois  quarn 
Etudes  (27-21)  ;  800  fr. 

35°  Etude  d'homme  vu  de  profil,  peinte  a 
Rome  en  1810  (35-26)    :  1.050  fr. 

36°,  37°  et  38°  Etude  pour  une  figure  de  ta 
Vierge,  les  mains  jointes.  Dessin  à  la  mine 
de  plomb.  —  Etude  de  Vicrge^  les  bras  le- 
vés. Première  pensée  pour  la  Vierge  à  l'hos- 
tie. Dessul  à  la  mine  de  plomb,  mis  au  car- 
reau. —  Etude  de  draperie  poin-  un  docteur 
dans  le  tableau  de  Jésus  au  Milieu  des  doc- 
teurs. Dessin  a  la  mine  de  plomb. 

Ces  trois  derniers  numéros  ensemble  : 
600  fr. 

39°  Figure  drapée.  Etude  d'Iiornme  pour  le 
tableau  de  Jésus-Christ  donnant  les  clefs  à 
Saint  Pierre;  elle  n'a  pas  été  employée  par 
le  maître.  Dessin  à  la  pierre  noire  :  180  fr. 

40»  Etude  d'après  nature  pour  la  tête  de 
Saint  Symphorien  dans  le  Martyre  de  Saint 
Symphorien. 

Dessin  au  crayon  noir,  rehaussé  de  blanc  : 
2.000  fr. 

41°  Un  Licteur,  puis  une  éiiuli'  pour  la  tèlc 
vue  par  derrière  et  deu.r  études  de  mains. 
Martyre  de  saint  Symphorien . 

Dessin  à  la  pierre  d'Italie  :  400  fr. 

42°  Figure  drapée  du  Licteur,  qui  est  â, 
droite,  dans  le  tableau  du  Martyre  de  saint 
Symphorien. 

Dessin  ;i  la  pierre  d'Italie  :  3C5  fr. 

43°  Etude  d'enfant  nu,  debout,  pour  le 
même  tableau  et  une  seconde  élude  pour  la 
Tête. 

Dessin  à  la  pierre  d'Italie  :  335  fr. 

Dessins  : 

44°    Elude   drapée  pour   la   figure   de   Sa- 
turne, dans  l'Age  d'or. 
Dessin  à  la  mine  de  plomb  ;  185  fr. 
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45"  Eluile  triiiimmr  et  de  jrmiiif  niia.  île- 
bout,  pour  l'Aijc  tl'ùT. 

Dessin  à  la  mine  de  plonili  :  NOfl  l'r. 

46"  Etmlc  d'Iiommr  iiii.  If  Imis  dmil  lève, 
jioiir  l'igr  d'or. 
Dessni  à  la  mine  de  plomli  ;  :Wo  l'r. 

47"  Elude  de  l'cnsernbtr  de  lu  ligure  de  la 
Source. 
Dessni  à  la  mine  de  plomb  :  l.'.MO  fr. 

48"  Etude  d'ujirés  niilure  pour  lu  tele  de  la 
Source. 

Dessin  à  la  mine  de  plonil),  sur  papier 
calque  :  'iM  fr. 

49"  Elude  des  pieds  de  lu  Source  et  urnr 
que  tient  la  jeune  fille  :  100  tr. 

50°  Deux  éludes  sur  lu  uiéuie  jeuUle,  paur 
l'Odalisque  couchée  et   vue  de  fuee  ,   730  fr  . 

51"  Dcu.r  Etudes  pour  la  liquie  de  lu 
Gloire.  Apidtiéose  d'Homère. 

Dessins  à  la  mine  de  plomb  •.  570  rr. 

52"  Deu.c  études  pour  lu  figure  de  VUimte. 
l'une  tiue,  l'autre  drapée:  .Ipotliénsi-  d'ilo- 
rncrc. 

Dessins  à  la  mine  de  plomb  :  7'JO  tr. 

53"  Etude   nue   jmur  lu   (igur     de   illiuile. 
Apoilié  j'ic  d'Homère. 
Dessin  au  crayon  noir  :  510  fr. 

54"  Dcu.r  figures  pour  radi/ssée.  l'une 
nue,  l'autre  drapée:  Apothéose  d'ilomirc. 

Dessins  à  la  mine  de  plomb,  ooii  fr 

55"  Dcu.r  études  de  ilruperie<  puur  l'oiiijs- 
sée;  Apothéose  d'Homerc. 

Dessins  leliaussês  de  liliin'      iiîo  ri- 

56"  Etude  pour  les  brus  de  l'Utlyssér. 
Apothéose  d'Homerc. 

Dessin  à  la  piere  noire,  sur  papier  liiiilé  : 
75  fr. 

57"  Elude  pour  Lnnqiu:  .\]iolhcosc  d'Ho- 
Vicrc. 

Dessin  au  crayon  noir  et  ix  la  mine  île 
plomb  :  95  tr. 

58"  Deu.c  dessins  pour  lu  fiijure  de  ]  ir- 
gile,  et  élude  de  main  poTir  lu  rurmr  flqurc 
Etude  pour  la  tète  cl  les  mains  d'An.^luniuc. 
Apothéose  d'Homère. 

Dessins  à  la  mine  de  plomb  ;  370  fr, 

59"  Trois  éludes  de  draperies  puur  lu  fi- 
gure de  Virgile,  .ipothénsé  d'HoméTf. 

Dessins  a  la  pierre  d'Italie  :  200  fr. 

60"  Elude  nue  pour  lu  figure  tt'I',srlv/le.  et 
dcu.r  éludes  drapées  pour  la  mfme  figure. 
Apothéose  d'Homère. 

Dessin  a  la  mine  de  plomb  :  205  fr 

61"  Dcu.r  études  pour  la  figur-  de  l'Iiidia^. 
l'une  nue,  l'autre  drapée  \poihéo<(>  d'Ho- 
mère. 

Dessins  à  la  mine  de  plomli  :  5:îO  fr. 


()■<"  Elude  nue  jmur  lu  figure  d'  \lc.runilre, 
élude  pour  la  draperie  île  lu  même  figure. 
Apothéose  d'Homère. 

Dessin  à  la  mine  de  plr.mb     275  fr 

6:5"  Ocu.r  éludes  l'une  nue,  l'uulre  ihupée, 
pour  la  figure  de  Piiohirc:  .i pidhcosc  d'Ho- 
mère. 

Dessins  à  la  mine  de  i)liiinb  :  :î.'i5  fr. 

64"  Etude  de  drupcric  poiir  lu  figure  de 
Molière.  Apothéose  d'Uono'rc. 

Dessin  a  la  piern'  nnni',  rcliaiissê  de 
blanc  :  300  fr. 

65"    Dcu.r    éludes    de    femme    nue,    eue    de 
fuce  et   vue  de  dos. 
Première  pensée  pour  lu  SIrnIonice. 
Dessins  à  la  mine  de  plomb  :  360  fr. 

66"  Etude  de  draperie  pour  lu  figure  de 
Slrulonice. 

Dessin  à  la  pierre  noire  :  660  fr. 

67"  Jeanne  d'Arc.   Dessin   à  la  plume. 

Première  pensée   du    tuOleau   :  850   tr. 

68"  La  Fornariua  .  élude  d'après  iiulvri', 
pour  le  tuhleuu  de  llu/ihuel  el  lu  l'ioiiurina. 

Dessin  a  la   niine  de  plimib   :  76n  tr 

69"  .1/0(7  (/('  l.eouurd  île  Vinci.  Dessin  de 
l'ensemble  de  la  composition  :  l.(.iOO  fr. 

70"  Le  Duc  d'Alhe,  vu  de  profil.  ILlude  au 
crayon  noir  :  lOo  fr. 

71"  Elude  de  drupcrie  pour  lu  Vierge,  iluus 
le  Vœu  de  Louis  .\UL 
Dessin  au  crayon  noir  rehaussé  do  blanc  •: 

r.l5   fr. 

72"  Etude  de  draperie  pmir  un  des  .Ingru 
qui  environnent  la  Vienje.  dans  le  ]'(eu  de 
Louis  \III.  La  photographie  de  l'autre 
étude  d'aiige  a  été  mise  en  pendant  d'a|irés 
la  viilniité  expre.'-se  de  M.  Iii.sres.  lùisenible  : 
275  tr. 

73"  Le  Duc  d'.llbc  u  .iaiulc-Gudutc,  « 
Bru.relles. 

Le  iluc  d'.\lbe  .gouverneur  des  Pays-Bas 
pour  le  Vdi  d'Espapne,  reçoit  de  Pie  "V, 
apri's  l'expulsion  du  prince  d'Orange,  l'épée 
et  le  cha]ieau  enrichis  d'or  et  de  pierreries 
destinés  .jusqu'alors  seulement  aux  tètes 
couronnées  et  bénis  par  le  Saint  Père  dans 
la  nuit  de  Noël  :  2.320  fr. 

De  74"  à  81"  Dessins  di's  ^cpt  \illes  con- 
ifinses  par  Napoléon  1'^  Rome,  \lenne. 
Berlin,  Madrid,  Milan,  Mosrou,  Le  Caire. 
Dessins  à  la  mine  de  plomb  pour  les  figures 
peintes  dans  les  voussures  du  plafond  du 
salon  de  l'Empereur  à  l'Hôtel  de  \\\]p  do 
Pans.  Ensemble  ;  2.20O  fr. 

81"  Etude  drapée  pour  lu  figure  de  la 
France,  dans  le  plafond  de  l'Hôtel  de  Ville. 
Apoihéoie  de  Napoléon. 

Dessin  à  la  pierre  noire,  rehaussé  de 
blanc   :  685  fr. 
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820  Elude  de  Jeune  homme  assis  nn  et 
dessinant. 

Dessin  à  la  mine  de  plomb  :  605  fr. 

83»  Femme  nue  couchée,  et  Etudes  de  bras. 

Dessin  à  la  mine  de  plomb  :  -400  fr. 

84»  Qualrc  études  pour  les  mains  de  M.  le 
comte  Mole,  de  Monscif/neur  le  duc  d'Or- 
léans et  de  M.  Tlertln. 

Dessins  à  la  mine  de  plomb  :  790  fr. 

85»  Dessin  pour  le  portrait  de  Charles  X, 
roi  de  France. 

Dessin  à  la  mine  de  plomb  :  255  fr. 

86°  Dessin  à  la  mine  de  plomb,  d'après 
un  portrait  de  Henri  XIII,  roi  d'.ingleterrc, 
peint  par  Holbcin  :  105  fr. 

87»  Marie  Tudor. 

Dessin  à  la  mine  de  plomb,  rehaussé 
d'aquarelle  et  passé  à  l'huile  sur  papier  cal- 
que d'après  une  peinture  d'HolUein,  appar- 
tenant à  M.  le  baron  de  Rothschild. 

M.  Ingres  fit  cette  copie  en  1861,  lorsque 
le  tableau  se  trouvait  dans  l'atelier  de  res- 
tauration de  M.  Haro  :  2.305  fr. 

.aquarelles  : 

88»  Le  Pape  Pic   i //  priant  ilans   l'étjlise 
Saint-Pierre,  à  Ttomv. 
.Vquai-olle  peinte  à  Rome  en  1808  :  .335  fr. 

89°)'wc  intérieure  de  iéulise  de  Sainte- 
Pra.vède,  ù  Home. 

Aquarelle  peinte  à  Rome  en  1810  :  350  fr. 

90»  Fac-similé  d'une  Faience  Italienne  du 
xr»  siècle,  représentant  la  Xativité. 

-■aquarelle  peinte  à  Rome  en  1810  :  250  fr. 

1868.  —  KH.ALiL-BEY.  —  Le  Bain  turc  107- 
107)   :  20.000  fr. 

Vénus  couchée  (115-167)   :  5.000  fr. 
Femme  couchée  et  endormir  :  1.550  fr. 
Femme  couchée  ■  3.000  fr. 

1869.  —  Bkeith.mever.  —  L'Alrhimiste  (25- 
13,3)  :  605  fr. 

1869.   —  ROUUET-.AIBERTOT.   —   L  Iliade    (59- 
52)   :  4.100  fr. 
VOdijssée  (.59-52)   :  3.500  fr. 

1869.  —  VENTE  X...,  -22  mars.  —  Fiuure  de 
saint  Pierre  (4S-59)   :  2.000  fr. 

1870.  —  Rivet.  —  Portrait  de  femme;  de 
forme  ovale  (50-60)   :  2.120  fr. 

1372.  —  Pereire.  —  Œdipe  et  le  Sphynx. 
Répétition,  avec  variantes,  du  tableau  qui 
faisait  partie  de  la  collection  du  duc  d'Or- 
léans et  peinte  par  Ingres  pour  la  galerie 
Pereire  (105-87)    :  25.600  fr. 

1872.  —  Carlin.  —  Angélii/ue  attachée  an 
rocher:  Première  pensée  du  maître  .  70.000 
francs. 

1873.  — -  Théophile  Gaitier.  —  Les  Trois 
fjrands  poètes  tracjiques  :  Eschyle,  .Sophocle 
et  Euripide  :  3.600  fr. 


1875.  —  Marcotte  de  Quinières.  —  L'Oda- 
lisque ù  l'esclave  :  50.000  fr. 

Le  Tintorel  et  l'.irétin  :  7.000  fr. 

1877.  —  Baron  J.  de  H...  —  Figure  de  Saint- 
Pierre  :  530  fr. 

1877.  —  \'EN1F  DE  .S...,  5  mai.  —  Les  trois 
poètes  Iraniques  :  1,800  fr. 

1878.  —  Paravey.  —  Elude  de  jeune  fille, 
vue  de  trois-quarls  :  700  fr. 

Tête  d'homme  de  profil;  Elude  pour  Es- 
chyle dans  l'apothéose  d'Homère  :  810  fr. 

Etude  de  pieds  pour  la  figure  de  l'illiadc», 
dans  l'apothéose  d'Homère  :  1.020  fr. 

Etude  d'ensemble  pour  la  figure  de  la 
-c  Source.  »  :  1.120  fr. 

1881.  —  Edwards.  —  .Angélique.  Réplique 
de  la  figure  d'.\ngélique  du  tableau  du  Lou- 
vre (90-75)  :  10.000  Ir. 

1881.  —  LEPEL-CoiNTET.  —  Sainl-Paul,  apô- 
tre :  2.700  fr. 

1882.  —  Veme  B...,  .Iftiiviev.  —  F.lude  faite 
à  Rome  en  iSSf  pour  le  tableau  de  «  Jupiter 
et  Thétis  »  :  560  fr. 

1883.  —  De  Bevrnonvillf.  —  Angélique 
(100  72)  :  4.500  fr. 

1883.  —  Lehm.anx.  —  Le  Uras  de  Phidias; 
Etude  pour  l'apothéose  d'Homère  (23-49)  : 
1.200  fr. 

1884.  —  \'ENTE  M...  —  L'Arélin  refusant  les 
présents  de  Charles-Quint  :  8.000  fr. 

1885.  —  Comte  de  la  BiiRAUDiÈuE.  —  Œdipe 
et  le  Sphinx.  Etude  (18|-14)  :  800  fr. 

1886.  —  Baron  de  Riquetti.  —  L'Odalisque 
(13-24)   :  2.700  fr. 

1888.  —  .\.  Gori'iL.  —  Porirail  du  maître  à 
l'âge  de  33  ans,  par  lui-même.  Bois  (41-31)  : 
1.600  fr. 

1888.  —  .Marquis  d'Holpan.  —  Portrait  de 
jeune  fille  :  300  fr. 

1888.  —  Vente  X... 
2.000  fr. 

1889.  —  Secrét.an. 
(105-87)    :  70.000  fr. 

Portrait  de  La  Fontaine  :  1.600  fr. 

Portrait  du  Poussin  :  950  fr. 

1889.  —  CotiTAN-HAUGUET.  —  liuigneuse;  In- 
térieur de  Harem  (35.28)   :  4.900  fr. 

Le  (hic  d'Alhe  ù  Sainle-Cudulc,  ù  Bruxel- 
les (104-82)   :  3.700  fr. 

.indromède  attachée  au  rocher  !  18-15)  : 
1.700  fr. 

Pileuse.  Etude  (32-23))  :  330  fr. 

1892.  —  Baron  Mourre.  —  liuigneuse  : 
9.000  fr.  

Elude  pour  la  figure  de  la  «  Cloire  »,  dans 
l'Apothéose  d'Homère  :  2.050  fr. 

1892.  —  Haro.  —  Achille,  retiré  dans  sa 
tente,  reçoit  les  envoyés  d'.Agamcmnon.  Bois 
(25-32)    :  1.100  fr. 


Tète  de  Saint-Pierre  : 


Œdipe  et  le  Sphynx 
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Dif/cri'Ulrs  t'///i/^'S  .<///'  iiiir  iiièiiir  lu/If 
-jiiiiir  "  .'.(,'  Miirlilif  ilr  ^iiiiil-Si/injiliiinrii  » 
•fii-M)    :  :!.(;oil  fi-, 

Etiulc  jnilir  lu  liiimr  illl  lirlf-in.  illli  >c  in/l 
Il  ill'oUc  ildlis  Ir  iiiriiir  hihh'iiil  ir)l)-27i  : 
1,81)0  tr. 

l'^lltdcf:  .•<lir  iiiif  iniiiir  hiilr  imiii  }rs  iilnirs 
qui  ciiv'ti'ouiii'iil  lu  Vifi'ijf  (huis  Ir  tableau 
lin  «    iirii  lie  [.nui-.  Mil  »   [60-71  i   :  2.00(1  fr. 

l'.tiiile  il'liiiiiiine.  en  île  iirnjil  (35-26'  :  7jô 
francs. 

l'ète  d'Homcre.  Kliide  jiniir  V  S imlliénse 
(Vllnniere  (29-37)  :  700  Ir, 

Mirliel-Anije.  aeee  mains,  l-'.lmle  punr 
rApnlIif'ise    il'Hiiineie    |2.']-2.31        l.C.'id    fr. 

Dniile  n/fiani  ses  irneres  a  llnniere.  Elude 
puni    IWpnlIieiise   d'IIuniere   i:',;-:',,',}    :   7llO  fr. 

l'iniliiie  iiffinnl  ,>■()  1 1/ 1 e  a  llnniere  i35-29)  : 
.MO  fr. 

Pliîdias  ,.32-3ji   :  805  fr. 

Eludes  de  nniins  (33-311  :  700  fr. 

Fifinre  en  biisie  :,2-4-19i   :  850  fr. 

Anires  éludes  de  mains  :33-37)    ;  701)  fr. 

Feninie  inniunie   -35-22)    :  600  fr. 

Elude  piiur   llijsse   (24-19)    :  195  if. 

Tèle  de  femme  de  projil,  aeee  une  drape- 
rie ruufjc   1,22-16)   :  1.150  fr. 

Etudes  de  pieds,  pmir  V  Ipulliense  d'Un- 
■nierc  (21-271    :  l.OflO  fr. 

Eludes  de  bras  et  de  mains  pnlir  «  Lu 
(, luire  „,  dans  rAiiiilliéosc  d'Hulnere  i31-25i  : 
1.2011   fr. 

Jeune  feiiime  lenant  smi  enjaiil  diins  m'< 
liiiis.  Elude  pour  le  Marlijre  de  Suinl-.'^iini- 
phnrien   1 22-19 1   :  700  fr. 

l'reires  iieee  aeeessm res.  pniii  l' A  pullièuse 
ilhtiiiere  i38-2«}   ;  715  fr. 

Ileii.r  éludes  puiir  le  iiied  aunelie  de  .lésus- 
1  liiisi  dans  le  tableau  de  «  .lésus-Cli rist  re- 
iiiellanl  les  (7i/\  a  Sainl-rierre  (20-25 1  ;  220 
fr.'iins, 

l'iiilrail  de  l'iei  i  e-Ei  uni  lUs  Heriiier,  iislru- 
nnine   '4i-38i    :   130  fr. 

1894.  —  H.  (.i.MiMKH.  —  l'nrhail  de  llarlo- 
lini  :   13,2(10  fr. 

1894.  —  Vente  X...,  lo  .-ivril.  —  La  Vierne 
a  riinslie  :  6.500  fr. 

Siinil-^fini plinrirn    ,    3  O.Mi   ir 

/.(/  innrl  de  Léonard  de  \  inei.  Efiauclie  : 
1.2.50  fr. 

1897.  —  Dt'  PLES.sis-REi.l.lÊrii:.  —  Pnrtrnit 
d'Amédce  Tlueid,  niuiquis  de  l'u\li,rel  (100- 
82)   :  8.300  fr. 

Entrée  a  Paris  du  liuupliin.  depuis  i  hur- 
les  \  .  Bois  (48-56)   :  5.200  fr. 

/.(■  Christ   (80-66)    :  425  fr. 

La    \  ierije     8O-661    :  700   fr. 

1897.  —  2'"  \"FNTE  H.Mid.  —  ,\.liille,  rtliri- 
dans  sa  tente,  reeoit  les  eneoijes  d'Aijunieiii- 
non.  Bois    25-32     :  1.120  fr. 


I        riunle    offrant    ses    rriiere^    a    Iloniioe    ri~- 
i    34)       500   fr. 

Eemme  roniuine.  Kludc  i,35-22)    :  520  fr. 
1        Télé  de  .<uint  Mathieu.  i56-48)  :  1.250  îr. 
j        Etudes   de  brus  et  de  niuins   (31-25)    :   1.600 
francs. 

l'ii/uie  en  buste  pour  .•saint  Iliade  (24-19)  : 
020    fr. 

1897.  —  A'EME  X....  2  avril.  ~  Martyre  de 
Saint-Sijmphorien  :  2.180  fr. 

1898  —  \'ENTE  FrwNÇ.Ai.s.  —  La  Musique.  Bois 
(25-20)   :  500  fr. 

1898.  —  M.4ii\.ME  iiE  BoNDY.  —  lujiiler  et 
.hiliiipe   (32-43)    :    1.200  fr. 

1900.  —  De  HEHEr)r.\.  —  Eemme  eonclice 
Bois  :  2. .350  fr. 

1900.  —  \'ENTE  X...,  12  juin.  —  Le  Tiutoret 
et  l'Aré'in   :  42-34)   :  2.700  fi'. 

Dessins   : 

1861.  —  De  l\  Fom.aine.  —  \  ne  de  lu  rilla 
Médicis  a  Home.  Dessin  ilc  farine  cinfrée  : 
500.  f  r. 

iMil.  —  \  ENTK  X...,  29  mai.  —  Portrait  de 
>'ir  \\  iIlLuni  i'armarel;.  Dessin  a  la  mine  de 
lilomli,  rehan'^se  de  Idaiic   :  70  fr. 

1863.  —  \'ENTE  X...,  13  a.vril.  —  .liipiler  dans 
les  nu.ui/es:  Sujet  ullénorique.  Deii.K  dessins 
â  la  plinne  et  lavt'S.  Eiisemlile  :  5  fr.  .50. 

18C5.  —  De.si'ERET.  —  l'ortruils  d'Iiommes  et 
de  femmes.  Den.x  dessins  a  la  imne  de 
idnmli.   Enseinlde      100  fr. 

L.e  Saiifraije  d'I'lipsse.  Ile^Mii  an  crayon: 
42  fr. 

1868.  —  Breith.meveh.  —  Siiiet  reliijieu.i-. 
Dessin  à  la  ruine  de  plomb  :  95  fr. 

Portrait  de  l'urchiteele  Hiiutbonru.  Dessin 
;■.  la  mine  de  plomli   :  151  fr. 

1871.  —  \ENTE  C.U.,\M,ATT.\.  —  llouiulus  rem- 
porte les  dépouilles  opinies.  Dosiii  relia'us- 
se  :  XOO  fr. 

Le  ]  un  de  Louis  .\III  Première  collipo- 
sitiiiii.   Dessin   :   200  fr. 

Eii.iure  polir  la  «  Sourre  «.   Dessin   :  100  fr. 

Liiie  éeanonie.  Fra^mein  du  talileau 
"  Tn  Martellns  eris  ».   Dessin   :  200  fr. 

Figure  drapée  :  Dessin   :  220  fr. 

Portruil  de  Puipinini.    Dessin   :  600  fr. 

'J'ele  de   Vieri.ie.  Dessin  ;   I  io  fr 

Tête  de  jemme.  Dessin  ;  200  fr. 

1871.  —  Ono-MrNDLEH.  —  Elude  pour  le 
liililean  de  Siiint-Sumphorie n    .  05  fr. 

1872.  —  PeREIRE.  —  Suinl-Siinipliorien.  Des- 
sin du  tableau  appartenant  a  la  1  aliicdriile 
dWntun   ':48-39i    ;  9.100  fr. 

1872.  —  (C.iRLIN.  —  Apotlieose  de  \apO- 
léon  I".  Dessin  a  l'en  re  de  rhiiie;  ciimposi- 
tioii  dn  plafond  de  l'IIiMel  de  ville  de  Pans, 
ilélrnit  par  la  Conimnne  ;  7.2oo  fr. 
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1876.  —  Marcili.e.  —  Portrait  de  Monsei- 
gneur de  Pressigny,  ambassadeur  de  France 
à  Rome,  en  181G.  Dessin  à  la  mine  de  plomb 
(29-30)   :  3.260  fr. 

Paul  cl  Françoise  de  Rimini.  Dessin  à  l'en- 
cre de  chine,  avec  quelqnes  tons  jaunes 
(13-10)  :  1.660  fr. 

1878.  -  PAH.*VEY.  —  La  Fornarina.  Elude 
pour  le  tableau  de  Raphaël.  Dessin  à  la 
mine  de  plomb  :  420  fr. 

Deiuv  figures  de  l'Iliade  rt  dru.r  figures 
de  l'Odyssée.  Dessin  à  la  mine  de  plomb  : 
1.080  fr. 

1880.  —  MAHEnAri.T.  —  Apollon.  Dessin  à 
l'estompe,  d'après  une  statue  antique  du 
Musée  du  Louvre  (41-28)   :  9  fr. 

Femme  couchée.  Dessin  à  la  mine  de 
plomb  :  52  fr. 

1882.  —  GiGoux.  —  L'Ange  Raphaël  II  est 
debout,  les  ailes  déployées,  les  bras  élevés, 
les  mains  jointes,  dans  l'attitude  de  la 
prière.  Dessin  à  la  plume  et  à  la  sépia  : 
1.750  fr. 

Portrait  de  .■^ir  William  Larfmart.  Dessin 
à  la  mine  de  plomb  :  600  fr. 

l'ne  Baigneuse.  Dessin  à  la  mine  de 
plomb  :   55  fr. 

1883.  —  Marmontel.  —  Entrée  de  Char- 
les 17/  à  Paris.  Dessin  à  la  plume  :  3.710  fr. 

1883.  —  C.  Bl.*nc.  —  L'Age  d'or.  Dessin,  de 
forme  cintrée,  à  la  plume,  avec  quelques 
traits  de  blanc  •.  395  fr. 

1883.  —  Lehmann.  —  L'Enfant  au  fauteuil. 
Dessin  à  la  mine  de  plomb  (26-19)  :  2.950  fr. 

Portrait  de  Mademoiselle  Boinnard.  Des- 
sin à  la  mine  de  plomb  (31-23)  :  5.100  fr. 

Quatre  études  pour  les  mains  de  M.  le 
comte  Mole,  de  Monseigneur  le  duc  d'Or- 
léans et  de  M.  Berlin.  Dessin  à  la  mine  de 
plomb  (40-50)  :  1.250  fr. 

1884.  —  VENTE  M...,  18  février.  —  La  Fa- 
mille Forestier.  Dessin  :  5.800  fr 

1885.  —  De  Beurnonville.  —  Le  Maréchal 
de  Beniick  est  décoré  de  l'Ordre  de  la  Toi- 
son d'Or  par  Philippe  V.  Dessin  avec  une 
dédicace  :  2.050  fr. 

L'Enfant  au  fauteuil.  L'ne  petite  fille,  vue 
de  face,  est  assise  dans  un  grand,  fauteuil 
style  Louis  X/l'.  Dessin  ;i  la  mine  de 
plomb  (2619)  :  3.150  fr. 

Portrait  de  .^ir  William  Larsnart.  Dessin 
h  la  mine  de  plomb  :  455  fr. 

Jeune  fille  as.'iise  tenant  un  chien  sur  ses 
genoux.  Dessin  à  la  mine  de  plomb  :  473  fr. 

La  Fornarina.  Dessin  à  la  mine  de  plomb  : 
810  fr. 

Andromède.  Dessin  tiré  au  carreau,  au 
crayon  noir  et  à  la  mme  de  plomb  ; 

1888.  —  A.  Goupil.  —  Portrait  de  Madame 
Haudcboug-Lescot.  Elle  est  représentée  as- 


sise, à  mi-jambes,  en  costume  d'Italienne. 
Dessin  à  la  mine  de  plomb  (30-22)  :  6.300  fr. 
Portrait  de  Madame  de  Montgolfier.  Elle 
est  représentée  en  pied,  assise  sur  un  banc 
de  marbre,  les  jambes  pendantes,  les  pieds 
croisés;  elle  tient  une  lorgnette*.  Ses  cheveux 
sont  coiffés  à  l'antique;  elle  porte  une  tuni- 
que décolletée,  sans  manches,  et  un  châle 
lîordé  de  franges.  Au  loin,  une  villa  ita- 
lienne; dans  les  airs,  une  montgolfière  et 
un  parachute.  Dessin  au  crayon  noir,  légè- 
rement estompé  (56-40)   :  2.700  fr. 

Portrait  de  Madame  X...  Elle  est  vue  à 
mi-jambes,  assise,  la  tête  de  face.  Dessin  à 
l.t  mine  de  plomb  (37-24)   :  3.300  fr. 

Portrait  de  jeune  garçon.  11  est  représenté 
en  pied,  tête  nue,  les  cheveux  ramenés  sur 
le  front;  la  main  gauche  sur  un  livre.  Il  a 
une  chemise  à  large  collerette  plissée  et 
une  longue  redingote  à  collet  de  velours. 
Dessin  à  la  mine  de  plomb  (22-28)  :  2.500  fr. 

Portrait  de  baby.  Petite  fille  en  pied,  as- 
sise dans  un  fauteuil  d'enfant,  les  mains 
posées  sur  la  tablette  qui  relie  les  accou- 
doirs. Dessin  à  la  mine  de  plomb  (16-11)  : 
1.800  fr. 

Portrait  de  Monsieur  de  Norvins.  A  mi- 
jambes,  presque  de  face,  assis  sur  une  banc, 
la  main  gauche  dans  la  poche  du  pantalon; 
il  a  sur  les  genoux  un  petit  chien  qu'il  ca- 
resse de  la  main  droite.  Dans  le  fond,  on 
distingue  un  obélisque  et  divers  monuments. 
Dessin  à  la  mine  de  plomb  (27-20)  ;  2.750  fr. 

Portrait  de  Horry.  Presque  de  face,  à  mi- 
corps,  une  main  dans  le  gilet,  l'autre  dans 
la  poche  du  pantalon.  Dessin  à  la  mme  de 
plomb  (20-14)   :  2.250  fr. 

Portrait  d'homme.  Debout,  à  mi-corps,  de 
trois  quarts,  les  cheveux  drus  descendant 
jusqu'aux  sourcils,  le  bras  gauche  au  long 
du  corps;  il  soutient  de  la  main  droite  le 
bord  de  son  carrik.  Dessin  à  la  mine  de 
plomb  (26-10)  :  800  fr. 

Portrait  d'homme.  De  trois  quarts,  en 
buste,  le  bras  appuyé  sur  le  dossier  d'une 
chaise.  Dessin  à  la  mine  de  plomb  1 18-13)  : 
G50  fr. 

Portrait  de  Madame  yarcolUer.  Représen- 
tée à  mi-jambes,  les  mains  croisées,  coiffée 
d'un  bonnet  à  nœuds,  vêtue  d'une  robe  or- 
née de  galons  et  à  manches  très  larges.  Des- 
sm  à  la  mine  de  plomb  f32-24)  :  900  fr. 

Portrait  d'un  prélat.  Dessin  à  la  mine  de 
plomb  (31-223)   :  1.350  fr. 

Portrait  d'un  officier,  presque  de  profil 
en  buste  Dessin  à  la  mnie  de  plomb  '22-17)  : 
360  fr. 

Tète  de  jeune  fille.  Dessin  à  la  mine  de 
plomb  (15-11)   :  330  fr. 

1889.  —  Vente  Gi  stave  Boulanger.  —  Por- 
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Irait  (If  Viirchilcclv  Alain.  Dessin  au  ciayiiii: 
1.825  fr. 

1889.  —  CouT'iN-H.UGiET.  —  l.'l-:j>cc  tVIlni- 
ri  IV.  Dessin  a  la  sépia  :  25U  fr. 

Kliiilc  pi'iir  la  grande  Odalisiiiic.  Dessin  à 
la  mine  de  plomb  :  850  fr. 

La  StraUinicc;  première  pensée.  Dessin  et 
lavis  à  l'encre  :  300  fr. 

1892.  —  BOLnDlLI.ON.  —  l'dilrail  en  pied  da 
rai  Cliarlis  A".  Dessin  ;  300  fr. 

ls'.l2.  —  HARO.  —  La  Danse,  d'après  Ta- 
nière. Dessin  à  la  plume  et  à  l'encre  :  100  fr. 

l^iirlrait  de  Monsieur  Couder,  père  de 
Varliste  de  l'Opéra  comiq^ie,  cl  portrait  de 
Madiniie  Cuuder.  Deux  i  endanis.  Dessins  à 
la  mnie  de  plomb.  Ensemble  :  500  fr. 

\  ieri.ie  et  Enfaiil-Jésiis.  Dessin  et  aqua- 
relle :  COO  fr. 

l'urlrnil  île  Madame  Leblanr.  Dessin  à  la 
mine  de  plomb  :  2.050  fr. 

Jeanne  d'.lre.  Dessin  a  la  pliiiue  et  au  la- 
vis ;  S20  fr, 

Etuile  piiur  le  «  Phidias  ».  Dessin  à  la 
mine   de  plomb  :   880  fr. 

Etude  d'homme  pour  «  L'Age  d'or  ».  Des- 
sin à  la  mine  de  plomli  :  210  fr. 

Den.r  clnde-i;  l'uni'  nue,  l'uulre  drapée, 
pour  la  figure  de  «  Pindare  »,  Dessins  à  la 
mine  de  plnmh  :  300  fr. 

Trois  études  de  dnrperies.  Dessin  à  la 
pierre  d'Italie  :  120  fr. 

Etudes  diverses  de  têtes,  de  figures  et  de 
viains.  Dessins  à  la  aune  de  plnnib  :  250  fr. 

Etude  pour  la  figure  d'Ileiandre  iliins 
l'Apothéose  d'Homère.  Dessin  a  la  mine  de 
plomb   :  200  fr. 

Elude  des  pieds  de  la  «  .bourre  »  et  de 
l'urne.  Dessin  à  la  mine  de  plomb  ;  130  fr. 

Deii.r  études  pour  la  Magdeleine,  verrière 
de  iJreux.  Dessin  à  la  mine  de  plomb  :  l'20 
flancs. 

1893.  —  Deshilleur.  —  Suili'  de  eeiit  cro- 
quis et  dessins  au  eruijon.  et  a  la  plume, 
datant  de  la  jeunesse  de  l'arlisle  :  llo  fr. 

1894.  —  H.  Garnier.  —  Portrait  d'homme 
(21-1G.5J    ;  2.300  fr. 

.intre  portrait  d'homme.  Dessin  (17-13)  : 
1.500  fr. 

Portr  lit  de  M.  Fourreau.  Dessin  (21-15,5)  ; 
1.110  fr. 

Polirait  de  Mademoiselle  (lalirielle  l'mir- 
rcau.   Dessin   (20-15)   :  2.120  fr. 

1894.  —  Vente  X...  10  avril.  —  L'Apothéose 
d'Homère.  Dessin  à  la  mine  de  plomb  et  à 
1  encre  de  chine   :  13.000  fr. 

Philippe  y  et  le  nunéehal  de  Penriek. 
Aquarelle  :  2.550  fr. 

liahg  offrant  le  pain  bénit  a  la  iloifielle 
<le  la  Vierge  dans  l'église  de  Meung,  /.".  unùt 
ISjG.  Dessin  a  la  mine  de  plumb  rebaussi'' 
d'aquai-'îlle  :  3.000  fr. 


La  Vierge  et  reniant  .le^ii^  uitio'és  par 
Suint-.-lntoine  de  Padnue  et  Smnl-Léopold. 
.-Vquarelle   :  1.420  fr. 

Tête  de  femme;  étude.  Dessin  au  craydn 
noir,   rehaussé  de  blanc   :  380  fr. 

Elude  de  femme:  la  dernière  f.nic  ]i.ar  In- 
gres   d'après  nature  :  300  fr. 

Tétc  de  femme:  étude.  Dessin  à  la  mine 
de  plomb,  rehaussé  de  t^ouacbe  :  500  fr. 

Diverses  éludes  pour  le  "  Jésus  nu  milieu 
des  docteurs  ».  Dessin  au  crayon  noir  :  250 
francs. 

1895.  ~  Gai.ichon.  —  lloger  délierant  Angé- 
lifiue:  étude  pour  le  luldeau.  Dessin  à  la 
mine  de  plomb  (47,2-37,2)   :  100  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  13  mars.  —  Portrait. 
Dessin  à  la  mine  de  iilonili  :  1.210  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  25  juin.  —  L'cuime  de- 
bout; étude  pour  la  [eniis  .inadgomène. 
Dessin  au  crayon  noir  :  7o  fr. 

1896.  —  Fi'RBV,  Marseille.—  Aiunl  le  bain. 
Dessin  :  55  fr. 

.iprés  le  bain.   Dessin   :   52  fr. 

1896.  —  Destaillecr.  —  Pnrlrail  de  Pra- 
dier,  sculpteur.  Dessin  au  cra\iin  imir  ,re- 
liaussé  de  blanc  (13-10,5)    :  2oo  fr. 

Portrait  de  Madame  Mad.eleine  Ingres, 
née  Chapelle.  Le  maître  s'est  représenté  à 
côté  de  sa  femme,  à  gauche.  Dessin  à  la 
ruine  de  plomb   (18-12,5)    :  4.050  fr. 

1897.  —  Pl.w.  —  Poussin,  pnrlrail  en  pied. 
Dessin  :  180  fr. 

1897.  —  Vente  Brandon.  —  l'mjil  d'une  tète 
de  femme  et  plusieurs  lélcs.  Groquis  à  la 
mine  de  plomb  :  200  fr. 

lue  feiinw  agenouillée:  premii  re  pensée 
pour  "  (r)  Jeanne  d'.\re  ».  Buste  de  femme 
en  prière  et  une  main.  Croquis  a  la  mine 
de  plomb   :  180  fr. 

1897.  —  Haro,  père.  —  L'Ajiolheose  d'Ho- 
mère. Dessin  à  la  mine  de  iilonib  et  à  l'en- 
cre de  Chine  :  7.600  fr. 

Jeanne  d'.lre.   Dessin  (46-35)    :  500  fr. 

La  Danse,  d'après  Teuiers.  Dessin  ;  310  fr. 

Etude  iVIiomme  nu.  Dessin  :  115  fr. 

Trois  éludes  de  il raiieries.   Dessin  :  100  fr. 

Anilromede.  Dessin  ,i  la  iiiiiie  de  plomb  : 
430   fr. 

Homulus.  viiiuiiueur  il'Aeron;  première 
jiensée.  Dessin  à  la  mine  de  pliinib  :  1.1.50 
francs. 

1898.  —  Tabourier.  —  Piirirail  d'Iuonme. 
Dessin  à  la  mine  île  plomb  i28-20)   :  1..5iiO  fr. 

1898.  —  \'ENTE  D  ..  ET  P.  .,  l.OMlllES,  19  11(1- 
vembre.  —  Elude  de  ji-unne  nue.  Dessin  à 
la  mine   de   plomb   :   xo   fr. 

1899.  —  Comte  Doria.  —  Snldul  grée  sup- 
pnrlaut  un  blessé.  Dessin  à  la  mine  de 
plomb   (18-9)   :  80  fr. 
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1899.  —  VENTE  X...,  l'J  mai.  —  ['iiilriiil 
d'homme. Dessin  à  la  mine  de  plomb  :  300  fr. 

1899.  —  VENTE  \...,  19  mars.  —  Porlrail  (]i> 
Madame  la  comtesse  d'Haussonvillc;  étude 
pour  un  porlrail  à  Vliuile.  De.'^sin  à  la  mine 
de  plomb  :  1.460  fr. 

Henri  IV  jouant  avec  sea  enfants  au  nm- 
ment  où  Vambassadetir  d'Espagne  est  admis 
en  sa  présence.  Dessin  :  200  fr. 

1900.  —  Aente  X...,  31  mars.  —  l'rcmière 
pensée  de  Romains,  vainqueur  d'.icron.  Des- 
sin à  la  mine  de  plomb  :  450  fr. 

Estampes   : 

1846.  —  Saint.  —  Porlrail  de  Gabriel  Cor- 
tois  de  l'ressignij.  archevêque  de  Rennes. 
ambassadeur  de  France  à  Rome  en  1816. 
Epreuve  à  l'eau-forte   :  18  fr. 

1865.  —  Desperet.  —  L'Odalisque.  Epreu- 
ve avec  marge  :  9  fr.  50. 

1898.  _  VENTE  X...,  20  avril.  —  Portrait  de 
Pai/anini.  Contre-épreuve  (23-17)   :  440  fr. 

1900.  —  \'ENTE  X...,  l*"'  mai.  —  Portrait  de 
Gabriel  Cortois  de  Pressigny,  archevêque  de 
Rennes  et  ambassadeur  à  Rome.  Epreuve  à 
l'état  d'eau-forte,  avant  toutes  lettres  :  410 
francs. 


Voir    JONES 


INIGO,   Jones. 
INIGO. 

INNES,  G. 


1880.  —  \'ENTE  X....  16  janvier,  Boston.  — 
Paysage  :  825  fr. 

1880  —  \'FNTE  X....  20  janvier,  New-York.  — 
Paysage  :  2.550  fr 

Autre  paysage  :  1.875  fr. 

1895.  —  Vente  de  l.\  Société  d'Aut  .\méricain. 
—  L'Adieu  du  soleil  (20  pouces-30  p.)  :  3.250 
francs. 

1899.  —    HAHIU.-    HpLBROOCK    BR.\KESLEY.    — 

Coucher  de  soleil  en  automne  :  5.250  fr. 
La  Campagne  romaine  :  13.875  fr. 
Coucher  de  soleil  sur  la  rivière  :  3.125  fr. 
Pastorale  :  3.750  fr. 
Paysage  d'Italie  :  2.500  fr. 

1900.  —  F.  Bonner,  New-York.  —  Fleurs  de 
printemps  :  8.000  fr. 

Cornwald  :  2.000  fr. 

INNOCENT!, 

1875.  —  Kehkhove.  —  Cache-Cache  :  1.200 
francs. 

1881.  —  Vente  X--  —  Le  Cabaret  :  1.510  fr. 

1882.  —  Vente  L...,  30  octobre.  —  La  Répri- 
mande du  rjrand'pire  :  500  fr. 

1883.  —  KOEKOEK,  Rotterdam.  —  Sonneurs  : 
1.720  fr. 


1898.  —  \'ENTE  X...,  14  février.  —  La  Décla- 
ration :  130  fr. 

Propos  galants  sous  bois  :  101  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  lo  avril.  —  /_((  Partie  de 
piquet  :  750  fr. 

1900.  —   Vente   X...,    27    avril.    —   Idylle   à 
Vaubrrge   !21-27j    :  130  fr. 

1900.   —  P.\in.   —  Le  Joeur  de  mandoline 
(45-37)  :  830  fr. 
/.('.';  Joueurs  d'échecs  .-  380  fr. 
L'Amour  divin  :  820  fr. 
La  Vie  et  la  mort  :  225  fr. 
La  Mélodie  :  700  fr. 
Le  Guitariste  (45-37)    :  820  fr. 
L'Evocation  (33-24)  :  1.200  fr. 
l'ieille  fi'mync  en  prière  (42-32)   :  950  fr. 

INNOCENZO  da  IMOLA.  \  .ur 
FRANCUCCI. 

INSKIPP,  James,  jicinlro  niii>lius, 
iK'  (Ml  17'.KJ,  iiiori  ;'i  (iodnliiiinti'  en 
iSfiS.  —  Paysage. 

1874.  —  Vente  X...  —  Paysage  :  2.800  fr. 

ISABEY,  Eugène-Louis,  peinlre 
IVaiicai.s,  ne  à  l'aiis  en  ISOi!,  iiiorl.  — 
Paysage;  Marine;  (ienrc 

1846.  —  Saint.  —  Marine;  plusieurs  mate- 
lots lancent  leur  chaloupe  &  la  mer  ;  81.  fr. 

1857.    —    Richard    Wallace.    —    Intérieur 
d'église,  au  moment  de  la  prière  :  850  fr. 
.ilchimisic  dans  son  laboratoire  :  4.000  fr. 

1857.  —  Vente  ^■.  J...  —  L'AhiiimisIe  (38-51)  : 
700  fr. 

La  Rourrasque   (46-65)    :  1.550  fr. 

1858.  —  Baron  de  Corvisart.  —  Marine  : 
1.300  fr. 

1858.  —  .\RO?A.  —  Port  normand  :  295  fr. 

1858.  —  VENTE  X...,  20  janvier.  —  l'n  Duel 
de  raffinés  :  2.880  fr. 

Intérieur  d'église  :  2.500  fr. 

1861.  —  SUSSE.  —  PorI  de  lUtiilogne  (155- 
150)   :  400  fr. 

1861.  —  \\'EiiTHEiMEiî.  —  Le  Bois  aux 
Amours  (45-39)   :  850  fr. 

1861.  —  Baron.  —  La  Sortie  de  l'église  (38- 
25)   :  1.185  fr. 

Le  Concert  (27-18)   ;  775  fr. 

1861.  —  VENTE  DE  Madame  O.  D...,  23  décem- 
bi-e.  —  L'Approche  d'un  grain  (32-24)  :  435  fr. 

1862.  —  BoNVoisiN.  —  Une  Synagogue  :  45 
francs. 

1863.  —  San  Donato.  —  Coup  de  vent  sur  la 
Côte  de  Saint-Malo  :  4.0C0  fr. 

Marée  basse:  Côte  de  Mortnanilie  :  3.700  fr. 
Le  Départ;  marine  :  6.500  fr. 
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1865.  —  Comte  dk  l'm htalès.  —  Lr  Rihnir 
(le  la  ])rrhe  ;4T-64'   :  :!.()(iii  fr. 

1868.  —  KH.4LIL-BEV.  —  HiihiiUc  iiucalc  sous 
Louis  Mil  ^56-82)  :  2.000  fr. 

La  TciUation  (47-35)   ;  2.400  fr. 

Vn  Mariaijc  sous  Louis  XIII  (73-55)  :  4.100 
francs. 

1868.  —  DWquiu.  —  I/Alcbimistr  i'63-80;  : 
2.120  fr. 

1868.  —  :\I.Mi.\iONTEL.  —  l'.'it"  Scrur  de  la 
Saint-iHarthcIcmij  dans  l'éijlise  de  Saiiil- 
Gcrmain-i'Auxerrois  (73-54)    :  2.300  fr. 

1868.  —  \'EME  X...  —  VAdullcir  .41-63,  : 
1.010  fr. 

1869.  —  M.4RQUIS  DU  L.U".  —  Lu  Messe  dr 
Saint  Hubert.  (100-81)   :  6.500  fr. 

1869.  —  Vente  X...,  22  mars.  —  Cour  et 
Laboratoire  d'un  Alehiuiisle  (31-43)  :  1.400  fr. 

Marine   (45-68)    :  950  fr. 

Autre  marine   (27-39)    :   1.020  fr, 

1870.  —  De  Beurnonville.  —  Les  Petits  llù- 
citerons  .-  5.000  fr. 

1870.  —  Yakount.schikoff.  —  Contreban- 
diers i33-47)   :  640  fr. 

1870.  —  Reiset.  —  Enfants  priant  sur  la 
terrasse  d'un,  parc   (22-32)    :  950  fr. 

Brebis  et  agneaux  paissant  a  l'entrée  d'un 
bois   (17-211    :  620  fr. 

1870.  —  \'EM!;  X....  19  mars.  —  Le  Mari  (43- 
65)  :  1.320  fr. 

\'uc  de  Pari^  (40-73)   :  1.175  fr. 

1871.  —  Wy.M'ERsse.  —  Plage:  Côtes  de 
France  :  3.386  fr. 

1871.  —  Berthelemv.  —  Lrt  Sortie  de 
l'cfiUse  1,38-25,1    :  l.GOO  fr. 

1872.  —  Al.LOl'  et  Ei.KTi.  —  lluptème  dans 
une  érilise  M-iV.   :  2.920  fr. 

]8'(2.  —  P.nTRLE.  —  Après  le  \uufrafie  (128- 
178)  ;  12.000  fr. 

1872.  —  Vente  X...,  19  janvier.  —  Marine  : 
240  fr. 

1872.  —  \'ENTE  Di;  \'icii.MTE  S.  P.  —  Buleuu 
remontant  un  cours  d'eau  :  1.2S0  fr. 

1873.  —  Stu.mph.  —  Entrée  du  port  de  Va- 
rengeville,  par  un  gros  temps  (82-23)  :  9.000 
francs. 

1873.  —  EVER.ARD,  Londres.  —  Escalier  du 
parc  :  7.0ÔO  fr. 

1873.  ~  Vente  ai'  profit  des  .\l.sacien.s-Lor- 
RAINS.  —  Entrée  d'église  ù  Francfort  :  1.280 
francs. 

1873.  —  Vente  X...  —  Le  \aufrugr  :  7.S0  fr. 

1874.  —  DuTui.Erx.  —  l'ne  Marine  .■  1.100  fr. 

1874.  —  VENTE  S...,  31  mars.  —  Litérienr 
d'église  :  0.200  fr. 

Vne  Plage  :  marine  :  3-950  fr. 

1874.  —  Vente  S...,  9  mai.  —  Après  le  duel  : 
9.000  fr. 


1875.  —  I'.  Baron,  —  Mir  houleuse  :  2.500 
francs. 

l.'Ali  liimisle  :  735  fr. 

La  Leçon  de  danse  :  1.220  fr. 

Plage  a  marée   basse  :   1.005  fr. 

1875.  —  LiEBiG  ET  Fbemvn.  —  Le  Port  de 
pécheurs  u  murée  basse  :  2.400  fr. 

1875.  —  MARCdîTE  m:  Oi  iNiEREti.  —  La  Ren- 
trée de  lu  nroeession  a  ta  sacristie  :  14.600  fr. 

1875.  —  Knw  IN  Clht.  —  Pagsuge  :  1.650  fr, 

1876.  —  Van  Wai.chren  de  Nim.merdor.  —  L'- 
Page  messager  (63-45)  :  6.100  fr. 

Plage  a  marée  basse  (29-49)   :  1.510  fr. 

1876.  —  .l.ACoiisoN.  —  Petit  port  u  l'entrée 
d'une  rivière  en  Normandie  (45-64)  ;  2.520  fr. 

Pluge  par  un  gros  temps   (31-45)    :  705  fr. 

1877.  —  Woi.lF,  Bki  \ELLE.•^.  —  Le  Retour  de 
la  pèche  (37-100)   :  5.900  fr. 

La  Prière  à  la  Vierge   (73-50)   :  3.200  fr. 
1877.    —   OPI'ENHEIM.    —    In    Mariage    dans 
l'église   de   Delft   :   26.000   tr. 

1877.  —  SEDELMEVER.  —  Aiues  le  duel  .-  4.300 
francs. 

r^f  d'une  cille  au  bord  d'une  rivière  . 
1..550  fr. 

[')(  /'.;/■(  (/(■  lu  Cote  Xormunde  :  1.640  tr. 

Pécheurs  rcuionlaut  leurs  buleaux  sur  la 
plage  :  1.320  fr. 

1877.  —  Sensier.  —  Barque  de  péclicurs 
échouée  sur  le  rivage:  étude  :  420  fr. 

1877.  —  B.\RON  .1.  DE  H.,  ,  18  lévrier.  —  Vne 
Fête  nueule  :  3.800  fr. 

1S77.  —  \"ENTE  F.  .7...,  23  mars.  —  Jeune 
femme,  eu  costume  du  Mogen-Age,  tenant 
une  petite  fille  pur  lu   noiin  :  1,500  fr. 

1877.  —  \EME  X,..,  6  a\ril.  —  Ccntilhomme 
rup])orlé  mourant  dans  la  chapelle  d'un 
château  :  910  fr. 

Marine  :  1.520  fr. 

Vieux  port  sur  les  côtes  de  yormandie; 
effet  de  S(deil  :  2.580  fr. 

1.S77.  —  \'ENTE  DE  s...,  5  mai.  —  L'Attente  : 
3.800  tr. 

1877.  —  Vente  X...,  12  décembre.  —  Ma- 
rine  :  2.850  fr. 

1878.  —  Laurent-Richard.  —  In  Laboratoire 
d'alchimiste  :  4.000  fr. 

1878.  —  Oezelt,  \"ienne.  —  Marine  :  7.260  fr. 

1879.  —  S.4UCÈDE.  —  l'ne  SaiJtt-Burthélcmg  : 
6.250    fr. 

Le  Lunch  dans  la  forêt  :  4.300  tr. 

1879.  —  Bon.ANGFR.  —  Lu  Défrnse  du  Châ- 
teau :  10.700  fr. 

Le  Mariage  et  le  Baptême  :  12.000  fr. 

La  Réception  .  4.000  fr. 

Pêcheurs  lançant  leurs  bateaux  à  la  mer  : 
2.700  fr. 

Scène    d'orgie   :   5.600   fr. 

Le  Petit  port  :  1.505  fr. 
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1879.  —  Verdé-Delisle.  —  Vn  Coup  de  vent  : 
830  fr. 
Réception  dans  un  château  :  11.000  fr. 
Vn  Petit  port  en  Hollande  :  l.DOO  fr. 

1879.  —  A'ENTE  Ferdinand  B...,  3  avril.  —  Le 
Départ  du  château  :  4.200  fr. 

1880.  —  Baron  de  Belhnonville.  —  Les  Pe- 
tits Bâcherons   ^8-28)    :   5U0  fr. 

1881.  —  Evehard.  —  Le  Duel  :  3.550  fr. 
La  Tempête  :  4.300  fr. 

Barque  en  détresse  :  4.950  fr. 
1881.  —  Lepel-COINTEL.  —  La  Rencontre  à 
Véglise  :  5.400  fr. 

1881.  —  D.AGN.\N.  —  In  Naufrage  :  7.000  fr. 
Jeune  châtelaine  tenant  un  chien,  que  ca- 
resse une  jeune  fille  :  8.700  fr. 

1882.  —  Febvre.  —  La  Rentrée  des  pêcheurs 
par  un  gros  temps  (39-55)   :  2.055  fr. 

1882.  —  Th.  Leroy.  —  Après  la  tempête  : 
2.100  fr. 

1882.  —  \ENTE  X...,  23  décembre,  Bruxelles. 
—  Pêcheurs  au  bord  de  la  mer  :  3.300  fr. 

Le  Petit  pnrt  :  2.100  fr. 
Vn  Duel,  la  nuit  :  3.500  fr. 

1883.  —  RUNKLE,  N'ew-VorU.  —  Côte  fran- 
çaise :  3.000  fr. 

1883.  —  AGUADO.  —  Le  Rendez-vous  de 
chasse   i74-57)    :   12.600   fr. 

1883.  —  Nari.skhine.  —  Les  Orphelins  (48- 
€5)  :  4.100  fr. 

1883.  —  S.AB.\TIEH.  —  Marine  (44-C4)  :  2.100 
francs. 

La  Distribution  des  aumônes  (24-19)  :  2.905 
Jrancs. 

1883.  —  Vente  X...,  14  décembre.  —  Les  Pri- 
sonniers :  8.000  fr. 

Dame  faisant  l'aumône  :  3.350  fr. 

1884.  —  DussoL.  —  Vn  Naufrage  :  5.100  fr. 
Entrée   d'un   malade   à   l'Iiôpital   de  Hon- 

fleur  :  4.000   fr. 

1884.  —  Vente  M...,  10  mars.  —  Entrée  d'un 
port  par  un  temps  d'orage  :  820  fr. 

1884.  —  CoiuT.  —  La  Visite  au  château  : 
6.700  fr. 

Pèclieurs  poussant  leurs  barques  :  2.800  fr. 

Prédicateur  en  chaire  :  2.550  fr. 

Barques  sur  le  sable  :  2.600  fr. 

1884.  —  \'ENTE  X...,  24  mars.  —  Vne  Fille  de 
pêcheur  :  3.600  fr. 

1884.  -  Vente  X...,  10  avril.  —  La  Cérémo- 
nie du  Baise-main  :  13.500  fr. 

1884.  —  Vente  C...  —  Vne  Etude  :  3.050  fr. 

Autre  Elude  :  2.350  fr. 

1886.  —  Oger  de  BniARE.  —  Le  Parc  (27-21)  : 
3.000  fr. 

1886.  —  Defoer.  —  Le  Festin  champêtre. 
Bois  :  7.300  fr. 

1887.  —  JACQUE.MYN.  —  La  Procession  1 27-21 1  : 
1.900  fr. 


1887.  —  GOUPIL.  —  La  Pêche  royale  :  14.300 
francs. 
1887.  —  \'i:nte  de  i.'.Vtixier  d'Isabey  : 

Tableaux  : 

Pont  de  bois  sur  une  rivière  :  1.320  fr. 

Marine  :  1 .300  fr. 

Bateau  démonté  :  350  fr. 

Citadelle  au  bord  de  la  mer  :  000  fr. 

Vn  Pardon  en  Bretagne  ;  11.000  fr. 

La  Saint-Hubert  :  11.700  fr. 

Tentation  de  Saint  Antoine  :  5.400  fr. 

L'Alchimiste  ;  2.500  fr. 

Le  Déjeuner  sur  la  plage  :  3.500  fr. 

Cavaliers  sur  la  falaise  :  2.500  fr. 

Incendie  du  Steamer  «  L'AasIria  »  :  4.000 
francs. 

Procession  sortant  d'une  église  :  5.000  fr. 

Petit  port  de  Normandie  :  3.600  fr. 

Côte  Normande  :  3.600  fr. 

Enfan's  jouant  avec  des  petits  chiens  : 
3  000  fr. 

Vaiss:au  pcrau.  au  milieu  des  rochers  : 
2.300  fr. 

Aquarelles  et  Gouacnes  : 

Chez  l'Armurier  :  900  fr. 
Le  Guct-apens  .  830  fr. 
Défilé  de   cavaliers  :  805  fr. 
La  Visite  au  château  :  980  rr. 
Réception  de  la  Reine  d'Angleterre  par  le 
Roi  Luuis-PhiUppc,   au  T réport  :  1.000  fr. 

Dessin  : 

La  Charrette  :  205  rr. 

1887.  —  Vente  X...,  l'^"'  février.  —  Effet  d'o- 
rage; marine  :  1.200  fr. 

1888.  —  Ch.  Leroux.  —  Porlraii  de  jeune 
fille  :  36'I  fr. 

Plage  a  marée  basse  .  400  ti. 
Cour  de  ferme  :  330  fr. 

1888.  —  Spencer,  New-York.  —  Vne  Fête  à 
l'Hôtel  Rambouillet  :  23.000  fr. 

1898.  —  Vente  Philippe-Rousseau.  —  L'Ora- 
ge :  1.100  fr. 

Esquisse  de  l'iortrail  de  femme;  panneau 
ovale  :  890  fr. 

A   marée  basse  :  1.220  rr. 

1889.  —  V.  Gogh,  La  Haye.  —  Le  Retour  ces 
Arquebusiers  ;  8.100  Ir. 

Devant  l'Autel  ;  1.000  fr. 

Petit  port  de  mer  à  marée  basse  :  800  rr. 

Deux  petits  chiens  :  490  fr. 

1889.  —  Sécrétan.  —  Vn  Mariage  dans  l'é- 
glise  de   Delfl   :   75.100   fr. 

1890.  —  PORTO-RICHE.  —  L'Enlèvement  (44- 
65)    :  7.500  fr. 

Sous  le  pareil c:  panneau  (24-19)  :  1.850  fr. 
Seigneurs  sur  la  plage  (83-124)  :  11.500  fr. 
i.a  Grande  Marée  (83-135)  :  880  fr. 

1890.  —  May.  —  La  Visite  au  tombeau  (22- 
3i)    :   820   tr. 
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1891.  —  Ch.  NoKl.  —  Marfr  maiitanle  (82- 
23)  :  la.fiOO  fr. 

Mari'i:  basse  (82-23)   :  G.OôO  h\ 

Procession  dois  unr  érjUse  ^51-39J  :  5.10(1 
francs. 

1801.  —  DODÉ.  —  Henri-  Il  chez  l'armurier 
(38-46)   :  9.G00  fr. 

Villaijc  an  boni  de  la  nier  (20-30)  :  1.700  fr. 

Après  le  Duel   (25-19)    :  2.000  fr. 

1891.  —  Ph.  g.  D'AY.  —  Massacre  dans  une 
église  :  24.000  fr. 

L'Orijie  :  12.000  fr. 

1891.    ~    LEDEBOER,    R0TTERD.4M.    —    Vorl    de 

CranvUle.  Bois  (26-36)   :  2.500  fr. 

1891.  —  Vente  X...  13  avril.  —  Le  Gros 
temps  :  3.020  fr. 

1892.  —  RouDiLLON.  —  [,/!  Gros  temps  : 
1.600  fr. 

Cérémonie  dans  an  palais  :  2.600  fr. 

1892.  —  Michel  Levv.  —  Port  n  marée 
basse  (31-49)   :  1.320  fr. 

1892.  —  Alexandre  Dum.*.'^.  —  La  Tempête 
(20-40)  :  510  fr. 

1892.  —  D.UPI.4S.  —  L-Hôlellene  .  12.600 
fraiii-s. 

La   Lettre   d'abandon    :  4.000  fr. 

1892.  —  BELLINO.  —  La  Peste  ù  Marseille  : 
6.000  fr. 

1892.  —  OiTTlEH.  —  L'Alchimiste  .-  2.100  fr. 
Le  Naafrage  :  2.000  fr. 
1892.  —  Baronne  de  Gunsbourci.  —  Le  Dé- 
part d'Eiisabelti  de  France  (66-50)   :  6.400  fr. 
La  Tempête  (66-98)   :  5.700  fr. 
1892.  —  VENTE  P...  —  L'Assaat  :  4.950  fr. 
1892.  —  Vente  X.  —  Le  Sauvetage  :  6.100  fr. 

1892.  —  Vente  X...  —  Marine;  marée  basse  : 
7.=)0  fr. 

1893.  —  Ca.mdndo.  —  La  rtenirée  au  port  (39- 
30)    :  780  fr. 

La  Lecture   (42-30)   :  13.200  fr. 

1893.  —  Coquelin.  —  Village  an  bord  de  la 
mer   (35-100)   :  1.450  fr. 

1894.  —  Lallemant.  —  Cérémonie  religieuse 
(72-60)    :   9.700  fr. 

/.(■  Itelour  de  la  pèche   (40-31)    :  2.700  fr. 

189i.  —  Kastor.  —  Barques  gagnant  le 
laige   :   500   fr. 

189*.  —  Ta\ermer.  —  Uitoar  de  chasse 
10.100   fr. 

ls9i.  —  BAr.MGARTE.N  ET  Revd.  —  Batcau  de 
pèclic  :  2.750  fr. 

1894.  —  Gahnier.  —  Belour  tle  citasse.  Pan- 
neau  (65  i7)    :  9.100  fr. 

]  ilta  :e  nu  bord  de  la  mer  (43-59)  :  5.400 
fiaiiis. 

INOi.  \ENTE   X...,   10   avril.    —    ]'aisseaa 

perdu    .'    milieu  des  rochers  :  1.680  fr. 

lUani  iii-^seases  au  bord  de  la  mer  :  1.800 
francs. 


l'meession    dans    une    église    :   2.050    fr. 

1.S95.  —  \'ente  de  la  Société  d'Art  Améri- 
cain, .\E\v-VoRK.  —  Visite  au  manoir  (18  pou- 
ces A-15  1).)    :  3.375  fr. 

/.((  l'èclie  rinjulc  (33  pouces-49  p.)  :  9.250 
francs. 

1895.  —  SANMARCELLI.  —  Lai  Procession  dans 
une  église,  éi  Tolède  (115-85)  :  12.000  fr. 

La  ]'euve  (29-40)  :  505  fr. 
Le   Blessé    i42-33)    :   860   fr. 
Lu  Tenlatinu  de  Saint-Antoine  (31-44)   :  920 
francs. 

1896.  —  GERAiiii.  —  Les  Moines  soldats  (52- 
74)   :  400  fr. 

Un  Grain  (20-37)   :  5.50  fr. 
1896.  —  FURBY,  Marseille.  —  Marine.-  Bar- 
ques ■iurprises  par  une  bourrasque  :  155  fr. 

1896.  —  LEFEBVRE.  —  La  Cour  du  château 
(73-59)  :  10.400  fr. 

1897.  —  N'ENER.  —  I,e  Sermon.  Panneau  (28- 
22)   :  1.700  fr. 

1897.  —  KfYfER.  —  Tinnpéte  (82-135)  :  2.180 
frani-s. 

La   l'iage   (29-50j    :   1.200   fr. 

1897.  —  BARONNE  PiEH\Hn.  —  Port  de  mer 
I 48-62)    :   1.250   fr. 

1897.  —  MONTEAl.x.  —  Marine  (53-72)  :  3.900 
francs. 

1897.  —  \-ENTE  E.  M...,  G  mai.  —  L'Arrivée 
de  la  Diligence  (61-75)  :  6.300  fr. 
Le  Canot  de  sauvetage  (24-34)  :  255  fr. 
Apres  le  duel   i33-46j    ;  2.700  tr. 

1897.  —  \'ENTE  X...,  12  inai.  —  Plage  a  ma- 
rée biKse  (26-33)   :  6(J0  fr. 

1897.  —  Vente  X...,  29  mai.  —  Tempête  (42- 
61)   :  1.200  fr. 

1898.  —  Van  der  Eydic.  —  La  Bi.ve  (51-66)  : 
10.000   fr. 

1898.  —  Tabourier.  —  Entrée  d'un  port  à 
marée  basse  (85-125)   :  4.860  fr. 

1898  —  Vente  E.  T...,  22  a\ril.  —  Esquisse 
d'un,  mariage  dans  une  église  :  140  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  19  mars.  —  Eglise  de 
ritluge  au  bord  a'une  rivière  :  425  fr. 

1899.  —  W'ALTEK  RiCHMOND,  New-Yurk.  — 
1  illage  sur  les  cotes  de  Bretagne  :  2.875  fr. 

1899.  —  MÈNE.  —  Le  Belour  au  port  :  325  fr. 

1899.  —    Harri.s    Holbrouk    Brakesley.  — 

L'EmlMuquemi  ut   :  7.5(J0  îr. 

Le  Pint  de  f,i  au  ville  :  4.2.50  fr. 

1899.  —  IlART.MANN.  —  liie  Veugcancc  (40- 
30)    :   1.320  fr. 

/.((    I  /.v/7c   a    la    Cliapelle    (.52-72)    :  0.400   fr. 

1899.    —    CORNELIUS    HERZ,    LONDRES.    —    Sur 

la   plage   (.54-l(J2)    :   5.775  fr. 

Dnmi'  avec  deu.i'  enfants  en  prière  (42-30)  : 
Mil  10   fr. 

1899.  —  De'^i-ossés.  —  Les  Barques.  Bois 
(21-31)    :  2  200  fr 
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1S99.  _  A.  \'ACQUERiE.  —  Vn  Porl  à  marée 
basse  (5445)   :  460  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  24  février.  —  Petite 
fille  donnant  à  manger  à  des  poules  (21-16)  : 
280  fr. 

1899.  _  \KNTE  X...,  C  mai.  —  Environs  de 
Tréporl  :  2.000  fr. 

1899.  —  Vente  X---.  12  décembre.  —  Bateaux 
au  bord  de  la  mer  (27-37)  :  2.075  fr. 

1899.  _  VENTE  J.  Q...,  15  décembre.  —  Marée 
basse  :  350  fr. 

1900.  —  A.  ROUSSE.M".  —  Coup  de  vcnl  ^18- 
24)  :  1.600  fr. 

1900.  ~  De  Fulde.  —  Gros  temps  (53-72)  : 
5.0<)0  fr. 

1900.  —  R.4YBAUD.  —  Chaumière  au  bord  de 
la  vier  (22-28)   :  500  fr. 

1900.  —  VENTE  ROSA  BONHEUR.  ..  Vn  coup  de 
vent  :  215  fr. 

1900.  —  GUASCO.  —  L'Arrivée  de  la  dili- 
gence  (60-73)    :  6.200  fr. 

Le  Tombeau  du  chevalier  (81-60)  :  11.800  fr. 

Vengeance  (43-62)   :  3.100  fr. 

Sur  le  perron  (25-16)   :  3.200  fr. 

Le  Page  (26-21)  :  450  fr. 

1900.  —  Colonel  Merlin.  —  La  Visite  au 
château  (75-108)  :  14.900  fr. 

La  Sortie  de  la  chapelle  (52-35)  ;  5.200  fr. 

1900.  —  A.  Rey.  —  Bateaux  de  pêche  (28- 
40  è)  :  1-550  fr. 

1900.  —  VENTE  X...,  13  mars.  —  Cour  de 
ferme  (32-46)  :  185  fr. 

1900.  —  VENTE  X...,,  15  juin.  —  Marine:  ef- 
fet d'orage  (21-30)  :  350  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  29  novembre.  —  Entrée 
de  port  :  190  fr. 

1900.  —  Vente  M..,  17  décembre.  —  La  Ten- 
tation de  Saint  Antoine  (100-83)   ;  1.020  fr. 

Dessins  et  .Aquarelles  ; 

1857.  —  Richard  Wallace.  —  l'ne  Tempête. 
Gouache  :  107  fr. 

1868.  —  D'Aquila.  —  Marine.  Aquarelle  (23- 
35)  :  255  fr. 

1869.  —  Vente  X...  —  Seigneurs  en  costu- 
mes Louis  XIII  descendant  l'escalier  d'un 
parc,  .\quarelle  :  370  fr. 

Marine;  marée  basse.  .Vquarelle  :  115  fr. 

1872.  —  Vente  Anastasi.  —  Mer  agitée. 
.Aquarelle  :  85  fr. 

Vn  Tournoi  :  Aquarelle  410  fr. 

1884.  —  Vente  X...,  28  avril.  —  La  lii.ve. 
Aquarelle  :  2.355  fr. 

Vn  Assassinat.  Aquarelle  :  3.650  fr. 

1888.  —  Vente  Philii'pe  Rolsseau.  —  Débar- 
quement de  la  reine  d'.Anglelcrre  au  Tréport. 
Aquarelle  :  860  fr. 

1889.  —  Coutan-Hauguet.  —  Marine.  Aqua- 
relle ;  68  fr. 


Village  normand;  étude.  .Aquarelle  :  42  fr. 
Bords  de  rivière.  .Aquarelle  :  65  fr. 
Elude  de  rochers.  .Aquarelle  :  62  fr. 

1891.  —  GH.  Noël.  —  Tentation.  Sépia  :  250 
francs. 

L'Eglise  de  Fécamp.  Dessin  ;  410  fr. 

1892.  —  Moudillon.  —  Marine;  Bateaux  de 
pêche.  .Aquarelle  :  450  fr. 

1892.  —  Dadpias.  —  Une  Aquarelle  sans  dé- 
signation de  sujet   :  380  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  6  février.  —  Première 
station  du  chemin  de  fer  à  Saint-Germain 
(40-20)    :  100  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  2  mars.  —  Départ  d'un 
bateau  de  pêche.  Aquarelle  :  145  fr. 

Le  Départ  du  conscrit.  Dessin  ;  170  fr. 

Le  Duel  après  le  festin.  Aquarelle  goua- 
chée  (32-40)   :  520  fr. 

1895.  —  vente  X...,  22  avril.  —  Le  Blessé. 
Gouache  (42-33)    .  860  fr. 

1897.  —  DiOT.  —  Disparition.  .Aquarelle  : 
200  fr. 

1898.  —  Mar.montel.  —  f  ;t  Village  au  bord 
de  la  mer.  .Aquarelle  (47-37)  :  800  fr. 

1898.  —  HART.MANN.  —  L' Alchimistc.  .Aqua- 
relle (24-35)   :  1.265  fr. 

Vn  Combat  au  clair  de  lune.  .Aquarelle 
(34-25)  :  1.600  fr. 

Dames  et  seigneurs  mniilaiit  un  escalier  : 
.Aquarelle  (29-17)  :  850  fr. 

La  Visite.  Aquarelle  (21-33)  :  2.600  fr. 

Intérieur  d'église.  .Aquarelle  (38-29)  :  3.450 
francs. 

Les  Prisonniers.  .Aquarelle  (20-25)   :  950  fr. 

.Marine.  .Aquarelle  (17-25)   :  630  fr. 

1899.  —  MÈNE.  —  Maison  en  bois,  à.  Dieppe. 
Dessin  à  la  raine  de  plomb,  lavé  d'aqua- 
relle (28-25)  :  110  fr. 

Barques  à  voiles  buHutlécs  par  la  tem- 
pête. Dessin  au  fusain  avec  rehauts  de 
gouache  (26-17)  :  190  fr. 

Pignon  de  maison  ci  Anvers.  Croquis  et  dé- 
tails de  bateaux  et  barques  à  voiles.  Sept 
dessins   :   65   fr. 

1899.  —  M.  LELOIR.  —  Vn  Baptême.  Aqua- 
relle :  505  fr. 

1899.  _  VENTE  X...,  23  mai.  —  La  Femme  au 
chapeau  de  paille.  Pastel   :  280  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  2  décembre.  —  La  Mère 
de  famille.  Dessin  au  crayon  et  au  fusain  : 
150  fr. 

1899.  —  vente  X...,  20  décembre.  —  L'Heu- 
reuse mère.   Aquarelle   .   215  fr. 

1900.  —  Blot.  —  Marine.  .Aquarelle  (39-32)  : 
100  fr. 

1900.  —  .A.  Rey.  —  La  Condamnée.  Dessin, 
de  forme  cintrée,  à  la  sépia  et  au  lavis  d'en- 
cre de  Chine  (22  ^14)   :  38  fr. 

1900.  —  VENTE  X...,  13  mars.  —  Cavaliers 
Henri  II,  sur  une  grève.  Atpiarelle  (28-38)  : 
980  fr. 
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Estampes;  Liilin^iMphies  et  Eaux-fortes  : 

1899.  —  .1.  iMENE.  —  Souvenirs  iJ'Eut;eiie  Isa- 
bey  ,1S:K  ;  1"  \'iic  ilr  lloucjl:  g"  Vue  de  ('iicii: 
'i'    Soiiuciiir  de    lii rliniiii'...    etc.    :  87    fr. 

S'ù'  mdiiiii-^  ili-s^inecs  sur  pierre  :  70  fr. 

Le  llriiKir  iiu  iKirl.  Epreuve  d'essai,  graml 
in-folio  ;  ;i'^'r)  fr. 

Vues  d'Auvergne.  Dw  iitlio^;rapliiêS  :  82  fr. 

Les  Trois  barques.  Tenij/s  onujeux.  Les 
Barques  près  d'un.  purl.  Trois  litlioyraphtes  : 
170  fr. 

Marée  busse.  Urielc  érhiniê.  Ci'ile  île  Dou- 
vres, elc.  Di.x  pièces,  y  compris  ime  pliolo- 
grapliie  :  420  fr. 

Les  Pêcheuses  rentrant  au  port.  Crus 
temps.  Barques  au.  coucher  du  snieit.  Ma- 
sures au  tmrd  de  l'eau.  Quatre  litUngraphies 
au  la\is  :  :',."i(l  fi-, 

ISABEY,  Jean-Baptiste,  iicinlrr 
IVanrnis,  m''  :'i  Niuk'V  en  I7<'>7,  nmrl  en 
IS.Y).  —  l*(irlr;iil  :  Mini.iliirc  :  (iciirc. 

1834.  —  lAcijri-.s  L-Xn-iTiL.  —  Escalier  île  la 
tourelle  du  ehdleaii  d'Ilarcourt.  Bois  (18  pou- 
ces-li  1).)  :  2.0U0  fr. 

1872.  ~  \'KNTE  X...,  22  avril.  —  Portrail  en 
pied  de  Marie-Louisr  .-  1.2ô0  fr. 

1877.  —  \'KNrK  X...,  2.'j  avril.  —  L'Escalier 
de  lu  linirelle  du  elnileau  d'ilareiairl .  P.ois 
(18  poui  es-12  p.)   :  3.140  fr. 

1881.  —  MrHLB.\CHER.  —  Porlrail  de  jeune 
femme   :  (j8U  fr. 

1885.  —  Blr.w. —  Portriit  de  jeune  lenuue  .• 
1.5ÔU  fr. 

1889.  -  \'e:xte  X...  —  Portrait  d'au  ifénérat 
du  jiremier  empire  :  10.8110  fr. 

1898.  —  Ui;ci,oLX.  —  Porlrail  présumé  de 
Madame  \ec!,er.  Tableau  de  forme  ronde 
(65  de  diamètre)   :  4.000  fr. 

Portrait  du  .Maréchal  Xçij  :  2.0G0  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  21  mars.  —  Portriiii 
d'homme  :  101  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  24  février.  —  pelili'  (ille 
donnant  ii  nianijer  a  des  poules  :  280  fr. 

1S99.  —  \'i:nte  X...,  23  mai.  —  La  Femme 
nu  cliiipcau  de  paille  (34-24)   :  28U  fr. 

1900.  —  Dt:i-Kiî-DL-.ME,sNlL.  —  Portrait  <lu 
prince  Eugène  :  2.020  fr. 

Miniatures   : 

1870.  —  San  nON.wo.  —  .Jeune  fille  tenant 
une  colombe  morte   (19-15)    :   1.U40  fr. 

1873.  —  X'ENTE  .K...,  20  mai  —  l'orlrait  d'iiae 
nii:re  acre  ses  deu.c  enfants  :  l.U2li  fr. 

1879.  —  LAi'ERLlEn.  —  Porlrail  de  Vluipéra- 
trice  Joséphine  :  910  fr. 

1880.  —  Maheraui.T.  —  Portrait  de  Madc 
nioisetle  Ducliange,  eue  in  basie,  les  che- 
veux blonds  bouclés,  la  tête  île  trois  quarts 


lournée  vers  la  iiauelie.  velue  d'une  robe 
bla.nclie.  Miniature  de  fi'nin'  ii\ale  (7-5.J)  : 
4.50  fr. 

Puriraii  d'homme.  Miuialure  nvale  :  200 
francs. 

1884.  —  M\I)\ME  IIE  I.A  R...  —  Porlrail  de 
la  reine  Hoilense   :   t.. 500  fr. 

188G.  —  (JciEU  DE  RrÉAIU'.  —  .luire  polirait 
lie  jeune  femme,  de  la  lia  du  wiir-  siècle  : 
400   fr. 

Portrait  de  .Madame  Hecamier  :  8(10  fr. 

l'orlrait  de  jeune  femme,  a  chevelure 
lu  nue  bourlée,  représeuire  de  face,  nue 
main  sur  la  poitrine,  eelw  d'un  corsane 
roiiije  II  eol  et  revers  île  velours,  passé  sur 
une   robe   bUinclie   :   I.OIO   fr. 

1880.  —  Maze-Sencier.  —  Jeaae  femme 
coiffée  d'un  iirand  voile  blanc  et  jiortanl 
une  écliarpe  jaune  aaloiir  du  cou  ;  tilo  fr. 

1889.   —   VENTE   DE   MAD.VME   ME   LANCEV.    —  Por- 

tiai.t    de    l'Impératrice    Marie-Louise,    repré- 
sentée en  buste,  avec  robe  blanelie  a  corsaye 
luvert   :  1.000  fr. 
Portrait  île  \apidéon   I"'  :  490  fr. 

1891.  —  Lebœuf  de  Montuer-MOnt.  —  Por- 
trait de  l'Impératrice  Joséphine.  Miniature 
ovale  sur  ivoire  ;  3.050  fr. 

.luire  poitrail  de  Vlmpérartici;  Josépfiiuc  : 
1.900  fr. 

Portrait  de  l'Iin liératrice  Marie-I. nuise  : 
1.400    fr. 

Portrait  de  l'Euiperenv  \apoléou  1"',  por- 
tant l'habit  de  Membre  de  Vln-.titiit  de 
Lraiiee   :   t. 500  fr. 

l'orlrait  de  Louis  XVIII  :  .550  fr. 

1892,  —  ROfniLLON.  —  Portrait  de  femme. 
Miniature  ovale   :   l.o.io  fr. 

1897.  —  \'ente  X...,  22  mars.  —  Porlrail  de 
ji  uni'  femme  en  buste  avec  corsinjc  ronip:. 
Mnuature  ovale  ;  255  fr. 

1897.  —  ^"ENTE  X...,  9  noveinbre.  —  l'ortra'il 
du  roi  Joseph  Napoléon  :  '. iO  fr. 

1898.  —  Hek.scher.  \'ieMne.  —  Porlrail  en 
buste  de  Napoléon  p''  :   1.025  fr. 

1898.  —  Delessert.  —  l'orlrait  (/■•  femme  : 
740   fr. 

1898.  —  \ENTE  D...  CT  1'...,  Londres.  —  Por- 
liait  d'homme  eu    costume   mililiiire   :   GO  fr. 

1898.  —  \'ENTE  X...,  12  mai.  —  Le  lio'i  de 
Home.    Miniature  ovale   .  320  fr. 

l'orlrait  de  feniine,  eu  buste,  Lorsaijc  blanc 
avec  ruban    bl.oi   :  300  fr. 

l'ortrai'  il'l,omme.  .Minialine  ovale  :  55  fr. 

l'orlrait  présumé  du  prince  Mural,  en  nni- 
jorme  Idaac.   Miniature  ovale  :  500  fr. 

1S98.  —  \ENTE  X...,  28  novemlire.  —  l'orlrait 
d'homme.  Miniature  ovale  sur  ivuire  :  725  fr. 

l'orlrait  du  roi  ("hartes  .V,  de  face,  en 
uniforme.  .Miniature  ovale  sur  ivoire  :  755 
francs. 


ISA 
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1899.  —  SiCHEL.  —  Portrait  de  femme  as- 
Sise.  Miniature  ovale  sur  ivoire  :  280  fr. 

1899.  —  De  Tuleyrand.  —  Portrait  île  Na- 
poléon I"  :  2.200  fr. 

Portrait  de  Jérôme  Bonaparte,  roi  de 
Wesiplialie  .-  1.100  fr. 

1899.  —  GRIGNON  DE  MONTlGNV.  —  Portrait  de 
Madame  de  Uiaiieour,  enfant.  Muiiature 
ovale  :  1.380  fr. 

1899.  —  MUHLBACHER.  —  Portrait  présumé 
de  Madame  Isabey  :  1.020  fr. 

Portrait  de  femme  :  1.620  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  3  juillet.  —  Portrait  de 
dame,  en  rose  et  blanc  :  3.625  fr. 

1899.  —  VENTE  X...  —  Jiinol,  duc  d'.ibran- 
tés  :  975  fr. 

1900.  —  PiPART.  —  Tête  de  jeune  femme 
dans  un  iiiiaye  :  400  fr. 

Dessins   : 
Intérieur  de  palais  :  10 


Saint. 


1846. 
francs. 

1861.  —  Vente  X...,  29  mai.  —  Portrait  de 
Garât,  célèbre  chanteur,  en  costume  d'In- 
croyable. Aquarelle  ;  120  fr. 

1865.  —  MAX  Maurel.  —  Portrait  de  Ma- 
demoiselle Mars.  Dessin  au  crayon  noir 
(17-17)   :  13  fr. 

186.^'.  —  VENTE  X...,  19  avril.  —  Portrait  du 
prince  Eugène  de  Bcauharnais.  Dessin  à  la 
plume  et  à  la  sépia  ;  3  fr. 

1880.  —  ÀlAHÉRAULT.  —  Chàtel-nnc  descen- 
dant un  escalier.  —  Projet  d'ameublement 
pour  un  salon  de  l'Impératrice  Marie-Louise 
au  Tuileries.  —  Procession  rentrant  dans 
une  calliédrale.  —  Deux  sujets  f^rotesgues. 
En  tout,  cinq  dessins  :  Aquarelle  et  sépia  : 
90  fr. 

Portrait  de  Jadin.  —  Titre  de  V. Album,  de 
charges  fuites  pour  Ciceri.  —  Vestris.  Trois 
dessins  à  la  sépia  et  à  l'aquarelle  :  86  fr. 

1886.  —  Richaud  Lion.  —  Le  Petit  Coblentz, 
boulevard  de  Gand,  sous  le  Directoire.  On  y 
remarque  Isabey,  Vestris,  le  prince  Mural, 
Harat,  donnant  le  bras  à  Madame  Récamier, 
Bonaparte,  de  Talleyrand,  etc.  Dessin  à  la 
plume  et  au  lavis  d'encre  de  Chine  et  d'a- 
quarelle (37-46)  :  805  fr. 

1891.  —  Ch.  Noël.  —  Portrait  d'Iuimme. 
Dessin  rehaussé  de  blanc  :  70  fr. 

1896.  —  DEST\n.u  i:r.  —  Cérémonie  miii- 
toire  au  Champ  de  Mars.  Esquisse;  peinture 
sur  toile  (185-60)   :  100  fr. 

1898.  —  MAi.Lirr.  —  Portrait  présumé  de 
Madame,  mère,  de  Napoléon  I".  Dessin  au 
crayon  noir,  estompé  sur  velin  (43-36)  : 
7ii  fr. 

1898.  —  Decloux.  —  Portrait  du  Maréchal 
\ey.  Dessin  à  la  sépia  (50-34)  :  2.060  fr. 


Portrait  présumé  de  Madame  Necker  : 
4.000  francj. 

1898.  —  De  BRYA.S.  —  Officier  à  cheval. 
Dessin  à  la  sépia  (40-21)   :  200  fr. 

1898.  —  TABOi.iRlER.  —  Itéeeption  de  la  reine 
d'Angleterre  par  Louis-Philippe,  .\quarelle 
43r)8:i  .  -490  fr. 

1898.  —  Dei.essert.  —  Portrait  de  jeune 
fille.  Dessin  à  l'estompe,  rehaussé  de  blanc  : 
1.550  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  16  mai.  —  Jf'une  homme 
tenant  un  violon.  Dessin  au  crayon  blanc  et 
noir  :  320  fr. 

1899.  —  MÈNE.  —  Portrait  de  l'architecte 
Uellangé.  Dessin  au  lavis  de  sépia  (17-14)  : 
75  fr. 

1899.  —  MUHLBACHER.  —  Portrait  de  femme. 
Dessin  ovale  au  crayon  :  650  fr. 

Portrait  présumé  de  la  duchesse  d'.ibran- 
t(S.  Dessin  (30-25)    :  3.300  fr. 

1900.  —  De  Chennevières.  —  Onze  des- 
sins :  105  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  26  février.  —  Portrait 
de  l'Impératrice  Joséphine.  Dessin  (15-124)  : 
200  fr 

1900.  —  Vente  X...,  19  mars.  —  Quatre  por- 
traits, dont  un  de  femme.  Dessins  :  145  fr. 

1900.  —  \ENTE  DU  Comte  C...,  17  décembre.— 
Portrait  de  Talleyrand.   Dessin  :  295  fr. 

Portrait  de  l'Impératrice  Joséphine  (15-12)  : 
305  fr. 

Estampes    : 

1895.  --  Vente  X...,  25  février.  —  La  mar- 
quise d'Osmond.  Lithogi'aphie  in-quarto  en 
couleur  :  46  fr. 

ISAC,  Gaspard,  graveur  français 
(ic  la  jtreiiiièii'  iii(>ili(''  du  .\\  W  siècle, 
mort  en  16Ô4. 

1877.  —  Behague.  —  L'amant  passionné. 
Composition  de  trois  rip:ures  en  costumes  de 
l'époque  Louis  XIII.  Kpreuve  avec  marges  : 
4,)  fr. 

Fête  de  rillnge.  Epreuve  avec  marges  : 
6  fr. 

(  liarlolte-Ciilherine  de  la  TremouiUe,  prin- 
C(sse  douairière  de  Coudé.  Mêilaillon  ovale 
avec  marges  :  19  fr. 

1877.  —   1-".   DiniiT.   —  Lu   même  estampe  : 

6  fr. 

Danés  P.  —  Le  Caron,  dit  Charondas  L..  — 
Ch.  Loiseau,  etc.    En    tout    six    estampes  : 

7  fr.    50. 

ISEMBART,  Emile,  |iciiilrr  Iran- 
cai.s,  iK'  à  lii'.saiiron  m  IcSKi.  —  l'ay- 
sapes. 

1900.  —  Vente  X...,  Marseille.  —  Paysage  : 
525  fr. 


ISS 


ISIDORE  DE  CAMPIONE.  \  uir 
BIANCHI  (Le  Chevalier). 

ISRAËL,  Joseph,  peiiilro  Imlhin- 
(kn>.  III'  :'i  (  iidiiiiii^iie  vn  1<SV?1.  — 
Goiirr;   l'oiir.iil. 

186S.  —  Comte  d'Aquii,\.  —  Inléricur  dr  la 
Maison  des  tirplieliiis  a  Kalijk,  Hollande 
(84-115)  :  1.500  fr. 

1875.  —  S.A.VFORi),  BiirxKLLE.c.  —  Le  lUUou  de 
vieillesse  :  5.20(1  Ir. 

La  veuve  du  pèrheiir  :  5.100  fr. 

Pèehcur  Tucuruniodiint  ses  fileU   :  5.200  fr. 

1876.  —  .).  Tavlor  Jomn.ston,  New- York.  — 
Bateaux  de  pèrhe  d  Schevcningen  :  14.500  fr. 

1877.  —  B.4K0N  J.  DE  H...  —  fattenle  :  2.C00 
francs. 

1877.  —  \'FNTK  .\...,  juin  —  /,(;  feninie  du 
prclieur  :  8.7(iO  fr. 

iNT'.i.  —  Ffnt  IN  ('..,  Liiiuires.  —  Vn  tahhati 
sans  'iêsiijuiitiiiu  de  sujet  :  40.2.50  îr. 

1880.  —    HOOFT   VAN    WmiDENBEHG    CiEERESTEIN. 

—  /,(■  firince  Maurice  île  Nassau  présenté  par 
Olitenbarneveld  attx  délégvis  des  Etats  de 
Hollande  (104-14G)   :  4.410  fr. 

1881.  —  WiLSON.  —  Tielour  par  les  dunes  : 
7  100  rr. 

1884.  —  RAVEN.STEYN,  Amsterda.m.  —  Trico- 
teusc  :  5.474  fr. 

1884.  —  Lantsheer,  Amsterda.m.  —  In  ta- 
bleau sans  désignation  de  sujet  .■  1.C40  fr. 

1886.  —  De  Jonche,  Bruxelles.  —  L'Orphe- 
line ■  560  Ir. 

1887.  —  Goui'.'L.  —  Une  mère  :  2.075  fr. 

1888.  —  W.  F.  BOLCKOW,  Londres.  —  Atten- 
dant la  rentrée  du  bateau  de  pèche  aux  ha- 
rengs :  15.750  fr. 

1889.  —  \'AN  Gogh,  La  H.we.  —  Jeune  fille 
de  Jaiuoodt  :  2  000  fr. 

1891.  —  POST.  —  Le  pot-au-feu  :  4.070  fr. 

Jour  de  ri'pus  :  14.410  fr. 

1894.  —  Koekkoek,  Londres.  —  Inspiration  : 
1.425  îr. 

1898.  —  F.  W.  .\MSDEN,  Londres.  —  Famil- 
le du  pèclieur  dans  sa  chaumière  :  18.375  fr. 

fille  du  pécheur  sur  le  rivage  :  15.225  fr. 

1898.  —  GRANT  Morris,  Londres.  —  La  Fa- 
mille inquiète  :  24.925  fr. 

Désolation   :  5.500  fr. 

1898.  —  FERLÉE  BOS.  —  Afftictiou:  intérieur 
villageois.  Bois  (37-42)   :  5.800  fr. 

Soucis  domestiques.  Bois  (37-47)   ;  7.140  fr. 

1898.  —  VENTE  G...  ET  David  de  la  Mar.  — 
Un  tatdeau  sans  désignatiou  de  sujet  :  5.800 
francs. 

Scène  d'intérieur  :  7.140  fr. 

1899.  —  P.«ERSON  Pattison,  Londres.  —  Le 
Betour  190-691   :  8,925  fr. 


1899.     —    ROHDE,     FOLKESTON.     —    Jciinc     jillC 

juive  :  1.560  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  12  décembre.  —  Femme 
au.  rouet  (43-32)   :  4.250  fr. 

1900.  —  Colonel  Merlin.  —  Courant  près  de 
la  fenêtre  ,'56-44)   :  8.950  fr. 

1900.  —  Pallandt  .Streeni.h,\cht.  —  Devant 
la   'uer  imuiense  :  9. 665  fr. 
/.(/  Fileuse  :  6.930  fr. 

Dessins    : 

1875.  —  DlRANTY.  —  T^'heure  de  la  soupe. 
Pessin   :   150  fr. 

1880.  —  Bl.\ncke  d'.A.rnhem,   .Amsterdam.  — 
l  ne  aquarelle  .  3.300  fr. 
Autre  aquarelle  :  3.350  fr. 
Autre  aquarelle  :  4.580  fr. 

1883.  —  \\'ILLIAM  LÉE,  Londiies.  —  Scèiie 
dans  les  bois  de  Schevcningen  :  9.185  fr. 

1891.  —  \'ENTE  X...,  7  février.  —  Au  bord 
lie  la   nv:r  :  23'j  fr. 

1892.  —  Van  Goch,  .Vmsterdam.  —  Frère  et 
Sicur.  Dessin  :  819  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  29  mars.  —  La  Bouillie. 
Hepia  :  68  fr. 

La  Soupe  des  enfants.  Dessin  à  la  plume  : 
60  fr. 

1898.  —  Grant  Morris,  Londres.  —  Le  re- 
pus frugal.  .4quarelle  :  4.450  fr. 

La  bonne  chère.  Aquarelle  ;  5.2.50  fr. 

1899.  —  WILLIAM  Dell,  Londres.  —  Femmes 
attendant  le  retour  des  bateaux.  Aquarelle  : 
2.025  fr. 

ISSEBRIGEN,  A.,  pcinlrc  liolhm- 
(lais  ilii  iiiiliiMi  (lu  X\ll''  sircic.  — 
l'orlniil. 

1899.    —    BROADWOOD      ET      WESTMACOTT,    LOU- 

dies.  —    Portrait    de    la    princesse    Marie, 
fiinnie  dr  Ouiilaume  d'Orange  ■  4.725  fr. 

ISSELBURG,    Pierre,    ornvciir 

llllriiiiillil,    IH'  à  (  li)l()o|ir   rli    l.ifiS. 

1805.  —  SaintYves.  —  Histoire  de  l'Enfant 
prodigue.  Quatre  estampes  in-foho,  en  lar- 
geur, d'après  G.  Weyer  :  12  fr. 

1833.  —  Comtesse  d'Exnsiedel.  —  Les  trois 

docteurs  de  l'Eglise;  Saint  Grégoire;  Saint 

\u.guslin.  et  Saint  Ambroise.  Trois  estampes 

il'après     Goldorp     Goltzius.     Epreuves     très 

grand  in-folio  :  32  fr. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Mathias,  empereur 
d'Allemagne,  et  .inné,  sa  femme.  Les  deux 
portraits,  dans  des  ovales,  sur  la  même 
feuille,  d'après  G.  Weyer.  Epreuve  in-folio 
en  largeur  :  10  fr. 


Il  r 
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ITTENBACH,  Frédéric,  ihmhIim^ 
nllcuKuiil  (lu  \1\''  siècli'.  —  lli>l<)irc  : 
Porlrail. 

1875.  —  Sanford,  Biu'XELLES.  —  /.(/  Vicroe 
et  VEnfant  Jésus  :  2.300  fr. 

1898.  —  liTENB.\CH  DE  I,ECHENiCH.  —  Lit  Sainte 
Face  (45-40)  :  1.500  fr. 

IWILL,  Marie-Joseph,  iicinlic 
l'rniiçai.s  oonlciii|i(>iMiii.  ih'  ;i  l':iiis  en 
lSr)(K  —  P;iys;ii>c. 

1884.  —  P.ERTIN.  —  Viie  'le  Dordrccitl:  rffct 
de  brouillard  (.54-35)  :  290  fr. 
1890.  —  VENTE  X...  —  Paysag.z  :  400  fr. 


1894.  —  Vente  X...,   10  avril.   —  .1    Venise  : 
380  fr. 
Sur  bi  ijrève  à  Genel^,  Mtinchc  :  205  fr. 

1897.  —  Vente  X...,  12  mai.  —  Vue  de  Mar- 
siilines,  Munclie  :  205  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  28  avril.  —  Matinée  de 
septembre,  sur  la  Seine,  à  Rouen  :  280  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  23  juin.  —  Le  Sloop  de 
prehe,  par  temps  gris  (27-41)  ■  30  fr. 

Dessins  : 

1881.  —  Andrieu.\.  —  Le  suir;  environs 
il'Aienço)i.  Aquai'elle  :  100  fr. 

1898.  —  VEUVE  O.  DE  P...  —  Le  soir:  route 
de  Bormes,  Var.  Pastel  :  105  fr. 


JABLOWSKY. 

]8G'J.  —  Marquis  Mai.shn.  —  liipiitcf^  et 
Oisfuux  au  milieu  dr  l'Icurs.  (Aipie  d'après 
Mignon  (4;-38)   :  4»)  U\ 

JACCOMINI,  A. 

iN'.il.  —  Ledeboeb,  R()TTi;iiii\M,  —  (  lii'z  Var- 
murici.  Bois  ii0-3i)    :  7(«i  fr. 

JACKSON,  John,  |iriiilir  ri  or;,- 
vcur  iiiii^hii^.  né  en  177N  n  L;i>liii- 
iilKun  (^  orksilire),  iiinrl  ru  ls:j|.  — 
IN.rlrnil. 

INSl.  —  Tfnce,  de  Lille.  —  Vnilrait  du  pi'iii- 
ttc  tiiKjl.ii^   yorthcntc    (KIO-SII)    ;   mki    li-. 

iîslampes  : 
l!S99.   —   LiIjAID.    —    l'oriiiill    de    Ccnrijuia, 
durht'ssc    de    Drvdusli/rr.    d'après    Gainslid- 
riHii,'h.   ICsiampL'  in-4<'    :  1  i2  fr. 

JACKSON,  John-Baptiste,  |mmii- 

Iri'cl  i;i"i\  ciii'  :illii'l;iis.  lie-  rii    I  7(  M  .  — 
llisl(tir<'    icliY;i(_'USc  :    ]';i\  sni^-o   li(''r<ii- 

qiics. 

F.stanipcs  : 

1793.  —  BRANDES,  Leipziu.  —  Lu  Descente 
(le  cruir,  d'après  Rembrandt.  Estampe  in- 
foliu  en  Irauteiir  :  8  fr. 

1801.  —  WINKLEH,  LEIPZIG.  —  /.((  Suinte 
Vierije  présentée  au  temple,  d'après  le  Ti- 
tien. Estampe  grand  in-fulio.  en  largenr  : 
24   fr. 

Le  ijrund  crucifiement,  d'aitre^  .1.  Rnliiisll. 
Estampe  grand  in-folio  en  Inrgenr  :  20  fr. 

1833.  —  Comtesse  n'EiN.-^iF.nri..  —  Suiui- 
Pierre,  .'<uint-Mcr)las  et  ijuutre  autres  suints 
lénéruut  la  Sainte  \'ienje,  d'après  Le  Titien. 
Estampe  grand  m-folio  en  largeur  :  10  fr.  Ot). 

La  Présenta-ion  de  la  Vierge  uu  temple, 
d'après  le  Titien.  Estampe  très  grand  in- 
folio  en  largem'  :  55  fr. 

La  Sainte  Vierçie  sur  un  tri'uic  et,  uu  lias, 
tinis  saints  qui  la  véueri  ut,  il'apres  Paul 
\  éronèse.  Estampe  grand   in-fulm  :  7  fr.  8i). 

L'enterrement  du  Cluist:  u  dmite,  lu 
Meri/e  évanouie.  Estampe  grand  in-folio  : 
ri  fr.  f.(i. 


Lu  Henciiutrc  <!'  lliiuliuui  et  de  Metclcisé- 
dce,  d'après  le  Bassaii.  f;slanipe  grand  ui- 
folio  :  20  fr.  50. 

Muise  ',auvé  des  eaux  par  la  fille  de  Pha- 
raon, d'après  Paul  \'eroaese.  Estampe  im- 
primée en  clair  obseiir.  tns  grand  m-foliu  • 
33  fr. 

La  Présentation  uu  temple,  il'apivs  Paul 
Véronèse.  Estampe  in-fnlui  :  7  fr.  Su. 

Les  \oces  d::  Cana,  a'apres  Paul  Véroirèse. 
Estampe  en  .Jeux  planches,  grand  in-folio 
vu  largeur  :  43  fr. 

1843.  —  WEir.Ei,.  LEii'Ziii.  —  La  Sainte 
I  ierije  présentée  nu  tcuiple.  d'après  Le  Ti- 
tien  :  4  *'r. 

1877  —  !".  DinnT  —  M ricii isêd ecli  bénissunt 
-Uiraliiim.  —  Lu  Sainte  Vieriie  presi'ntée  au 
timide,  il'après  le  Tiliiii.  —  Lu  l'iesentntion 
uu  ti'uipte,  d'après  P.  Véronèse.  —  Les  \nees 
de  t'unii.  —  Jésus-Clirist  mis  au.  tuinheaii  — 
l,u  l'enl.'cC'te.  d'après  le  TitiiMi.  —  ;,(/  Suinte 
i  itrije  sur  des  nuinjes  et  les  s7.r  ■iuiuts,  il'a- 
près  le  Titien.  —  Lu  Vieriji-  et  jdusieurs 
suints,  d'après  P.  \'eidiiese.  —  Le  mauvais 
llielie  et  Luzure,  d'aines  le  Tilieii,  eti:.  Qua- 
tre pièces.  Vn  sereitcur  mis  u  lu  torture 
polir  uvoir  visité  le  toiulieuu  île  Suint-Mare, 
dapres  le  Tintniet.  —  Suint-Pierre  et  Saint- 
l'uiit  ■.iiipris  jiur  te  lunirreuii,  d'api'ès  le  Ti- 
tien. —  Le  rnuriuiic  mi/stique  de  Suinte-Cu- 
tlieriuc,  d'apri'S  P.  \'èrorièse.  —  \énus  dé- 
surmuut  l'umour.  d'après  le  Parniesnn.  — 
,//  ///((■  femme  en  inéditution.  d'après  le  Par- 
mesan. En  tout,  seize  estampes  :  50  fr. 

JACKSON,  R,-A. 

1873.  —  MAliuLIs  DE  LA  Ru(.,iii;i!in:ssi;At'.  — 
l-ortruit  d"  Canovu  (75-00)   :  8.000  fr. 

JACOB,  Jacques,  dit  Jacques  de 
STRASBOURG,  .-ravciir  IVniKMis  <lii 
X\  I'  siècle,   IK'  ;i    Slftislioilft;-. 

Eslainiies  : 
1805.   —  CaaiberLÏN.   —  Sujet   nltéuoiiijiie   et 
suti/rii/ue,   intitulé   •<   Istoriu   Homunu   -,   d'a- 
près  Benoit   Montagna.    l''prenve   avec   mar- 
ges :  7  fr.  50. 

7???.  —  DEB.SCHAU.  ~  Filtrée  de  1  liarles- 
(juiiit  u  BolOfine.  Suite  ili'  seize  pièces, 
siaiid  in-fnlin  Pli  largeur   :  35  tr. 
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JACOB,  Louis,  yiiui'ur  IViiiirais, 
nv  vu  171'-'.  iiioi-l  ;i  i',ii-is  l'ii  ISO'.?. 

Estampes  : 
1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Les  Noces 

de  Cana,  d'après  Paul    Véronèse.    Estampe 

grand  in-folio  en  largeur  :  58  fr. 
Le  départ  des  Comédieiis  italiens,  d'après 

A.  Watteau  :  3  fr. 
1857.  —  TuYSSEN.  —    Caroline    de    Hesse- 

Rhinfels,  dticlicsse     de     Bourbon.     Epreuve 

avec  marge  :  4  fr. 

1877.  —  F.  "DlDOT.  —  Le  départ  des  Comé- 
diens italiens,  d'après  Watteau.  Epreuve  à 
toutes  marges  :  31  fr. 

L'Abreuvoir.  —  Le  Marais.  Deux  estam- 
pes à  toutes  marges,  d'après  Watteau.  En- 
semble :  25  fr. 

1878.  —   ROTH.   —  Les   mêmes    estampes  .- 

5  fr. 

Les  mêmes  estampes  :  25  fr. 

.Angélique  et  Médor,  d'après  J.   Courtin   ; 

6  fr. 

1897.  —  De  Goncourt.  —  Le  départ  des  Co- 
médiens italiens.  Epreuve  avant  toutes  let- 
tres, non  entièrement  terminée,  avec  marge  : 
40  fr. 

L'.ibreaioir.  —  Le  Marais.  Les  deux  es- 
tampes, d'après  Watteau,  avant  toutes  let- 
tres et  à  grandes  marges  :  10  fr. 

JACOB,  N.-H. 

IKib.  —  \  AN  DEN  Z.ANDE.  —  Portrait  de  G.  Van 
Spaendonck,  d'après  Tonay.  Epreuve  litho- 
graphique à  toute  marge  :  3  fr. 

JACOBBER,  peintre  nlloninnd  du 
XIX"  sièi-lc,  \\r  à  lilicscaslL'l,  Baviùrc. 
—  Fleurs  el  Fniils. 


1887.  —    Vente  X., 
2.850  fr. 


Fleurs    et    Fruits 


JACOBÉ,  Jean,  |ii'iiil rc  cl  graveur 
alIcinaiHl,  iir  à  \  iciiiic  fii  17^>'!.  mori 
en  17".t7.  —  l'iiririiil:   (Iciirc. 

Estampes  : 

1773.  —  Chozat.  —  La  coupole  de  l'Eglise 
Saint-Jean  à  l'annc.  Estampe  en  douze  piè- 
ces :  7  fr. 

1833.  —  Comtessse  d'Einsiedel.  —  Samson 
trahi  par  Dalila,  d'après  Rembrandt.  Epreu- 
ve avant  toute  lettre  :  12  fr. 

Le  Prince  de  \assau.  —  Siegen  et  son 
compagnon,  à  cheval,  attaqués  par  un  tigre 
sur  la  côte  d'.ifriqne,  d'après  F.  Casanova. 
Epreuve  de  1"  état  :  14  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  2"  état  : 
9  fr. 

L'Académie  des  Bcau.c-Arts  de  Vienne,  où 
les  professeurs  de  peinture,  sculpture  et  gra- 


i  urc  de  cette  académie  sont  représentés,  d'a- 
près Quadal.  Epreuve  de  l^''  état,  avant  la 
lettre  :  .52  fr. 

.Iriane  abandonnée  et  au  désespoir,  d'a- 
près H.  Fuger.  Epreuve  avant  la  lettre  :  15 
francs. 

1843.  —  Weigel.  —  L'.icadémie  de  Vienne. 
Epreuve  de  l"  état,  avant  la  lettre  :  15  fr. 

1853.  —  AcivERMANN,  DRESDE.  —  Samsou  li- 
vré au.r  Philistins,  d'après  Rembrandt. 
Epreuve  de  1"  état,  avant  la  lettre  :  4  fr. 

1897.  —  Broadhursi,  Londres.  —  Miss 
Meyer  en  «  Hébé  »,  d'après  Reynolds. 
Epreuve  en  mezzotinte  :  1.275  fr. 

JACOBIDES,  G. 

1897.  —  Thorne,  de  New-York.  —  Caresse 
maternelle  :  390  fr. 

1899.  —  Daniel  Powers,  New-York.  —  Que- 
relle d'enfant  :  4.500  fr. 

JACOBS,  Joseph. 

1898.  —  Vente  du  Musée  Kums,  .\nvers.  — 
Environs  d'Alger  (39-54)  :  320  fr. 

JACOBS,  Jurien,  pcinlic  linllan- 
dais,  iR'  eu  1610.  morl  en  \i\(\'.\.  — 
Histoire;  Aniniau.x;  (Jhasso. 

1747.  —  Baron  de  Banckeim.  —  Jupiter  sous 
la  forme  d'un  satyre  vient  auprès  de  Ve- 
nus, accompagné  de  Cupidon,  dans  un 
paysage  (86  pouces-65  pouces)    :  120  fr. 

1883.  —  Vebbelen,  Bru.>:elles.  —  liacchus  et 
Ariane.  Esquisse  :  32  fr. 

Cain  el  A  bel.  Esquisse  :  46  fr. 

JACOBSEN,  Sophus,  jieintre  nor- 
wéi^ien  (•(inli'ni|M)raiii.  —  Pay.sage. 

1880.  —  HOOFT  V.4N  Woudenberg  Geerestein. 
—  Un  Fiord  en  Norwège;  effet  de  clair  de 
lune.  Large  rivière  bordée  à  gauche  par  un 
paysage  boise  (107-85)  :  8.400  fr. 

Forêt  en  hiver  au  coucher  du.  soleil. 
L'entrée  d'une  forêt  toute  couverte  de  neige 
et  éclaii-ée  par  les  derniers  rayons  du  soleil 
couchant.  Pendant  du  tableau  précédent 
(107-85)   :  10.500  fr. 

Rivière  et  Paytage  au  clair  de  lune.  Une 
large  rivière,  sur  laquelle  on  voit  un  bateau 
vapeur  et  quelques  autres  navires,  occupe 
tout  l'avant-plan  du  tableau;  sur  la  rive 
droite,  s'élève  une  petite  maison,  derrière  la- 
quelle on  voit  une  chaîne  de  montagnes 
couverte  d'une  riche  verdure  ill9-200)  : 
12.600  fr. 

1886.  —  Vente  X...,  Amsterdam.  —  Paysage 
en  hiver  :  829  (r. 

1892.  _  Vente  X...,  12  décembre,  Francfort- 
sur-le-Mein.  —  Paysage  :  862  fr. 
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JACOBSZ,  Luc.  \  oii   DAMESZ. 
JACOMETTI,   Tarquin,   (lr-,>iii;i- 

lour   l'I    s<'lll|ilriir   ihilii'ii   ilii    X\  !'■  sir- 

cle.  iiii'il  Cil  \.>'X'). 

Dessins  : 
ISll.   —  Sii-VESTRE.   —  Qaii'rc   dccurations 
d'archilrcliire,  (iriiées  de  fi'jiirfs.   Dessins  à 
la  plume,  lavés  an  bistre  :  'M'>  fr. 

JACOMIN,  F.,  |iciiilrc  fiMiirnis 
(•()iilriii|i<ii';iin.  —  l';i\  siig'c. 

18'J3.  —  \'ENTE  BûNVlN.  —  Paysa!ji':i  de  la  Fo- 
rêt de  Fontainebleau  : 
La  Riinte  du  sanglier.  Bois  (81-65j   ;  lUO  fr. 
Une  Mare.   Bois   (38-46)    :  260  fr. 
Sous-Bois    (38-46)    ;    145   fr. 
Val  de  Lantara  i32-40)  :  130  fr. 
Le  Malin    (27-35)    :   100   fr. 
Belle-(:nii.e  (20-32,i   :  100  fr. 
Le  Cliriie  du  Boutcoir  (31-36)   :  140  fr. 
Matinée  an  .^erpelet  (12-21)  :  100  Ir. 
Le   Bas-ISréaa    ;38-46i    :   200   fr. 

.\utres  paysages  ; 

Mareil-Mailij    1 38-46)    :  110  fr. 

Pleine  Inné  sur  VOeéan  (24-32)   :  lOil  fr. 

1898.  —  VENTE  O.  DE  PENNE.  —  La  .^eiiie  a 
l'iiissi/    :   4110   fr. 

r.lOO.  —  .\nAM.  —  L'Allée  des  ehénes  '04-49)  : 
7r,  fr. 

JACOMIN  (M"  ),  Marie-Emma, 
pciiili'c      ri;iii(;in>     cchiIimiiim  ii'.i  iii .     — 

189(1.  —  \'ENTE  R.\riN.  —  Paysage  :  140  fr. 

JACOMIN-VIGNY,  Alfred- 
Louis,  [n'inlrc  tVaiirais  «■(iiiliMii|i<iraiii, 
ni' à  l'aiiscii  1S4".?.  —  l'orl  rail  ;  (  iriirr. 

18C9.  —  Deles.'-ERT.  —  Le  Béeii  (93-73i  :  O.'iO 
francs. 

1883.  —  Kl.iEKKOFK,  R<ITTE[1D.4M.  —  Fatges  : 
3.990  fr. 

1889.  —  .STERBIN.^,  Xew-York.  —  Fansl  l't 
Mf'idii^lDpliêles  :  4.750  fr. 

JACOMO.  Victor.  |iriiilrc  ilalicn 
(lu  X\  11'   sirclc. —  Aiiiinaii.x. 

1708.  —  \E\TK  X...,  23  Mi.irs,  \msti;iU)AM.  — 
Un  Chat  sauvage  :  37  fr. 

Une  Dinde,  un  eoq  et  des  pnules  .  80  fr. 

1747.  —  B.AKON  DE  B.ANCKEIM.  —  Des  poules, 
des  pigeons  et  un  eoij  d'Inde  58  poiices- 
68  p.)    :  2111  fr. 

1S15.  —  .SF'Ruyt. —  Coq.  poules,  canards,  pi- 
geons et  lapin  :  72  fr. 

JACOPO  DA  PONTE.  \ Oir 
BASSAN. 


JACOPS.  Joseph.  |iriiilii'  llaiiiaiid. 
lie  à  .Viui'is  l'ii  ISOS.  —  r.alaillc's; 
(  ;lia-^M"s  ;    Il  i-^lnirc  :    .Marines. 

I8.'i0.  —  CONINCK,  G.4ND.  —  Bataille  de  Be- 
verhout.   en    /-■î.si'   (103-135)    ■    115  fr. 

JACQUAND.  Claudius,  i.cinln- 
Iraiicai.-..  ni'  à  Lvon  en  ISd.i,  iikmI  rii 
|!^7S.  —  llisloirc  ;  (  irnrr. 

1850.  —  VENTE  DU   Rdl    (i(   ll.l.,\rME   II.   —   CuH- 

launie-lc-Taciiurne  eendant  sex  Injnn.r  pour 
soutenir  la  guerre  emilre  les  l-:si)agnols  (187- 
275)    :   5.OO0  fr. 

1850.  —  C'ONNINCK,  Gand.  —  /.'/  Dinie:  seene 
d  '  sacristie  (93-129)   :  2.700  fr. 

1861.  —  RHONE.  —  Casiiin.  dit  l'inge  de 
Foi.r  :  400  fr. 

ISfii.  —  Susse.  —  Le  Cunnélalde  de  Ctiester 
(59-45)    :   j02  fr 

1805     —    CO-MTE   DE    PuURTAI.iiS.    —    Cinq-MaiS 

serrant    la    main    de    Marie    de    Manlnue.    sa 

fianece,   an    nimnent    mi   il    es/    enndnil    a    la 

1     uoirl  avei-  smi   aiai  De    l'Iiua     li-i'.Oi    :    115  fr. 

1871.  —  WynI'ER.sFE.  —  Le:  Vipres  au  Mo- 
nastère des  Trappisles  près  Dnnl.eique  (128- 
97j   .  4.211  fr. 

La   Consnilalion    f40-8l)t    :    1.373   fr. 

Méditation    (27-22)    :    1,222    fi\ 

1876.  —  .lACOBSON.  —  Casiiin  île  l'ni.r  (100- 
200)    :  7.200  fr. 

1892.  —  .\lex.wdke  Dumas.  —  Le  (,rand  es- 
calier de  l'Hôtel  de  \ille  de  l.anil  '34-58)  : 
4  1   fr. 

JACQUE,  Charles-Emile.  |Minlic 
IVaiicais.   nr  à  l'aris  iMi   ISKî.  iikmI   un 
.  —  Animaux  :  l'aysaizi'. 

1850.  —  .JULES  Claye.  —  BassC'liiur  en  \or- 
niandie    :   165  fr. 

Un  Petit  groupe  de  jiorcs  :  120  fr. 

18.57.  —  \'ENTE  \".  .1...  —  Tmupeau  a  l'ahreu- 
icur;  Effet  d'orage,   le  s,ur   :t2-99)    :   1.475  fr. 

1801.  —  Baron.  —  Ultérieur  de  lierijcrie  (Si- 
lo)  :  1.22J  fr. 

1861.  ~  RhONÉ.  —  Poulailler  :  1.2.511  fr. 

Intérieur  de  bergerie  .   2.100  fr. 

1861.  —  Couteaux.  —  Un  Coin  de  ferme 
(40-,5O)   ;  890  fr. 

Basse-Cour  (45-38)   :  800  fr. 

1861.  —  Vente  de  Madame  O.  D...  —  Moulons 
liaissant  a  Ventrée  d'un  bids  (12-18)   ;  182  fr. 

1867.  —  GAILLARD.  —  Poules  et  Coqs  dans 
une  basse-cour  (20-30i   :  700  fr. 

1867.  —  Laperlier.  —  Basse-r<)ur  ,20-27)  : 
140  fr. 

1868.  —  Breithmeyer.  —  (."//(  de  cour,  avec 
pirules   .,17-24)   :  200  fr. 

Le  Fléau   (02-83)    :   200  fr   . 
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1868.  —  Comtesse  d'Aquila.  —  l'ne  Basse- 
cour  (16-24)  :  -415  fr. 

Coqs  et  Poules  (l'-SO)   :  3G0  fr. 

1870.  —  Vicomte  de  Carvalhido.  —  Montons 
dans  un  pâturage  (42-99)  :  1.650  fr. 

1872.  —  PEREIRE.  —  Le  Poulailler  :  1.700  fr. 

1872.  —  \ESTE  .ANASTASi.  —  Le  Petit  moulin  : 
400  fr. 

1872.  —  \ENTE  X...,  10  janvier.  —  Moutons 
dans  un  pai/s<j(/<!  :  190  fr  . 

1873.  —  Stimi'F.  —  Paysage  et  Animaux 
(81-65)  ;  6.100  fr.    ' 

Autre  Paijsagc  et  Animaux  (81-65)  :  6.700  fr. 

1873.  —  EVER\HD.  —  L'Approche  de  Voragr  : 
9.350  fr. 

Le  Paccagc:  Mnuloux  n  la  lisii^rr  il'un 
bois  :  9.000  fr. 

1873.  —  Bhienen,  Bru.xelles.  —  Basse-cour  : 
1.000  fr.  _ 

1873.  —  VENTE  H.  L...  —  Vaches  a  l'abreu- 
voir (33-47)    :  900  fr. 

ISTS.  —  Vente  X...  —  Moulons  ilans  un  bois 
(17-21)    :  1.350  fr. 

187.S.  —  Ventf.  X...,  Paysage  avec  moutons  : 
960  fr. 

1874.  —  LANDAIS.  —  La  Basse-coar  :  1. 110  fr. 
Les    Petits   cochons   :   700   fr. 

1874.  —  CovTEAt'.K.  —  Paysage  et  Animaux  : 
7.000   fr. 

1874.  —  Vente  X..,,  9  avril.  —  Moutons  ù  la 
lisière  d'un  bois  ;  10.080  fr. 

1874.  —  Vente  G.  de  L...  —  Bergerie  :  6.400 
francs. 

Moulons  au  pdlurage  :  3.900  fr. 

Moutons  :  2.880  fr. 

1874.  —  Vente  de  V...,  1"  mai.  —  Paysage  et 
moutons  :  3.600  fr. 

Basse-'jour;  Coqs  et  ponler<  :  800  fr. 

Lisière  de  bois  avec  moulons  :  1.600  fr. 

1874.  —  Vente  S...,  9  mai.  —  Moutons  : 
4.500  fr. 

1875.  —  Bakon.  —  P(/rcs  fuyant  dans  un 
paysage  :  1.5-50  fr. 

Coqs  et  poules  :  2.020  fr. 
Moulons  dans  un  paysage  :  800  fr. 
1875.  —  LIEBIG  ET  FREMYN.  —  Lcs  Moutons 
en  pâturage  :  5.000  fr. 

1875.  —  HENiîY  MONNIER.  —  Mnulons  au  pâ- 
turage :  2.610  fr. 

1876.  —  JACOBSON.  —  Poules  dans  une  cour 
de  ferme  (35-27)  :  2.350  fr. 

1877.  —  SUERMONDT.  —  Lu  Bergerie,  avec 
moulons  et  poules  (43-68)   :  8.400  fr. 

Le  Troypeau  (63-100)    :  6.000  fr. 

Paysage  Breton  (46-67)   :  2.550  fr. 

1877.  WOLFl",  (le  Bruxelles.  —  Moulons  au 
pàtiirnge,  sur  la  lisii-re  d'^ln  bois  (66-98)  : 
4.800  fr. 

L'Ouverture  du  poulailler  (17-23)  :  920  fr. 

1877.  —  Sedelmeyeh.  —  Troupeau  de  mou- 
tons paissant  :  2.800  fr. 


1877.  —  Vente  P...,  16  mars.  —  Paysage; 
vuialons  paissant  sous  de  grands  chênes  : 
3.750  fr. 

1877.  —  Vente  F.  .1...,  23  mars.  —  Femme  et 
enfant  dans  une  basse-cour  :  1.250  fr. 

Paysage  avec  moutons  :  1.300  fr. 

1877.  —  Vente  X...,  6  avril.  —  Porcs  ù  V en- 
trée d'un  bois  :  980  fr. 

Porcs  rentrant  à  la  ferme  :  600  fr. 

1877.  —  X'entk  X...,  11  octobre.  —  Intérieur 
de  ferme  :  1.000  fr. 

1878.  —  EVERARD.  —  Troupeau  de  inoiitons 
à  la  lisière  d'une  forêt  :  3.700  fr. 

Moutons  sous  bois  :  4.800  fr. 

1878.  —  TouRGUENEFF.  -—  Pûlvru-ge  :  3.6(M1  fr. 

La  Bergerie  :  2.200  fr. 

1878.  —  Laurent-Richard.  —  In  1er  leur  de 
bergerie   :  4.500  fr. 

1878.  —  VENTE  X...,  23  mars.  —  Bergerie  : 
3.450  fr. 

1898.  —  \'ENTE  DE  B...,  29  mars.  —  Bergère 
gardant  ses  moutons  sur  uiie  colline  boi- 
sée :  1.820  fr. 

Moutons  sur  la  lisière  d'un  bois  :  3.500  fr. 

Troupeau  de  moutons  paissant  près  d'un 
petit  bois  :  560  fr. 

1878.  —  VENTE  X...,  25  janvier.  —  Berger 
gardant  son  troupeau  :  2.410  fr. 

1879.  —  Lelhon  ET  Hermann.  —  Troupeau  de 
moulons  sur  la  lisière  d'un  bois  (66-100)  : 
5.100  fr. 

1879.  —  Vente  Boulanger.  —  Troupeau  de 
moutons  sous  de  grands  arbres   :  3.700  fr. 

Troupeau  de  moutons  dans  une  mare  : 
2.350  fr. 

1879.  —  \"erdé-Delisle.  —  La  Pauvrette  :  960 
francs. 

1880.  —  EvERARD,  LONDRES.  —  Lc  Repos  du 
troupeau  :  4.590  fr. 

1880.  —  HooFT  Van  Woudenberg-Geerestein. 
Basse-cour  avec  des  poules  (27-35)   :  3.570  fr. 

1880.  —  B.*ron  de  Beurnon ville  —  Berge- 
rie :  7.550  fr. 

1881.  —  Blanche,  Amsterdam.  —  Paysage 
arec  poules  jvès  d'une  grange.  Bois  (25-43)  : 
3.255  fr. 

1882.  —  More.uj-Chaslon.  —  Moulons  ait 
pâturage  :  4. .300  fr. 

1882.  —  .Alexandre  Dima.'î,  fils.  —  Moulons 
en  forêt  .■  3.400  fr. 
Les  Moulons  en  plaine  :  3.100  fr. 
188-2.  _  Febvre.  —  Poulailler  (24-18)  :  800  fr. 

1882.  —  Caroline  Letessier.  —  Le  Pacage  : 
3.600  fr. 

1883.  —  Runkle,  New-York.  —  Paysage; 
clair  de  lune  :  4. .500  fr. 

L'Approche  de  l'orage  :  5.250  fr. 
Paysage  et  Animaux  :  6.125  fr. 
1883.  —  AGUADO.  —  Paysage;  le  troupeau  de 
moulons  (75-65)   :  5.100  fr. 
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1883.  —  Narischkink.  —  lit'rtjrrr  <■!  sua 
tnuipcaii  (4:i-()81   :  G.riOO  fr. 

l'ini^niiv  iivi'f  iiKiiilniis  :  i.'ti»)  fr. 

1883.  —  Kûi;kkoi:k,  RuiTEKiuM.  —  iUablf 
urvr  iiuinlons  :  5.800  l'r. 

Aidn:  bcrgerir  :  4.88'.)  fv. 

.iiilrc  bcrcjeric  :  1.880  fr. 

1883.  —  KLLriNI-.\Bi:i..  —  liilcinir  ilr  lla^sr- 
Ciiiir  :  900  fr. 

18X3.  —  DO.\T.  —  l'iiijsdijr  iirrr  iiitnitniif  : 
3.500   fr. 

1883.  — ■  E.  Mbmbhiîk.  —  Tnnipcini  l'iilninl 
à  lu  bergi'iic  :  -l.3iiO  fr. 

1883.  —  VENTK  \....   17  ilcrclllbn'.  —  Mnllliill:< 

paissant  ious  de  (jniitils  aihrr^  .■  2.C1I10  fr. 

1884.  —  DusKOL,  C.iorri:.  —  />''s  Chciies  d'iin 
haras  aux  enviruns  de  Pau.  :  7.000  fr. 

La  Bergerie  :  4.800  fr. 

1884.  —  Un.iiMK.  —  lu  Troiiijcuu  de  muiilniis 
sur  la  lisière  d'an  bois  .   4.800  fr. 

1884.  —  Rave.nstfa'n,  Amsterdam  —  Pai/sane 
avec  inoaluris  :  11.088  fr. 

1884.  —  Corm.  —  Fille  de  ferme  dans  une 
bergerie   :  2.7.'iO  fr. 

Coqs  et  Pontes  :  J.COO  fr. 

1884.  —  Vente  M...,  10  mars.  —  Tnmjiean 
de  mni.Uins  longeant  la  lisUre  d'an  bois  . 
3.600   fr. 

Montons   jires    Moitnns   :   l.lOO  fr. 

Troupeau    fniiani    l'orage    :    700    fr. 

Le  Garilenr  de  pores  :  l.dOO  fr. 

Le  Ponlailter  :  800  fr. 

1884.  —  \'ENTE  X...  —  Vue  Sréne  ebanipè- 
tre  :  1.080  fr. 

18S5.  —  .Seney,  New-Yurk.  —  Bergère  et 
mrintons  an  bord  il'nne  mare  :  8.250  fr. 

18S5.  —  \ENTE  X...,  23  décembre.  —  Coqs  et 
poules  dans  une  basse-coar  :  820  fr. 

1886.  —  .MiiHGAN.  —  Bergi-re  et  moutons  : 
9.250   fr. 

1886.  —  Ha/.ei.tine,  Xi.w-Vohk.  —  L'Elalde  : 
16.200   fr. 

1886.  —  .Stewaut.  —  Pagsage  ai-ec  mon- 
tons :  13.000  fr. 

1886.  —  \'ENTE  X....  11  mai.  —  Pagsagr: 
Bords  de  rivière  :  1.380  fr. 

1886.  —  VENTE  X...,  11  fiérembre.  —  /.'/ 
Basse-Coar  :   18O  fr. 

1886.  —  ^■ENTE  X.,.,  .Vm.¥TERD\m.  —  Berge- 
rie :  2.835  fr. 

Antre  bergerie  :  1.200  fr. 
1887    —  .I,\CQrE.MYN.   —   La    Sortie   ita    trou- 
peau  (81-65)    :  4.150  fr. 

Intcri-'nr  de  lien/erie  1.31-23)   :  90O  fr. 

1887.  —  (lorrOL.  —  Bergère   .-  lO.iOO  fr. 

1887.  —  VENTS  X...,  11  m;irs.  —  Le  Pàln- 
rage  :  2.200  fr. 

1888.  —  GELLINARD.  ~  Beraerie  nn  Croisie 
(165-100)  :  7.000  fr. 

Berger  et  son  troupeau  à  la  lisière  d'un 
bois  (85-65)  :  3.000  fr. 


Berger  au  milieu  de  s<rn  troupeau  sur  la 
lisière  d'un   bois   (70-98)    :  3.450   fr. 

1S.SS.  —  CLÉ.\M:NC:HAr,  ni-:  I.von.  -  Intetienr 
ih-  bergerie   (49-65)   :  3.400  fr. 

iss'.l.  —  \'AN  Gcx.n,  La  Haye.  —  Montons  nu 
pâturage   ■  3.tllO  fr. 

<'o(is    ,■!    Poules    :    2.060    fr. 

1890.  —  Deny.^  (i.«.LET.  —  L'Abreuvoir  (45- 
37)  :  3.200  fr. 

ISOii.  ~~  De  r>oi!Tij-RlCHE.  —  Berger  et  smi 
Iroapena   (82-66)    :  5.100  fr. 
Le   Poulailler.   Bois   (17-147   :  ^i^   il'- 
1801,   —   LEDEBOEH,    lîiiTTEiîDAM.    —   f.' Abreu- 
voir (63-79)    :  5.000  fr. 

1591.  —  Vente  Charle.s  Niiel.  —  l.a  Basse- 
eour   i36  2S)    :   3.020  fr. 

ISOI.  —  Ddlilî.  —  Ilergère  et  son  troupeau. 
132-40)    :   2.000  fr. 

1891.  —  Bor.ss.WON.  —  Ponlailter  :  610  fr. 

1«il.  —  Not  BRY.  —  Cour  de  ferme  ■  2.600 
fi'aiirs. 

1892.  —  DrBARLE.  —  Intérieur  de  bergerie  : 
9.700  fr. 

1592.  —  r.rTTINC.  —  Moutons  a  t'abrruroir  : 
21,125  fr. 

1X92.  —  Bahi.in  Mourre  —  La  Bergerie  : 
11, .500  l'r. 

lulèrie-ir  d'établi'  :  2.700  fr. 

1892.  —  .\LE\AM)RE  Dtmas  —  Le  L'iilnraije 
l'ii-CS)    :  3.050  fr. 

I  litre  pâturage  (70-100)    :  3.700  fr. 

1X92.  —  Dai'I'IAS.  —  Troupeau  de  moutons 
soir-i  biii->  :  7.500  fr. 

.•Seigneur  et  Dame   de   la   Poni    de    l'Iiiule'i 

l\     ].i;in  fi'. 

lS'.i2.  —  HELLIN.i.  —  Poules  et  I  og  :  3.000  fr. 

.1//  pâturage     1.900  fr. 

1892.  —  Haro.  —  La  Rentrée  néant  l'orage 
(09-100)    :   10.305  fr. 

1892.  —  BarBEDIENNE.  —  Bétail  a  l'alireiiroir: 
Clair  de  lune  :  3.650  fr. 

1892.  —  .VlASi-^lON,  Nante.s.  —  Troupenn  de 
montons  :  10. 000  fr. 

|X'.)2  ^  Aenti,  P...  —  Cogs  e!  Pontes  1.110 
fi  ;irii'>. 

1X92.  —  \'ent;:  X..,.  11  in;il.  —  l.n  Itergerie  : 
7.!00   fr. 

1X93.  —  Denain.  —  La  Ferme  dlMSi  2.280 
francs. 

1X9;Î.  —  \'ENTK  CH.  r...  DE  ]An\.  --  Le  1^1- 
enge    ;    10  900   fr. 

1894.    —    \'ENTL    DE    I.WTEMER    DE    CHARLE-S    .]AC- 

(JIE   : 

Tableaux 

1.  Le   C.rinil    Iroiipean    '260-210)    :   30.000   fr. 

2.  Troupeau  de  raeties  a  l'abrioivoir  (145- 
200)    :   12.000  fr. 

3.  Lu  Lieutrée  du  troupeau  (133-101)  :  13.000 
francs. 

4.  [.a  Sortie  du   village   '10ll-132i    ■  13.9,50  fr. 
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5.  Troupeau  de  moutons;  Environs  de  Fon- 
tainebleau (81-100)   :  8.400  fr. 

6.  Chevaux  de  halagc  à  la  porte  d'une  au- 
berge (89-117)  :  6.000  fr. 

7.  I.' Abreuvoir  aux  vwulons;  Clair  de  lune 
(71-100)  :  10.100  fr. 

8.  Intérieur  d'ccurie  (73-100)   :  5.900  fr. 

9.  lierqcrie  (73-100)  :  12.000  fr. 

10.  La  Pastorale   (72-99)    :  10.100  fr. 

11.  Troupeau    de    moutons    auiJrcs    d'une 
marc  (81-100)  :  9.500  fr. 

12.  Bergère  gardant  un  troupeau  de  mou- 
tons  (75-100)   :  6.000  fr. 

13.  Le  Tirlre  (71.100)  :  15.000  fr. 

14.  Intérieur  de  bergerie  (73-100)  :  12.000  fr. 

15.  La  Iicntrée  à  la  ferme  (61-100)  :  8.000  fr. 

16.  Le  Poulailler  (81-65)  :  5.600  tr. 

17.  .4  l'Abreuvoir;  Clair  de  lune  (100-81)    : 
7.500  fr. 

18.  Dans  la  clairii'rr:  Forêt   de  Fontair^e 
bleau  (73-100)   :  3.600  fr. 

19.  Troupeau  fuyant    devant    l'orage    (73- 
100)   :  6.750  fr. 

20.  Uetour  du.  labour  (55-98)   :  9.800  fr. 

21.  Chevaux  de  halagc  (65-81)  :  3.400  fr. 

22.  Troupeau  paissant:  Plaine  de  Barbizon 
(65-Sl)   :  8.050  fr. 

23.  Chevaux  à  l'abreuvoir;   Clair  de   lune 
(65-54)  :  2.800  fr. 

24.  La  Sieste  (65-53)  :  7.500  fr. 

25.  Chevaux  à  la  porte  d'une  auberge  (54- 
65)  :  3.000  fr. 

26.  Intérieur  de  bergerie   (65-54)    :  5.050  fr. 

27.  La  Provende  (65-54)   :  6.200  fr. 

28.  Troupeau  paissant   sous    bois   (65-54)    : 

2.900  fr. 
20.  Ch"vaux  de  labour  à  la  forge  (54-65)  ■. 

3.800   fr. 

30.  Troupeau  paissant  sous  de  grands  ar- 
bres (65-54)  :  3.100  fr. 

31.  L'Averse  (70-100)    .  6.900  fr. 

32.  La  Bergerie  (45-63)  :  6.600  fr. 

33.  La  Sortie  du  troupeau  (46-38)  :  4.010  fr. 

34.  La  Sortie  de  la  bergerie  (11-9)  :  2.700  fr. 

35.  La  Porcherie  (46-38)   :  2.350  fr. 

36.  Troupeau   de    moutons    sur    la    lisière 
dune  foril  (44-65)  :  3.000  fr. 

37.  Porcs   (29-36)    :  1.000  fr. 

38.  Moutons  paissant  sur  les  coteaux  d'An- 
riet  (67-98)  :  9.000  fr. 

39.  Le  Poulailler   (16-22)    :  1.300  fr. 

40.  Une  Arnie  qui  ne  voiis  oublie  jamais 
(43-32)   :  420  fr. 

41.  Le  Visiteur  nocturne  (54-38)  :  750  fr. 

42.  L'Abreuvoir  aux  moutons  (65-81)  :  2.000 
francs. 

43.  La  Sieste;  étude  (46-38)   :  1.750  fr. 

44.  La  Bergère  (32-24)   :  550  fr. 

45.  Troupeau  au  clair  de  tune  (44-65)  :  2.000 
francs. 

46.  A  L'Entrée  du  village  (38-58)  :  1.100  fr. 

47.  Troupeau,  la  nuit  (19-29)  :  650  fr. 


48.  La  Plaine  d'Annet,  Seine-et-Marne  (43- 
69)   :  500  fr. 

49.  Plateau   de    Bellecroix;  Foret   de   Fon- 
tainebleau (50-61)   :  470  fr. 

50.  Le  Baffourage  (32-24)    :  1.300  fr. 

51.  Le  Même  sujet  (25-33)   :  1.200  fr. 

52.  La  Provende  (33-24)  :  700  fr. 

53.  La  Provende  des  poules;  étude  (46-38)  : 
1.400   ir. 

54.  Autour  de  l'auge  (16-22)? 

55.  Clair  de  lune   (17-31)    :  420  fr. 

57.  Lelrait,  près  du  Croisic  (26-35)   :  220  fr. 

57.  La  Mare,   Fontainebleau   (77-100)    :   500 
francs. 

58.  Les  Saules  (23-37)   :  350  fr. 

59.  Le  Porcher  (25-33)  :  820  fr. 

60.  Clrien  de  berger  (37-40)  :  310  fr. 

61.  Têtes  de  moulons;  étude  ;  240  fr. 

62.  La  Vague  (37-54)   :  500  fr. 

63.  Dormeuse  (26-46)    :  260  fr. 

64.  Boses  (34-40)   :  320  fr. 

65.  Gardons  (27-43)  :  85  fr. 

66.  Fleurs  (3146)  :  250  fr. 

.aquarelles  et   Sépia   : 

67.  Intérieur    de    bergerie.    Aquarelle    (13- 
21)   :  310  fr. 

68.  Troupeau  paissant.  Aquarelle   (13-21)    : 
370  fr. 

69.  Le   liaffourugc.    .Sépia   (43-32)    ;   280   fr. 

I 
Dessins  : 

70.  Le  Baffourage.   Dessin  au  crayon,  re- 
haussé de  blanc  (45-64)  :  3.550  fr. 

71.  Moutons     à     l'abreuvoir.     Dessin     au 
crayon,  rehaussé  de  blanc  (37-51)   :  2.350  fr. 

72.  La  Sortie  du  troupeau.    Dessin    à    la 
plume  (45-37)  :  2.320  fr. 

73.  Idylle    Dessin  au  crayon,  rehaussé  de 
blanc  (39-51)   :  980  fr. 

74.  Bergère  faisant  boire  ses  moutons.  Des- 
sin au  fusain  (-iO-OO)  :  1.950  fr. 

75.  Le  Baffourage.  —  Dessin  à  la  mine  de 
T-'omb    (46-37)    :   2.900   fr. 

76.  L'Abreuvoir  aux  moutons.    Dessin   au 
crayon  (38-50)  :  1.50O  fr. 

77.  Sortie  de  la  bergerie.  Dessin  au  crayon, 
rehaussé  de  blanc  (46-38)   :  900  fr. 

78.  L'Abreuvoir  aux  wMutons.    Dessin  au 
crayon,  rehau.ssé  de  blanc  (53-42)  :  1.200  fr. 

79.  La  Terre.   Dessin  au  fusain,  rehaussé 
(le  blanc  (35-47)   ;  305  fr. 

80.  Attelage  de   bœufs.   Dessin  au  fusain, 
rehaussé  de  blanc  (30-42)  :  315  fr. 

81.  Moutons   à  l'abreuvoir.   Dessin  au  fu- 
sain, rehaussé  de  blanc  (29-24)  :  315  fr. 

82.  Plaine  de  Barbizon.  Dessin  au  fusain, 
rehaussé  de  blanc  (34-48)  :  320  fr. 

83.  Chevaux  au  labour.  Dessin  à  la  mine 
de  iilonib  (29-61)  :  200  fr. 

84.  Entrée   de   bois.   Dessin   au   fusain,   re- 
haussé de  blanc  (22-31)   :7 
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85.  Miiiiiiins  a  l'abr.:iivijir.  Dessin  au  fu- 
sain (\W'i'j)  :  ioû  rr. 

86.  t'iirUint  (III  labour.  Des^ui  au  fusaui 
(26-20)  :  ? 

87.  Dans  lu  bngnic.  Dessin  au  fusani, 
rehaussé  de  blanc  (27-21)  :  290  fr. 

88.  Au.  Boni  de  la  marc.  Dessni  au  fu- 
sain? 

89.  /,((  Rcntrcc  du  troupeau.  Dessin  à  la 
mine  lie  plomb  (27-21)  :  285  fr. 

90.  Dans  la  clairicrc  Dessin  au  fusain 
rehaussé  Je  blanc  (31-25)  :? 

91.  Chevauâ'  à  l'abrcnvoir.  Dessin  au  fu- 
sain (28-23)  :  200  fr. 

96.  Idylle.  Dessin  au  crayon  (35-22)  :  290 
francs. 

101.  Gardeuse  de  moulons.  Dessin  à  la 
mine  de  plomb  (17-10)   :  390  fr. 

102.  Pa;/sanne  debout.  Dessin  à  la  mine  de 
plomb  (27-14)   :  200  fr. 

131.  DUérieur  de  beruerie.  Dessin  a  la 
mine  de  plomb    19J-25è!   :  270  fr. 

227.  Environs  du  Cmi'iir.  Dessin  à  la  plu- 
me (21-iO)  ■  410  fr. 

259.  r.tuile  de  mouton  eoiirhé.  Croquis  au 
crayon  (10-15)   :  200  fr. 

263.  Kliide  lie  noiuloii  Dessm  au  crayon 
(42-33)   :  205  fr. 

266.  Pattes  de  coq.  Croqui.-^  au  crayon  (20- 
27)  :  220  fr. 

267.  Etude  île  eiiche.  Dessin  a  la  mine  de 
plomb  :  250  fr. 

268.  Deii.r  Feuilles  d'éludés  de  lapins.  Des- 
sins à  la  mine  de  plomb  :  255  fr. 

Gravures   . 
Eaux-fortes  : 

327.  l'aslorale.  Epreuve  du  2<'  état,  sur  pa- 
pier de  Hollande   :  290  fr. 

328.  Le  même  sujet.  Epreuve  du  2'-  état, 
sur  papier  de  Hollande  avec  remarque  ;  250 
francs. 

329.  Le  même  sujet.  E\>rei\\c  du  l'"'  état, 
sur  papier  de  Hollande   :  200  fr. 

Pointes   sèches    : 

374.  L'  \breuvoir  aii.r  moulons.  Epreuve  du 
2-    état    :    116    fr. 

375.  Le  même  sujet.  Eiireuve  du  2''  état  : 
180  fr. 

376.  Ultérieur  de  bergerie.  Epreuve  du  l'"'' 
état   ;  75  fr. 

377.  Le  même  sujet.  Epreuve  d'essai  sur  le 
2'  état  et  sur  Hollande  :  235  fr. 

378.  Le  même  sujet.  Epreuve  de  remarque 
sur  Japon  :  80  fr. 

370.  Le  même  sujet.  Epieuvc  il'cssai  sur 
Hollande  .  60  fr. 

Talilcaux    : 

1894.  —  K.\ST':in.  —  Moutons  a  l'étulde  : 
1.450   fr. 

1895.  —  Sanmahcelli.  —  Herijere  et  trou- 
peau  (45-iO)    :  2.0(10   fr. 

Entrée   de   foret    (90-130)    :   3.000   fr. 


La    Clairière    (81-105)    :   7,550   fr 

.Ibreiieotr;  l'iaine  d'  Uni  et.  (48-6.5)  :  2.060  fr. 

1895.  —  VENTii  m  L.\  SociÉTF  d'.Aht  Ami-:hic.ain, 
Nevv-VorI;.  —  L'Elable  des  moutons  i29  po'^v 
ces  è-24  p.)    ;  6.750  fr. 

Troupeau  de  moulons  dans  la  plaine  de 
Harbizon  (25  pouces  3/4-32  p.  1/4)   :  7.500  fr. 

T  roup'Uiu  de  nioiitoiis  a  iabreiiroir  (32 
poii(es-39  p.  },)   :  10.100  fr. 

Poules  (5  pouces  è-8  p.  i)  :  1.375  fr. 

La  Sortie  du.  troupeau  (18  p.  J-15  p.  ^)  : 
4.750  fr. 

La  Sieste  (18  pouces  S-15  p.)   ;  3.250  fr. 

L'Heure  du  repas  (18  pouces  VIS  p.)  : 
3.450  fr. 

1895.  —  \'ENTE  X...,  29  mars.  —  Ditérieur  de 
bergerie  .  13.100  fr. 

1895.  —  \'ENTC  X...,  Londres.  —  Seeue  en  fo- 
rêt :  9.190  fr. 

1896.  —  EEFEBVRE.  —  Troiipeiiii  de  mou- 
tons   Iir,--i2:    :    2.480    fr. 

1896  —  DREVFf.S  DE  GUNZ.^LE.S.  —  .MoutollS 
Il    la    bergerie    (74-100)    :    10.300    fr. 

ISrebis  et  son  agneau  (27-21)   :  3.900  fr. 

1896.  —  De  CASTliO.  —  L'Heure  de  la  Pro- 
rende (60-50)   :  6.800  fr. 

1896.  —  \'ENTE  X....  EoNDUEs.  —  Le  Ptetour 
di.    troupeau   :  12.100  fr. 

1897.  —  Vener.  —  Poules.  Bois  (12-20)  ;  1.180 
francs. 

1897.  —  BARO.N.NE  PlEHARU.  —  /.((  Bergerie  et 
la  llasse-eoiir.  Deux  pendants  (11-9)  :  2.310 
flancs 

1897.  —  MoMEAix.  —  Lu  lleiitrée  a  la  ber- 
gerie (55-461   :  9.000  fr. 

Troupeau  de  uioiitous  dans  li's  Landes 
(31-45)   :  1.350  fr. 

Basse-cour    (11-9|    :    OOi.l   fr. 

Deii.r  poules   (14-12)   :  450  fr. 

1897.  —  \"EME  X...,  2  avril.  —  Basse-cour  : 
3.950  fr. 

1897.  —  VENTE  E.  O...,  11  mai.  -  Deu.r  mou- 
tons   (9-11)    :  650  fr. 

1897.  —  \'ENTE  X...,  12  mai.  —  Moutons  et 
poules  dans  une  bergerie  :  2.100  fr. 

Moutjns  ù  l'abreuvoir.  Esquisse  ;  620  fr. 

1898.  —  Dana.  —  Moutons  eu  forêt  .■  27.000 
francs. 

1898.  —  Seguy.  —  Moutons  a  l'abreuvoir 
(82-65)   :  8.300  fr. 

JSilS.    —      PAfl.-C.A.SI.MIR      PEFUIR.      -        l'orCS 

miingeiiiil  iluiis  uni'  uiige.  Carton  (30-50)  : 
2.000  fr. 

1898.  —  Mll.i.Eî,  de  Marseilli'.  —  Intérieur 
de    bergerie    (46-67)    ;   7. .500   fr. 

1898.  —  \'ini  URD.  —  Le  même  sujet  (20-36)  : 
2.650  fr. 

1898.  —  SERLr.E-rsiiS.  —  La  Beiitree  a  la  ber- 
gerie  (83-55)    :  7.150  fr. 

189S.  —  Damd  DE  i.A  M\li.  —  L'Heure  du  re- 
tour :  7.1iO  fr. 
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1898.  —  Vente  X...,  28  février.  —  Deux  mou- 
tons dans  la  bergerie  :  80  fr. 

1898.  —  \ENTE  X...,  7  mai.  —  Entrée  de  fo- 
rai  (90130)    :   2.600  fr. 

1898.  —  Vente  F...,  Bordeaix.  —  Porcherie  : 
1.025  fr. 

1899.  —  Walter  HlCH.MOND,  New-York.  — 
Moutons  paissant  :  10.250  fr. 

1899.  —  Chincholle.  —  Vne  poule  :  101  fr. 

1899.  —  Be.ment,  New-York.  —  Paysage 
avec  moutons  .  1-1.250  fr. 

1899.  —  LADn,  BOSTON.  —  Moutiins  irrès 
d'une  mare  :  11.500  fr. 

1899.  —  Harris  Holishook  Bbakesi.ey.  — 
Bord  de  forêt  :  2.250  fr. 

La  Garde  du  troupeau  :  6.000  fr. 

Le  Printemps  :  2.000  fr. 

Moutons  près  d'un  étang  :  3.375  fr. 

Paysage  avec  moutons  :  3.875  fr. 

Le  retour  du  troupeau  .-  14.000  fr. 

1899.  —  CORNELIUS  Hehz.  —  Bergère  (54-78)  : 
11.000  fr. 

1899.  —  L.  DE  Montai  BAN.  —  Le  Poulailler 
(65-54)   :  5.450  fr. 

1899.  —  VENTE  X...,  24  février.  —  Coqs  et 
poules  (13-21)   :  200  fr. 

La  Bergerie  (19-30)   :  560  fr. 

Intérieur  d'écurie  (16-23)  :  410  fr. 

1899.  —  ^■ENTE  X...,  11  avril.  —  Moutons  à 
l'abreuvoir;  Clair  de  lune  (50-40)   :  1.900  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  0  mai.  —  Bergerie  (45- 

64)  :   10.250  fr. 

1899.  —  Ve.nte  X...,  18  .mai.  —  Intérieur  de 
bergerie   (13-19)    :   1.120  fr. 

1900.  —  A.  Bey.  —  Cerf  en  forêt  (67  è-100)  : 
13.500  fr. 

Bergerie  (60  ^-50)   :  15.700  fr. 

1900.  —  \"AN  Pallandt  Streengracht.  —  Clair 
de  lune  :  2.257  fr. 

1900.  —  De  Fulde.  —  Pâturage  au  bord  de 
la  Seine  (34-52)  :  3.550  fr. 

Le   Poulailler  (12-10)    :  960  fr. 

1900.  —  Vente  S...,  31  mars.  —  Berger  et  son 
troupeau,  pendant  l'averse  (45-65)   :  6.700  fr. 

1900.  —  Debrousse.  —  Lisii:re  de  bois  (45- 

65)  :  7.400  fr. 

Le  Troupeau  :  6.600  fr. 

1900.  —  Boulard.  —  La  Petite  Gardcuse  de 
porcs   (21-29)   :  2.180  fr. 

1900.  —  F.  Boxner,  New-York.  —  Branche 
de  fleurs  :  1.000  fr. 

La  Ferme  :  5.500  fr. 

Le  Toit  à  porcs  :  1.375  fr. 

1900.  —  Colonel  Merlin.  —  Près  de  la 
barrière    (35-27)    :   9.600   fr. 

1900.  —  Vente  X...,  27  juin.  —  Chevaux  de 
labour  attelés  à  une  tondeuse  (32-32)  :  100  fr. 

1900.  —  \-ENTE  M...,  17  décembre.  -  La 
Bergère  (46-38)   :  5.200  fr. 

Le  Rentrée  du  troupeau   (42-29)   :  1.200  fr. 


I)es.sins   : 

1855.  —  \'AN  iiEN  Zande.  —  Intérieur  de  mé- 
nage, où  l'on  voit  une  fileusc  assise  et  une 
femme  debout.  Dessin  à  la  mine  de  plomb  : 
3  fr. 

l'ri  Artisan  dans  sa  chambre.  Dessin  ;"i  la 
pierre  noire  et  à  l'estampe  :  4  fr.  50. 

1857.  —  Thib.wdeau.  —  L'.ibreuvoir.  Des- 
sin au.x  deux  crayons  :  52  fr. 

Le  Porcher.  Dessin  au.x  deux  crayons  : 
49  fr. 

Cour  de  ferme.  Fus-iin  ;  62  fr. 

1861.  —  ^■ENTE  X...,  29  mai.  —  Intérieur  de 
famille,  .\quarelle  :  47  fr. 

1868.  —  Comte  d'.^quila.  —  Troupeau  de 
porcs,  .\quarelle  (10-18)  :  68  fr. 

La  Bentrée  à  la  bergerie.  Fusain  (25-36)  : 
3-'  fr. 

1872.  —  Xeute  X...,  7  mai.  —  Berger  cl  trou- 
peau de  moutons.  Dessin  :  300  fr. 

1876.  —  PRINCE  Soi'TZO.  —  Berger  et  son 
troupeau.  Dessin  au  crayon  noir  ;  190  fr. 

1877.  —  \ENTE  X...,  28  février.  ^  Deux  bre- 
bis et  leurs  agneaux  sous  la  garde  d'un  ber- 
ger. Dessin  au  crayon  noir,  rehaussé  de 
blanc  :  275  fr. 

1882.  —  J.  GlGOUX.  —  Le  Benouvelcur. 
.Aquarelle  :  125  fr. 

La,  Bergerie.  Dessin  au  crayon  noir,  re- 
haussé de  blanc  :  40  fr. 

Tète  de  paysanne,  vue  de  profil.  Dessin 
au  crayon  noir  :  8  fr. 

Un  porc;  Etude.  Dessin  au  crayon  nuir  : 
52  fr. 

Divers  animau.r  prc'i  d'un  moulin  Dessin 
au  crayon  noir  :  6  fr. 

1883.  —  Marmontel.  —  La  Bentrée  du  trou- 
peau. Dessin  au  crayon  noir,  rehaussé  de 
blanc  (40-31)   :  710  fr. 

La  Bergerie.  Dessin  au  ci-ayon  noir,  re- 
iiaussé  de  blanc   (45-90)   :  1.200  fr. 

1883.  —  Borniche.  —  Pâturage.  —  Dessin  : 
81  fr. 

1891.  —  DoDÉ.  —  La  Bentrée  du  troupeau. 
Dessin  au  crayon  noir  rehaussé  de  blanc  : 
355  fr.    • 

1891.  —  .Arosa.  —  Intérieur  de  ferme.  Des- 
sin à  la  mine  de  plomb  ;  205  fr. 

Cour  de  ferme.  Fusain  ;  140  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  l'^''  février.  —  Le  Berger. 
Dessin  :  37  fr. 

Autre  berger.  Dessin  .-  30  fr. 

Bergère.   Dessin  :  67  fr. 

Autre   bergère.    Dessin   :   34  fr   . 

Autre  bergère.  Dessin  :  25  fr. 

Etudes  de  chevaiix.  Deux  dessins.  Fnscni- 
ble  :  32  fr. 

Paysage  et  moutons.  Dessin  :  41  fr. 

Intérieur  de  bergerie.  —  Dessin  :  20  fr. 

1897.  —  Vever.  —  Petite  bergère.  Dessin 
(14-10)   :  40  fr. 
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lii.lcririir    iiuliqiic.    IJéSSin    à    la    mine    (!<■   I 
pUiiiib  ati-22j  ;  :îOl)  tr. 

1807.  —  \KNTK  X...,  28  décembre.  —  lienjcrc 
ijardant  ses  jnoitlùns.  Fusain  :  IKi  fi-. 

1898.  —  Vente  G.  et  T...  —  La  Cour  i/cs 
Miracles.  Dessin  an  ivaynn  iinir  (21,.")-3(),.'))  : 
2J  fr. 

Inlérieiir  ni^liiiiii>.  Dessin  au  oi-a\un  nm)' 
et  à  la  mine  de  plomb  (13-10  :  32  l'r. 

Patjsagcs.  VigniHtcs  pour  iUiishitiiou.  — 
Trois  dessins  à  la  mine  de  plomb  ;  33  l'r. 

1S98.  —  \ENTE  X...,  7  lévrier.  —  Lf  (Uirdnir 
de  porcs.  .Aquarelle  (95-84)   :  155  fr. 

ISD'J.  —  MÈNE.  —  Les  Chevaux  dans  l'cciiric 
(39-28)    :   250   fr. 

Les  Deti.i-  eorlioiis  dans  Vélahlc  (29-20)  : 
465  fr. 

La  f-'in/saniie  ibins  In  porcherie  (27-19)  : 
100  fr. 

Lr    l'ai/saf/e    a    la    aoire    (17-12)    :    90    fr. 

La    Clituimirrc    ciilource    iCarlircs    (28-14) 
100  fr. 

Compositions  pour  les  «  Clionans  »  el  pour 
les  «  Cliaiisons  de  flcrunijer  ».  Paijsaijcs. 
Sept  dessins  :   115  fr. 

Ilnssc-coiir.   .\quarelle   ;   450  fr. 

1899.  —  Hai!TM.\nn.  —  ir  Troupeau  de  mou- 
tcais.   Aquarelle    (22-33)    ;   2.000   fr. 

1899.  —  I.EBrtfN.  —  Poulailler,  .\qnarellc, 
rehaussée  de  gouache  (19-23)   :  1.805  fr. 

1900.  —  COMTn  DOR!\.  —  l'ouïes,  coq  et  ca- 
nards. Dessuis  à  la  plume  et  an  lavis  de  sc- 
pia  (19  i-30)   :  230  fr. 

Estampes  : 

1855.  —  V.\N  DEN  Z.\NDE.  —  Sujets  et  l'uiisa- 
ges.  Dix-huit  morceaux  de  différentes  gran- 
deurs; les  uns  en  largeur,  les  autres  en  hau- 
teur. Epreuves  ;i,  toutes  niaiL;es.  dmit  quuize 
sur  papier  de  chine  :  18  fr.  50. 

1.S73.  —  i_;ir;()r.K.  —  l'une  conduisnnl  trois 
radies  el  cinq  moutons  penilaut  Voraijc. 
Ean-forte,    in-folio,    ù    totite    mar,iïe  :    20    fr. 

Sujets  et  iiai/saijes  dieers  a  l'eau-firrle. 
Xeuf  estampes  :  2o  fr. 

Essilis  el  croquis.  Six  estamiies  :  9  fr. 

Ilenjére:  rEi/uipane:  le  Matin  du  premier 
Jour  de  l'an  et  autres.  Dix-huit  eslaniiies  sur 
chine  :  41  fr. 

Vinçit  quatre   estauiiies   sur  chine   :  71    fr. 

Autre  série  de  vinijt-quatre  <'^tiiuipes  sur 
chine  :  03  fr. 

1878.  —  RniH.  —  TLc  nencdicite.  La  Gouver- 
iiunle.  Le  Ncqliijé.  [.'Lcureuse.  La  l'oiir- 
voijeuse.  La  Mi-re  luboneuse.  V.w  tnnt,  cinq 
eaux-fortes  d'après  Chardin  :  20  fr. 

1881.  —  His  DE  LA  S.ALEE  —  La  Hergerie. 
Eau-forte  .  350  fr. 

1897.  —  De  (iONCorUT.  —  Les  Ctiauteurs. 
Epreuve  de  1'''"  état,  ave^  le  nom  iïe  Delaire 
tracé  à  la  pointe  ;  45  fr. 


l'roupi'au  de  porcs.  Porcs  couchés.  l'u- 
mcur.  La  .■Souricière.  Quatre  estampes,  dont 
trois  sont  des  épreuves  d'artiste  :  35  fr. 

r.es  Fan.r  Mnnnaijeurs.  ICprcuvi'  d',-irtiste 
siu'  clun<'   :  0  tr. 

1598.  —  ^■E^TE  DE   LA    \'ELVE  CASIMIU    PÊKIER. 

—  L'Œuere  de  Cliarles  Jacques,  composée  de 
n.euf  cent  vingt-deux  pièces,  comprenant  en- 
viron trois  cent  quatre-vingt-cinq  planches 
en  divers  états  et  de  différents  tirages,  cl.ns- 
s>'  il'apres  le  catalogue  dre.ssé  par  G.  Guif- 
frey   :   1.020  fr. 

1899.  —  MÈNE.  —  La  Truffière.  Deux  épreu- 
ves sur  Chine  avec  le  ..  l'nr.-  noir  »  :  2G0  tr. 

/,(/  Hcriierie.  E]ireuve  d'essai  non  terminée, 
a\ec  r.'s  salissures  de  la  pointe  sèche  :  910 
flancs. 

1599.  —  DuRlA.  —  Troupeau  de  pures  dans 
un  Ijois.  Epreuve  à  l'eau-torte  in-12  en  lar- 
•jr\n\  sur  chine  monté,  avant  la   lettre  :  ??? 

JACQUE,  Frédéric.  |)ciiiliv  IVun- 
rnis  (■(inli'iii|ii>r;i  III.  —  l';i\  sni^i'. 

1898.  —  \ènte  O.  de  1'i:n.\e.  ~  Paij^nge  .■  170 
flancs. 

JACQUE,  Léon,  i^rnvcm-  IViinriiis 
i'()lllrlii|M)rniii.  —  (ii'iirc;   l'nxsniiC 

1S73.  —  (iiiiiKX.  —  Sujet-i  iiitloresques  à 
t'eau.-forte,  d'après  les  tableaux  et  compo- 
siliuns  (le  Charles  .larqnes.  Deux  cahiei'S  de 
SIX  feuilles  de  1  a  12.  Epreuves  sur  (Uiine  : 
19  fr. 

JACQUEMART.  Jules,  ininliv 
rnuicni^,  cuiilciuiKiiM  ii:.  —  (iciii'c; 
l'aysiiyc 

1880.  —  r,L\NCllAIiD.  —  Mer  liouteiise  :  1.0(10 
flancs. 

Dessins,  aquarelles  et  iiastels  : 
18S1.   —  DniANTV.  —  .leuue  fille.  Aquarelle  : 

l.UOO  fr. 
1S81.   —   .'iNDHIÈlx.   —   l'orliuil   di    l'artiste. 

,\(iu.'(i(dle  :  20  fr. 

1881.  —  Vente  de  l'atelier  .lAcrjuKMARD  : 

.\qMni-cIles    : 
L'aeenur    île    la    fnrIe-Mailtol   .-    1.40U  fr. 
r.e    rroupi-au   :    ÎO.")   fr. 
Moutaijnes    :   S70   fr 
.leinir  fille  a  la  foulaini-  :  520  fr. 
Fillelle  de  Million    :  000  fr. 
Croupr  de  pi'iheurs   :  680  fj-. 
Jeune  fille  et  cilrons  :  .SOO  fr. 

(iouaches  : 
llose^  treinieres  :  710  fr. 
tirappes  de  raisins  :  230  fr. 

Dessins  à  la  |iliinio  et  au  crayon  ; 
Platanes  :  400  fr. 
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Route  de  Menton  :  1.010  fr. 
Le  l'ont  de  Careï  :  1.000  fr. 
Le  Port  de  Gènes  ;  710  fr. 
Vue   de    Parh   de:;   fenêtres   du    Louvre   : 
1.310  fr. 
Aiguière  en  cristal  :  1.550  fr. 
\arelle  en  lapis  :  G05  fr. 
Aiguière  en  sardoine  :  420  fr. 
'^orlrait  d'Alexandre  Dumas,  fils  :  510  f-- 

Miniatures   : 
Un  volume  contenant  trente-quatre  minia- 
tures indiennes  ;  800  fr. 

Personnage  assis;  miniature  indienne  : 
150  fr. 

Gravures  : 

Les  Gemmes  et  Joyaux  de  la  Couronne. 
Edition  sur  parchemin  :  700  fr. 

Cabinet  d'armes  de  M.  le  Comte  de  Meu- 
werkcrlie  :  550  fr. 

La  Jocondc  ;  165  fr. 

1883.  —  Vente  X...  —  Maison  blanche; 
Aquarelle  :  2.855  fr. 

Montagnes  au  soleil.  Aquarelle  :  510  fr. 

Avenue  de  la  Grande  Armée.  .\quareUe  : 
950  fr. 

Marine,  .\quarelle  :  200  fr. 

l'ne  mansarde,  .aquarelle  :  360  fr. 

Foret  de  palmiers,  .\quarelle  :  350  fr. 

Vn  rat  d'eau,  .\qiiarelle  :  210  fr. 

1894.  —  Vente:  X...,  23  Novembre.  —  Portrait 
de  femme.  Dessin  :  16  fr. 

1894.  _  VENTE  X...,-29  M.\RS.  —  Vue  du  cap 
Martin,  .\quarelle  :  50  fr. 

1898  —  Vente  X...,  20  Avril.  —  Danseuse 
Arabe.  Aquarelle  (29-23)  :  175  fr. 

1899.  —  Hartmann.  —  Le  pont  de  Carci,  à 
Menton.  Aquarelle  :  3.900  fr. 

Les  pins  du  niii  Martin,  à  Menton.  Aqua- 
relle :  2..520  fr 

Le  vieux  cimetière,  à  Menton,  .\quarelle  : 
3.900  fr. 

Mer  houleuse.  Aquarelle  :  1.250  fr. 

Les  deux  rats,  le  renard  et  l'œuf.  Aqua- 
relle :  1.000  fr. 

1899.  _  Desfossés.  —  Kermesse  à  Menton. 
Aquarelle  :  8.250  fr. 

linrds  de  la  Méditerranée.  Aquarelle  : 
1.300  fr. 

1890.  _  CHOCQfET.  —  Marchande  de  ci- 
trons. Pastel  :  1.0.50  fr. 

1899.  _  Vente  J.  S.,  15  décmbre,  Menton.  — 
Dessin  à  la  pl'inie  :  340  fr. 

1900.  —  Thaissinet.  —  La  Méditerranée  à 
Menton.' Dessin  à  la  plume  :  60  fr. 

Vue  de  Menton.  Dessin  à  la  plume  :  46  fr. 
1900.  —  Vente  X...,  21  Juin.  —  liords  de  la 
Méditerranée.  Aquarelle  :  3.150  fr. 

Estampes  : 
1873.  —  Vente  des  Alsaciens-Lorrains.   — 
La   collection   d'armes   de  M.   le   Comte   de 


Nieuwerkerke.    Suite    de    dix    eaux-fortes; 
épreuves  inédites  :  180  fr. 

1881.  —  His  DE  LA  S\LLE.  —  Gemmcs  et 
Joyaux.  Soixante  planclies  avant  la  lettre  : 
305  fr. 

1897.  —  De  concourt.  —  Souvenir  de  voya- 
ge. —  La  Campagne.  Deux  épreuves  d'ar- 
tiste :  25  fr. 

Défilé  des  populations  lorraines  à  Nancy, 
devant  l'Impératrice,  d'après  Meissonier. 
Epreuve  d'artiste  :  27  fr. 

Coupe  en  cristal  de  roche.  —  Aiguière. 
Epreuve  d'artiste  du  1°'  état,  avant  les  mots 
«  Musée  du  Louvre  »  et  les  titres  :  26  fr. 

1898.  —  J.  MICHELIN.  —  Miroir  du  XVI"  siè- 
cle. Epreuve  sur  parchemin  :  95  fr. 

Guy  Mergeg.  Epreuve  d'une  planche  iné- 
dite  :  92  fr. 

1899.  —  A.  Lebrun.  —  Collection  d'armes. 
Suite  complète  :  190  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  28  Février.  —  Le  Défilé 
des  populatioiis  lorraines  à  Nancy,  d'après 
Meissonier.  Epreuve  avec  marge  :  10  fr. 

JACQUEMART  (M"),  Nélie, 
peintre  IVaiieais  coiileiiiiiniMiii,  ii(''e  à 
Paris.  —  Portrait;  (ieiire. 

1872.  —  ANASTASI.  —  Les  Cuisiniers  :  365  fr. 

JACQUEMIN  (M").  Jeanne,  des- 
sinaleiir  IVaiicai.s  coiiteiiiporaiii. 

Dessins  : 
1895.   —  Vente   du   Courrier   Français.   — 

Illustration  pour  un  conte  de  Jean  Lorrain. 

Fusain  :  40  fr. 
1895.  —  Payen.  —    uphélie.  —    Pastel  (98- 

77)   :  55  fr. 

JACQUES.  Nicolas,  peintre  fran- 
(;ai>,  ni'  à  .lar\ille.  jirès  Nancy,  en 
1789.  iiKH-l  en  1S44. —  Miniature. 

Miniatures  : 
1844.  —  Vente  Nicolas  Jacques.  —  Portrait 
du   Duc  d'Orléans,   depuis,   Louis-Philippe  : 
1.200  fr. 

189S.  —  Vente  X...,  28  Novembre.  —  Por- 
trait (le  jeune  femme.  Miniature  :  180  fr. 

JACQUES.  Pierre.  (ie>sinalein'  et 
scniplenr  l'raneais  du  \\  I'  siècle. 

1S96.  —  Destailleur.  —  Album  de  Pierre 
Jacques,  sculpteur  rémois,  représentant  des 
marbres  antiques  conservés  à  Rome  au 
xvi»  siècle  (1572-1577).  Dessins  au  crayon  et 
à  la  plume,  relevés  de  sanguine  ou  de  sé- 
pia  :  200  fr. 
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JACQUET,  A.-C. 

1S83.  —  RuNKLE,  New-York.  —  Fdlliixj  Sca- 
ves  :  8.000  fr. 

La  Duchesse  :  6.125  fr. 

1892.  —  MURRIETW,  Londres.  —  Itepus  : 
9.445  fr. 

JACQUET.  Achille,  -Tiuciir  Inni- 
çais  (•iiiili'iii|Mii':ii:i,  m''  îi  ( '.iiiirlicv<Mi' 
en  ISIC). 

Estampes  : 

1888.  —  Cl.mron.  —  Piêld,  d'après  Bougue- 
reau.  Epreuve  sur  chine  :  32  fr. 

1899.  —  Lemudry.  —  Les  Rcnscigncriieiils, 
d'après  Meissonier  :  150  fr. 

La  77}ême  estampe  :  115  fr. 

1899.  —  Blinckorne,  Londres.  —  Lu  même 
estamjje.  Epreuve  de  remarque  :  700  fr. 

1899.  —  BEH.ACrE,  LoMinES.  —  La  iiièmc  es- 
tampe.   Epreuve   d'essai   751    fr.   25. 

JACQUET,  Jules,  -r;ivciir  IViin- 
riiis  ('(iiili'iiiiHiiNiiii.  111'  :'i  l':iri^  eu  |N  1 1 . 

Eslnniiics   : 
188S.  —  Clairon.  —  L'amour  qai  vient,  d'a- 
près J.   .\uliert.    Deux  éprouves  sur  chine   : 
39  fi-, 

Gloria  Victis,  d'après  le  groupe  de  Mer- 
cié.  —  La  Jeunesse,  d'après  le  marbre  de 
Chapii.  Deux  estampes  sur  chino  :  30  fr. 

1894.  ~  Vente  X...,  23  Novemliro  --  Une 
eaa-forte,  d'après  Meissonier.  Epreuve  sur 
japciii,  avant  la  lettre  :  120  fr. 

1897.  —  BiRCH,  Londres.  —  Le  portrait  du 
Scrjent,  d'après  Meissunier.  Epreuve  de  re- 
marque :  900  fr. 

/(■•;/(;.  d'après  Messonier.  Epreuve  de  re- 
marque :  1.000  fr. 

Frieilland,  d'après  Meissonier.  Epreuve 
de  remarque  :  1.700  fr. 

«  /«/'(  »,  d'après  Meissonier.  Epreuve  de 
remarque,  signée  du  peintre  :  2.7.50  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  10  Mars.  —  La  même 
estampe.  Epreuve  de  remarque  :  3.275  fr. 

1898.  —  Vente  X,..,  2  Mai.  —  Le  Guide,  d'a- 
près INIeissonier.  Epreuve  sur  Japon  avant 
la  lettre  :  G75  fr. 

«  laii  »,  d'après  Meissonier.  Epreuve  sur 
japon  avant  la  lettre  :  1.225  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  22  Juillet.  —  >•  isor,  », 
d'après  Meissonier.  Epreuve  sur  japon, 
avant  la  lettre  :  1.000  fr. 

«  ism  11,  d'après  Meissonier.  Epreuve  sur 
japon,  avant  la  lettre  :  1..508  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  20  Décembre,  Londres. 
—  «  ISU  ».  Epreuve  de  remarque,  signée 
par  le  peintre  et  par  le  graveur  :  3.150  fr. 

«  l.WG  ».  Epreuve  signée  par  le  graveur  : 
775  fr. 


«  tso7  ».  Epreuve  signée  par  le  peintre  et 
le  graveur  :  1.300  fr. 

1899.  —  Lecaudev.  —  Estampes  d'après 
Meissonier   : 

Le  Gaiile  :  180  fr. 

T.e  portrait  itii  Sergent  :  95  fr. 

«  J.sili,  »   :  381  fr. 

«   I.S07  »    :  000  fr. 

«   /.y/-i  ).   :   155  fr. 

1S99.  —  Beii.ague,  LoNDRiis.  —  Le  portrait 
lia  Sergent.  Epreuve  d'essai,  avec  les  signa- 
tures du  peintre  et  du  graveur  :  1.050  fr. 

«  ISUI  ».  Epreuve  d'essai,  avec  les  signa- 
tures du  peintre  et  du  graveur  :  2.600  fr. 

II  isii  ».  Epreuve  d'essai  :  550  fr. 

«  IHi't  ».  Epreuve  d'essai  :  812  fr.  50. 

1900.  —  Vente  X...,  26  Avril.  —  La  même 
estampe.  Epreuve  sur  parchemin  :  2.250  fr. 

1900.  —  Ve>ite  Rosa  Bonheur.  —  «  iSOG  »  et 
«  ISOT  ».  —  Les  deux  estampes  :  1.160  fr. 

JACQUET,  Gustave-Jean,  pein- 
Iro  IVuiiru  is  (•(iiili'iii|i(M';i  in,  ii(''  l'i  l*;iri.s 
i:'n   IS  1().  —  l'cirl  r;i  il  :  (  iciirr. 

1877.  —  .Sedelmeyer.  —  .Mère  au  bereeaa  di 
son  enfant  :  3..500  fr. 

Dame     Hollandaise      tenant     un     riiien 
5.000  fr. 

1879.  —  SAUCiiDE.  —  Jeune  fille  en  loilelte 
2.040  fr. 

1879.  —  Thirion.  —  Tète  de  jeune  feninic 
1.010    fr. 

1879.  —  MoUCHOT.   —   Tète  de  jeune   fille 
1.520  fr. 

1880.  —  Blanchard.  —  l'ifiure  de  femme  : 
2.200  fr. 

18.S0.  —  Baron  de  Bei  RNiiNviii.E.  —  Tète  de 
jeune  fille   (55-45)   :  1.700  fr. 
Tète  de  femme  (32-24)  :  4.3.50  fr. 

1880.  —  A'ENTE  AU  PROFIT  DES  ECOLES  CRÊTIEN- 

nes.  —  Une  éttide  :  1.020  fi'. 

1881.  —  EveRARD.  —  Une  l'(  douai  se  : 
G.400  fr. 

L'.'lmazone  :  6.000  fr. 

1882.  —  Moreau-Chasi.on.  —  Une  soubrette 
sous  Louis  XV  :  4.100  fr. 

Jeune  fille  en   husie  :  1.90O  fr. 
Tète  de  jeune  fille  :  1.500  fr. 
Jeune  fille  eoucltèe  :  900  fr. 

1882.  —  Vente  X...,  Bruxelles.  —  Tète  de 
jeune  femme  .■  1.400  fr. 

1883.  —  Baron  de  Beurnonvilll*.  —  Tète  de 
femme  :  4.350  fr. 

Tète  de  jeune  fille  (34-24)   :  2. .500  fr. 

1883.  —  Bert\ll.  —  Tète  d'étude  :  805  fr. 

188i.  —  Butin.  —  Petit  garçon  (33-23  h)  : 
1.100  fr. 

Is84.  —  Court.  —  Tète  de  jeune  fille  : 
2.020   fr. 
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1886.  —  MORGAN.  —  Suzanne  :  5.375  fr. 
1886.  —  COLRTIN.  —  Tête  de  jeune  femme. 
Bois  (30-23)  :  1.900  fr. 

1886.  —  Hazeltine,  New-York.  —  La  reine 
du  camp  :  41.050  fr. 

1SS7.  —  Jacquemyn.  —  Mercedes  (40-34)  : 
1.400  fr. 

1887.  —  SiEWART,  Ne\\-Vork.  —  Une  prin- 
cesse orientale  :  5.000  fr. 

1887.  —  \liiERT.  —  Tcle  d'étude  (35-30)  : 
930  fr. 

1887.   —  GOT'PIL.   —  L'Automne   :  G.OOO  fr. 

1887.  —  Le  Roux.  —  La  jeune  fille  à  l'Om- 
brelle (90-60)  :  G.lOO  fr. 

1887.  —  Vexte  X...,  18  Juin.  —  La  jeune 
fille  au  manchon  :  2.000  fr. 

1888.  —  .\.  Goupil.  —  Tête  de  jeune  fille 
blonde.  Bois  (31-26)   :  1.600  fr. 

1880.  —  Van  Gogh,  La  Haye.  —  L'armurier 
de  Neuremberg  :  580  fr. 

1889.  —  Dreyfus.  —  Jeune  Parisienne  : 
1.250  fr. 

1889.  —  Vente  X...  —  Tête  de  jeune  fille  : 
2.050  fr. 

1891.  —  DODÉ.  —  Tète  de  jeune  fille  : 
1.345  fr. 

1892.  —  .A.  Du.MAS.  —  Jeune  fille  (32-25)  : 
1.075  fr. 

1894.  —  Kastor.  —  Le  Fauconnier  :  700  fr. 

1894.  —  Vente  X...,  10  .\vril  —  Le  joueur  de 
flûte  :  4.200  fr 

Jeune  femme  :  2.800  fr. 

1895.  —  Vente  de  la  Société  d'art  .américain, 
—  La  Riposte  .-  1.025. 

1898.  —  Vente  O.  de  P...  —  .Wendant  sous 
l'Orme  :  754  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  22  Décembre.  —  Jeune 
femme  tenant  une  épée,  une  toque  et  un 
manteau  :  1.000  fr. 

1899.  —  D.  Powers,  Now-York.  —  Le  Con- 
quérant conquis  :  2.250  fr. 

1899.  —  Walter-Riche.mond.  —  Cendrillon  : 
9.250  fr. 

1899.  —  VENTE  X..,  23  juin.  —  Tête  d'enfant  : 
530  fr, 

1899.  —  ^■ENTE  X...,  12  Décembre.  —  Por- 
trait de  femme  (27-21)  :  950  fr. 

1900.  —  VE.NTE  X...,  22  Février.  —  Buste  de 
femme  en  corsage  rose^  décolleté  :  150  fr. 

Jeune  fille  au  voile  noir  :  190  fr. 

1909.  —  VENTE  s...,  31  Mars.  —  Jeune  fem- 
me (56-46    :  1.020  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  29  Novembre.  —  Jeune 
fille  en  buste  :  370  fr. 

De.'ïsins,   Aquarelles,    Pastels   : 

1881.  —  .\NDRIEUX.  —  Une  Grisetle.  Aqua- 
relle :  500  fr. 

1882.  —  Vente  de  h  Société  de  l'art  et  de 
l'Amitié.  —  Une  Aquarelle  :  710  fr. 


884.  —  Vente  du  Journal  «  i.'art  de  la  mo- 
de ».  —  La  Dormeuse  :  112  fr. 

1897.  —  Vente  X...,  11  Mars.  —  Tète  de  jeu- 
ne femme.  .\quareUe  :  300  fr. 

1898  —  Vente  X...,  28  Février  —  Femme  au 
manchon.   Dessin  :  165  fr. 

1899.  —  Hart.mann.  —  Le  lïepos.  .aquarelle 
(30-23)  :  360  fr. 

Le  Hallebardier.  AquareUe  (46-23)  :  410  fr. 

Le  petit  déjeuner.  Aquarelle  (34-24)  : 
340  fr. 

Le  joueur  de  rnanduline.  Aquarelle  (32- 
23)   :  i.lOO  fr. 

La  tête  et  la  queue  du  serpent.  Illu.stra- 
tion  de  La  Fontaine  (27-20)  :  600  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  22  février.  —  Buste  de 
femme.  Pastel  :  230  fr. 

JACQUOTOT.  ^  ..il  JAQUOTOT. 

JADIN.  Louis-Godefroy.  pciiilre 
IVaiiunis  né  à  Paris  on  180."),  mort  en 
1(SS7.  —  Paysage;  Sujets  de  chasse. 

1868.  —  DE  L.«lBERTYE.  —  L'Hallali  (73-59)  : 
1.300  fr. 

1873.  —  Théophile  Gautier.  —  Tête  de  lé- 
vrier :  1.900  fr. 

Tête  de  griffon  :  1.880  fr. 

Lévriers  russes  :  3.800  fr. 

1877.  —  Vente  de  S...,  5  Mai.  —  Lévriers  : 
1.500  fr. 

1880.  —  Blanchard.  —  Chiens  :  310  fr. 

1890.  —  S.mith.  —  Trophée  de  chasse  : 
445    fr. 

1891.  —  Vente  X...  —  Chasse  à  courre  : 
1.800  fr. 

1898.  —  ^■ENTE  X...,  28  avril.  —  Chien  : 
320  fr. 

1898.  —  De  Neuville.  —  Plafond  représen- 
tant une  envolée  de  mouettes  et  d'hirondel- 
les, venant  s'abattre  sur  la  proue  d'un  navi- 
re du  xvii"  siècle  (450-650)  :  435  fr. 

1899.  —  Ar.ago.  —  Portrait  du  chien  Mar- 
çiano,  chien  de  chasse.  Panneau  (68-52)  : 
425  fr. 

JAGEMANN,  Ferdinand,  gia- 
vPiir  et  dessinateur  alleinaïul,  né  à 
Weyniar. 

1823.  —  GBUNLING,  Vienne.  —  Buste  d'un 
vieillard  à  barbe  courte,  la  tête  couverte 
d'un  bonnet.  Dos.sin  à  la  pierre  noire  :  10  fr. 
35. 

JAGT,  M.-V.-D. 

1S.57.  —  THYSSEN.  —  Bestiaux  dans  une 
prairie,  émaillée  de  fleurs,  .\quarelle  ; 
19  fr.   50. 
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JAILLOT  Hubert.   m;iv(ur  Tnin 


(•;iis  (Ir  hi   li!i  <lii  X\lll" 
ni  171-.'. 


■-ircir,    IMDI 


17-44.  —  Quentin  de  LOR:UNGère.  —  Di.r  car- 
tes  de  France,  divisées  en  dix  manicrcs  dif- 
férentes :  Généralités,  Gouvernements,  Evé- 
chés,  Parlnnrnts.  Cours  de  monnaies...  etc  ; 
40  fr. 

JALABERT,    Charles-François, 

ll(''    ;'i     .Nîiiu^s    (Ml     ISl'.).    —     llivluiir; 
(  iciiri'  ;  Poriniil. 

18G3.  —  Gilkini;t.  —  Lrs  .Xj/mplies  ét<ju- 
tant  Orpliée.  Taiileau  de  fnnne  cintrée  (40- 
00)  :  S.ilOO  fr. 

ix&j.  —  Comte  de  Pourtalê.s.  —  .Iciiin-  fil- 
le surprise  ,'21-27)    :  2.100  tr. 

18i;.s.  —  Co.MTE  d'.Vquii.a.  —  Galatliéc  : 
1.500  fr. 

1872.  —    .\NASTA.SI.    —   L(i    petite    sœur 
2.400  fr. 

V<l:',.    —    THÉOI'HII.E    G.MTIER.    —    1,ll    TaiSun 

d'or.  Bois  :  1.080  fr. 

1873.  —  Vente  au  profit  des  al-sacien-'^-Lor- 
RAINS.  —  IL  pleut  :  1.900  fr. 

187G.  —  \"AN  Walchren  VAX  Wadenoïen  de 
Nim.merdor.  —  L'Heureusi-  mire  (106-89)  : 
6.250  fr. 

Jriiur  fi'inme  ù  s,i  loiletle  (.32-221  :  1.520  fr. 

Heureux  ceux  qui  ont  Ui  fui  (50-40)  : 
6.000  fr. 

1876.  —  .Tacorson.  —  Le  l'Iirisl  pnrlé  au 
turnheau  (51-751  ;  2.100  fr. 

1889.  —  \'AN  Gogh,  La  Haye.  —  Jfinie  mrre 
Uoutaine  et  son  enfant  :  800  fr. 

ISOO.  —  Oppenheim.  —  Le  Clirist  sur  les 
eaux  :  2.000  fr. 

1900.  —  Colo.nel  .Merli.n.  —  Jeune  vivre  Ita- 
lienne (33-24 )   :  480  fr. 

JAMWITZER-WENZEL.  i^nivcur 
iillcmand  (Ju  luiliru  i.lu  X\  !''  sirclc 

Eslanifies  : 
1797.  —  WouTERS,  BRU.XELLE.s.  —  L'adora- 
tiiiii.  des  Rois  ;  on  lit  an  milieu  du  haut 
Il  Zwott  ».  ÎAi  Desri'iilr  île  rroi.r,  lu  Sainte 
Vierge, Saint  Jean  et  les  trois  Marie:  on  lit 
au  milieu  du  haut  le  nom  de  «  Zwoit,  »,  n 
voit  au  milieu  du  lia.s  l'instiument  iln  K''a- 
vcur.  /.((,  Sainte  Vierije  assise  sur  un  Ihine, 
tient  sur  cllr  l'enfant  Jésus  de  la  niiiiu  ijaii- 
flanche  cl  un  lien'  dr  la  uiuin  droite  :  on 
voit  sur  r-ette  estampe  les  mêmes  ir.arquos 
que  sur  la  i)récédente  avec  les  lettres  I  .\ 
en  plus,  h  cùlé  de  l'instrument  du  LTaveur. 
I.a  Vierije  et  l'enfant  Jêsui  unanl  la  croi.r 
entre  ses  bras  ;  on  voit  sur  cette  estamjic 
les  mêmes  marques  nue  sur  la  iirécédento 
La  \'ierijr  l'i  une  frnclre,  tenant  de  la  rniiin 


ivniehe  Un  livre  ouvert  et  de  In  droite  l'en- 
fant Jésus  :  on  voit  sur  celte  estampe,  les 
mêmes  marques  que  sur  les  deux  précéden- 
tes, avec  la  lettre  M  en  i)lus.  Les  cinq  es- 
tamjies  :  60  fr. 

JANDELLE.  \u-uArr  .1  lil  Ik.ot,-,- 
|ili('  rrnii(;;iis  du  milieu  du  .\l.\''  si»"'- 
rlc.  —  (  icnro, 

1S99.  —  Vente  X...,  IG  juni.  —  .\nuiiilies  et 
Auionrs  .  260  fr. 

JANET.  \uir  CLOUET.  Fran- 
çois. 

JANET.  François.  !.;r;i\  om-  rr;iii- 
<;ais  do  lu  |)rciiiiôi-('  iiiniii/'  ilii  .\IX' 
siècle. 

Estampes    : 
1878.  —  Roth.   —  L'.lmoiir  rendant   hom- 

inu;ie  à  sa  uiere.  !{stampc  ovale  eu  couleur, 

d'après  Boucher  :  74  fr. 

]'énus  désarnuiant  l'.luunu  :  125  fr. 

JANIN. 

1888.  —  MAROi  is  D'HniDAN.  —  l'ovlrait  de 
Pierre-le-Grinul.   .Muuature   :  20  fr. 


JANINET.  François, 
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Dessins  : 
1896.  —  Destailleur.  —  l'orlriiit  de  Marie- 
.intoinetle  en  husle.  Dessin  :  1,070  fr. 

Estampes   en   couleur   : 

1779.  —  Marqui.s  de  Calvière,  d'Avignon.  — 
/..■  Hepas  des  Moissnnnenrs.  d'après  1'.  .\. 
V>'a!e  ;  10  fr.  10. 

1793.  —  BRANDiis,  Leipzig.  —  Deux  vues  de 
Paris,  d'après  de  Machy.  Epreuves  grand  in- 
folio, en  largeur  :  25  fr. 

1799.  —  Bas\n.  —  père.  —  Tuhiuiies;  Pin/^a- 
gcs  :  Intérieurs...  etc.  Onze  estampes  gra- 
vées au  iavis,  d'après  .Adrien  Van  Ostade. 
La  plupart  sont  doubles,  soit  avant,  soit 
avec  la  lettre  :  18  fr. 

La  \ore  de  village  . —  Le  Uepas  des  Mois- 
sonneurs. Deu.x  estampes  in-folio  en  travers 
gravées  nu  lavis,  il'apivs  P.  A.  Wille.  Epreu- 
ves cPîiiljles,  les  unes  av;nit,  et  les  autres 
avec  la  lettre  ;  11  fr. 

1821.  —  Comte  Poiosk-r.  —  Lu  Foire  Ilollan- 
dui^e.  d'après  .\drien  Van  Os'ado.  Henri  IV 
et  Siitlij.  d'après  Rubens,  et  vinut  el  un 
antres  si.']el<,  d'après  Freudelier.g,  Boucher, 
Caresme,  Doublet,  j\l.  Durand,  Le  Barbier, 
Leclerc,  Lcmoyne...  etc.  En  tout  vingt-qua- 
tre estampes.  Epreuves  en  couleur  ;  19  fr. 

1833.  —  Comte.s.se  d'Einsiedki,.  —  Le  \onvel- 
lisle;  intérieur  d'une  cabane  viilaijeoise,  d'à- 
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près  un  dessin  original  on  couleur  fie  A. 
Van  Ostade.  Epreuve  en  couleur  :  18  Ir. 

Henri  IV,  liai  de  France,  en  profil  tourné 
à  ganrhe,  d'après  Rubens.  Estampe  ovale 
grand  in-folio,  imprimé  en  couleurs  :  14  fr. 

Maximilicn  de  Ilôlhiine,  duc  de  Sully,  d'a- 
près Rubens.  Estampes  ovale  grand  in-folio, 
imprimée  en  couleurs  et  faisant  pendant  ù 
la  précédente  :  20  fr. 

La  yoce  de  village,  d'après  le  dessin  ori- 
ginal de  P.  A.  Wille.  Epreuve  très  grand  in- 
folio en  largeur  :  23  fr. 

Le  liepos  des  Moissonneurs,  d'après  P.  A. 
Wille.  Epreuve  très  grand  in-folio,  en  lar- 
geur :  19  fr. 

La  Chute  de  Staubbach,  d'après  C.  Wolf  : 

4  fr. 

1<543.  —  WF.lGix,  Leipzig.  —  La  Chamnii'rc 
flamande,  d'après  A.  Van  Ostade.  Estampe 
in  folio  :  8  fr. 

La  Foire  Hollandaise,  d'après  A.  Van  Os- 
tade. Epreuve  de  1"'  état,  avant  la  lettre  et 
avant  le  nom  de  Basan  :  8  fr. 

Le  Nouvelliste,  d'après  A.  Van  Ostade. 
Epreuve  in-folio  :  8  fr. 

1S,57.  —  THYSSF.N.  —  Colonne  et  Jardins  du 
palais  de  Médicis,  d'après  Hubert  Robert. 
Epreuve  grand  in-folio  en  hauteur.  Bcstes 
du  palais  du  Pape  Jules  II,  d'après  Hubert 
Robert.  Epreuve  grand  in-folio  en  hauteur. 
Xes  deux  estampes  gravées  en  couleur  :  9  fr. 
mdnes  d'architecture  romaine.  Deux  piè- 
ces gravées  en  couleurs  :  3  fr.  75. 

1857_  _  \tmz  S...  —  L'Indiscrétion,  d'a- 
près W.  Lawreince  :  75  fr. 

Darne  à  sa  toilette,  d'après  W.  Lawrein- 
.ce  :  75  fr. 

Pauvre  Minet.  L'élève  indiscret.  Deux  es- 
tampes en  couleur  d'après  Lawreince  :  49  fr. 
Portrait  de  Mademoiselle   Duthé.   d'après 
Lemoine.  Epreuve  en  couleur  :  153  fr. 

V.Amour  rendant  hommage  à  sa  mère, 
d'après  Boucher.  Estampe  ovale  en  couleur  : 
80  fr. 

Ig58.  _  Vente  X...,  6  septembre  .—  Colon- 
nade et  Jardins  du  palais  des  Médicis,  d'a- 
près Robert  Hubert.  Epreuve  en  couleur  : 
4  fr. 

Restes  du  palais  de  Jules  II,  d'après  Hu- 
"bert  Robert.  Epreuve  en  couleurs  ;  3  fr. 

1860.  —  Vente  de  G...  —  Amour  tu  fais  des 
Jalou.v,  d'après  Boucher.  Epreuve  en  cou- 
leur :  101  fr. 

Lat  Toilette  de  Vénus,  d'après  Boucher. 
Epreuve  en  couleur  :  499  fr. 

18G5.  —  DE.SPERIT.  —  Quatre  estampes,  d'a- 
près A.  Van  Ostade  :  10  fr.  50. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Compagne  de  Pomone. 
La  Réunions  des  plaisira  Deux  estampes 
-d'après  Leclerc  :  78  fr. 


Portrait  de  Madame  Dtigazon,  actrice. 
Epreuve  de  1<^'  état  :  75  fr. 

1877.  —  Behague.  —  La  Toilette  de  Vénus, 
d'après  Bouclier.  Epreuve  avant  toutes  let- 
tres :  500  fr. 

L'Aveu  difficile,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve de  2=  état,  avant  toutes  lettres  :  505  fr. 

L'Oiseau  privé,  d'après  Lagrenée.  Epreu- 
ve avant  toutes  lettres  et  à  toute  marge  : 
125  fr. 

Le  Repas  des  Moissonneurs.  La  Noce  au 
village.  Deux  estampes,  in-folio  en  travers 
et  en  couleur,  d'après  Wille  fils.  Epreuves 
avant  toutes  lettres  et  avant  l'encadrement  : 
110  fr. 

//(;.'  le  joli  petit  chien.  Le  petit  Conseil. 
Deux  pendants  en  couleur,  d'après  Lawrein- 
ce. Epreuves  avec  grandes  marges.  Ensem- 
bles :  585  fr. 

.4h!  Laisse-moi  don,c  voir,  d'après  La- 
wreince. Epreuve  in-8»  en  couleur,  avec  la 
lettre  et  à  toute  marge  :  210  fr. 

L'Indiscrétion,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve de  1"  état,  in-folio,  en  couleur  et  avant 
toutes  lettres,  seulement  le  nom  de  F.  Jani- 
net  H  la  pointe,  au  dessous  du  trait  carré  ; 
à  toute  marge  :  455  fr. 

La  Comparaison,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  in-folio  en  coulem-,  avant  toutes 
lettres  et  avec  marges  :  585  fr. 

Les  trois  Grâces,  d'après  .\ntoine  Pelle- 
grini.  Epreuve  avant  toute  lettre  et  avant  la 
guirlande  de  fleurs  :  50  fr. 

1878.  —  ROTH.  —  Ah!  Laisse-moi  donc  voir. 
d'après  Lawreince.  Epreuve  in-4'',  en  cou- 
leur, avant  toute  lettre  et  avec  marge  de 
cuivre  :  400  fr. 

Portrait  de  Marie-Antoinette  d'Autriche, 
reine  de  France.  Epreuve  in-folio  :  900  fr. 

Portrait  de  Mademoiselle  Duthé,  assise 
devant  sa  table  de  toilette  elle  tient  des 
roses  de  la  niain  droite,  et  wnv  lettre  de  la 
main  gauche  ;  son  miroir  la  reflète  de  pro- 
fil, d'après  Lemoyne.  Epreuve  grand  in-4», 
ovale,  avec  marges  :  380  fr. 

Portrait  de  Madame  Dugazon,  dans  le  rô- 
le de  Nina,  d'après  Dutertre.  Epreuve  avant 
toutes  lettres,  seulement  les  noms  des  ar- 
tistes à  la  pointe,  avec  marges  :  505  fr. 

Le  Baiser  de  l'Amour.  Le  Baiscr'ite  l'Ami- 
tié. Deux  pendants  en  couleur,  petit  in-fo- 
lio, d'après  Doublet  :  195  fr. 

La  Toilette  de  Vénus,  d'après  Boucher. 
Epreuve  tirée  avant  la  suppression  de  l'un 
des  Amours,  à  toute  marge  ;  630  fr. 

Vénus  désarmant  l'Amour,  d'après  Char- 
lier.  Epreuve  avant  toutes  lettres,  avec  mar- 
ges :  190  fr. 

Vénus  en  réfle.vion,  d'après  Charlier, 
Epreuve  avant  toutes  lettres,  avec  marges  : 
200  fr. 
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Vi'/u/s  sur  /('S  i-aii.v.  d'aiiris  (;ii.ivlirr 
Epreuve  ;iv.int  tniiles  lellros,  a\or  luaiges  ; 
170  fr. 

Le  S(ji'iiiir/l  iiAriinii\  d'ajurs  Cliarlier. 
Epreuve  avant  tnutes  lettres,  avec  marges  : 
1G2  (V. 

L'Ainidhic  [Kiysiiiiiir.  d'après  Saiut-Ouen- 
tin.  Epreuve  avant  tontes  lettres  :  115  fr. 

La  Itciiiiinii  cli's  plai-ir>:.  d'api'ês  Le  Clerc. 
Epreuve  avant  tnules  leiires  et  ave''  tiiar- 
ges  :  8(i  fr. 

Vénus  iiii.r  rnlniiilirs.  d'ai^rés  Le  Darliier. 
Epreu\es  a\auî  toutes  lettres,  a  toute  mar- 
ge :  9G  fr. 

Venus  piésii!('  à  hi  frli\  d'aori  s  P.  Cares- 
me.  Epreuve  avant  tnutes  lettres,  à  toute 
marge.  Lr  (Suite  siislvinuln/iif,  il'aprês  Ca-. 
resme.  Epreuve  avant  toutes  lettres,  et  avant 
les  guirlandes  et  les  retnurli'.'s  aux  (Irni)e- 
ries,  à  tonte  inar.ue.  Les  deux  estampes  ; 
200  fr. 

Les  Coniéilieii-i  ciiiiiiqin's.  Les  Uenilez-lDiis 
cûiniiiues.  r)eu.x  pendants,  d'apirès  Wateau. 
Epreuve  avec  marges  :  2C0  fr. 

La  Baraque  riisti/iiie.  La  Taljthjir  IlnUuii- 
daise.  Deux  pendants,  d'après  \'an  Ostade. 
Epreuves  avec  marges  :  iO  fr. 

L'.lfo;  difficile,  d'après  Lawieince. 
Epreuve  de  1=''  état,  avant  toutes  lettres  et 
avant  le  troisième  pied  du  f:iuteu:!,  ilont 
l'ombre  portée  se  voit  sur  le  païquet,  a  tnu 
te  marge  :  2.015  fr. 

La  vieille  estampe.  Eju'euve  de  2"  état, 
avant  toutes  lettres,  seulement  le  nom  de 
«  Janinet,  17ST  »  à  la  priinte,  si>us  le  trait 
carré   :  .505  fr. 

/,((  Cniniia  raison.  d'ajires  Lawreince. 
Epreuve  a\ec  la  lei're,  mais  à  très  grande 
mar.ge  :  2ii5  fr. 

L'Iiidisrréliiiii,  d'aïuvs  Lawreince.  Epreu- 
ve de  1"  état,  avant  toutes  lettres,  seulement 
les  mots  <■■  F.  Janinet  sculp.  >•  tracés  à  la 
pointe  sous  le  trait  carré,  avant  que  le 
pied  de  la  femme  qui  est  assise,  ainsi  que 
les  deux  boucles  de  clieveux  qui  encadrent 
sa  fl.gure  n'aient  été  dessinées.  Toute  mar- 
ge :  1.905  fr. 

Lu  rrièine  estampe.  Epreuve  avant  la  let- 
tre, mais  où  Vcn  voit  le  pied  ile  la  femme 
qui  est  assise  :  299  fr. 

Pauvre  Minet,  que  ne  suis-je  ù  tu  place'. 
L'élevé  iliscrel.  Deux  pendants  en  couleur, 
d'après  Lawreince.  Epreuves  à  toute  mar- 
ge :  3.005  fr. 

LWninur.  La  Folie.  Deux  pendants,  pietit 
in-4'^,  o\ale,  en  couleur,  d'ajirès  Fragonard  : 
309  fr. 

7'c/c  ilv  fennre.  d'après  .Snvé.  Fac-similé 
de  pastel  :  5  fr. 

1879.  —  .'?ii;rRiN.  — Madame  Diiçiazon.dans 
le   rôle  de  Mua.  d'après  Dutertre.  Madame 


I-'aeurt.  dans  l>'  raie  de  lio.relune.  DeuT 
liortraits  iu-8",  en  l'nuleurs,  a\ec  nurrges  : 
2.~!  fr. 

l'orlraits  d'aeteurs  et  d'actrices,  représen- 
tés dans  différentes  comédies.  Treide-six 
cslamiies,  gravées  en  couleur,  et  reliées  en 
un  Volume  in-4'^  :  73  fr. 

1880.  —  \V.as.si;t.  —  Les  trois  (, races,  d'a- 
près .■\ntonîe  Pellegriîii  i'.preuve  avant  la 
lettre  et  avant  la  gnirl.'uid"  il.'  P.'iirs  :  5(1  fr. 

1880.  —  \V.\LFEHUIN.  —  L'Amour.  La  l'olie. 
Deux  pendants  ovales,  petd  iu-i",  en  cou- 
leurs. Les  deux  ;  lili  fr. 

188!).    —    .M.AHLr..\tl.T.    —    Lu    l'.oi    et     le     Fev- 

inier,  d'après  Gravelnf.  l';preu\-e  avant  la 
lettre,  et  avec  marges  :  15  fr. 

1.881.  —  MiCHLXOT.  —  r.es  trois  iiràces, 
d'après  .\.  Pellegrmi.  Epreuv(>  de  2"  l'tat. 
avant  la  lettre  et  la  gmilaudo  :  12  fr. 

Le  Buisrr  de  l'.\iuour.  Le  Baiser  de  l'.imi- 
lié,  Deux  pendants  en  couleur,  de  forme 
ovale,  d'après  Douillet.  Ejueuves  avec  la 
lettre  :   10  fr. 

l'uiivre  Minet:  que  »c  suis-je  a  ta  jilace! 
il'apres  Lawreince.  Epreuve  in-i'\  en  cou- 
leur :  75  fr. 

1881.  —  >,ii;r-lI,B.\CHER.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  à  toute  marge  :  8iio  fr. 

L.a  rncnie  estampe.  Epreuve  d'essai,  tirée 
avec  une  seule  planche  :  10  fr. 

L'LI've  lUseret,  d'après  Lawreince.  Epren- 
\i'  a  toute  marge  :  7.55  fi-. 

r.a  Comparaison,  d'après  Lawi'eince. 
Epreuve  avatit  toutes  lettres  :  010  fr. 

L'Indiserétion.  d'a]irè?  Lawreince.  Toute 
i>renucre  épreuve,  a\'aiit  tou.tes  lettres,  seu- 
lement a\'ant  les  irtots  "  F.  Januiet  scid|i.  » 
traces  a  la  pointe,  mats  avant  que  le  pied 
et  les  boucles  de  cheveux  de  la  femme  assi- 
se n'aient  été  dessinés:  tonte  marge  :  1.500  fr. 

.!/'.'  L.uis-<e-rnoi  donc  voir,  d'api-ès  Lawrein- 
c  '.  Epreuve  de  1'"''  état.  avaiU  toutes  leilres 
et  à  toute  marge  :  l.Kio  fr. 

Ha!  le  Joli  petit  cliieii,  d'aiirès  Lav.rein- 
ce.  Epreuve  du  l'"''  état,  av.-iut  toutes  lettres 
et  à  tciute  marge  :  1.180  fr. 

Le  Petit  Conseil,  d'après  L.'iwreince. 
Ein-euve  de  l''"'  état,  avant  toutes  lettres  et 
à  tiiute  marge  :  1.100  fr. 

L'Aven  difficile,  d'après  Lawrenice. 
Epreuxe  avant  toutes  lettres,  et  d:nis  laquel- 
le la  jeune  femme  qui  est  deimiu,  .-i  sa  robe 
lilas,  tandis  que  elle  est  l)loue  dans  tnutes 
les  autres  épreuves  :  3.000  fr. 

/,(/  nirine  estampe.  Eiirenve  de  2"  état  : 
1,(190  fr. 

Le  Baiser  de  l'Aineiiir.  Le  Buisrr  'le  l'.lnii- 
tié.  Deu.x  picndauts  en  couleur,  il'apres  Dou- 
l'iet.  Eiu'euves  avant  toutes  lettres  .  380  fr. 

T^' Amour.  La  Folie.  Deux  iiemlants.  d'a- 
près Fragonard.   Epreuves  a\aiu   tnutes  let- 
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très,  seulement  les  noms  des  artistes  à  la 
pointe  :  5G5  îr. 

La  Héunioii  des  plaisirs  :  une  jeune  fem- 
me à,  mi-corps  de  profil  à  droite,  la  gorge 
nue,  assise  devant  une  table,  sur  laquelle 
on  voit  une  bouteille,  des  cartes,  et  une 
pièce  d'argent,  d'après  Leclerc.  Epreuve 
avant  toutes  lettres  :  210  fr. 

Le  Repos  des  Moissonneurs.  La  Noce  de 
village.  Deux  pendants,  d'après  P.  A.  Wil- 
le,  fils.  Epreuves  avant  toutes  lettres  et 
avant  l'encadrement  :  270  fr. 

L'.iimable  paysanne,  d'après  Saint-Quen- 
tin. Epreuve  avant  toutes  lettres  :  G2  fr. 

La  Compagne  de  Pomone,  d'après  Saint- 
Quentin.  Epreuve  avant  toutes  lettres,  à  très 
grandes  marges  :  145  fr. 

Portrait  de  Mademoiselle  Dugazon,  dans 
le  rôle  de  Nina,  d'après  Hoin.  Epreuve  de 
l^'  état,  avant  la  lettre  :  3.550  fr. 

Portrait  de  Marie-.intoinette,  reine  de 
France,  à  mi-corps,  corsage  décolleté,  grand 
manteau  royal  fleurdelisé,  couvrant  le  bras 
gauche,  coiffure  haute  avec  plumes  et  ai- 
grettes. Epreuve  coloriée  et  dorée  :  700  fr. 

1881.  —  Mailand.  —  L'Indiscrétion,  d'après 
Lawreince.  Epreuve  avec  la  lettre  :  130  fr. 

La  Toilette  de  Vénus,  d'après  Boucher. 
Epreuve  sans  désignation  d'état  :  195  fr. 

Le  Roi  et  le  Fermier,  d'après  Gravelot. 
Epreuve  avec  la  lettre  et  avec  marges    lOfr. 

L'.'lveu  difficile,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  avec  la  lettre  et  rognée  :  81  fr. 

1881.  —  S.MNT-GENiÈs.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  de  2'"  état  :  IGO  fr. 

La  Comparaison,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  avant  toutes  lettres  :  200  fr. 

1882.  —  Dubois  du  Bais.  —  La  même  es- 
tampe. Epreuve  avant  toutes  lettres  sans 
marges  :  190  fr. 

L'Indiscrétion,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve avec  la  lettre  :  200  fr. 

L'Oiseau  privé,  d'après  Lagrenée.  Epreu- 
avant  toutes  lettres,  avec  marges,  tirée  en 
noir  :  20  fr. 

Le  Déjeuner  en  tête-à-tête.  Estampe  d'à 
près  Lawreince,  dont  la  gravure  est  attri- 
buée à  .laninet.  Epreuve  sans  marge  :  215  fr. 

1882.  —  Vente  G...  —  Portrait  de  Marie-An- 
toinette, reine  de  France,  en  buste.  Epreu- 
ve coloriée  et  dorée  :  405  fr. 

1883.  —  Ventk  X...,  26  février.  —  Le  Goûter, 
d'après  Baudoin.  Epreuve  avant  toutes  let- 
tres :  405  fr. 

1883.  —Vente  X...  par  Vignères.  —  L'Aveu 
difficile.  L'Indiscrétion.  Deux  estampes,  d'a- 
près Lawreince.  Eprer.ves  de  1^  état  avant 
toutes  lettres  :  1.085  fr. 

1884.  —  VENTE  R...  Le  Repos  des  Moisson- 
neurs. La  Soce  de  village.   Deux  pendants 


d'après  Lawreince,  .sans  désignation  d'état»: 
200  fr. 

1885.   —  HOCQUART.   —   L'Indiscrétion,    d'a- 
près Lawreince.  Epreuve  de  tout  1"  état  et 
avant  toutes  lettres;  à  toute  marge  :  800  fr. 
La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  lettre  : 
200  fr. 

L'Aveu  difficile,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  de  2''  état,  avant  toutes  lettres  . 
320  fr. 
La  même  estampe,  avec  la  lettre  :  120  fr. 
Ah!  Laisse-moi  donc  voir,  d'après  La- 
wreince. Epreuve  avec  la  lettre,  toute  mar- 
ge :  290  fr. 

Le  Déjeuner  en  tête-à-tète.  L'Ouvrière  en 
Dentelles.  Deux  estampes,  d'après  Lawrein- 
ce, attribuées  pour  la  gravure  à  Janinet. 
Epreuves  avant  toutes  lettres  ;  1.600  fr. 

L'Elcv,e  discret.  Pauvre  Minet,  que  ne 
suis-je  à  ta  place'.  Deux  pendants,  d'après 
Lawreince.  Epreuves  avant  toutes  lettres  : 
1.600  fr. 

1885.  —  De  la  Béraudière.  —Marie-Antoi- 
nette, reine  de  France.  Epreuve  en  couleur 
avec  rehauts  d'or  :  405  fr. 

Mademoiselle  Duthé,  d'après  Lemoine  : 
260  fr. 

L'Aveu  dificile.  La  Comparaison.  Deux 
estampes  d'après  Lawreince.  Epreuves  avant 
toutes  lettres  :  260  fr. 

1887.  —  Malinet.  —  L'Indiscrélion,  d'après 
Lawreince.  Epreuve  avec  la  lettre  :  225  fr. 
La      Comparaison,      d'après      Lawreince. 
Epreuve  avec  la  lettre  :  155  fr. 

1887.  —  Aubin.  —  La  même  estampe.  Epreu- 
ve avant  toutes  lettres  :  260  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  let- 
tre :  155  fr. 

L'Aveu  difficile,  d'après  Lawreince. «Epreu- 
ve de  2»  état  :  420  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  let- 
tre :  175  fr. 

L'Indiscrétion,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve avec  la  lettre  :  289  fr. 

Ha!  le  joli  petit  chien,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  avec  la  marge  du  cuivre  :  305  fr. 

Le  petit  Conseil,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  avec  marges  :  125  fr. 

La  toilette  de  Vénus,  d'après  Boucher. 
Epreuve  avant  la  lettre  :  210  fr. 

Le  Raiser  de  l'Amour.  Le  Raisrr  de  l'Ami- 
tié. Deux  estampes,  d'après  Doublet.  Epreu- 
ves avant  toutes  lettres  et  avec  marges  : 
300  fr. 

L'Amour,  d'après  Fragonard.  Epreuve  ti- 
rée en  noir  :  40  fr. 

La  Folie,  d'après  Fragonard.  Epreuve, 
avec  grandes  marges  :  145  fr. 

L'Oiseau' privé,  d'après  Lagrenée.  Epreu- 
ve avant  toutes  lettres,  à  toute  marge  : 
45  fr. 
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Le  aommcil  lic  Viniiix.  l.e  réveil  ilr  lc/(//s. 
Deux  estampes,  d'après  CUaiijer.  Eiin'iivcs 
avant  toutes  lettres   :   16  fr. 

Le  sumineil  de  Diane,  d'après  (lliaiiici-. 
Epreuve  avant  toutes  lettres  :  42  fr. 

La  eoiifiance  enfantine.  La  crainte  enfan- 
tine. Deux  estampes,  d'après  Froudebery  : 
215  fr. 

Le  rep(i:i  itea  Moissonnetirs.  La  Noci'  ûc 
Village.  Deux  estampes,  d'après  Wille,  fils  • 
IIG  fr. 

Le  Déjeuner  m  tète-à-lète.  VOavriire  en 
dentelles.  Deux  estampes  se  faisant  pen- 
dant, d'après  Lawreince.  et  dont  la  gravure 
est  attribuée  à  Jaiiinet.  Epreuves  avant  tou- 
tes lettres  :  1.715  fr. 

L'Ouvrière  en  dentelles.  Epreuve  à  l'état 
d'eau-forte,  avec  grandes  marges  :  30  fr. 

1SR7.  —  .7.\C0B.  —  L'avca  difficile.  L'Indis- 
créliùn.  Deux  estampes  d'ai>rès  Lawreince. 
Epreuves  emadrées   :  320   fr. 

1SS7.  —  Vente  G.  .\...  —  Portrait  de  Marie- 
.intoinette,  reine  de  France.  Epreuve  en 
couleur,  avec  reliauts  d'or  :  ono  fr. 

Portrait  de  MademniseUe  Dnijazon.  dans 
le  rôle  de  \ina,  d'après  Hoin  :  1.005  fr. 

1S88.  —  M.\RQurs  D'HotiDAN.  —  Les  trois 
Grâces,  d'après  A.  Pellegrini.  Epreuve  de 
20  état,  avec  la  lettre  et  la,  guirlande  : 
12  fr. 

1888.  —  Dor.TEXR  Roth.  —  Purlrail  de  Ma- 
rie-.intoinetle,  reine  de  France.  Epreuve 
In-folio   :  1.300  fr. 

Mademoiselle  P,erlin.  ntarcliaiide  de  mo- 
des de  Marie-Antoinette:  elle  est  presque  de 
face;  cheveux  bouclés  et  étages,  recouverts 
d'une  mousseline  formant  bonnet:  corsage 
décolleté:  les  épaules  couvertes  d'un  fichu 
noué  sur  le  devant  du  corsa.ge.  Epreuve  en 
couleur,   avec  marge   :  320  fr. 

1889.  —  Decloux.  —  La  toilette  de  ^'énus, 
d'après  Boucher.  Epreuve  avant  la  suppres- 
sion d'un  des  amours  qui  jouent  dans  les 
cheveux,  à  toute  marge  :  630  fr. 

Venus  désarmant  l'.iniour,  d'après  Char- 
lier.  Epreuve  avant  toutes  lettres  et  avec 
marge  :  190  fr. 

Vénus  sar  ?('<  enu.r,  d'après  Charlier. 
Epreuve  avant  toutes  lettres  et  avec  mar- 
ges :  170  fr. 

Le  sommeil  lie  Diane,  d'après  Charlier. 
Epreuve  avant  la  lettre  et  à  toute  marge  : 
160   fr. 

Ha!  le  joli  petit  chien.  Le  petit  Conseil. 
Deux  pendants,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ves avec  mar.ges  :  805  fr. 

I.'.iveu  difficile,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  de  1»'  état,  avant  toutes  lettres  et 
avant  l'addition  du  troisième  pied  du  fau- 
teuil, dont  l'ombre  portée  se  voit  sur  le 
parquet  :  2.045  fr. 


L'Indi^cretiioi,   d'après  Lawrenice.   Ejireu 
ve   de   tiiut   premier   elat,   avant   toutes   let- 
tres :   l.'io.')  fi-. 

La  même  /■slanipv.  du  même  élat,  mais 
remargée  :  ';:'5  fr. 

La  ('omjiaraison,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  avant  toutes  lettres,  avec  marges  : 
855  fr. 

La  même  e-itamjn\  avec  la  lettre  :  440  fr. 

.ili  !  Laisse-moi  donc  voir,  d'après  La- 
wrenice. Epreuve  avec  marges  :  240  fr. 

L'Flcve  discret.  Pauvre  minet  i/ne  ne 
snis-je  à  ta  place.  Deux  pendants,  d'après 
Lawreince.  Epreuve  à  toute  marge  : 
3.005   fr. 

La  Itéaniûn.  des  plaisirs,  d'après  Le  Clerc. 
Epreuve  avec  la  lettre  :  86  fr. 

L'.limahle  paysanne,  d'après  .Saint-Quen- 
tin. Epreuve  avant  In  lettre,  avec  marge  : 
115  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  I.a  let- 
tre   :   60   fr. 

1889.  —  BÉREND.  --  Ha!  le  joli  pelil  cjiien. 
Le  petit  Conseil.  —  Deux  penilnuts,  d'après 
Lawreince.  Epreuve  s.ins  désignation 
d'état   :  920  fr. 

La  Comparaison,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  avec  la  lettre  :  110  fr. 

Le  Déjenner  en  tète-ù-téte.  L'Ouvrière  en 
dentelles.  Deux  pendants,  d'après  Lawrein- 
ce, dont  la  gravure  est  attribuée  à  .laninet. 
Epreuve  avant  foutes  lettres  :  1.5.50  fr. 

1889.  —  Ve.nte  L.  D...,  11  mars.  —  Les  sen- 
timents de  la  nation  on  Marie-Antoinette 
et  le  Dauphin  devant  un  loisle  de  Louis 
X\L  d'après  Huet.  Epreuve  de  1'"  état, 
avant  les  mots  :  «  Pour  la  naissance  de 
Monseigneur  le  Dauphin,  né  le  2S  Octobre 
1781,   à  \"ersaillcs  :  3.50  fr. 

1889.  —  \£\TE  B...  —  Portrait  de  .Marie- 
Antoinette.  Epreuve  in-folio  coloriée  et  do- 
rée :  l.lOO  fr. 

1890.  —  DEST.ULlEtR.  —  La  Toilette  île  Vé- 
nus, il'après  Boucher.  Epreuve  à  toute  mar- 
ge :  370  fr. 

Ah!  Laisse-moi  donc  voir,  d'après  La- 
wreince. Epreuve  avec  la  lettre,  à  toute 
marge  :  305  fr. 

La  Comparaison,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  avec  la  lettre  :  250  fr. 

V Amour.  La  Folie.  Deux  pendants,  d'a- 
près Fragonard.  Epreuve  sans  désignation 
li'état   :  420  fr. 

La  Confiance  enfantine.  La  Crainte  en- 
fantine, deux  pendants  d'après  Frendeberg. 
Epreuves  sans  désignation  d'état  :  200  fr. 

1891.  —  Kl.VNEN.  —  L'Indiscrétion,  d'après 
Lawreince.  Epreuve  de  tout  l'"'  état,  avec 
marge  vierge  :  2.000  fr. 

La  Comparaison,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  avant  toutes  lettres  :  555  fr. 
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La  même  estampe.  Eprcuvo  avec  marge 
vierge  :  505  fr. 

Ah!  Laisse-moi  do)ic  voir,  d'après  La- 
wreince.  Epreuve  avec  la  lettre,  à  toute 
marge   :  225  fr. 

L'Aveu  difficile,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  du  môme  état  qu'à  la  vente  De- 
cloux,  avec  la  marge  vierge  :  4.550  fr. 

Ha!  le  joli  petit  chien.  Le  petit  Conseil. 
Deux  pendants,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve avec  la  marge  vierge  :  4.505  fr. 

L'Amour.  La  Folie.  Deux  pendants,  d'a- 
pi'ès  Fragonard.  Epreuve  à  toute  marge  : 
695  fr. 

L'Amour  rendant  hommaue  à  sa  mère, 
d'après  Bouclier.  Estampe  ovale  :  210  fr. 

Vénus  désarmant  l'Amour,  d'après  Char- 
lier.  Epreuve  avant  toutes  lettres  :  170  fr. 

Venus  en  réflexion,  d'après  Charlier. 
Epreuve  avant  toutes  lettres  :  170  fr. 

L'Oiseau  privé,  d'après  Lagrenée.  Epreu- 
ve avant  toutes  lettres,  à  grandes  marges  : 
170  fr. 

Les  trois  Grâces,  d'après  A.  PeUegrini. 
Epreuve  avant  toutes  lettres  et  avant  la 
touffe  d'herbe  à  gauche  :  90  fr. 

La  même  estampe,  avant  la  lettre  et 
avant  la  guirlande  de  fleurs  :  30  fr. 

1891.  —  B.4Y.\RD.  —  La  même  estampe,  en 
noir,  avant  toutes  lettres  :  27  fr. 

La  même  estampe,  en  couleur,  avant  la 
lettre  :  25  fr. 

La  Bacchante  enyvrée.  Le  satyre  amou- 
reux. Deux  pendants,  d'après  Caresme. 
Epreuve  avant  toutes  lettres  :  227  fr. 

La  Bacchante  enyvrée.  Le  satyre  amnu- 
Epreuve  avec  marge  :  40  fr. 

T^'Oiseau  privé,  d'après  I.agrenée.  Epreu- 
ve avant  toutes  lettres  et  à  toute  marge  : 
170  fr. 

L'Amour.  La  Folie.  Deux  pendants,  d'a- 
près Fragonard.  Epreuve  sans  désignation 
d'état    :  441  fr. 

L'.-limable  Paysanne,  d'après  Saint-Quen- 
tin. Epreuve  avant  la  lettre,  avec  marge  : 
2G1  fr. 

Le  Philosophe,  d'après  Fauvel.  Epreuve 
avant  la  lettre  :  40  fr. 

Ha!  Le  joli  petit  chien.  T^e  peiil  Conseil 
Deux  pendants,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ves avec  marge  :  601  fr. 

L'Aveu  difficile,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  de  2"  état   :  1.410  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  let- 
tre :  250  fr. 

Ah!  Laisse-moi  donc  voir,  d'après  La- 
wreince. Epreuve  avant  toutes  lettres  : 
220  Ir. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  let- 
tre  :   130  fr. 

La      Comparaison,      d'après      Lawreince. 


Epreuve  de  2°  état,  non  décrit,  avant  l'im- 
pression en  couleur  :  901  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  en  couleur  : 
216  fr. 

L'Indiscrétion,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve avant  toutes  lettres,  seulement  le  nom 
du  graveur,  grande  marge  :  1.300  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avant  l'im- 
pression en  couleur  :  351  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  let- 
tre :  250  fr. 

L'Ouvrière  en  dentelles,  d'après  Lawrein- 
ce. Epreuve  à  l'état  d'eau-forte  :  10  fr. 

1892.  —  HuLOT.  —  Portrait  de  Mademoi- 
selle Duthé,  d'après  Lemoine.  Epreuve 
grand  in-4°,  avec  marges  :  GOO  fr. 

1892.  —  B.4UDET.  —  La  Toilette  de  Vénus, 
d'après  Boucher.  Epreuve  avant  toutes  let- 
tres  :  665  fr. 

La  Confiance  enfantine.  La  Crainte  en- 
fantine. Deux  estampes  se  faisant  pendant, 
d'après  Freudeberg.  Epreuves  sans  désigna- 
tion d'état   :  140  fr. 

Le  repos  des  Moissonneurs.  La  A'oce  de 
Village.  Deux  pendants,  d'après  Wille  flls. 
Epreuves  encadrées  :  180  fr. 

La  jeune  femme  à  la  mandoline,  d'a- 
près Lawreince.  Epreuve  avant  toutes  let- 
tres :  162  fr. 

L'Aveu  difficile,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  encadrée  :  305  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  encadrée  : 
2.55  fr. 

Ah\  Laisse-7noi  donc  voir,  d'après  La- 
wreince. Epreuve  avec  toute  marge  : 
325  fr. 

La  Comparaison,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  avec  la  lettre  :  250  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  sans  marge  : 
155  fr. 

L'Indiscrétion,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve avant  toutes  lettres,  seulement  les  noms 
des  artistes  à  la  pointe  :  560  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  3'=  état  : 
250    fr. 

1892.  —  \VoGR.\M.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  avec  la  lettre  et  sans  marge  : 
135  fr. 

L'.Aveu  difficile,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  avec  marge  :  275  fr. 

Le  petit  Conseil,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  avec  marge  :  315  fr. 

La  Toilette  de  Vénus,  d'après  Boucher. 
Epreuve  avant  toutes  lettres  :  260  fr. 

L'.Aimable  Paysanne,  d'après  Saint-Quen- 
tin. L'Ayréable  négligé,  d'après  Baudoin. 
Epreuve  avant  toutes  lettres  :  200  fr. 

1892.  —  B.\RDiN.  —  Ha!  le  joli  petit  chien. 
Le  petit  Conseil.  Deux  pendants,  d'après 
Lawreince.  Epreuves  avec  leurs  marges 
non  ébarbées  :  3.500  fr. 
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1893.  —  Belenet.  —  La  Coiiiii,iniisi)ii,  d'a- 
près Lawreiiice.  Epreuvi?  aveu  inaigt:  : 
160  fr. 

1894.  —  JOSSE.  —  Miiii:  Poiirail  de  Mada- 
me Duijnzon,  daiia  li'  rule  de  n  Nina  ou  Ui 
Folle  par  amour  »,  d'après  Hoin.  Eprenve 
avant  toutes  lettres,  avec  toute  sa  marge, 
non  ébarbée   :   1.505  fr. 

Ah!  Laisse-moi  donc  voir,  d'apies  La- 
wreince.  Epreuve  avant  toutes  lettres,  avec 
toute  sa  marge   :  G. 030  fr. 

L.a  iiiciiie  estiuiipe.  Ejireuve  avant  toutes 
lettres  :  GOO  fr. 

IJElcvc  discret.  Puiicrc  iitiiicl.  que  ne 
suis-je  à  ta  place.  Deux  pendants,  d'après 
Lawreince.  Epreuves  avec  toutes  leurs  mar- 
ges :  1.705  fr. 

Le  petit  ('onseil.  Ha!  le  joli  petit  eliicn. 
Deux  pemlards,  d'aïa'ès  Lawreince.  Epreu- 
ves avec  toutes  leurs  marges  non  ébar- 
bées   :  2.200  fr. 

Le  sommeil  de  ]'cnus.  Le  réveil  de  ]'éniis. 
Deux  pendants,  d'après  Charlier.  Epreuves 
avant  la  lettre  :  205  fr. 

1894.  —  Vente  X...,  8  .lanvier.  —  Vénus  de- 
sarmant l'.itnour.  Vénus  en  refle.rion.  Deux 
pendants,  d'après  Charlier.  Epreuves  sans 
désignation  d'état   :  8'.)  fr. 

1894.  —  \enti;  X...,  G  Mars.  —  Vénus  éi  la 
Colombe,  d'apri's  Barbier.  Eiirenve  en  cou- 
leur   :    IGl    fr. 

Le  Cliar  de  liatallire.  d'après  Bou-Miar- 
don.   Epreuve  en  couleiu'   :  i5  fr. 

189'4.  —Vente  .X...,  7  Décembre.  —  La  Com- 
paraison, d'après  Lawreince.  Epreuve  avec 
petites  marges  :  190  fr. 

1894.  —  Vente  X...,  21  Déceml>re.  —  Por- 
trait  de  IMailarne  Dugaznn,  dans  le  rôle  de 
Babet.  Epreu\e  avec  grandes  marges  : 
60  fr. 

1894.  —  \ENTE  X...  —  Portrait  de  Marie- 
Antoinette  d'Aiitrirlie.  reine  de  France  et 
de  Nav(trrc.  Epreuve  in-folio,  aver  le  cadre 
tiré  en  bistre,  rehaussé  d'or,  mais  sans  le 
fond  lileu  marlirè.  Epreuve  sans  marges  et 
fatiguée   :  520  fr. 

Les  Sentiments  de  la  \ation  :  Portraits  de 
Louis  XVI.  de  Marie-.inloinctte.  du  Dau- 
phin et  de  Mai ie-TIiércsc,  d'après  Huet. 
Epreuve  en  couleur  :  100  fr. 

1895.  —  (jALiCHON.  —  Le  Sature  anioareu.r. 
La  Bacchante  euyvrée  (sic  .  Deux  pendants 
d'après  Caresme.  Eiireuves  sans  désigna- 
tion d'état   :  100  fr. 

Portrait  de  Madcnioisellr  Iiulhé.  vue  de 
face  cl  assise  devant  sa  taldr  de  tnilette.- 
elle  tient  des  roses  d'une  nia/n  et  une  let- 
tre de  l'autre:  son  miroir  re/leti'  S(rn  pru- 
fil.  Epreuve  en  couleur  de  la  planclie  car- 
rée, avant  que  l'estampe  n'ait  été  découpée 


à,  l'iivaU-  et  i-epiirtee  sur  un  emadrement  : 
390  fr. 

1895.  —  t;ii.  .Anticij.  —  /,(/  donrparaison, 
d'après  Lawi-iume   :   1-43   frv 

]s95.  —  \  ETV'TE  X...,  19  Janvier.  —  Vénus 
en  réfle.rioii.  \'cnas  désarmant  l'Amour. 
Les  deux  estampes,  d'après  Cliarlier  : 
101    fr. 

Ah!  Tjiisse-iiiiii  dune  vnir,  d'après  La- 
wreince.  Epreuve  avec  mar.ge   :  2t7  fr. 

Ha!  le  joli  petit  rjiien.  Le  petit  Conseil. 
Deux  pendants,  il'aprcs  Lawreince.  Epreu- 
ves avec  marge  :  GOO  fr. 

L'Aven  diffiriir.  d'.aprcs  r.awreince. 
Epreuve  avec  marge   :  2.59  fr. 

L'Indiscrétion,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve avec  marge  :  30]  fr. 

1895.  —  ^'ENTE  X...,  27  Février.  —  La  Toi- 
lettc  de  Vcnu-i.  dai^res  Boucher.  Epreuve 
du  l'T  tirage,  sans  marge  :  300  fr. 

L^c  petit  Conseil,  d'ajirès  Lawreince  : 
105    fr. 

Portruit  de  Mai  tc-A  ntuinetle  (1777)  : 
280  fr. 

1895.  —  \-E.\TE  X...,  2  Mar.~.  —  La  Folie, 
d'après  Fragonard.  F.iireuve  eu  cmileur,  à 
toute  marge  :  310  fr. 

1895.  —  \'ENTE  X...,  .39  Mars.  —  /,-■  sommeil 
d' A  liane,  d'après  Charlier  :  70  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  G  .4.vril.  —  L'Agréable 
neiiUgé,  d'après  Baudoin  :  59  fr. 

L'Indiscrétion,  d'ajH'ès  Lawreince.  Eia-eu- 
vo  avant  toutes  lettres,  seulement 
"  F.  .lauiiiet  seul]!,  'i,  tracé  â  la  pointe,  au 
bas  à  dr(.iite;  marges  :  1.091)  fr. 

1897.  —  BnuiLI,(iN.  —  Piirtrait  de  Marie- 
A'itoinetle  il' Autriche,  reine  de  l'raiice  et 
de  Xavarre.  Epreuve  avec  encadrement  re- 
haussé  d'or    :  S'iO   fr. 

1897.  —  De  GdNCornT  —  Le  départ  des 
Comédiens  Italiens.  d'apri's  ^^■alteau. 
Epreuve  avant  toute  lettre,  ikhi  entière- 
ment terminée,  avec  marge  :  49  fr. 

L'Aveu  difficile,  d'ajircs  Lawreince. 
E;ireuve  imprimée  en  couleur,  du  f"'  état, 
:i\'aut  tiiutes  lettres  et  avant  que  le  troi- 
sième pied  (lu  fauteuil  ait  été  indiqué;  elle 
a,  la  marge  du  cuivre   :  3.02ii  fr. 

La  Comparai'inn.  d'après  Lawreince. 
E|ireuve  imprinne  en  ciuileiir,  a\ec  mar- 
ge :  .500  fr. 

L'Indisi  rétion,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve imprimée  en  couleur,  avant  toutes  let- 
tres, 'seulement  les  mots  «  F.  Janinet, 
scnlp.  »,  tracés  à  la  pointe  sons  le  trait  car- 
ré. Le  pied  de  la  fenuue  qui  est  assise  à  été 
avancé  et  deux  boucles  des  cheveux  qui  en- 
cailreiit  sa  tète  ont  été  dessinées:  elle  a  la 
m.-irge  du  cuivre  :  1.390  fr, 

!\Iadcinidsidle  Pallié.  d'a]ircs  Lemoine. 
Cette   artiste   est   représentée   de  face   et   as- 
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sise  devant  sa  table  de  toilette,  dont  le  vii- 
Toir  la  reflète  de  profil  elle  tient  des  roses 
d'une  main,  et  une  lettre  de  l'autre.  Epreu- 
ve imprimée  en  couleur,  découpée  à  l'ovale 
et  reportée  sur  un  encadrement  gravé  dans 
la  marge  inférieure  duquel  on  lit  :  «  MUe 
Du  T...  »   :  1)10  fr. 

Portrait  de  Marie-Antoinette.  Epreuve 
avec  la  bordure  reliaussée  d'or  :  750  fr. 

Première  vue  de  Paris,  j^rise  du  Pont- 
Royal,  d'après  Demacliy.  Epreuve  impri- 
mée en  couleur  :  31  fr. 

1897.  —  Vente  de  Mad.^.me  O...  —  L'Amour 
rendant  hommage  à  sa  mère,  d'après  Bou- 
cher. Epreuve  avant  toute  lettre  :  470  fr. 

Le  Baiser  de  V.imitlé.  Le  Baiser  de  l'A- 
mour. Deux  pendants  en  couleur,  d'après 
Doublet.  Epreuves  avant  toutes  lettres  : 
395  fr. 

1897.  —  B.^RGN  J.  PiCHON.  —  L'.iimablc 
Paysanne,  d'après  Saint-Quentin.  Epreuve 
imprimée  en  couleur  :  65  fr. 

Les  Comédiens  comiques,  d'après  .Ant. 
Watteau.  Epreuve  imprimée  en  couleur  : 
155  fr. 

Huberti  {Madame  de  Saint)  de  l'.icadé- 
mie  Boyalc  de  musique,  d'après  Le  Moine; 
in-18.  Epreuve  ovale  dans  un  encadrement 
carré  :  38  fr 

Joseph  et  Zaluca.  Tarauin  et  Lucrèce. 
Deux  pièces,  faisant  pendants,  gravées  d'a- 
près Cil.  Eisen.  La  seconde  de  ces  épreuves 
a  toute  sa  marge  :  19  fr. 

Le  repos  des  Moissonneurs,  d'après  Wil- 
le  fîls.  Epreuve  imprimée  en  couleur  : 
28  fr. 

Les  trois  Grâces,  d'après  Pellegrini. 
Epreuve  imprimée  en  couleur  :  25  fr. 

Ah!  Laisse-moi  donc  voir,  d'après  La- 
wreince.  Epreuve  en  couleur,  sans  marge  : 
125  fr. 

1898.  —  G.  HUTH,  Munich.  —  Ah!  Laisse- 
moi  donc  voir,  d'après  Lawreince.  Epreuve 
avec  marge  :  690  fr. 

Les  Sentiments  de  In  \'alion  :  Marie-.-lii- 
toinette  couronnée  tenant  le  Dauphin  de- 
vant le  buste  de  Loziis  XVL  Epreuve  avec 
marge  :  500  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  2  Décembre.  —  Le  sonj- 
meil  d'Ariane.  Vénus  désarmant  l'Amour. 
Le  Réveil  de  Vénus.  Trois  estampes,  d'a- 
près Charlier.  La  première  30;  la  seconde 
54  et  la  troisième  :  53  fr. 

1898.  —  Vente  B...  —  Ah!  le  joli  petit 
chien.  Le  petit  Conseil.  De'ux  pendants, 
d'après  Lawreince.  Epreuve  avant  la  let- 
tre et  avec  la  marge  :  000  fr. 

Le  peut  Conseil.  Epreuve  de  1"  tirage  : 
590  fr. 

La  toilette  de  Venus,  d'après  Boucher. 
Epreuve  avant  la  lettre  :  139  fr. 


L'Amour  rendant  hommage  ù  sa  mère, 
d'après  Boucher.  Epreuve  avec  la  lettre  : 
139  fr. 

Première  vue  de  Paris,  prise  du  Pont- 
Royal,  d'après  Demachy.  Epreuve  avec 
marge  :  180  fr. 

1899.  —  LiG.^LiD.  —  L'Agréable  niégligé, 
d'après  Baudoin,  répétition  du  «  Léger  Vê- 
tement ».  Epreuve  coupée  à  l'ovale  :  54  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  mar- 
ge :  161  fr. 

L'Amour  rendant  hommage  ù  sa  mère, 
d'après  F.  Boucher.  Pièce  de  forme  ovale. 
Epreuve  imprimée  en  couleurs,  remar- 
quée :  185  fr. 

La  Toilette  de  Vénus,  d'après  F.  Boucher. 
Epreuve  imprimée  en  couleurs,  avant  la 
lettre  et  avant  la  suppression  de  l'un  des 
.A.mours,  petite  marge  :  440  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  imprimée  en 
couleurs,  avec  la  lettre  et  la  suppression 
d'un  Amour,  mais  avant  les  mots  :  Impri- 
mé chez  Blin,  au  milieu  de  la  marge  du 
bas  :  658  fr. 

Les  nourrices,  d'après  F.  Boucher,  1780. 
Epreuve  imprimée  en  bistre,  à  toutes  mar- 
ges. 

Jeune  fille  tenant  un  pot  de  lait,  étude 
à  la  sanguine.  Epreuve  à  toutes  marges. 
Les  deux   :  30  fr. 

Amour,  tu  fais  des  jalou.x.  Vénns  désar- 
manf l'Amour,  d'après  Boucher  et  Charlier. 
Deux  jolies  pièces  de  forme  ovale  faisant 
pendants.  Epreuves  imprimées  en  couleurs, 
avant  toutes  lettres,  à  grandes  marges  : 
S75  fr. 

La  bergère  couronnée.  Le  berger  couron- 
né. Deux  pièces  faisant  pendants,  d'après 
Caresme.  Epreuves  iniprimées  en  couleurs, 
marges  :  195  fr. 

La  Baccliante  enyvrée  (sic),  d'après  Ca- 
resme. Epreuve  imprimée  en  couleurs, 
marges  :  115  fr. 

Bacchus  préside  à  la  fête.  Le  Culte  systé- 
matique. Deux  pièces  faisant  pendants,  d'a- 
près Caresme.  Epreuves  imprimées  en  cou- 
leurs, avec  marges  :  140  fr. 

Vénus  en  réflexion,  d'après  Cliarlier. 
Epreuve  imprimée  en  couleurs,  avec  mar- 
ges :  200  fr. 

Vénus  désarmant  l'Airimn;  d'après  Char- 
lier. Epreuve  imprimée  en  couleurs,  avec 
ges  :  195  fr. 

Le  Sommeil  d'.iriane,  d'après  Charlier. 
Epreuve  imprimée  en  couleurs. avec  mar- 
ges  :195  fr. 

Vénus  sur  les  eaux.  Vénus  sur  un  lit  de 
repos.  Deux  petites  pièces  ovales  se  faisant 
pendants,  d'après  Charlier.  Epreuves  im- 
primées en  couleurs,  à  grandes  marges,  la 
seconde  avant  la  lettre  :  140  fr. 

Le    Baiser    de    l'Amitié.    Le    Baiser    de 
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l'Amour.  Deux  luèces  faisant  pendants,  d'a- 
près Ooiiblet.  Epreuves  imprimées  en  cou- 
leurs, leDiargées  :  270  fr. 

L'Ainiiiir,  d'après  H.  Fragunai-d.  Epieuve 
imprimée  en  couleurs,  remmargées  :  355  fr. 

Nina,  d'après  Hoin;  portrait  de  Madame 
Dugazon,  dans  le  rôle  de  Nina  ou  la  Folle 
par  Amour.  Epreuve  imprimée  en  couleurs, 
avec  marges  :  510  fr. 

L'Oiseau  j}rivc',  d'après  Lagrenée.  Epreu- 
ve imprimée  en  couleurs,  avant  toutes  let- 
tres, à  granités  marges  :  220  fi'. 

La.  Héuniou.  ilef.  'plaixirf,,  d'après  Le  Clerc. 
Epreuve  imprimée  en  couleurs,  sans  mar- 
ges   :  62  fr. 

Les  Rendez-vous  comiques,  d'après  Ant. 
Watteau.  Epreuve  imprmiéc  en  couleurs, 
coupées  au-dessous  du  dernier  fUet  :  255  fr. 

Lrt  Noce  de  Village.  Le  Bepos  des  Mois- 
sonneurs, deux  pièces  faisant  pendants, 
d'api-ès  P.  .\.  WiUe  fils.  Epreuves  impri- 
mées en  conleinv,  sans  m.arges  :  175  fr. 

Les  trois  Grâces,  d'après  Pellegrini. 
Epreuve  imprimée  avant  la  lettre  et  avant 
la  guirlande  de  fleurs,  ft  toutes  marges  ; 
100    fr. 

Vénus  à  lu  Colombe,  d'après  le  Barbier. 
Epreuve  avec  marges  :  SI  fr. 

Maric-.intoinetle  d,'.iii!riehc,  reine  de 
France,  1777.  Epreuve  coupée  à  l'ovale  eî 
remmargée   :  390  fr. 

Calirielle  d'Estrées.  d'après  Porbus,  ova- 
le, in-folio.  Epreuve  en  couleurs,  avant 
toutes  lettres,  grandes  marges  :  12  fr. 

Ninon  de  Lenclos,  d'après  Mignard.  in- 
folio  ovale.  Epreuve  en  couleurs,  avant 
toutes  lettres,   grandes  marges  :  SO  fr. 

Ma.rimilien  de  Bélhnne,  duc  lîe  SuUj-, 
d'après  Rubens,  in-fnlin  ovale.  Epreuve  en 
couleurs,    marges. 

Portrait  de  Crillon,  ovale,  in-folio  Epreu- 
ve en  couleurs,  avant  toutes  lettres,  gran- 
des marges.  Les  il^iix  :  38  fr. 

Lomcnie  de  l'ri''inie,  arclievéque  de  Tnu- 
lousc,  principal  ministre  d'Etat,  d'après 
Cossanl,  in-4",  ovali\  Epreuve  en  couleurs 
avec  marges  :  13  fr. 

Frajihiin  \,Benjamia),  17S9,  ovale,  in-folio. 
Epreuve  imprimée  en  couleurs  a  grandes 
marges  :  155  fr. 

Joseph  sourd  et  muet  trouée  -ur  le  che- 
min de  l'cronne.  aoiit  1773.  Epreuve  en  cou- 
leurs, marges  :  10  fr. 

Ah!  Laisse-moi  donc  voir,  fl'après  La- 
wreince.  Epreuve  à  toute  marge  :  515  fr. 

L'Aveu  difficil,',  d'après  Lawreince.  Es- 
tampe dont  le  titre  est  couiié  dans  la  mar- 
ge  :  350  fr. 

La  Comparaison,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  remargée  :  315  fr. 

L'Indiscrétion,  d'après  Lawreince.  Epren- 
avec  marges  :  550  fr. 


Le  ttettiur  ù  lu  vertu,  d'après  La.\vreince. 
E|)reuve  remargée   :  li5  fr. 

IS'.IO.  —  Vpnte  X...,  30  janvier.  —  Le  Char 
lie  tiuiathée.  Epreuve  en  couleur  :  50  fr. 

La  Promenade  du  Jardin  turc.  Epreuve 
avec  grandes  marges  ;  115  fr. 

1890.  —  Vente  X...,  3  février.  —  Ali!  Laisse- 
moi  donc  voir,  d'après  Lawreince.  P^iu'ouve 
à  toute  marge  :  U)0  fr. 

La  Toilette  de  I  ênus.  d'après  Boucher. 
Epreuve  à  toute  marge  :  260  fr. 

1S99.  —  VtXTE  X...,  28  février.  —  La  Crain- 
te enfantine,  d'après  Freudeberg.  Epreuve 
sans  désignation  d'état   :  95  fr. 

La  Noce  de  villaie.  Li'  licpos  des  Moisson- 
neurs. Deux  pendants,  d'après  W'ille,  fUs. 
Epreuves   sans   désignation   d'état    :   215   fr. 

L'Oiseau  privé,  d'après  Lngicnée.  Epreu- 
ve imi-U'imée  eu  noir  :  .'12  fr. 

Trois  pelils  sujrla  de  forme  niiide  :  Cos- 
tumes et  inleiieiirs  l.ioiis  \  17,  genre  La- 
wreince. Epreuves  en  couleur,  remargées  : 
100  fr. 

liestes  du  palais  du  T'npe  Jules  IL  d'après 
Hubert  Roliert,  Epreuve  en  couleur,  avec 
marges  :  27  fr. 

Le  Itéveil  de  \'énus,  d'après  Cbarlier. 
Epreuve  sans  désignation  d'état  :  30  fr. 

Pastorales.  Deux  pièces  en  largeur  fai- 
sant pendants.  Epreuves  avant  toutes  let- 
tres et  en  couleur  :  135  fr. 

Dix-huit  boutons  de  fiouie  runde,  sujets 
et  allcijories  révolutionnaires  réunis  .s?/r 
une  même  feuille,  puljliées  :  .\u  Dieu  des 
.4rts,  rue  et  en  face  de  .S.  Barthelemi  [sic), 
n»  7.  j:-preuve  en  couleur  :  85  fr. 

Gravures  histaririues  des  priueipau.r  évé- 
nements depuis  l'ouverture  des  Etats-Géné- 
raux. Vingt  i)ièces  gravées  à  la  niairière  du 
lavis.  Epreuves  à  toutes  marges  :  33  fr. 

Mademoiselle  Colomlie.  Mudenioiselle 
Clairon.  Dugazon.  Larurtte.  f.ei.ain.  Michu. 
Préville.  •\Iademoiselle  lianeoin  I...  eti'.  Dix 
portraits  eu  pied  iu-S".  et  iii-i".  Epreuves 
en  couleur,  avant  et  avec  la  li-ttie  :  32  fr. 

1S99.  —  Vente  X....  13  Mars.  —  L'Agréable 
uégligè,  d'après  Bauilojn.  Epreuve  en  cou- 
leur, sans  dési.gnation  d'état  :  69  fr. 

L'Amour  rendant  liommage  à  sa  mère, 
d'après  Boucher.  Enrenve  en  coiilenr.  sans 
désignation  d'état   :  315  fr. 

//((.'  f.e  jiiii  petit  ehieii,  d'après  Lawrein- 
ce. Efa'euve  en  couleur,  sans  désignation 
d'état  :  120  fr. 

1899.  —  \'ENTE  X...  17  avril.  —  Portrait  en 
buste  de  Muiluine  Vigèe-Lebruu:  le  visage, 
la  chevelure  et  le  dessous  du  elianeau  sont 
seuls  terminés.  Epreuve  à  l'état  d'eau-forte, 
avant  toutes  lettres  et  à  toutes  marges  : 
180  fr. 

T'nrtruit  de  jruiie  fille,  eu   buttuet,  et  por- 
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tant  sur  la  gorge  un  fichu  croisé;  à  droi- 
te, la  duchesse  de  PoUonac,  debout,  devant 
un  piano  et  tenant  à  la  main  un  morceau 
de  allant,  d'après  Madame  Vigée-Lebrun. 
Epreuve  à  l'état  d'eau-  forte,  avant  toutes 
lettres  et  à  toutes  marges  (28-5-43)  :  480  fr. 

Portrait  de  Madame  de  Saint-Huberti,  de 
l'Académie  royale  de  musique,  d'après  Le- 
moiiie.  Epreuve  en  couleur,  avant  toutes 
lettres  et  avec  marges  :  50  fr. 

L'Aveu  difficile,  d'aprs  Lawreince.  Epreu- 
ve avec  marges  :  303  fr. 

Le  Déjeuner  en  téle-à-tèle,  d'après  La- 
wreince. Epreuve  à  petites  marges  :  415  fr. 

L'Indiscrétion,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve avec  marges  :  325  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  17  mai.  —  La  Duchesse 
de  PoVKjnac.  Epreuve  à  l'état  d'eau-forte  : 
405  fr. 

L'Aveu  difficile,  d'aprs  Lawreince.  Epreu- 
ve avec  marges  :  360  fr. 

L'Indiscrétion,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve du  1"  état  :  510  fr. 

Ah  !  Le  joli  petit  chien.  Le  petit  Conseil. 
Deux  pendants  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ves avec  marges  :  1.225  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  5  juin.  —  L'.iimable 
Paysanne,  d'après  Saint-Quentin.  Epreuve 
en  couleur,  rognée  à  l'ovale,  remargée  : 
82  Ir. 

L'.igréable  Néglige.  La  Compagne  de  Po- 
mone.  Deux  estampes  d'après  Baudoin  et 
Saint-Quentin.  Epreuves  en  couleurs,  ro- 
gnées à  l'ovale,  remargées  :  145  fr. 

Le  Baiser  de  l'.imour.  Le  Baiser  de  l'Ami- 
tié. Deux  pendants,  d'après  Doublet.  Epreu- 
ves en  couleurs,  avec  marges  :  150  fr. 

Portraits  de  :  Chénard,  Mesdemoiselles 
Colombe,  Vcstris,  Saint-Huberti  et  Bau- 
court.  Cinq  estampes,  en  couleurs,  et  avec 
marges  :  la  dernière,  avant  la  lettre.  En- 
semble :  16  fr. 

Vénus  désarmant  l'Amour,  d'après  Bou- 
cher. Epreuve  de  forme  ovale,  in-S",  en 
couleurs  :  80  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  8  juillet.  —  L'Agréable 
négligé.  La  Béunion  des  plaisirs.  Deux  es- 
tampes :  la  première  d'après  Baudoin,  la 
seconde  d'après  Leclerc.  Epreuves  avec 
marges  :  370  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  5  décembre.  —  Ah  ! 
Laisse-moi  donc  voir,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  avant  la  lettre  :  339  fr. 

1900  .—  De  Heredi.i.  —  La  Béunion  des 
plai.'iirs,  d'après  Le  Clerc.  Epreuve  in-4», 
avant  toutes  lettres  et  avec  marges  :  540  fr. 

La  Jeune  Vestale,  d'après  Le  Barbier. 
Epreuve  avant  toutes  lettres,  avec  grandes 
marges  :  175  fr. 

1900.  —  Pipart  .  —  Ah  !  Laisse-moi  donc 
voir,  d'après  Lawreince.  Epreuve  sans  dé- 
signation d'état  :  135  fr. 


1900.  —  LORTic.  —  Les  plaisirs  de  l'été.  Le 
Lever.  Deux  pendants  ovales  ;  200  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  20  février.  —  Le  prix 
d'Agriculture.  Epreuve  coloriée  ;  50  fr. 

1900.  —  Ve.nie  X...,  24  mars.  —  Mna  :  Por- 
trait de  Madame  Dugazon  dans  le  rôle  de 
Nina  ou  la  Folle  par  amour.  Epreuve  avec 
marges  :  500  fr. 

La  Toilette  de  Vénus,  d'après  Boucher. 
Epreuve  avant  toutes  lettres,  à  petites  mar- 
ges :  560  fr. 

La  Jeune  Vestale,  d'après  Le  Barbier. 
Epreuve  avant  toutes  lettres,  à  grandes 
marges  :  130  fr. 

Le  Bepos  des  Moissonneurs,  d'après  WiUe 
fils.  Epreuve  avec  marges  :  210  fr. 

Vénus  désarmant  l'Amour,  d'après  Char- 
lier.  Epreuve  avant  toutes  lettres,  à  gran- 
des marges  :  215  fr. 

Ah  !  Laisse-moi  donc  voir,  d'après  La- 
wreince. Epreuve  à  toutes  marges  :  452  fr. 

L'Aveu  difficile,  d'après  Lawreince.  Deux 
épreuves  sans  désignation  d'état  :  820  fr. 

Ha  !  Le  joli  petit  chien,  d'après  Lawrein- 
ce. Deux  épreuves  sans  désignation  d'état  : 
515  fr. 

L'Indiscrétion,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve de  !=■■  état,  avant  toutes  lettres,  seule- 
ment au  dessous  du  filet  à  droite,  les  mots 
Cl  F.  Janinet,  sculp.  «  à  la  pointe  sèche  : 
2.000  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  1"  mai.  —  Le  Bepos  des 
Moissonneurs.  La  \oce  au  village.  Deux 
pendants,  d'après  Wille,  flls.  Epreuves  sans 
désignation  d'état  :  280  fr. 

Vénus  sur  les  eaux,  d'après  Charlior  : 
100  fr. 

L'Ahiour  désarmé.  Vénus  au  bain.  Deux 
estampes  de  forme  ovale,  la  première  d'a- 
près Boucher  et  la  seconde  d'après  Char- 
lier  :  135  fr. 

Ah  !  Laisse-moi  donc  voir,  d'après  La- 
wreince. Epreuve  avec  marges  :  390  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  sans  marges  : 
170  fr. 

L'Aveu  difficile.  La  Comparaison.  Les 
deux  estambpes,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ves avec  marges  :  1.095  fr. 

Le  petit  Conseil,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  avant  la  lettre  et  avec  marges  : 
455  fr. 

JANNECK.  François-Christo- 
phe,   pcillll'c   :illriii;in<l.   lit'   ;'i    (iPii/,  011 

17(Ki,  luorl  ;i  \iciiiic  cil  17(»1.  —  Pny- 
sago  ;  (lenrc. 

1881.  —  MuHi.BACHKR.  —  ['«c  Asscmbléc  de 
jeunes  seigiKurs  et  de  brillantes  dames 
couvertes  de  riches  atours.  Deux  tableaux 
représentant  le  même  sujet  et  se  faisant 
pendant.  Ensemble  :  2.000  fr. 
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18S1.  ~  \i-;\fb;  X...,  27  mars.  —  Un  notaire 
dans  suit,  cabinet  :  GUO  fr. 

Igcjg^  _  p^^ur.  EUDEL.  —  Deux  pendants  . 
Personnages  réunis  dans  un  parc  (40-59)  : 
2.250  fr. 

JANSCHA,  Laurent,  |iciiiln-  >•[ 
dcssiiKilcui'  ;tll('iii;iii(l ,  llorissiiil  i\ 
\  iciiiii'.  —  P;iys;iij,'cs  Miiinii's. 

Dessins  : 

1814.  —  BnuuN-XcERfiAARD.  —  Un  villaacois 
monte  sur  un  âne  rondiiit  son  troupeau. 
Dessin  colorié  (7  poures,  10  lig.-lO  \>.  G  1.)  : 
30  fr. 

Trois  paysages,  dont  deux  représentent 
des  sites  montagneux.  Dessins  au  bistre  : 
45  fr. 

1823.  —  GRUNi.iNr.,  A'iFNNE.  —  Ptnjsagc  avec 
figures.  Dessin  au  bisfre  :  15  fr. 

Vue  des  environs  de  Bnild,  prés  'i'ienne. 
Aquarelle  :  IS  fr. 

Autre  vue  des  mêmes  environs.  Aquarel- 
le :  IG  fr. 

Vue  d'une  chute  d'eau  dans  un  pays  niun- 
tagneux.  Dessin  au  bistre,  réhaussé  de 
blanc  :  40  fr. 

Vue  d'une  grande  cliute  d'eau  sortant  de 
rociters  escarpés  ù  la  droite  ;  vers  la  gau- 
che, de  grands  arbres  et  quatre  figures  : 
50  fr. 

JANSEN,  J. 

1899.  —  WAI.TER  Rir.HEMlINn,  Xew-Vork.  — 
La  Mer  de  Glace  :  1.400  fr. 

JANSON,  Jacob,  «lit  Le  Vieux, 
peiiilri'  ri  ora\i'ur  hollaiulais,  ik''  ;i 
l'Ilo  dWiiiIxiiiic  on  17'29,  mort  i-n 
17S4.  —  Mnrino;  Piiysagc;  .\iiiinau\. 

1777.  —  Meuhufi-.  —  Deux  Paysages  : 
l.OGO  fr. 

Dessins    : 

177G.  —  Xevman.  —  Prairie  avec  vaclies  et 
moulons.  Desbui  colorie  (G  pouces,  4  p.)  : 
30  fr. 

18.57.  —  Thys.sen.  —  Pagsagc  avec  ani- 
maux.  .Aquarelle   :  20  fr. 

Antre  pagsaiic  avec  aniniau.r.  .\quareUe  : 
18  fr. 

1857.  —  \'E.\TE  X...,  IT  décembre.  —  Paysa- 
ge avec  animaux.  .Aquarelle  :  9  fr. 

18.58.  —  Vente  X...,  7  décembre.  —  l'ulura- 
gç  avec  vaehrs,  umulons  et  chèvres.  .-Xqu.'!.- 
relie  :  7  fr.  .50. 

Pâturage  avec  l'aclics.  /Aquarelle  :  12  fr. 
50, 

P<!i/sagc  avec  figures  et  aniniaux.  Dessin 
à  l'encre  do  chine  :  lo  fr. 


1865.  —  Camberlyn.  —  Vue  de  Hollande  ; 
à  gauche,  un  homme  trait  une  vache.  Des- 
sin à,  la  plume,  lavé  en  couleur  :  G  fr. 

Estampes  : 
1817.  —  Comte  Iîiual.  —  L'œuvre  de  Jacob 
J.inson,  se  décomposant  ainsi  : 

tanson  vu  à  mi-corps,  un  chapeau  sur  la 
tète  ;  il  est  occupe  à  dessiner.  Portrait  gra- 
vé par  L.  B.  Coclers  (4  pouces  10  lignes-4  p. 
3  L).  Deu.x  épreuves  :  la  première  de  la 
planche  non  terminée,  où  le  peintre  est  vu 
tète  nue. 

Janson  assis,  tenant  un.  rouleau  de  papier 
lie  la  main  droite.  Estampe  en  manière  de 
crayon  (8  pouces,  9  lignes-7  p.  5  1.).  Epreu- 
ve et  contre  épreuve. 

De  1  à  13.  —  Les  mois  de  l'année,  par  Jan- 
son, d'après  ses  propres  papiers.  Suite  de 
treize  estampes,  y  compris  le  titre  (4  pouces 
10  lignes-5  p.  10  1.).  Premières  épreuves  : 
le  premier  morceau  avant  le  titre;  les  mois 
avant  les  ciels,  le  nom  et  les  numéros. 

De  13  à  40.  —  Paysages  et  prairies,  ornés 
de  figures  et  d'auimau.c:  et  feuilles  d'étu- 
des, lètes  de  moutons,  têtes  de  chèvres.  Sui- 
te de  seize  pièces  en  premières  épreuves, 
avant  les  numéros  ;  elles  sont  la  plupart 
sur  un  papier  d'un  ton  jaune  et  satiné. 

De  40  à.  4G.  —  Suite  île  six  paysages,  dont 
un  clair  de  lune.  Premières  épreuves,  avant 
les  ciels  et  avant  la  lettre. 

De  46  à  49.  —  Vache  dans  une  prairie, 
pri's  d'un  ruisseau  et  deu.c  paysages,  où  des 
pâtres  gardent  des  animaux.  Premières 
épreuves  avant  les  ciels. 

49  et  50  . —  Vue  d'une  forêt  et  vue  d'un 
canal  glacé. 

51.  —  Chariot  en  marche  sur  un  chemin 
bordé  d'arbres.  Première  épreuve  avant  le 
ciel. 

En  tout  et  y  compris  les  quatre  épreuves 
des  portraits  de  Jacob  Janson,  cinquante- 
cinq  estampes  :  36  fr. 

.liitre  u'uvre  de  Janson.  couiposé  seule- 
ment de  quarante-huit  estampes  :  30  fr. 

JANSON,  Jean-Chrétien,  iiciiilre 

cl  yiaMMir  linllaiiiliiis,  (ils  i\r  .laii.soil 
I.i'  X'iriix,  wi-  m  \7iV.'>.  —  l'aysage; 
I  nliM-iiMirs, 

isjii  . —  Comte  Potoski.  —  Pâtre  condui- 
sant ses  vaches  près  d'un  canal,  dont  les 
eaux  entourent  un  ancien  château.  Bois 
(12  p.  4-14  p.  4  1.)   :  G5  fr. 

1^';,'2.  —  Brentano.  —  Intérieur  avec  deux 
figures  de  femmes  :  168  fr. 

Estampes    : 

1S17.  —  Comte  Rigal.  —  Suite  des  estam- 
lies  ci-après  :  Les  Fumeurs  (4  p.  2  I.-3  p. 
7  1.  ).  —  Le  rtetonr  a  la  ehauuiivre  (5  p.  11- 
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4  p.  U.)  —  Le  Pêcheur  à  la  liijne,  vu  de  dos 
(4  p.  10-5  p.  10.)  —  Le  petit  Pont  de  bois 
(2  p.  11-4  p.  5.)  —  Le  Pont  de  pierre  (4  p.  10- 

5  p.  10.)  Les  trois  vaches  dans  la  prairie 
(4  p.  11-3  p.  11.)  Le  canal  glacé  (3  p.  U-  3  p. 
2).  —  Les  patineurs  au  clair  de  hme  (3  p. 
11-3  p.  2.)  —  Le  Moulin  à  vent  (3  p.  11-3  p. 
6.)  —  Le  petit  bois  (2  p.  0-3  p.  8.)  —  La  Char- 
rette en  route  (3  p. 9-4  p.  1.)  —  La  Liseuse, 
sujet  en  demi-figure  (5  p.  10-4  p.  5.)  —  La 
vieille  à  la  fenêtre  (4  p.  2-3  p.  7.)  —  Tête  de 
vieillard,  portant  un  chapeau  (3  p.  5-2  p.  11.) 
—  Etudes  de  chiens  épagneuls  ;  deux  piè- 
ce.s  (3  p.  1-4  p.  1.)  En  tout,  seize  estampes  ; 
la  plupart  à  l'état  d'eau-forte  pure  :  S  fr. 

JANSON.  Pierre,  pcinlic  d  gra- 
veur hollnndai.s,  frère  de  Jean-Cliré- 
tien,  lié  eu  \7i\X. —  Paysages  animés. 

Estampes  : 
1817.  —  COMTE  RiGAL.  —  Suite  des  estampes 
ci-après  :  Six  paysages  avec  vaches,  dont 
deux  en  laroenr  et  les  quatre  autres  pres- 
que carrées.  —  Chien  épanneul  sur  le  de- 
vant d'un  champ  (5  p.  10-4  p.  10.)  Epreuves 
doubles,  avant  la  lettre  :  les  premières, 
avant  les  ciels  et  les  fonds.  —  Douze  petites 
études  de  :  Têtes  de  vieilles,  têtes  de  jeunes 
femmes.  Chien-loup,  paysages,  animaux... 
etc.  Le  tout  :  11  fr.  .50. 

1S55.  —  Van  den  Zan'de.  —  Intérieur  avec 
fumeuis  :  les  uns  assis,  les  autres  debout. 
Estampe  en  hauteur  :  7  fr.  50. 

JANSSENS.  Abraham,  pcinlrc 
naiiiaiid.  in''  à  Ainns  eu  ]!)'){),  iiiorl 
en  Kk'iI. —  llisli)ii(' ;  Genre. 

1760.  —  Comte  de  Venge.  —  Portrait  d'hom- 
me, en  buste  (20  p.  1/2-17  p.)  :  36  fr. 

1760.  —  A'AN  Laneker.  —  Un  couple  ;  Vieil 
homme  et  vieille  femme  (25  p. -18  p.)  :  147  fr. 

1821.  —  FONSON.  —  Deux  pendants  :  l'im 
représente  Moïse  frappant  le  rocher  ;  Vau- 
tre, le  Passage  de  la  mer  rouge  (12  p. -18  p.). 
Ensemble  :  06  fr. 

1833.  —  Veriîei.en,  Bruxelles.  —  Architec- 
ture avec  figures.  Copie  de  Van  Deylen  : 
26  fr. 

Un  fleuve  ;  allégorie  :  48  fr. 

1850.  —  Thiei.ens,  Briîxei.i.es.  —  Intérieur 
avec  nombreux  personnages  (60-80)  :  65  fr. 

1862.  —  Weyer,  Cologne.  —  Une  Sibylle  en 
méditation  sur  la  nésurreclion.  Bois  (10  p.- 
28  p.)   :  .337  fr. 

Une  Sibylle  en  méditation  sur  la  Sainte 
Vierge  et  son  fils  (40  p.-28  p.)  :  333  fr. 

Sibylle  avec  l'image  d'un  taureaii  (40  p.- 
28  p.)   :  337  fr. 

La  Sibylle  africaine  (40  p.-28  p.)  :  202  fr. 


1864.  —  Comte  de  Bude.  —  Le  Menuet  : 
390  fr. 

1865.  —  EssiNGH.  —  Bacchante  tenant  un 
siphon  de  la  main  droite,  et  un  verre  de  la 
main  gauche  (72-60)  :  79  fr. 

1865.  —  Chapuis,  Bruxelles.  —  L'Escaut  ; 
sujet  allégorique  (118-98)  :  80  fr. 

1892.  —  Vente  X...,  2S  mai.  —  Le  Concert  : 
155  fr. 

1893.  —  Vente  Ch.  B.  de  Lyon,  8  décembre. 
—  Un  Bal  :  560  fr. 

Dessins    : 
1861.  —  WOUTERS,  Bruxelles.  —  La  Nati- 
vité. Dessin  aux  trois  crayons  :  5  fr. 

1804.  —  Comte  Andhéossy.  —  Un  Sujet 
mythologique.  Dessin  à  la  plume,  lavé  d'en- 
cre de  cliine  et  réhaussé  de  blanc  sur  pa- 
pier bleu  :  13  fr. 

1893.   —  De   Balliencourt,    Saint-Omer.   — 

Itéunion  de  Seigneurs  devant  un  palais. 
Dessin  à  la  plume,  lavé,  sur  papier  bleu 
(27-42,5)   :  6  fr. 

JANSSENS,  Corneille,  dil  Jan- 
son  Van  Keulen,  peintre  hollandais, 
florissail  en  1(330,  en  Angleierrc.  — 
Port  rail. 

1868.  —  Roehn.  —  Portrait  d'homme,  en 
buste  :  705  fr. 

1871.  —  Otto  Mundler.  —  Portrait  de  jeu- 
ne femme,  vêtue  de  noir  et  tenant  un  éven- 
tail :  470  fr. 

1872.  —  Pereire.  —  Portrait  du  professeur 
Emilius  (110-88)  :  2.000  fr. 

1877.  —  Brooks.  —  Portrait  de  la  femme 
de  l'artiste  (105-85)  :  2.000  fr. 

Portrait  de  Marie  Stuart,  reine  d'Ecosse. 
Bois  (105-74)   :  1.000  fr. 

1882.  —  Hamilton,  Londres.  —  Portrait  de 
James  I"  :  18.370  fr. 

1892  .—  Vente  X...,  25  avril.  —  Portrait 
d'un  jeune  seigneur  :  800  fr. 

1803.  —  Bingham  Mildmay,  Londres.  —  Por- 
trait de  James  I"  :  3.940  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  12  mars,  Londres.  Por- 
trait de  dame  :  7.875  fr. 

Portrait  d'un  seigneur,  en  armure  : 
3.150  fr. 

1898.  —  VE.NTE  G...,  3  mai.  —  Portrait  de 
femme  (68-52)  :  330  fr. 

1899.  —  Cecil  Miles,  etc.  Londre.';.  —  Lady 
Dorothy  Godolfhin   (88-73)  :  3.000  fr. 

18i».  —  Harris  Brakesley.  —  Portrait 
d'un  Pasteur  hollandais  :  5.250  fr. 

1900.  —  Génér.\l  g.  —  Le  Concert.  L'Ouï»;. 
Deux  pendants  :  130  fr. 
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L'Iiitrrii'iir  d'un    iiinirhaiiil   di'   t<ilil<-au.i: 
130  fr. 

Dessins  : 

18i2.  —  X'iLi.ENAVE.  —  L'n  inténnir  de   f  : 
mille   (29-35)    :  GO  fr. 

JANSSENS,  P. 

1853.  —  Van  Camp,  Anvers.  —  Lr  TtrUnir  de 
la  chasse.  Bois  (38-30)   :  160  fr. 

Jln  Inttrlenr  avec  flciiires,  fruits  el  coqiiil- 
lages.  Bois  (38-30)   :  2(X)  fr. 

Femme  plumant  un  poulet  snus  un  péris- 
iyle.  Bois  (.'iO-32)  :  200  fr. 

Les  Quatre  Saisons,  en  quatre  talileaux. 
Cuivre  (13-13.)  Ensemble  :  270  fr. 

JANSSENS.  Victor-Honoré, 

pciiiln'  ll;uii:i!iil.  111'  ;i  linixclu's  en 
1C)(;|,  mnrl  en  1739.  —  Histoire  ; 
Cîciirr, 

1777.  —  Prince  de  Conti.  —  rteu.r  pen- 
dants :  Baifineuses.  Ensemble  :  203  fr. 

1833.  —  Verbelen,  Bruxelles.  —  In  pai/sa- 
fjn  hérnique  :  15  fr. 

1847.  —  Sl.MONS,  BRUXELLE.S.  —  Le  Retour 
de  Téléinaquc  (209-190)  :  185  fr. 

1853.  —  \'A.N  PARYS.  —  La  Numptie  Cahjpso 
au  rnouienl  où  Ulysse  la  quille  pour  re- 
tourner <(  Illiaque  (5S-84)   :  3G  fr. 

Calijpso  eonituisant  l^lysse  dans  su  grot- 
te  (58-84)   :  38  fr. 

18G5.  —  CiîAi'Uis,  Bruxelles.  —  Portrait 
de  Louis  XIV  et  T'ortruit  de  Coude.  Deux 
peurlants  (.58-49).  En.semlile   :  2.100  fr. 

1S83.  —  Beurdeley.  —  Scènes  de  la  vie  de 
l'Enfant  Prodigue  ;  cinq  tableaux  faisant 
pendant.  Cuivre  (43-34)  :  1.300  fr. 

1890.  —  May.  —  La  Toilette  du  nouveau-né 
(85-117)   :  S50  fr. 

Dessins   : 

18.59.  —  Kaienhn.  —  La  Churilé.  Dessin  à 
la  pierre  noire,  relevé  de  blanc  :  5  fr.  50. 

Esfamiies: 

1S55.  —  Van  den  Z.WDE.  —  Un  Sujet  in;illio- 
loi/iquc.  Estampe  en  largeur  :  10  fi-, 

JAPHET, 

1895.  —  Dëcroza.  —  La  Sortie  de  l'eolise. 
Aquarelle  :  80  fr. 

JAPY,  Louis,  jn'iiili'c  rr:ini;iils. 
coiilciniiorniii,  m''  à  Hmii'.  —  l'ay- 
sai^'c. 

1880.  —  Blanchard.  —  Pausage  .•  clair  de 
lune  :  I'i5  fr. 

Paiisaqe,  au  Printemps  :  9.50  fr. 

1881.  —  .\NDRIEUX.  —  Paysage  (41-32)  225  fr. 


1884.   —  Vente  Japy 

1.  ]'ieu.c  frêne   après   l'orage,    Veulettes   : 
1850   fr. 

2.  Vallée  de  Hossillion,  .Un  :  1.020  fr. 

3.  Vallée  de  i'any,  crépuscule  :  900  fr. 

4.  Ferme  du  Hanuie,  Normandie  :  1.230  fr. 

5.  Terrains  abandonnés,   Veulettes  :  900  fr. 
G.  Houle  à  Veulcltes  :  910  fr. 

7.  .Ivant  l'orage,   \'euleltes  :  530  fr. 

8.  Hruyeres  de  Jarangeville  :  920  fr. 

9.  Uaie  de  Saiut-Pol  de  Léon,  llrelagne  : 
1.G05  fr. 

10.  Ferme  du  Mesnil,  Normandie  :  730  fr. 

11.  Clidteau  de  Plerrefonds  :  820  fr. 

12.  Marc  Beauval,  Pierrcfonds  :  850  fr. 

13.  Vieux  chemin  :  430  fr. 

14.  Dans     la     plaine,      \  illers-Colterets     : 
440  fr. 

15.  Maison    du    berger,    V illers-Colterets    : 
290  fr. 

16.  Vallée    de    Dieppe    ;    effet    de    mat'in   . 
500   fr. 

17.  Brûleurs  d'herbes  :  soir  :  340  fr. 

18.  Roue  de  7nouUn  à  Martigny,  Vallée  de 
Dieppe   :  500  fr. 

19.  Lr  Moriu,  prés  Crécy  :  420  fr. 

20.  Ktang  de  Pierrefonds  :  crépuscule  : 
300  fr. 

21.  Genêts  a  Pierrefonds  :  320  fr. 

22.  .Soir  de  novembre,  Pierrefonds  .■  470  fr 

23.  Vallée  de  Veulettes  :  40(1  fr. 

24.  Bivicre  de  l'.irques-Varenne  ;  effet  de 
matin  :  540  fr. 

25.  Vallon  de  Murtigng  :  automne  :  340  fr, 

26.  Meules  de  blé  :  matin  :  360  fr. 

27.  Chemin  sur  les  liautrurs,  \  ealettes  : 
290  fr. 

28.  Cenêt  en  fleur.  Forêt  d'.lrques  :  300  fr. 

29.  Brumes  d'automne,  Franche-Comté  : 
540  fr. 

30.  Marais  de  la  Somme  :  620  fr. 

31.  Vitluge  au  printemps.  Frauehe-ConUé  : 
320  fr. 

32.  Vallon  en  octobre,  Pierrefonds  :  300  fr. 

33.  Crépuscule,  Vallée  de  Veulettes  : 
350   fr. 

34.  ]  erger  en  flcu.rs,  Veulettes  :  570  fr. 

35.  llouleun.r,  prairie  de  MalcshcrbeS  . 
350  fr. 

36.  Marécage,    Picardie  :  500  fr. 

.37.  Pommier  dans  lu  brume.  Vallée  de 
l',lisne  :  330  fr. 

38.  Printcnrps  en  Normandie  :  440  fr. 

lg.84  _  Butin.  ..  L'ommiers  en  fleurs  (32- 
41)   :  180  fr. 

1890.  —  Rapin.  —  Soleil  coucliant  :  265  fr. 

1890.  —  Î\1AY.  —  Soirée  d'octobre  (145-117)  : 
600  fr. 

Matinée  de  mai   (145-117)   :  620  fr. 

1890.  —  HEILEUTH.  —  Pommiers  en  fleurs  : 
520  fr. 

1890.  —  VENTE  X...  —  Paysage  :  800  fr. 
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1898.  —  Vente  Français.  —  Chaumière  sou:; 
bois  (32-41)   :  160  fr. 

1899.  —  Hartman.  —  Bruyères  de  la  Muet- 
te, dans  la  forêt  de  Compiègne  (34-43)  : 
400  fr. 

Le  Loing,  à  Malesherbes  {Loiret).  Aqua- 
relle (34-27)  :  400  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  8  avril.  —  Les  grandes 
Dalles  (49-64)   :  300  fr. 

1899.  —  VE-Nte  X...,  20  décembre.  —  Bergè- 
re et  ses  moutons  dans  un  champ  fleuri  de 
coquelicots  ;  205  fr. 

Vache  dans  un  paysage  accidenté  :  200  f r. 

1900.  —  Vente;  X...,  7  avril.  —  Mare  en  Nor- 
mandie (31-41)  :  220  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  27  avril.  —  Le  Passeur 
(31-40)  :  205  fr. 

La  Ferme  du  bord  de  l'étang  (30-41)  : 
230  fr. 

1900.  —  Vente  X....  21  décembre.  —  Le  Pas- 
sage du  gué  :  235  fr. 

JAQUOTOT.     Marie -Victoire. 

peiulrr  l'iJUK-ais,  ik'c  à  IViris  l-ii  177S, 
morte  en  187)0.  —  Poinlurc  sur  porce- 
laine; Portrait;  Miniature. 

Peintures  sur  porcelaine   : 

1861.  —  Rhoné.  —  La  Sainte  Famille,  d'a- 
près Raphaël  :  11.400  fr. 

La  Naissance  de  Vénus  :  3.200  fr. 

Portrait  de  la  belle  Ferronniére  :  1.200  fr. 

1872.  —  Vente  X...  —  Bouquet  de  fleurs  : 
10.000  fr. 

JARDIN  (dU)  KAREL,  peintre  et 
graveur  hollandais,  né  à  Amsterdam 
en  1635,  mort  à  Venise  en  1678.  — 
Paysaiic  ;  Scènes  familières  ;  Ani- 
mai! .\  ;  Portrait;  Genre. 

1702.  —  Jean  Accès,  Amsterdam.  —  Paysa- 
ge avec  figures  d'animaux  :  250  fr. 

1703.  —  John  Van  Marselis  .  —  Vne  place 
publique  en  Italie  :  140  fr. 

1705.  —  Fr.  d'Orvielle,  Amsterdam.  —  Con- 
version de  Saint-Paul  :  899  fr. 

1705.  —  Vente  X...,  13  mai.  —  Animaux  et 
personnages  ;  110  fr. 

1707.  —  Petr.  de  la  Court,  .\msterdam.  — 
Un  paysage  avec  animaux  :  290  fr. 

Personnages  et  animaux  ;  270  fr. 

1708.  —  Vente  X...,  12  septembre.  —  Une 
vue  romaine  avec  personnages  et  animaux  : 
148  fr. 

1708.  —  Vente  X...,  15  mai.  —  La  Conver- 
sion de  Saint  Paul  :  190  fr. 

1709.  —  Cromhout  et  Loskar,  .Amste^rdam. 
—  Le  Christ  crucifié  avec  personnages  : 
3.000  fr. 

1761.  —  Comte  de  Vence.  —  Un  jeune  gar- 


çon ramasse  du  fumier  dans  une  pelle  pour 
le  mettre  dans  des  paniers  chargés  sur  un 
âne.  Bois   (24-27)   :620  fr. 

Village  Italien  :  620  fr. 

Paysage  montagneux  (30-35)   :  820  fr. 

1763.  —  LORMIER.  —  Paysage  ;  effet  de 
matin  (27-33)  :  1.115  fr. 

1771.  —  Braanc.amp.  —  Le  Bocage  :  3.190  fr. 

Un  paysage  montagneux,  avec  une  chau- 
mière éclairée  par  le  soleil  ;  sur  le  devant 
une  femme  passe  la  rivière  en  retroussant 
ses  jupes  ;  son  chien  hésite  ;  un  homme 
monté  sur  son  cheval  l'accompagne  ;  bre- 
l)is   et   boucs    (54-49)    :  2.610  fr. 

Un  autre  paysage  montagneux,  avec  mou- 
tons, vaches  et  agneaux  (60-49)  :  3.171  fr. 

1772.  —  Duc  de  Choiseul.  —  Près  d'une 
chaumière,  une  paysanne  garde  ses  vaches 
et  ses  moutons  (69-60)  :  2.400  fr. 

Un  soldat  à  table,  deux  autres  causent  et 
une  femme  apporte  un  plat  (70-75)  :  2.401  fr. 

Un  paysage  avec  des  montagnes,  figures 
et  animaux  (54-75)  :  2.000  fr. 

Paysage  montagneux  (30-35)  :  998  fr. 

Un  jeune  garçon  gardant  des  vaches,  cou- 
pe une  baguette  à  un  arbre  (.35-30)  :  1.820  fr. 

L'Aumône  des  Cavaliers  (62-75)  :  2.400  fr. 

1773.  —  V.AN  der  Marck.  —  Deux  jeunes 
garçons  qui  jouent  au  jeu  de  Poggio  (57- 
45)  1.281.  fr. 

1774.  —  Comte  de  Dubakry.  —  Des  voya- 
geurs, des  mulets  charges,  des  vaches  et 
autres  animaux  qui  passent  un  ravin  (66- 
81)  :  3.750  fr. 

1776.  —  Bi.oNDEL  DE  Gacny.  —  Un  mar- 
chand d'onict'an  en  habit  de  Scaramouche 
et  monté  sur  un  théâtre  :  17.202  fr. 

Un  jeune  garçon  chargeant  du  fumier  sur 
un    âne    qui    porte    des    paniers   (24-18)   : 

2.000  fr. 

Village  Italien  :  2.000  fr. 
Paysage   avec  un    rleillard,   des   moutons 
et  des  brebis  :  1.000  fr. 

1777".  —  Prince  de  Comi.  —  Les  loueurs  : 

2.001  fr. 

Paysage  montagneux  (30-35)  :  1.050  fr. 

Une  chaumière  sur  un  terrain  élevé  près 
de  laquelle  une  paysanne  est  assise  gardant 
des  vaches  et  des  moutons  :  2.600  fr. 

Une  Terrasse  sablonneuse  opposée  à  de 
hautes  montagnes.  Un  jeune  garçon  couché 
sur  le  dos  s'amuse  avec  son  chien  ;  à  côté 
de  lui  un  cheval  et  deux  moutons  ;  de  l'au- 
tre côté,  une  haie  de  paille  éclairée  du  so- 
leil, au  bas  de  laquelle  sont  un  petit  baril 
et  un  panier  :  1.050  fr. 

Une  rivière  et  un  terrain  qui  bordent  des 
montagnes.  Sur  le  devant,  on  voit,  une  fem- 
me, un  enfant  et  quatre  vaches  ;  à  gauche, 
dans  le  lointain,  cinq  vaches  qui  pass'int 
une  rivière  :  2.003  fr. 
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Un  pnyiaur  avec  Fabriquer,  et  rrsirs  (Vu.i 
vii'ii.v  ch<l!cav  n  qnurlie.  Sur  le  drviuit.  uni- 
pii're  d'eau  où  Tohie  arcnmpa'jué  d'un  ur, 
f/r,  prend  le  poissiin  :  300  fr. 

Puyiaqe  avec  rivii're.  Sur  les  bords  de 
relie  rivière,  un  mil  deux  femmes  qui  pnr- 
lenl  du  liuije  sur  leur  liie:  plus  Iniu  unr 
leumie  à  clieriil.  suivie  d'un  homme  n 
pied.  Le  tout  précédé  d'un  cheval  charfié 
de  Ixuinijes  :  850  fr. 

('/)  vache  dans  une  prairie  pris  d'une 
barricade;  à  cauche.  un  peu  plus  Iniu.  au 
bord  de  la  rivière  une  fennne  assise,  qui 
file  sa  quenouille,  prés  d'elle,  un  agnean, 
un  bélier  et  un  chien  :  Z5(\  fr. 

Vn  coq,  une  pmile,  des  poulets  et  des 
canards  :  415  fr. 

Detix  cannes,  des  cannetons  et  des  oi- 
seaux :  150  fr. 

Deux  tableaux  :  il(ins  l'un  deux  pann^, 
des  poules  cl  des  poulets,-  dans  l'autre  des 
canards  cl  divers  aniiuan.r  :  ild  fr. 

1777.  —  R.ANDON  DE  BOISSET.  —  T.cs  joueurs  : 

2.799  fr. 

Deux  paij^aqes;  l'un  avec  ruines,  fiqures. 
animaux:  l'autre  avec  cavalier,  chiens,  chè- 
vres, moutons  (39  45)  :  400  fr. 

Deux  paysa/jes:  l'un  avec  ruines,  fiqures. 
animaux,  rivière.-  l'autre  avec  vieux  châ- 
teau au  bord  d'une  rivière-  Bois  (33-45)  : 
4.412  fr. 

l'ne  prairie  ornée  de  plantes  cl  de  brous- 
sailles, fiqures  et  animaux  (54-51)   :  5.590  fr. 

Paysage  avec  maisons,  berger  et  son 
troupeau.  (21-27)   :  2.000  fr. 

Vn  opérateur  Italien  et  sa  fejnme,  Musi 
ciens,    autre    figures    et    animaux    (3G-48)    : 

2.800  fr. 

1777.  —  NlEi'HOFF.  —  Paysage  monta- 
gneux :  3.155  fr. 

1778.  —  .\BBÉ  Sebvigny.  —  La  fraîche  ma- 
tinée  (49-43)    :  2.5,J0  fr. 

1778.  —  MÉNAGFOT.  —  Paysage  monta- 
gneux (30-35)   :  1,002  fr. 

1779.  —  DE  .luviGNY.  —  Tm  fraîche  mati- 
née  (Î9-43)    :  2.250  fr. 

1779.  —  Trou.^RD.  —  Le  même  :  2.000  fr. 

1780.  —  POULL.^IN.  —  Vn  vieu.T  château 
avec  personnages  et  animau.v  (-13-45)  : 
2.610  fr. 

1780.  —  Non.ARET.  —  Une  cauipaqne  coupée 
par  un  ruisseau,  qu'un  petit  qnrron  passe 
à  gué  f54-45)  :  1.000  fr. 

1782.  —  P.MLLET.  —  La  fraiclie  matinée  : 
2.000    fr. 

1783.  —  Tonnelier.  —  Paysage  monta- 
gneux (30-35)  :  820  fr. 

1783.  —  Dub.arry.  —  Le  passage  du  ravin  : 
3.750  fr. 
Les  joueurs  :  1.450  fr. 


178'!.  —  Bloniiei.  n'.AziNCOURT.  —  Le  Char- 
latan   (48  54)    :   18.30(1   fr. 

1781.  —  De  Vour.E.  —  .igar  dans  le  désert  : 
l'ange  lui  montre  sou  chemin  (08  pouces 
.56)   :   3.400   fr. 

ITSl.  —  Comte  de  V\iinREUii..  —  Vu  honmie 
sur  un  âne,  une  femme  les  jambes  nues; 
deirr  mulets  chargés  et  du  bétail  traversant 
nue  pièce  d'eau  {CG-81)   :  8.000  fr. 

t.'n  garçon  les  jambes  nues,  ramasse  du 
fumier  avec  vue  pelle,  pour  le  charger  sur 
un   âne   (2U-21.\)   :  2.460  fr. 

Dans  une  prairie  une  vache,  quatre  mou- 
tons,   des    poules,    un    veau    accroupi,    dev.r. 
chevan.r.    un    berger  avec   son   chien;  le   so- 
leil    éclaire     celte     composition     (54-51) 
8.901   fr. 

178'k  —  Comte  Meri.e.  —  Villrige  Italien  : 
2.4CO  fr. 

1793.  —  Choisetl-Pra.';!  IN.  —  .-inimaux  sur 
une  pelow^e,  près  d'une  paysanne  assise 
et  endormie;  un  pâtre  exerce  son  chien 
(33-381    :   15.200   fr. 

17'"'8.  —  nr  Bri.iyn.  —  Paysage  monta- 
gneux :  2.j70  fr. 

1890.  —  GEi.nrRMEFR.STER.  —  1.17  frolchc  ma- 
tinée (49-'r3)  3.000  fr. 

1801.  —  ROTIT,  —  .-Uiimaux  rassemblés  sur 
la  pelouse  d'nn  paysage  (33-38)   :  9.020  fr. 

Deu.r  vaches  dans  une  prairie  gardéa 
par  un  jeune  garçon  qui  coupe  une  baguet- 
te â  un  arbre  (35-30)  :  4.925  fr  . 

1892.—  MuNTALEMi.  —  Le  Manège  :  7.020  fr. 

180'k  —  V.AN  Lfvden.  —  Vn  Maréchal  ferre 
un  cheval  Isnbelle  auprès  duquel  se  trou- 
ve un  cheval  brun   (jl-iOJ.)   :  6.500  fr. 

ISO'i.  —  Di'TiRTnE.  —  Paysage  Italien 
avec  figures  et  animau.r  ;  8.000  fr. 

1897.  —  Vente  X,..,  Février,  Londres.  — 
Cavalier  lavant  son  cheval  pendant  une 
halte  :  6.,5C0  fr. 

1898.  —  Van  dfr  Pot.  —  Paysage  Italien 
avec  animaux  (30-30)   :  3.202  fr. 

1.809.   —  Emler.   —  Le  Manège  :  10.001   fr. 

1809.  —  .ScinvoNBERfi.  —  Un.  jeune  homme 
affublé  d'une  peau  de  mouton  à  côté  d'une 
femme  qui  trait  une  vache  (67-62)  :  1.560  fr. 

1812.  —  Clos.  —  Les  joueurs  :  460  fr. 

Le  Marchand  d'Orvictan  ;  3.290  fr. 

L'rès  d'une  masure;  deux  villageois 
jouent,  d'autres  les  regardent  ;  3.960  fr. 

1812.  —  SOLIRLNE.  —  Paysage  monta- 
gueux  :  4.000  fr. 

1813.  —  MuiLMAN.  —  Paysage  monta- 
gueux  :  6.300  fr. 

1814.  —  DiDOT.  —  Paysage  Italien  :  51  fr. 
1817.    —   L^PEVRiÉRE.    —    Paysage    vionta- 

gnenx  ;  4.805  fr. 

Jeune  pâtre  jouant  avec  son  chien  dans 
une  prairie,  avec  cheval  et  moulons  (38- 
32è)   :  4.805  fr. 


JAR 


:>() 


1818.  —  Lerouge.  —  Cuirassier  dénionU 
(48-62)   :  18.2()0  fr. 

1821.—  Dklah.vmpe. —  Le  Manège  :  11.155  fr. 

1821.  —  FONSON.  —  Paysaije  enrichi  de 
bétail   (22-16)    :  60  fr. 

1821.  —  DUBREUli.  I.E  NOIR.  —  Un  Maréchal 
occupé  à  ferrer  un  cheval  (51-40:^)  : 
5.500    fr. 

1823.  —  Christie,  LoNnRE.s.  —  l'aysiifii': 
effet  de  viatin   (27-3:î)    :  2.50(1  fr. 

1823.—  BECKFORn,  Londres.  —  Le  Mani'ije  ■ 
7.7.i0  fr. 

1827.  —  MulleTr.  —  l'nysaije  muntagneti.r  ■ 
6.740  fr. 

1828.  —  Z.^CCHARY.  —  Paysage.-  effet  de 
matin  :  7.050  fr. 

1823.  —  .JOHN  M.MLAND.  —  La  fralrlie  mati- 
née  (49-43)   :  8.475  fr. 

1S31.  —  Abr.\h.\ms.  —  Paysage,  effet  de 
matin  :  4.415  fr. 

Paysage   (30-39)   :  1.100  fr. 

1831.  —  Chevalier  Erard.  —  Paysage  Pas- 
toral (36-48)   :  3.350  fr. 

Le  passage  du  Gué  (57-51)  :  800  fr. 

1837.  —  Duchesse  de  Berry.  —  Le  Mule- 
tier :  5.110  fr. 

Le  Moulin  :  7.555  fr. 

1838.  —  Vrancken.  —  Paysage  du  malin, 
avec  figures,  animaux.  Bois  (57-45)  :  1.475  fr. 

Cavalier,  Bois   (24-31)   :  200  fr. 

1840.  —  Clarcke,  Mai  Londres.  —  Paysage 
avec  animaux  :  24.385  fr. 

1841.  —  Perregaux.  —  Passage  du  Gué 
(51-47)    :  26.300  fr. 

1841.  —  HÉRis.  —  Le  Portier  assis  déjeu- 
nant en  compagnie  de  son  chien  (35-41)  : 
5.550  fr. 

1842.  —  Leroy.  —  Site  d'Italie,  borné  à 
l'horizon  par  des  montagnes,  à  gauche  des 
fortifications  en  ruine,  au  pied  desquelles 
se  groupent  des  soldats  et  des  animaux  (48- 
.52*    :  12.600  fr. 

1842.  —  Comte  Schefield.  —  Trois  brebis  et 
une  vache  dans  un  pâturagr  :  6.560  fr. 

1843.  —  Paul  Pêrier.  —  Paysage  avec  fi- 
gures et  bestiaux  :  4.500  fr. 

1843.  —  Tardieii.  —  Cavalier  conduisatit 
des  bestiaux  .-  9.900  fr. 

1844.  —  Martini.  —  Paysage  et  animaux. 
cuivre  (23-25)   :  3.190  fr. 

1844.  —  Harmans.  —  Une  bergère  file  en 
gardant  un  cheval  blanc,  une  vache  et  trois 
moutons  qui  paissent  auprès  d'elle  : 
9.000  fr. 

1845.  —  Cardinal  Fe.sch.  —  Laban  et  Ja- 
cob :  400  fr. 

Etude  de  paysage  :  .525  fr. 
La  salutation  :  1.000  fr. 
Le    charlatan;    il    chante    en    s'accompa- 
gnanl  de  sa  guitare  (43-42)  :  15.975  fr. 


18.'i5.  —  Vasserot.  —  La  bergère  :  340  fr. 
1846.     —     Wellesley.     —     Le     Manège    : 
li.:m   fr. 

1846.  —  HiGGiNSON.  —  Le  Maréchal  Fer- 
rant :  35.450  fr. 

18.'»6.    —     StevENS.     —     Paysage     et     ani- 
maux :  1.S05  fr. 
Le  pâturage  :  1.500  fr. 

1847.  —  DiBOis.  —  te  passage  du  Gué  : 
500   fr. 

Le  pâturage  :  3.900  fr. 

18,50.  —  KALKnBENNER.  —  Paysage  avec  fi- 
gures et  besliau.T  :  4.350  fr. 

ISJO.  —  THIËI.ENS,  28  Octobre  Bruxelles. 
—  t'n  berger  jouant  avec  son  chien,  un 
cheval  et  deux  moutons:  fond  montagneu.t 
(31-36)   :  175  fr. 

18.50.  —  Marquis  de  Montc.alm.  —  Le  Mar- 
chand d'Oiibiies   (51-40)   :  9.5.50  fr. 

1851.  —  A.  Giroux.  —  Un  marchand  am- 
Inilunt  verse  à  boire  à  deux  militaires  au- 
près d:une  fontaine  (45-37)  :  110  fr. 

1852.  —  DE  MoRNY.  —  Site  du  Midi  de  la 
France  avec  figures  et  bestiaux  :  25.  000  fr. 

1852.  —  D"'  JECKER.  —  Les  abords  d'une 
auberge  :  2.100  fr. 

1852.  —  Redleaf,  Mai,  Londres.  —  Monta- 
gne Rocneuse  :  16.810  fr. 

1857.  —  P.ATUREAU.  —  Le  Cuirassier  dé- 
monté :  14.000  fr. 

18.58.  —  Vente  Hope.  —  Tobie  et  l'Ange  : 
3.0110  fr. 

18G0.  —  PiÉRARD.  —  Le  Cuirassier  dé- 
monté :  17.000  fr. 

1861.  —  D"-  Jecker,  2"  Vente.  —  Les  abords 
d'une  auberge  :  3.360  fr. 

1801.  —  Leroy  d'Etioi.les.  —  Paysage  Ita- 
lien :  4.000  fr. 

1861.  —  RHONE.  —  Autre  paysage  Italien 
(58-71)   :  3.000  fr. 

Le  passage  du  Gué  (42-31)   :  1,1)10  fr. 

1862.  —  DE  JONGE.  —  Le  Pepas  des  voya- 
geurs  :  1.000  fr. 

1862.  —  .T.   P.   Wl-YER,  25  Août  à  COLOGNE.  — 

Ilergere  et  son  iniupeau  au  repos  (.37-48)  : 
285   fr. 

Bergère  et  son  troupeau  à  l'abreuvoir  (60- 
75)  :  307  fr. 

Le  Christ  au  tombeau  (132-W2)  :  1.100  fr. 

nergères  après  le  bain  (50-40)  :  187  fr. 

1863.  —  Gll.KINET.  —  Paysage  d'Italie.  Bois 
(23-18)  :  1.200  fr. 

I8C3.  —  Demidoit.  —  Une  jeune  fille  : 
2.1.50  fr. 

1864.  —  Marquis  de  Saint-Ci.oid.  —  Paysan 
ultant  au  marché  :  305  fr. 

Ig64.  —  Vente  M.  de  W...,  de  Marseille.  — 
La  mise  au  tombeau  (123-167)  :  600  fr. 
La  partie  de  cartes  :  1.400  fr. 
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18G5.  —  Max  Mmirh,.  —  Pnynaijp,  arrr  fi 
gures  et  aii<iniiii.i\  liois  (24-21))   :  l.JO  Ir. 

1865.  —  Duc  DE  MliRNY.  —  Marrhr  ilWni 
}iiiii(.v.  Dans  la  cani[ui,Kne  de  Honu\  un 
troupeau  de  bœufs  regagne  l'étatilt;  pi 
queur  à  cheval,  un  vieux  pâtre,  un  jeune 
berger  qui  joue  du  chalumeau:  ciel  ora- 
geux; à  gauclie,  ruines  (37-42)   :  25.000  fr. 

1807.  —  Stf.wens.  —  l'dii^aije  drs  ciii'i- 
TOUS  de  la  Haije  (31-44)  :  3.000  fr. 

1SG8.  —  HORSIN  DÉON.  —  l'aysinjc  ri  uii'h 
maiid-   (30-37)    :  500  fr. 

18G8.  —  ROBINSUN.  —  l'dij.iiiijc  avi'r  nnh 
maiu-   (29-27)   :   1.280  fr. 

1869.    —   KniiCHEi.EFF    BESBOBonisO.    —    Che- 
val    cl    cavalier    près    d'un,    pii.ts    (74-95) 
11.000   fr. 

Les  joueurs  de  la  Mnrni   (72-74)   :  14.000  fr. 

Berger  et  scjii  Iraupcaii.  Bois  (31-42)  : 
18.500  fr. 

Troupeau  passant  uu  ijuc.  Rois  (31-43)  : 
19.500  fr. 

1869.  —  Dele.ssert.  —  Paysage,  avec  dues 
(20-20)    :   2.000   fr. 

1874.  —  \'ENTE  X...,  2  Février.  —  la  par- 
lie  de  caries  :  2.100  fr. 

1874.  —  Vente  X...,  18  février.  —  Ueuninn 
galante  :  870  fr. 

1876.  —  SCHNEIPER.  —  Le  retour  du  uiui- 
elle    :  5.100   fr. 

1876.  —  Cle\ver-M.\non,  Novembre.  Lun 
DRES.  —  La  fraîche  matiuée   :  18.370  fr. 

1877.  —  Vente  X...,  27  Mars.  —  Les  joueurs 
de  la  Morra  :  1.520  fr. 

1877.  —  Rrooks.  —  Le  pituruge  (62-52)  ; 
4.150  fr. 

1881.   —  Tencé   de   Lli.l.B.   —  La  paix    (185- 
155)   :  559  fr. 
Gvé.  Bois  (25-33)  :  660  fr. 

1881.  —   Beirnonviixe.    —   Le   passage   du 

1882.  —  SiCHEL.  —  Pâturage  (50  42)  ; 
400  fr. 

1884.  —  PoToCKl.  —  f.((  //(/;/(■  (/((  bord.  Ac 
Veau  (-45-53)  :  2.450  fr. 

1887.  —  M.\E.S,  28  Ofloljre.  G,\Nn.  —  Paysage 
(92-78)    :  100  fr. 

i890.  —  MaV.  —  /•(■/'/  poitrail  pre-uuie  de 
r Artiste   (15-11)   :  850  fr. 

1891.  —  DE  Bfl.SSERKT.  —  Ilergcr  et  snii 
troupeau  :  24.500  fr. 

Paysage  des  envirops  de  la  Hage  : 
2.100  fr. 

1891.  —  Vente  X...,  4  .luin.  —  Puluiugr 
d'Italie  :  2.000  fr. 

1891.  —  Ph.  Georc.E  d'.XY.  —  !<oldul  au  re- 
pos  :  510  fr. 

1892.  —  Mme  Gai'Chez.  —  Portrait  d'hmu- 
tne  (20-17)  :  1.120  fr. 

1892.  —  Vente  X...,  25  .^vril.  —  La  joyeuse 
Compagnie  .    1.300  fr. 


1892.—  Werthi:i.\u:r,  Mars  Londres.  —  Les 
Musicieus  Auibulants  :  5.775  fr, 

1V.93.  —  HoPE.  —  Mcre  iiffeclucusc  : 
12.020   fr. 

ISDJ.  —  .John  .Ackiio'i'd,  Londres.  —  Mcre 
uuiusaut  son   enfant  :  12.624   fr. 

18'.i5.  —  M.ME  Ligne  Stephen.s  Londres.  — 
\  ue  dltul.e  :  7.800  fr. 

1898.  —  Bernard.  —  Paysage  avec  aui- 
inau.i:  et  figures  cuivre  (38-49)  :  195  fr. 

1818.  —  Degetser.  —  Passage  du  dur  : 
(30-41)   :  230  fr. 

1S9S.  —  .1.  0-  DA\in  trr  Comte.  —  Le  Dé- 
luge :  .5.S0  fr. 

189S.  —  Le  Mi;sÉE  KiiMS,  à  Anvers.  — 
Passage  du  (lue  (36-31)  bois  :  900  fr. 

1899.  —  HowLEY  et  divers,  4  Mars,  Lon- 
dres. —  Portrait  de  l'Artiste  :  4.325  fr. 

1900.  —  Du  Chatelard.  —  Allégorie  de  la 
pair   (182-154)    :  854  fr. 

Le  passaiie  du   Gué   (76  61)   :  1.080  fr. 

Les  niarrhuuds  de  poissons  (4G-.56)  :  9,50  fr. 

1900  V'icnte  X...,  14  .Uiin.  —  l\rysage  et  uni- 
niuu.r  (50-43)   :  260  fr. 

Dessins    : 

17."i8.  —  .'^VBRVND  Fettama.  —  Paysage  avec 
uuiuiuu.r.  Dessin  au  crayon  noir,  lavé  d'en- 
cre  (21-18)    :   164  fr. 

Vu  uulre  paysage.-  uu  gurrou  truil  une 
i-lii'vre.  Dessin  au  crayon  noir  lavé  d'encre 
(21-18)    :   107  fr. 

1772.  —  HiQUiER.  —  neu.v  paysages  où 
l'on  vnit  lies  cliiiles  d'eau,  des  figures  et 
des  aniuiiiu.r  (15-18)   :  55  fr. 

177:!.  —  Lempereur.  —  Publies  et  paysages. 
Quatre  dessins  :  12  fr. 

1776.  —  Nevman.  —  Etude  d'un  chien  cou- 
elié  et  lUinnuut.  Dessin  à  I.-i  pi'-i'i'e  noire 
(13-9).  Vue  autre  feuille  de  si.r  études  de 
■/ros  chiens.  Dessins  à  la  pierre  noire  (33- 
21)   :   l,-|  fr. 

Den.r  éludes;  Vu  lio-iif  el  un  due  et  de 
deu.r  dues   (lG-10)   :  13  fr. 

Vu  maréchal  ferrant  cl  un  une.  un  mu- 
let rliurgé  et  un  Imninie  siiiri-^  de  chiens. 
Dessins  a  l'encre  de  cliine  (2'i-21)   :  147  fr. 

l'n  pagsage  avec  loiiilaius,  figures  cl  ani- 
miiu.r.  Dessin  à  la  plume  et  encre  de  cliine 
(2112)  :  3.50  fr. 

Vn  autre  dessin  du  même  genre  (7-27)  : 
73  fr. 

Peu.r,  ânes  à  la  porte  d'une  ferme.  Des- 
sin lavé  à  l'encre  de  chine  (24-18).  Autre 
sujet.   Dessin   à  la  sanguine   (1.5-15)    :  78  fr. 

Veduta  d.el  ponto  Lamentano  à  Tivoli. 
Dessin  à  l'encre  de  cliine  (33-21).  Vestiges 
d'un  vieu.r  pont  couvert  de  planches.  Des- 
sin à  l'encre  de  chine  (45-30).  Ensemble  : 
30   fr. 

1779.  —  d'Arcenville.  —  Un  homme  assis 
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sur  un  âne,  une  femme  portant  du  linge 
sur  sa  tête,  moulons,  chèvres.  Dessin  à  la 
plume  et  lavé  terminé  à  la  sanguine  : 
T3  fr. 

1787.  —  Collet.  —  Paysage.  Dessin  à,  la 
plume  et  au  bistre  (15-21)  :  13  fr. 

1842.  —  RÉviL.  —  Fabrique  Italienne.  Des- 
sin lavé  (52-76)   :  220  fr. 

1844.  —  Chevalier  Claussin.  —  La  isn- 
gerie.  Dessin  lavé  d'encre  de  chine  (12  8  ■ 
23  fr. 

Le  Laboureur.  Dessin  à  la  pierre  noire 
et  lavé  à  l'encre  de  chine  (14-30)  :  150  fr. 

1847.  —  Verstock  de  Soelen.  —  Deux  bre- 
bis couchées  devant  une  beroerie  ouverte. 
Dessin  estimé  comme  le  chef-d'œuvre  de 
l'artiste  :  2.879  fr. 

1857.  —  Thyssen.  —  Brebis  vnuchces.  Des- 
sins au  crayon  noir  :  1  fr. 

Vaches    et    moutons.    Dessin    au    crayon 
noir  :  1  fr.  25. 
Etudes  d'animaux.  Quatre  dessins  :  1  fr. 

1858.  —  MouRiAU.  —  Vue  des  Côtes  de 
l'Adriatique.  Dessin  à  la  plume  (22-15)  • 
25   fr. 

Les  deux  ânes.  Dessin  à  la  sanguine  (15- 
13)  :  30  fr. 

Les  deux  bœufs,  dont  l'un  se  frotte  con- 
un  pieu.  Dessin  à  la  sanguine  (25-17)  50  fr. 

1858.  —  Kaieman.  —  Mulet  et  Muletier.  Des- 
sin à  la  sanguine  :  23  fr. 

Trois  études  au  crayon  rouge  et  à  la  plu- 
me :  10  fr.  50. 

1859.  —  Kaiem.an.  2"  Vente.  —  Deux  brebis. 
Etude  à  l'encre  de  chine  :  3  fr.50. 

Paysage,  fabriques,  figures  et  animaux 
Dessin  au  pinceau  et  lavé  de  bistre  :  26  fr. 

1859.  —  Vente  X...,  7  Janvier.  —  Chasse 
au  Faucon.  Dessin  :  5  fr.  50. 

1860.  —  Vi:nte  P.  D.  23-25  .Janvier.  —  Mo- 
numents de  Rome.  Dessin  lavé  à  l'encre  : 
20  fr. 

1862.  —  Vente  Os.  —  Figure,  chien  et  âne 
traversant  un  gué.  Dessin  à  la  plume,  lavé 
de  sépia  :  415  fr. 

18G3.  —  Vente  X...  —  Paysage.  Dessin  : 
450  fr. 

1864.  —  Vente  X...,  9  et  10  mai.  —  Paysage 
avec  ruines.  Dessin  à  l'encre  de  cliine  : 
35  fr. 

Mordons  et  chèvres.  Dessin  à  la  sanguine  : 
5  fr. 

1865.  —  Veste  X...,  17  janvier  .—  Pa.ysage 
avec  ruines.  Dessin  à  l'encre  de  chine  : 
12  fr. 

Etude,  à  la  pierre  noire  :  2  fr. 

1865.  —  CwiEERLYN.  ■—  Paysage  pittores- 
que. Une  femme  montée  sur  un  mulet.  Des- 
sin à  la  plume,  lavé  de  bistre  et  d'encre  de 
chine  :  47  fr. 


Paysage  avec  berger  conduisant  un  trou- 
peau. Dessin  à  la  mine  de  plomb,  lavé  d'en- 
cre de  chine  :  6  fr.  50. 

lue  des  portes  de  Rome,  prise  de  l'inté- 
rieur. Dessin  au  lavis  d'encre  de  chine  : 
1  fr. 

Chasseur  vu  de  dos  ;  étude  d'après  natu- 
re. Dessin  aux  crayons  noir  et  blanc  :  4  fr. 

Homme  assis  à  terre  ;  au  recto,  homme 
debout,  dirigé  à  droite  au  verso.  Dessin  aux 
L-rayons  noir  et  blanc  sur  papier  bleu  :  4  fr. 

1865.  —  Desperet.  —  Paysage;  animaux  à 
l'abreuvoir.  Dessin  au  bistre  et  encre  de 
chine  :  25  fr. 

1868.  —  H.  D.,  6  mai.  —  Etude  de  Porc. 
Dessin  à  la  pierre  noire    :  31  fr. 

18G:).  —  Van  den  Helle.  —  Paysage  rond. 
Dessin  au  crayon  :  10  fr. 

1875.  —  GuiCHARDOT.  — Deux  têtes  de  mou- 
tons. Paysages,  animaux,  vues  dans  la  cam- 
pagne de  Rome.  Douze  dessins  à  la  plume, 
à  l'encre  de  chine  et  au  bistre  :  62  fr. 

1882.  —  Jean  Gicotix.  —  Entrée  de  Ville 
avec  tours.  Dessin  à  l'encre  de  chine  (18- 
29)  :  10  fr. 

Paysage  avec  personnages  et  animaïuv. 
Dessin  au  bistre  (16-21)  :  24  fr. 

.idoration  des  bergers.  Dessin  à  l'encre  de 
chine   (10-11)   :  20  fr. 

1883.  —  De  la  Béraudière.  —  Le  Retour 
de^  champs.  Dessin  peint  à  la  détrempe  sur 
papier  (21-30)   :  18  fr. 

Estampes  : 

1766.  —  D'.'Vrcenville.  —  Suite  de  cinquan- 
te et  une  pièces  composant  l'œuvre  de  Ka- 
rcl  Du  Jardin.  Epreuves  de  2"  état  :  33  fr. 

1771.  —  Leertn  fils.  —  L'œuvre  de  Karel 
Du  Jardin  en  cinquante-deux  estampes  : 
15  fr.  60. 

1775.  —  SoucHAY.  —  L'œuvre  de  Karel  Du 
Jardin  en  cinquante-deux  estampes  :  50  fr. 

1776.  _  Neyman.  —  L'œuvre  de  Karel  Du 
Jardin  en  cinquante-deux  estampes  :  15  fr. 

1797.  —  WouTERs,  Bruxelles  .  —  Vingt- 
neuf  pièces  de  l'œuvre  de  Karel  Du  Jardin. 
Eiireuves  à  l'eau-forte  :  75  fr. 

1805.  —  Saint-Yves.  —  L'œuvre  de  Karel 
Du  Jardin,  à  l'eau-forte,  en  un  volume,  pe- 
tit in-folio  parchemin  :  200  fr. 

1810.  —  Prévost.  —  Différents  sujets  :  Des 
paysages,  des  animaux.  Cinquante  épreu- 
ves k  l'eau-forte  :  40  fr. 

1811.  —  Silve.stbe.  —  L'œuvre  de  Karel  Du 
Jardin,  en  cinquante-sept  estampes  :  47  fr. 

1813.  —  Vente  h.  T...,  5  avril.  —  Srijets, 
paysages.  Etudes  de  têtes  et  d'animaux,  etc. 
Suite  de  vingt-trois  estampes  :  23  fr. 

1816.  —  Chevalier  Hauer.  —  La  fraiche 
matinée,  et  la  belle  aprés-dîner  :  4  fr. 
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1817.—  Comte  Rigal.  —  Suite  de  cinquante 
et  une  estampes  se  décomposant  ainsi  : 

1.  Fontaine   en   ruine. 

2.  Les  deux  mulets. 

3.  La  vache   et   le   veau   couchés. 

4.  Cheval  debout,  cheval  couché. 

5.  Deux  chiens  couches  près  de  divers  u/i- 
jcts  de  chasse. 

6.  Les  deux  ânes. 

7.  La  chèvre  et  les  deux  moutons  couches. 

8.  Les  trois  cochons  devant  Vétable. 
y.  Village  sur  la  montagne. 

10.  La  petite  cascade. 

11.  Deux  hommes,  dont  l'un  raccomode  su 
chaussure,  dans  un  paysage. 

12.  \'uc  (1rs  restes  d'un  temple. 

13.  Deux   chèvres   et   deux   chevreaux. 

14.  Trois  moutons  et  une  clirvre. 

15.  Deux  cochons. 

16.  Trois  cochons  prés  d'une   haie. 

17.  Dcu.c  arbres  sur  un  tertre  baigné  pur 
tu)    ruisseau 

is.  Moutons  et  âne  dans  un  champ. 

19.  Paysan  prés  de  deux  unes  au  bord 
de  l'eau. 

20.  Hommes  conduisant  des  mulets. 

21.  Villageois  et  son  chien  au  bord  de 
l'eau. 

22.  Bouvier  prés  de  trois  bœufs. 

23.  Berger  prés  d'un  arbre  :  vaches,  bre- 
bis et  agnelet  couchés. 

24.  Deux  bœufs,  dont  l'un  se  frotte  contre 
un  pieu. 

25.  Chevaux  prés   d''uue   charrue. 

26.  Le  bœuf  et  l'àue. 

27.  Villageoise,  accompagnée  de  son  (Ttien. 
traversant  une  rivière  avec  un  une  et  un 
bélier. 

28.  Cavalier  sur  un  champ  de  bataille  on 
sont  deux  morts,  un  cheval  et  plus  loin  un 
jeune  homme  chargé  de  dépouilles. 

29.  Mulet  debout  et  deux  ânes  conctiés. 

30.  Pâtre  prés  d'un  bœuf  et  d'un  venu. 

31.  Bergère  gardant  une  varhe  et  tntia 
moutons  ;  son  chien  est  près  d'elle. 

32.  Un  âne  entre  deux  moutons. 

33.  Trois  chèvres  et  deux  moutons. 

34.  Un  taureau,  une  vache,  un  veau. 

35  à  42.  Six  moutons  dans  différentes  at- 
titudes, un  chien  el  un  chat  couchés,  brebis 
et  son  agnelet. 

43.  Vieillard,   femme   el   jeune   garçon. 

44.  Etudes  de  têtes  et  grifonements. 
45-50.  Six  paysages  dont  cinq  avec  figures 

avec  animaux. 

51.  Jeune  garçon  faisant  danser  un  chien 
au  son  du  violon  ;  derrière  lui  deux  chiens 
aboient. 

.anciennes  épreuves,  le  titre  avant  les 
mots  G.  Valk  et  P.  Schenk,  Ex.  du  huitiè- 
me morceau,  deux  épreuves  avec  le  n°  9, 
dont  on  a  fait  depuis  le  n»  S,  qu'on  trouve 


aux  épreuves  suivantes  ;  du  9'  morceau, 
deu.\  épreuves,  la  première  avec  un  n<'  8  ; 
de  ce  cluilre  qu'on  a  depuis  assez  mal  effa- 
cé du  bas,  on  a  formé  le  n"9,  qu'on  voit  aux 
épreuves  suivantes. 

Les  cinijuante  et  une  estampes  :  76  fr. 

Devos,  poète  hollandais,  vu  presque  de 
face  à  mi-corps,  un  rouleau  de  papier  à  la 
main  gauche  ;  dans  la  marrie  quatre  vers 
de  Vuudcl  ;  73  Ir. 

182U.  —  l'AiLLiÈRE.  —  Suite  de  cinquante 
el  une  estampes  composant  l'œuvre  de  K. 
Du  Jardin.  Epreuves  de  2°  état  :  115  fr. 

Portrait  de  Vos,  poêle  liollandais.  Epreu- 
ve de  2''  état,  avec  la  lettre  :  90  fr. 

1820.  —  Comte  Poioski.  —  Suite  de  sujets  ■ 
Paysages  et  animaux.  Quarante-neuf  pièces 
des  cinquante  qui  comiiosent  cette  suite,  il 
manque  la  32"  :  21  fr. 

1821.  —  DUR.VND.  —  Portrait  de  Devos,  poè- 
te liollamlais  :  50  fr. 

Etudes  d'animaux,  paysages,  etc.  Vingt- 
trois  pièces.  Epreuves  avant  les  numéros  : 
120  fr. 

1S;,'2.  —  Ro.ssi.  —  Suite  de  cinquante  et 
une  pièces  composant  l'œuvre  de  K.  Du  Jar- 
din. Epreuves  de  2"  état  :  i4  fr.  50. 

Fontaine  en  ruine.  —  La  vaclic  et  le  veau 
couchés.  —  Les  deux  mulets.  —  Cheval  de- 
iioui.  —  Cheval  couché.  —  La  chèvre  et  les 
ileu.r  moulons.  Epreuves  de  l'"'  état  à  l'eau- 
liirte,  en  tout  six  estampes  :  13  fr. 

1833.  —  Co.MTiîsSF.  D'EiNsiimîi,.  —  Deux 
feuilles  :  Paysages,  Le  (loujat  et  les  deux 
fines.  Les  deux  muletiers  :  17  fr. 

1833.  —  Verbelen,  BRU.\ti,i.i;s.  —  Vue  es- 
quisse de  heval  :  7  fr. 

1834.  —  Bi  CKlNfii-iAM.  —  Suite  de  cinquan- 
te et  une  pièces  comjiosant  l'œuvre  de  K. 
Du  Jardin.  Epreuves  de  2'"  état  :  26.")  fr. 

1834.  —  .\Ti;er.  —  1(7  niènw  suite  du  même 
état  :  S3  fr. 

Portrait  de  Devos  poetr  luitlaniluis.  Epreu 
ve  de  2"  état,  avec  In  lettre  :  45  fr. 

1837.  —  Robert  Dtimi-:snil.  —  Le  même  jior- 
'rait  du  même  état  :  12  fr.  50. 

1838.  —  Reml.  —  Le  mulet  aux  etnriiettes. 
Le  bo'iif  debout.  Deux  épreuves  de  l'"'  état 
av.-int  le  numéro  :  181  fr. 

ix:i9  ~  Dtc  iiE  Rivoi.i.  —  La  suite  des 
cinquante  el  une  pièces  l'ompiisant  ia'uvre 
de  Karrl  Du  Jardin.  Epreuves  de  2°  état  : 
80  fr. 

1843.   —     Deboi.s.   —    Portrait    de     Devos. 
Epreuve  de  2"  état  avec  la  lettre  :  38  fr.  50. 
1846.  —  Saint.  —  Suite  de  cinquante  et 
une  pièces,  composant  l'œuvre  de  Karel  Du 
.lard in.  Eiireuves  de  2"  état  ;  89  fr. 

l'Iiiens  conciles  à  terre  :  9  fr. 

In  cliarriot  devant  une  auberge.  Epreu- 
ve avnnt  le  numéro  :  15  fr. 
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1847.  —  Lamotte  Fouquet.  —  Le  Berger 
derrière  l'arbre  :  32  fr. 

L'homme  qui  se  chausse.  Epreuve  avant 
le  numéro  avec  marge  :  40  fr. 

1847.  —  Vehtolck  de  Soelen.  —  L'œuvre  de 
Karel  Du  Jardin,  en  soixante-deux  estam- 
pes, avant  les  numéros  :  1.890  fr. 

Le  Champ  de  bataille.  Epreuve  de  1"  état 
avant  le  numéro,  avec  marge  :  52  fr. 

L'.4ne  entre  deux  moulons.  Epreuve  4c 
!<"■  étal  avant  le  numéro  et  avec  marge  ; 
106  fr. 

Portrait  de  Jean  de  Vos,  poète  hollandais. 
Epreuve  avec  les  quatre  vers  dans  la  mu- 
ge :  32  fr. 

Les  quatre  moutons.  Les  quatre  mo/.i  i- 
gnes.  Le  Goujat  et  les  deux  ânes.  Les  va- 
ches, le  taureau  et  le  veau.  Quatre  épreuves 
avec  les  numéros  :  110  fr. 

L'Ane  entre  les  deux  moulons.  Epreuve 
de  l""-  état  :  135  fr. 

1849.  —  Brisart,  G.wd,  10  décembre.  — 
L'œnvre  de  Karel  Du  Jardin,  en  cinquante- 
deux  estampes  sur  grand  papier,  reliées  en 
un  volume  iix-folio  :  401  fr. 

18.50.  —  Baron  C,  27  mars.  —  Suite  de 
cinquante  et  une  pièces  de  l'œuvre  de  Du 
Jardin.  Epreuves  de  2^  état  :  32  fr. 

1855.  —  Van  den  Zandë.  —  Le  Champ  de  Ba- 
tadle.  Epreuve  «le  1='  état  :  69  fr. 

Les  deux  chevaux  près  de  la  charrue. 
Epreuve  de  l"  état  :  59  fr. 

Fontaine  servant  de  frontispice.  Epreuve 
de  l"  éat,  avant  le  numéro  1,  et  avant  le 
nom  du  maître  et  divers  travaux  :  3  fr. 

La  vache  et  le  veau.  Epreuve  de  l''"'  état 
avant  le  numéro  3  :  55  fr. 

Les  chiens  de  chasse.  Epreuve  de  l''''  état, 
non  décrit,  avant  le  numéro  et  avant  que 
la  morsure  de  l'étau,  prés  de  la  callebassp 
n'ait  été  effacée  ;  le  trait  carré  n'est  pas 
raccordé  à  la  pointe  sèche  :  56  fr. 

Les  trois  Cochons  couchés  devant  fèlabic 
Epreuve  avec  le  numéro  :  1  fr.  25. 

Les  Deux  hommes  et  la  pierre  dans  l'eau. 
Epreuve  de  1"  état  avant  le  numéro  :  53  fr. 

L'liomm.e  qui  se  chausse.  Epreuve  de  1'' 
état  avant  le  numéro  :  35  fr. 

L'Ane  entre  deux  moutons.  Epreuve  avant 
la  planche  diminuée  de  hauteur  :  1  fr.  50. 

Le  Mouton  couché.  Epreuve  de  l'"'  état, 
avant  le  numéro  :  40  fr. 

Le  Mouton  et  les  m.ourhes.  Epreuve  de 
l"  état  avant  le  numéro  :  43  fr. 

18.56.  —  H.  DE  Lassalle.  —  Les  Miiletri. 
Epreuve  de  !•"•  état,  avant  qu'on  ait  fait  dis- 
paraître de  légers  travaux  à  la  pointe  sè- 
che  :  199  fr. 

Les  Trois  cochons  couchés  devant  l'étnble. 
Epreuve  de  l"  état  avant  le  numéro  :  85  fr. 


Le  Mulet  au.v  cloclieltes.  Epreuve  de  l'''' 
état  :  199  fr. 

L'Ane  entre  deux  moutons.  Epreuve  tirée 
avant  que  le  ciel  ait  été  raccordé  à  la  poin- 
te sèche  :  51  fr. 

1859.  —  Vente  X...  Leblanc,  24  février.  — 
f.es  Deux  chevaux.  Epreuve  de  1"'  état  : 
80  fr. 

18G1.  —  \ENTE  X...  PAR  ROCHOUX,  18  février. 
—  Le  Mulet  aux  clochettes.  Epreuve  de  1" 
état  ;  116  fr. 

18G1.  —  L.UARRlETTE.  —  Le  Berger  derrière 
l'arbre  :  14  fr. 

Le  Champ  de  bataille.  Epreuve  de  l""-  état  : 
49  fr. 

Les  vaclies.  le  taureau   et  le   veau  :  1  fr. 

Titre  de  l'œuvre  et  paijsages;  estampe  : 
1   fr. 

1861.  —  Van  O.S.  —  Les  deux  chevaux. 
Epreuve  de  1'"'  état  :  54  fr. 

1862.  —  Sl.MON.  —  Suite  de  clruiuante  et 
u.ne  pièces  composant  l  œuvre  de  Du  Jardin. 
Epreuves  de  2«  état  :  65  fr 

Les  Deux  chevaux  près  de  la  charrue, 
Epreuve  de  1*''  état  avant  le  n"  25  :  50  fr. 

Les  Deux  chevau.v.  Epreuve  de  l"  état 
avant  le  n»  4  :  26  fr. 

Le  Paysage  aux  deux  chèvres.  Epreuve 
de  V"'  état  avant  le  n"  47. 

Le  Charriât  devant  l'auberge.  Epreuve  de 
!<"■  état  avant  le  numéro  50.  Les  deux  piè- 
ces :  1'.  fr. 

r.e  Bœuf  debout  et  le  veau  couché.  Epreu- 
ve de  l"  état  :  121  fr. 

1X62.  —  JouRDAN.  —  Les  Deux  ânes.  Epreu- 
ve de  !<"■  état  :  40  fr. 

l.'Ane  entre  les  deu.r  moutons.  Epreuve  de 
1"  état   :  155  fr. 

1SG2.  —  MOLA.?SE.  —  Le  Champ  de  bulaille. 
Epreuve  de  l""-  état  :  41  fr. 

Les  Deux  chevaux  près  de  la  charrue 
Epreuve  de  1«'  état  :  50  fr. 

1864.  —  Vente  X...  par  Rochoux,  7  mars.  — 
Les  chiens  couchés.  Epreuve  de  1"'  état  : 

29  fr. 

tSOi.  —  BRt'NYNCKX.  —  L'Ane  entre  les 
deux  moulons.  Epretive  de  1"  état  :  170  fr. 

1865.  —  \A'ELLESLEY,  Londres,  18  février.  — 
r.e  Bd'uf  et  l'âne.  Epreuve  de  1""'  état  : 
100  fr. 

La  Bergère  parlant  à  son  chien.  Epreuve 
de  1"  état  :  131  fr. 

Les  Vaches,  le  taureau  et  le  veau.  Epreu- 
ve de  1"  état  :  184  fr. 

Les  Deux  chevaux  près  de  la  charrue. 
Epreuve  de  1"'  état  :  131  fr. 

Portrait  de  Vos,  poète  hollandais.  Epreu- 
ve de  2"  état  :  7  fr.  70. 

Le  Bœuf  debout  et  le  veau  couché.  Epreu- 
ve de  l"  état  :  157  fr  50. 
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Le  Champ  de  bataille.  Epreuve  de  l"  étal  : 
105  h\ 

18GÔ.  —  DRUnULIN,  LuNDHLS.  —  L'Allé  entre 
les  dei/.r  inmitnii.i.  F.iireiive  de  l'"'  état  : 
84  fr. 

Les  Deii.v  chevaux.  Epreuve  de  1-''  étal  : 
78  fr. 

1865.  —  C.WIBICRLVN.  —  Portrait  de  Vus,  po- 
ète hollandais.  Epreuve  de  2<-  état,  avec  la 
lettre  ;  5  fr.  50. 

Les  Deu.v  chcvaii.e  auprès  de  la  etiarrue. 
Epreuve  de  1'''  état  :  32  fr. 

Cinr/uante-trois  pièces  dont  rict/.r  doubles, 
de  l'œuvre  du  Mailre.  Epreuves  de  2»  état  : 
18  fr.  50. 

Les  Cliiens.  Epreuve  de  1''''  état,  elle  est 
taeliée  d'huile  en  plusieurs  endruits  :  2(i  fr. 

Les  ncn.i:  ânes.  Epreuve  de  !<"■  étal.  a\aiit 
le  nutnéro,  le  coin  gauche  niféneur  est  res- 
tauré :  15  Ir. 

La  Cllèere  et  les  deux  ninuluiis.  I^es  Trois 
cochons  CoueliiS  dcrant  iélable.  Epreuves 
de  1»'  état  :  25  fr. 

Le  llourij  à  la  inonlaijne.  Epreuve  de  l'-'' 
état  avant  le  numéro,  mais  mal  conservé  : 
S  fr. 

Les  Deux  hommes  et  la  jiierre  dans  l'eau. 
Epreuve  de  l'"'  état,  avant  le  numéro,  avec 
marge   :  20  fr. 

Le  Berger  derrière  l'arbre.  Epreuve  de  l'"' 
état,  avant  le  numéro,  l'extrémité  du  coin 
gaucHie  est  restaurée  :  115  fr. 

Le  Mulet  aux  clochettes.  Epreuve  de  l""" 
état,  avant  le  numéro:  elle  a  une  restaina- 
tion  à  la  gauche  du  bas  :  21  fr. 

Le  Troupeau  de  moutons  et  eherres. 
Epreuve  de  1"  état  avant  le  numéro,  mais 
manquant  de  conservation  :  12  fr. 

Les  Vaches,  le  taureau,  le  rean.  Epreuve 
de  1^''  état  avant  le  numéro  :  .52  fr. 

Les  Deux  moutons.  Epreuve  île  1"''  état 
avant  le  numéro  :  C  fr. 

1865.  —  Despf.ret.  —  Qunrante-deu.r  pièces 
de  l'œuvre  de  Karel  Du  Jardin  :  7  fr.  50. 

18G6.  —  De  Janzé.  —  Les  Chiens   couchés. 
Epreuve  de  li^'  état  :  85  tr. 
Les  Deux  ânes.  Epreuve  de  1"  état  :  (15  fr 

1866.  —  Marquis  B.  de  Floremce.  —  ^uite 
de  cinquante  et  une  pièces,  composant  l'on- 
vre  de  Du  Jardin.  Epreuve  de  2"  état  :  52  fr. 

1806.    —    DRUGUt,IN,    LONPRES.    —    tc.s    Dcux 

chevaux.  Epreuve  de  1"  état  :  78  fr.  50. 

1867.  —  Comte  de  Vienne.  —  Les  Vaches,  le 
taureau,  le  veaii.  Epreuve  avant  le  numé- 
ro :  99  fr. 

Le  Troupeau  et  les  deux  eherres.  Epreu- 
ve avant  le  numéro  :  155  fr. 

1867.  —  Vente  X...  par  Ci,f:ment,  25  mars.  — 
Les  Mulets.  Epreuve  de  1«'  état  :  260  fr. 

1872.  —  Vente  du  Soleil,  18  janvier.  —  Les 


Trois     cochons     coucltés   devant     l'ctable 
38   fr. 

Le  Cliamp  de  bataillle  :  14U  fr. 

1873.  —  J.  Giuuux.  —  .iiiimaux,  bestiaux 
diuers,  paysage.  Quarante-six  pièces  à  l'eau- 
forte  :  l'i  fr. 

187.5.  —  GuiciiAiiDUT.  —  Lu  ]ache  et  le 
eeau.  Epreuve  avant  le  numéro  :  .59  fr. 

Lii  même  estampe.  Epreuve  du  même 
état   :  15  tr. 

Les  Deux  ânes.  Epreuve  du  1'"''  état,  avant 
le  numéro  :  39  fr. 

La  Chèvre  el  les  deux  nnjutons.  Deux 
épreuves  du  1"  état  :  5  fr. 

Li's  Deux  hommes  et  la  pierre  dans  l'eau. 
L'Homme  gui  se  chausse.  Le  Temple  en  rui- 
ne. Trois  pièces.  Epreuves  du  1<=''  état,  avant 
le  numéro  :  25  fr. 

Les  Deu.i:  cochons.  Epreuve  du  1""'  état, 
avant  le  numéro  :  43  fr. 

Le  Goujat  et  les  deu.c  dues.  Epreuve  du 
I'"'  état  avant  le  numéro  ;  51  fr. 

Le  Bœuf  debout  et  le  venu  couché.  Epreu- 
ve (lu  1'"'  état  avant  le  inmiéro  :  201  fr. 

Le  .Mulet  au.v  clochettes.  Epreuve  de  1'"'' 
clal  avant  le  numéro,  petite  marge  :  131  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avant  le  nu- 
méro  :  20  fr. 

La  l'agsanne  dans  l'eau.  Lt'  Champ  de 
bataille.  L'.-ine  entre  les  deux  moutons. 
Trois  pièces.  Epreuves  du  l"''  état  avant  le 
numéro   :  51   fr. 

Les  Eludes  de  tètes.  F-iireuve  du  !<"'  état 
avant  le  iiunicro  et  avant  les  angles  arron- 
dis  :   11   fr. 

Les  Deux  moutons.  Le  Cliien  et  le  Chat. 
Le  Petit  paysage  aux  deux  chèvres.  —  Les 
i-hèvres  sur  le  rivage.  —  Le  Cheval  de  Som- 
me. —  Le  Charriât  devant  l'auberge.  Six 
pièces.  Epreuves  du  f"'  état  avant  le  numé- 
ro :  56  fr. 

l'iirtrait  de  de  Vos.  poète  hollandais. 
Ejireuve  avec  marge   :  20  fr. 

Qnatiirze     pièces,     anciennes     épreuves 
10  tr. 

L'(Pin  re  de  Karel  du  Jardin  en  cinquante 
et   une   pièces,   anciennes   épreuves   :   92   fr. 

Le  même  œuvre  :  17  fr. 

1877.  —  F.  DlDoT.  —  Le  Troupeau  de  mou- 
tiois  et  lie  chèvres.  Epreuve  de  l'"''  état  avant 
le   numéro   :  G5   fr. 

l^y.'i.  —  Galichon.  —  Les  Chiens  de  chasse. 
Epreuve  de  l"'  état,  avant  les  numéros  : 
70    fr. 

J.a  Paysanne  dans  l'eau.  Epreuve  avant 
le  numéro  :  40  fr. 

1898  .  —  \'ente  X...,  mai.  —  Le  Retour  du 
marché.  Le  Marèchal-ferrant.  Deux  pen- 
dants  :  200  fr. 
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JARDINIER,  Clauds-Donat,  gra- 
vt'Lii'  Irauçjais,  ue  à  l'uris  t;ii  1/^5, 
luorl  fil  X/7^. 

Estampes   : 

1771.  —  Vente  X...,  16  décembre.  —  Soldats 
juuanl  aux  caries,  d  aprcs  ValeiiUn.  Epreu- 
ve grand  in-folio,  en  largeur,  avant  la  let 
tre  :  b  fr. 

1805.  —  Sai.nt-Yves.  —  Le  Génie  de  la  Gloi- 
re et  de  l'Honneur,  d'après  Annibal  Carra- 
che.  Le  Silence  et  la  Tricoleuse  endormie, 
dapres  Greuze.  Trois  estampes  avant  la  let 
tre  :  3û  Ir. 

1833.  —  Comtesse  d'Ensiedf.l.  —  Le  Génie 
de  la  Gloire  et  de  l'Honneur,  fl'aprts  Carra 
elle.  Epreuve  grand  in-folio  :  l'J  fr.  50. 

1877.  —  Behacue.  —  La  Tricoteuse  endor 
mie,  d'après  Greuze.  Epreuve  avant  toutes 
lettres,  mais  non  terminée  :  230  fr. 

La  même  estampe,  du  même  état,  mais 
terminée  et  à  toute  marge  :  2'JU  fr. 

1877.  —  F.  DiDJT.  —  La  même  estampe 
Epreuve  à  grandes  marges  :  30  fr. 

1878.  —  ROTH.  —  La  même  estampe.  Epreu 
ve  avant  toute  lettre  :  72  ir. 

1881.  —  MailaiND.  —  La  même  estafpe. 
Epreuve  avec  la  lettre  :  11  fr. 

1881.  —  Berthier.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  avec  la  lettre,  à  toute  marge  :  2J  fr 

1890.  —  Destailleur.  —  La  même  estampe 
Epreuve  avec  la  lettre  et  à  grande  marge  ; 
61   fr. 

18!)1.  —  Bayard.  —  La  mêvie  e&tampe. 
Epreuve  avant  toutes  lettres,  seulement  les 
noms  des  artistes  à  la  pointe  :  160  fr. 

La  même  estampe,  avec  la  lettre  et  à  tou 
te  marge  ;  55  fr. 

JAUREGUI  D'AGUILAR,  luin- 
lr("  (_'.s|iayii()l  de  la  |  rrinièrc  inoilic 
du  XVlll'  siècle.  —  l'uilrail. 


1843.  —  Agl'adû. 


Portrait  :  200  fr. 


JARINSKI.  Félix.  e;ravcur  fran- 
çais cmitciiiixHaiu.  né  en  Pold^iie  en 

1862. 

Estampes    : 

1897.  —  De  CONCOURT  —  La  Bête  à  bon 
Dieu,  d'après  Stéwens.  Epreuve  d'artiste  sur 
parchemin.  La  Dame  rose,  d'après  Stéwens 
Epreuve  d'artiste.  Les  deux  estampes  :  35  fr. 

JAZET.  Eugène,  graveur  français, 
né  à  i'aris  en  181."),  niorl  en  1856. 

Estampes    : 
1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  Le  Jugement 
dernier,  d'après  Gué  :  60  fr. 
tes   Enfants   d'Edouard   sfparés    de    leur 


mère,  d'après  N.  Gosse.  Epreuve  grand  in- 
folicr  en  largeur  :  60  fr. 

Pierre  le  Grand  sauvé  par  sa  mère,  d'a- 
près Steuben.  Epreuve  grand  in-folio  en 
largeur  :  60  fr. 

Les  Derniers  moments  de  la  reine  Elisa- 
beth, d'après  Paul  Delaroche.  Epreuve 
grand  in-folio  :  .55  fr. 


JAZET,  Jean-Pierre-Marie, 


]'; 


ins   en 


■ra- 

17.^8, 


veur    liaiiçais,    ne 
mort  en  1^  71. 

Estampes  : 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  La  Présenta- 
tion au  temple,  d'après  Blondel.  Epreuve 
grand  in-folio  en  largeur  :  60  fr. 

Esméralda  caressant  sa  chèvre,  d'après 
Steuben.  Epreuve  grand  in-folio  en  largeur  : 
20  fr. 

Antoine  et  Cléopdtre,  d'après  Martin. 
Epreuve  grand  in-folio  en  largeur  :  55  fr. 

Combat  entre  des  dragons  du  Pape  et  des 
voleurs,  d'après  H.  Veriiet.  Epreuve  grand 
in  folio  en  largeur  :  60  fr. 

La  Confession  du  brigand,  d'après  H.  Ver- 
net.  Epreuve  grand  in-folio  en  largeur  ; 
60   fr. 

1S61.  —  Lajariette.  —  Le  Passage  du  pont 
d'Arcole,  d'après  H.  Vernet.  Epreuve  grand 
in-folio  en  largeur  :  8  fr. 

Le  Général  Ciary  chargeant  des  cosaques, 
d'après  H.  Vernet  :  3fr. 

L'Atelier  d'Horace  Vernet,  d'après  H.  Ver- 
net  :  6  fr.  50. 

1885.  —  EssiNGH.  —  Le  Passage  du  pont 
d'Arcole  :  2  fr. 

Don  Quichotte  et  le  chevalier  au  miroir, 
d'après  Schall.  Epreuve  in-folio  en  largeur  : 
8   fr. 

1873.  —  GiGoux.  —  Portrait  du  peintre  Da- 
vid. Epreuve  avant  la  lettre  :  1  fr 

1877.  —  Beh.\gue.  —  La  Promenade  au 
jardin  Furc,  d'après  J.  J.  de  B.  Epreuve 
avec  la  lettre  toute  marge  :  260  fr. 

1881.  —  MuHi.BACHER.  —  La  même  estam- 
pe, avec  la  letttre  :  305  fr. 

18S7.  —  .\UBiN.  —  La  même  estampe. 
avec  la  lettre  :  300  fr. 

1888.  —  Marcelin.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  coloriée  :  2(10  fr. 

1S89.  —  Decloux.  —  La  même  estampe,  du 
même  état  :  420  fr. 

1890.  —  Destailleur.  —  La  même  estampe, 
du  même  état  :  250  fr. 

1891.  —  KiNNEN.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  avec  grande  marge  :  310  fr. 

1894.  —  Vente  X...,  17  mai.  —  La  même  es- 
tampe. Epreuve  coloriée  ;  155  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  21  décembre.  —  La  mê- 
me estampe,  du  môme  état  :  195  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  10  janvier.  —  Le  Départ 
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pour  la  chai^se.  La  Chasfc.  L'Hallali.  Lu 
Halte  au  retour.  Suite  de  quati'o  estainpi-'S, 
li'apres  Carie  Véniel.  Epreuves  yraml  iii-ln 
liu,  eu  largeur,  avec  marges  :  8i  l'r. 

Le  Départ  du  chasseur.  Le  Chasseur  a  l'ai- 
fut.  Le  Chasseur  au  tir.  Le  Helour  du  chas 
sear.  Suite  de  quatre  estampes,  d'après  Car 
le  Véniel.  Epreuves  grand  in-fnliu  eu  lar 
geur,  à  toutes  marges  :  Ou  fr. 

Le  Départ.  La  Course.  Deux  estampes  tai 
saut   iiendaut,   d'après  Carie  Vernet.   Epreu- 
ves à  toutes  marges  :  67  fr. 

r^'Entree  a  Véeurie.  i:intùrieur  de  l'écu- 
rie. Le  Palefrenier  surreillarti.  La  Sortie  de 
l'écurie.  Suite  de  quatre  estampes,  d'aprea 
Carie  Vernet.  Epreuves  avec  marges  :  98  fr. 

Les  l'réparatlfs  de  la  course.  Les  Suites 
de  la  course.  Deux  estampe.s  faisant  |ieii- 
dant,  d'après  Carie  Vernet   :  7;?  fr. 

18',)7.  —  Baro.N  .t.  Pichun.  —  La  l'iui/e  {sic) 
d'oraije  ou  le  dcsarjrémenl  de  diuer  eu 
plein  air.  Epreuve  de  la  première  plaiiclic, 
avant  toutes  lettres,  imprimée  en  noir.  La 
même  estampe,  de  la  deuxième  planche,  en 
couleurs.  Les  deux  pièces   :  40  fr. 

181)9.  —  MÈNE.  —  Les  .idieu.v  de  l'ontaiue- 
bleau.  Epreuve  avant  la  lettre,  les  noms  des 
artistes  tracés  à  la  pointe  :  5.3  fr. 

Le  Départ  pour  la  chasse.  La  Chasse 
L'Hallali.  Le  Lietour  de  la  chasse.  Snile  de 
quatre  estampes,  d'après  Carie  Veriiol  : 
SO   fr. 

Le  Dépnit  du  chasseur.  Le  Cliassioir  ù 
l'affût.  Le  Chasseur  au  tir.  Le  lietour  du 
chassi-ur.  Suite  de  quatre  estampes,  d'après 
Carie  \'ernet  :  103  fr. 

Le  .lockeij  montant  à  cheval.  Le  Clieval 
de  course  au  moment  du  départ.  Le  Jockey 
dépassant  son  adversaire.  La  Course  au 
premier  tournant.  Suite  de  quatre  estam- 
pes, in  f' .lie,  d'après  Carie  'V'ernet  :  90  fr. 

Les  Préparatifs  d'une  course.  Le  Départ 
La  Course.  Les  Suites  d'une  cuiirsc.  Suite 
de  quatre  estampes,  d'après  Carie  Vernet  : 
100   fr. 

189;i.  —  Vente  X...,  28  février.  —  La  Pro- 
menade au  jardin  Turc,  d'après  J..7.  de  B 
Epreuve  en  couleur  :  555  fr. 

Le  Chwiseur  au.  tir,  d'après  C.  Vernet. 
Epreuve  gravée  h  la  manière  noire  :  31  fr, 

JEAN    à  Paris,  chez). 

1881.  —  MrHiB^CHEn.  —  La  Promenade  a 
dessein,  dans  le  foyer  de  la  rue  Unntausier. 
Kstampe  coloriée.  Epreuve  avec  la  lettre  : 
103   fr. 

JEANNIN,  Georges,  prinli-i'  iVnii- 
cnis  (■(iiilrinixii'ain. —  Nnliirc  iiKirli"; 
Fleurs;  Fruits. 

1.S79.  —  VE.NTE  X...  —  Bouquet  de  fleurs  : 
1.^50  fr. 


1S83.  —  BORNJCHK.  —  Salure  morte  :  Oran- 
(/es  et  citrons  :  240  fr. 

I''leurs  et  Fruits  :  200  fr. 

Fleurs  et  Fruits  ;  autre  composition  (]ue 
le  précédent  :  130  fr. 

1884.  —  Dus.soL.  —  Le  Calcau  de  Savoie  . 
570  fr. 

(  <oheille  de  fleurs  :  38(1  fr. 

Fleurs  et  Fruits  :  400  fr. 

Pèches  et  Raisins  :  75  fr. 

1891.  —  D'.4y.  —  Fleurs  rouyes  :  080  fi-. 

Fleurs  Jaunes  :  680  fr. 

1891.  —  COURNERIÈS.  —  llranclie  d'oran;ier  : 
130  fr. 

1890.  —  GÉRARD.  —  lilaieuls  sur  jiird  : 
250  fr. 

1808.  —  X'ENTE  X...,  19  de(  enibre.  —  liou- 
(]uet  de  roses  :  107  fr. 

1900.  —  \ENTE  X...,  22  février.  —  Oranyes 
et  Citrons  :  200  fr. 

JEANNIOT,  Georges,  i;r;ivrur  ri 
(Icssiiintciir     ri'nii(;;iis     (•(inlriiiporniii, 

Ur    ■,\    (  icllèxc 

Dessins  et  Estampes  : 

is'j.5.  —  Vente  X...,  25  avril.  —  La  Charye 
lies  cuirassiers  à  Waterloo.  Dessin  :  00  fr. 

Le  Grand  bouryeois.  Dessin  :  52  fr. 

1897.  —  De  Goncourt.  —  Tramway  de  ban- 
lieue. —  Elude  de  pêcheurs.  —  Une  petite 
fille.  —  .iu.c  Halles.  Quatre  estampes. 
Epreuves  d'.-Xrtiste  :  36  fr. 

Suite  einujdete  de  di.r  estampes  et  d'un 
piirtrait  sur  japon  avec  remarque  pour  l'il- 
lustration de  l'ouvrage  «  La  fille  d'Elisa  »  : 
29  fr. 

JEANNIOT,    Pierre-Alexandre. 

priiilrr  Iruiicuis,  m''  ù  ('.liuiii|iliU(' 
(Ihuilc-Saônë)  en  iS-iCi.  —  llisloire; 
Portrait  ;  Paysage. 

1882.  —  Vente  X...  —  Les  Réservistes  : 
3.000  fr. 

JEANNOT,  J..  peiiilre  français 
coiiteuiiiorain. —  l'aysagc;  .\(|uarelle. 

LS^s.  —  Vente  O.  de  penne.  —  Paysage;  Fo- 
rêt de  Fontainebleau  :  200  fr. 

JEANRON.  Philippe-Auguste, 

|teintre  et  dessinateur  IVnii(;ais,  m'-  à 
Pxiulogne-snr-Mer  en  JSO'.),  niorl  en 
1S77.  —  Histoire  ;  Cienre  ;  l'orli-aii. 

1882.  —  Gir.oux.  —  Un  homme  coiffé  d'un 
large  chapeau,  assis  devant  une  maison. 
Dessin  à  la  plume  :  10  fr. 
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JEAURAT.  Edme,  graveur  et  des- 
siiiali'ur  liMnijais,  né  à  l'aris  en  IG?"?. 
mort  l'ii  173cS. 

Dessins  : 

1897.  —  Ue  GoxcoiRT.  —  In  homme  cl 
une  fenimc  du  pniple  dansant.  Dessin  sur 
papier  lileu,  à  la  pierre  d'Italie,  rehausso 
de  craie  :  520  fr. 

Trois  femmes  des  Halles,  faisant  les  cor- 
nes. Dessin  sur  papier  bleu,  à  la  pierrn 
d'Italie,  rehaussé  de  craie  :  195  fr. 

Un  homme  attelé  au  brancard  d'une  char 
rette.  Dessin  sur  papier  gris,  à  la  pierre 
d'Italie,  rehaussé  de  craie  :  105  fr. 

Vne  femme  assise  dans  un  fauteuil,  un 
sac  au  bras.  Dessin  sur  papier  jaunâtre,  à 
la  pierre  d'Italie,  rehaussé  de  craie  :  305  fr. 

f.e  malade.  Un  malade,  assis  à  une  table, 
a  prés  de  lui  son  laquais  appuyé  au  dos  de 
sa  chaise  et  une  fille  de  chambre  qui  tient 
une  seringue  à  la  rnain.  Dessin  sur  papier 
bleu,  à  la  pierre  d'Italie,  rehaussé  de  craie  : 
530  fr. 

1898.  —  Vente  G...  et  t...,  31  janvier.  — 
Elude  (le  trois  têtes.  Dessin  à  la  pierre 
noire,  rehaussé  île  blanc   (16-27)   :  21  fr. 

Estampes   : 

1779.  —  JouLLAlN.  —  Pierrot  content,  d'a- 
près Watteau.  Cinq  épreuves  :  30  fr. 

1793.  —  Br.wdes,  LEiPZifi.  —  Moïse  sauvé 
des  eau.v,  d'après  Paul  Verenèse.  Epreuve 
grand  in  folio,  en  largeur  :  6  fr. 

Le  Bcpos  en  Egypte,  d'après  F.  Mola. 
Epreuve  grand  in-folio,  en  largeur  :  6  fr. 

1820.  —  Comte  Potoski.  —  Un  lot  de  cin- 
quante-sept estampes,  de  sujets  divers  et 
d'après  différents  maîtres  :  8  fr. 

1833.  —  Comtesse  n'EiNsiEDEL.  —  Le 
Triomphe  de  Mardochce,  d'après  Sébastien 
Le  Clerc,  fils.  Epreuve  grand  in-folio,  en 
largeur  :  6  fr. 

Pierrot  content,  d'après  Watteau.  Epreu- 
ve grand  in-folio,  en  largeur  :  4  fr. 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  La  même  es- 
tampe. Epreuve  avec  l'adresse  du  graveur  : 
19  fr. 

1856.  —  His  DE  Lassali.e.  —  Nymphes  au 
bain,  d'après  N.  Poussin.  Epreuve  in-folio  : 
4  fr.  50. 

1857.  —  Thyssen.  —  Histoire  de  la  vie  de 
Saint-Vincent  de  Paul.  Suite  de  huit  estam- 
pes, d'après  différents  maîtres  :  12  fr. 

1858.  —  Vente  X...,  6  décembre.  —  Lu  pla- 
ce des  Halles.  —  La  place  Maubert.  Les 
deux  estampes,  d'après  Etienne  Jeaurat  : 
9  fr.  .">0. 

1861.  —  Lajariette.  —  L'Huître  et  les 
plaideurs,  d'après  Etienne  Jeaurat  :  3  fr. 

1865.  —  CAMBERI.YN.  —  Portrait  de  Nicolas 
Vleughels,  peintre,  d'après  A.  Pesne.  Epreu- 


ve de  1°''  état,  avec  l'adresse  du  graveur  : 
2  fr.  50. 

1873.  —  GiGOUX.  —  Pierrot  content,  d'a- 
près Watteau.  Epreuve  avec  marge  :  10  fr. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Vleughél  {Nicolas), 
peintre.  Epreuve  du  l""'  état  avant  lettre  et 
avant  les  armes,  et  une  épreuve  du  2"  état: 
les  deux  :  13  fr. 

Le  Roman  Comique  de  Scaron.  —  Douze 
pièces  dont  une  avant  la  lettre,  d'après  Pa- 
ter. Estampes  :  21  fr. 

Pierrot  content,  d'après  Watteau.  Epreu- 
ve avec  grande  marge  :  26  fr 

1878.  —  ROTH.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  à  toute  marge  :  41  fr. 

1897.  —  De  Goncourt.  —  La  même  estam- 
pe. Epreuve  avec  marge  :  20  fr. 

JEAURAT,  Etienne,  |ieintre  fran- 
çais, iir  à  l'aris  en  1099,  mort,  en 
i7'S9.  —  Histoire;  Genre;  Portrait. 

1767.  —  De  Juluenne.  —  Sophonisbe  te- 
nant la  coupe  empoisonnée  que  lui  a  ap- 
portée Massinissa  (19  pouces-24  p.)   :  200  fr. 

Une  foire  de  campagne  (22  pouces-39  p.)  : 
186  fr. 

Marchandes  de  poissons  et  de  légumes  à 
lu  place  Maubert  (20  pouces-23  p.  6  lig.)  : 
240  fr. 

Le  Brouet  de  la  mariée  (21  pouces  6  li- 
gnes-39  p.)  :  272  fr. 

1855.  —  Deverre.  —  /.('  mari  jalou.v  : 
165  fr. 

Le  Billet  dou.i:  :  500  fr. 

1868.  —  Horsin-Deon.  —  Un  diner  chez 
Van-Loo  (50-57)  ;  670  fr. 

(')!  déjevner  chez  Coysevo.v  (50-57)  :670fr. 
670  fr. 

1808.  —  Vente  X...,  5  rlécemlire.  —  Les  por- 
teurs d^eaa  chez  le  Beceucur  (85-95)  : 
290  fr. 

1874.  _  Fau.  —  Piron,  Collet  et  Vadé  : 
800  fr. 

1881.  —  De  Beurnonville.  —  La  fin  d'un 
repas  (120-110)   :  680  fr. 

L'Etudiant  (62-47)  :  395  fr. 

1885.  —  Comte  de  i.a  Beraudière.  —  L'Au- 
berge (60-67)   :  .500  fr. 

1885.  —  BlîRAT.  —  Un  Intérieur  :  1.0.50  fr. 

1856.  —  Sichel.  —  La  noce  de  village 
(58-106)   :  1.300  fr. 

La  marchande  de  légumes.  —  La  mar- 
chande de  fritures.  Ensemble  :  820  fr. 

1887.  —  De  Salverte.  —  Deu.x  portraits 
d'enfants  (102-73).  Ensemble  :  1.600  fr. 

1S88  _  Gasqi'et.  —  Portrait  de  jeune  fem- 
me tenant  un  perroquet  (127-96)  :  450  fr. 

1890.  —  May.  —  Portrait  de  jeune  homme 
(.'58-48)   :  400  fr. 
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1801.  —  Penon.  —  Portrait  de  graiidr  ilaiiir 
en  travesti  (7'J-G:!)   :  2.200  fi\ 

1M91.  —  \KNTE  \....  1  juin.  --  L'Oiscdii  mis 
en  (■</(/('.  —  L'Offrande  du  lierrier.  Eiiscni- 
lile  :  2..%0  fr. 

18!ii,  —  liAinuT,  Dijon,  —  tue  leçun  C.V.)- 
47)    :  60  fr. 

1897.  —  MARQUISE  uij  Fi.essis-Bei.lièri:.  — 
L'Intérieur  d'anc  sacristie   (2.')-l!))    :  240  fr. 

1897.  —  Vente  X...,  8  mai.  —  Le  Charln- 
lan    (30-41)    :  500   fr. 

1898.  —  De  Bondy.  —  Le  Trictrae.  —  La 
J.eeon  de  miisitjac.  —  La  Collation.  Trois 
dessus  de  portes  (112-165).  Ensemble  : 
4..'Î50  fr. 

1S98.  —  Vente  X...,  19  mars.  —  La  mar- 
rltande  de  légumes.  —  Le  L>é jeûner  du 
chasseur.  Ensemble   :  9"/»  fr. 

1899.  —  Vente  X...  lo  février.  —  \  illinieois 
réunis  devant  une  auberge  :  l.")0  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  12  décembre.  —  Sous  lu 
tonnelle  :  le  (jouter  rustique  (87-69)   :2.050  fr 

r.ioO.  —  Vente  X...,  28  avril.  —  Portrait  de 
femme  :  210  fr. 

1900.  —  I  ente  X...,  14  juin.  —  Le  l'Hori 
des  Huiles   (70-90)    :  800  fr. 

Dessins   : 

17G9.  —  De  C.4YEUX.  —  Cinri  études  de  jeu- 
nes filles.  —  Une  étude  de  femme  assise. 
Dessins  à  la  santjume  et  au  rrayoïi  blanc  : 
S  fr. 

f^e  niarctiand  de  cantiiiues.  Dessin  à  la 
sanguine  et  au  crayon  blanc  :  15  fr. 

Tm  lanterne  maiiique.  Dessin  à  la  san- 
guine :  48  fr. 

177:i.  —  Lemperei^r.  —  Saint-Pierre  et 
Saint-Jean  (/uérissant  un  boHeu.r  a  la  por- 
te du  Temple.  De.ssin  :  6  fr. 

Trois  vues  des  environs  de  Home.  Dessins 
à  la  lilunie  :  6  fr. 

1823.  —  Grunling,  \'ienne.  —  Les  musi- 
ciens campagnards.  Dessin  à  la  plume,  la 
vé  en  couleur  :  12  fr.   55. 

1842.  —  ViLi^EN.WE.  —  Portrait  iTun  hor- 
loger. Dessin  au  crayon  noir  et  à  l'estompe 
(27-22)   :  22  fr. 

1860.  —  NûRBLiN.  —  Jeune  dame  assise 
dans  uji  fauteuil.  Dessin  à  la  pierre  il'Ita- 
lie,  rehaussé  de  blanc  :  12  fr. 

1875.  —  GlTCHARDOT.  —  Venus  et  l'.imour 
—  Autre  sujet  faisant  pendant.  Deux  des- 
sins de  forme  ronde,  au  crayon  noir,  re- 
haussés de  blanc,  sur  papier  bleu   :  48  fr. 

1882.  —  Gicoux.  —  Le  petit  Saroyaril. 
Dessin  au  crayon  noir,  rehaussé  de  blanc  : 
11   fr. 

1883.  —  De  h  Berm'dière.  —  Tm  joueuse 
de  \'ielle.  Dessin  aux  crayons  noir  et  blanc, 
sur  papier  bleu   (44-30)  :  G'iO  fr. 


Jeune  femme  assise:  ayant  le  coude  ap- 
puyé sur  un  meuble  et  tenant  un  éventail. 
Etude.  Dessin  aux  iray(ins  noir  et  lilanc 
(42-28)    :  32  fr. 

1886.  —  HlCHARii,  l.ioN.  --  /)(■(/.;■  fontaines 
publiques  II  l'aris.  Deux  dessins  faisant 
pendant  à  la  plume  et  au  lavis  d'encre  de 
cliine   (24-17)    :  380  fr. 

1898.  —  De  Bhyas.  —  /-(/  Leçon.  Dessin  a 
la  plume  et  à  la  sépia  (24-17)  :  70  fr. 

1898.  —  Marquis  iie  Cuennevières.  —  La 
eonvaleseence.   Dessin   (39-'i8)   :  195  fr. 

Femme  couchée  sur  un  lit  de  repos.  Des- 
sin (23-.30)   :  175  fr. 

Lu  llentelliere.  Dessin  a  la  plume  (30- 
21)    :  70  fr. 

JEAUREAT     DE     BERTRY, 

Nicolas-Henri,  pcinlir  IVniHjnis  de 
hi  sccoiulc  iiloilit'  (lu  Wlll''  sirclc. 
—  (icurc  ;  Siijct.s  !j;racicu.\  ;  Naiurc 
iiKirIc. 

1877.  —  VE.NTE  J.   V...,   19  mars.  —  /,(/   lai- 
tière   :    1.600    fr. 
La  rnaretiande  d'irufs  :  460  fr. 

JEGHER.  Christophe,  ornveur 
nllciiuiii(l.  111'  ù  l:i  lin  ihi  X\  !"  sirclc, 
luorl  \rr.s   1(')()0.   Ii';\\iiiliail   à  i\ii\er.s. 

17.53.  —  CoYPEL.  —  (juaire  sujets  d'his- 
toire religieuse,  d'après  Rubens.  Epreuves 
en  clair-olisiur  :  6  fr. 

Estampes    : 

1764.  —  SiRliJACOB.  —  Sérénade  de  famille. 
Estampe  en  deux  pièces  :  46  fr.  20. 

La.  même  estampe  :  35  fr.  70. 

Hercule  assomniant  rueus.  Epreuve  en 
taille  de  bois  :  8  fr.   40. 

1793.  —  Brandès.  Leipzig.  —  Suzanne  sur- 
prise par  les  vieillards,  d'après  Rubens. 
Epreuve  de  2»  état  :  30  fr. 

Le  Repos  en  HgiJiile,  d'après  Rubens. 
ICpreuve  de  1"''  état   :  35  fr. 

Jé^iis-Christ  tenté  dans  le  désert,  d'après 
Rubens.  Epreuve  de  1"  état  :  20  fr. 

Le  couronnement  de  la  Vierge,  d'après 
Rubens.   Epreuve   de   V   état   :  23  fr. 

Hercule  cilerminanl  lu  fureur  et  la  dis- 
corde, d'après  Rubens.  I-:prenve  de  l"  état  : 
22  fr. 

Silène  ivre,  soutenu  jiar  un  salgre  et  un 
Faune,  d'après  Rubens.  Epreuve  de  l'"' 
état  :  15  fr. 

1798.  —  Frmenholz.  Niirembero.  —  Su- 
zanne surprise  par  les  vieillards,  d'après 
Rubens.  Epreuve  de  l""'  état  :  15  fr. 

Le  Repos  en.  Egypte.  Epreuve  de  1" 
état  ;  24  fr. 

Portrait      d'homme,      présumé      relui      du 
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frère  de  Rubens,  en  buste,  d'après  Rubens. 
Epreuve  de  1"  état  :  7  fr. 

179'J.  —  lîASAN,  PÈRE.  —  Hercule  ej;termi- 
nant  la  Fureur  et  la  Discorde,  d'après  Ru- 
liens.  Epreuve  de  l'^''  état  :  31  fr. 

1801.  —  WiNKLER,  Leipzig.  —  Suzanne  sur- 
prise par  les  vieillards,  d'après  Rubens. 
Epreuve  de  l"  état  :  7  fr. 

Le  Repos  en  Eyypte,  d'après  Rubens 
Epreuve  de  1"  état  avec  le  nom  de  Rubens  : 
12  fr. 

L'Enfant  Jésus  et  Saint-Jean  jouant  avec 
un  agneau,  d'après  Rubens.  Epreuve  de 
1^''  état,  avec  le  nom  de  Rubens  :  5  fr. 

Jésus  tenté  dans  le  désert,  d'après  Ru- 
bens. Epreuve  de  1°''  état  :  25  fr. 

Le  Couronnement  de  la  Vierge,  d'après 
Rubens.  Epreuve  de  l""'  état  :  25  fr. 

Hercule  exterminant  la  Fureur  et  la  Dis- 
corde, d'après  Rubens.  Epreuve  de  1"  état  : 
15  fr. 

Silène  ivre,  d'après  Rubens.  Epreuve  de 
1"  état  :  5  fr. 

Le  Jardin  d'Amour,  d'après  Rubens. 
Epreuve  de  1"  état  :  8  fr. 

1820.  —  COMTE  PoTosKi.  —  Une  série  de 
treize  estampes,  d'après  différents  maîtres  : 
11  fr. 

1833.  —  Comtesse  d'Einsifdel.  —  Suzanne 
surprise  par  les  vieillards,  d'après  Rubens 
Epreuve  grand   in-folio   en  largeur   :  4   fr. 

Le  Repos  en  Egypte,  d'après  Rubens. 
Epreuve  en  clair-obscur  :  7  fr. 

La  Vierge  couronnée  aux  deux,  d'après 
Rubens.  Epreuve  granrl  in-folio,  en  lar- 
geur :  8  fr. 

Combat  contre  Achetons,  d'après  Rubens 
Epreuve  grand  in-folio  :  9  fr. 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  Suzanne  sur- 
prise par  les  vieillards.  —  Le  Repos  en 
Egypte.  —  L'Enfant  Jésus  et  Saint-Jean, 
jouant  avec  un  agneau.  —  Silène  ivre.  —  Le 
Jardin  d'. Amour.  —  Portrait  d'honnrie.  Six 
estampes,  d'après  Rubens.  Epreuves  de  !<"' 
état,  avec  le  nom  de  Rubens.  Ensemble  - 
68  fr. 

18.5R.  —  His  DE  Lassai.i.e.  —  Le  Repos  en 
Egypte,  d'après  Rubens.  Epreuve  en  clair 
obscur,  doublée  :  43  fr. 

Hercule  exterminant  la  Fureur  et  la  Dis- 
corde, d'après  Rubens.  Epreuve  de  1<"'  état  : 
43  fi 

Conversation  entre  plusieurs  amants:  à 
droite,  on  voit  Rubens  près  de  sa  femme. 
Epreuve  de  1"  état  :  100  fr. 

1861.  —  Lajariette.  —  Suzanne  et  les  vieil- 
lards, d'après  Rubens.  Epreuve  de  l"'  état  : 
17  fr. 

Silène  ivre,  d'après  Rubens.  Epreuve  de 
1"  état  :  9  fr. 


1845.  —  Camberlyn.  —  Suzanne  surprise 
par  les  vieillards,  d'après  Rubens.  Epreu- 
ve de  l"  état,  avant  que  le  nom  de  Rubens 
ait  été  effacé  pour  être  remplacé  par  celui 
du  graveur,   avec  marge  :  18  fr. 

La  tentation  de  Jésus-Christ  dans  le  dé- 
sert, d'après  Rubens.  Epreuve  de  1""'  état  : 
10  fr.  50. 

Le  Repos  en  Egypte,  où  la  Sainte  Vierge 
assise  dans  un  paysage,  embrasse  l'enfant 
Jésus  endormi  sur  ses  genoux.  Epreuve 
tirée  avec  les  deux  planches  non  entière- 
ment terminées;  elle  est  retouchée  au  pin- 
ceau par  Rubens  lui-même  pour  servir  de 
modèle  au  graveur.  Exemplaire  peut-être 
unique  :  81  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  tirée  en  clair- 
obscur,  couleur  de  Ijistre,  avec  les  deux 
planches  terminées;  on  y  voit  sur  le  ter- 
rain à  gauche  les  lettres  C.  1.,  initiales  du 
graveur  :  70  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  tirée  avec  les 
deux  planches  terminées  et  portant  aussi 
les  lettres  C.  1.  :  30  fr. 

Portrait  d'homme.  Epreuve  en  clair-obs- 
cur :  20  fr. 

1877.  —  F.  DiDOT  —  Suzanne  au  bain, 
d'après  Rubens.  Epreuve  de  l*''  état  :  45  fr. 

Repos  en  Egypte,  d'après  Rubens.  Epreu- 
ve de  l'"'  état,  en  clair-obscur  :  61  fr. 

L'Enfant  Jésus  et  Saint  Jean,  d'après  Ru- 
bens. Epreuve  de  1^''  état.  —  Jésus  Christ, 
tenté  dans  le  désert,  d'après  Rubens.  Epreu- 
ve de  1"''  état.  Les  deux  :  20  fr. 

Le  Couronnement  de  la  Vierge,  d'après 
Rubens.  Epreuve  de  !«■■  état.  —  I^' Assomp- 
tion de  la  Vierge,  d'après  Rubens.  Les 
deux  :  25  fr. 

Hercule  exterminant  la  Fureur  et  la  Dis- 
corde, d'après  Rubens.  Epreuve  de  1"  état  : 
140  fr. 

Silène  ivre,  soutenu  pur  un  satyre  et  up 
Faune,  d'après  Rubens.  Epreuve  de  l^"' 
état  :  23  fr. 

Le  Jardin  d'Amour,  d'après  Rubens. 
Epreuve  de  1<"'  état  :  45  fr. 

Portrait  d'homme  [frère  de  Rubens),  d'a- 
près Rubens.  Epreuve  de  l""'  état,  en  clair- 
obscur  :  10  fr. 


JEHANNET. 


CLOUET. 


JEHNER,  J.,   t^ravciir  anf^lais  do 
la   seconde    inoilii'   du    .W'III"  sirclo. 

Estampes  : 
1778.  —  .MUSonAVE,  LONDRES.  —  Portrait  du 

Marquis  de  Tischfield,  William-Henry,  dans 

un     paysage,     d'après     Reynolds.     Epreuve 

avant  la  lettre  :  25  fr. 
1R33.  —  Comtesse  d'Einsiedei..  —  La  même 

estampe,  du  même  état  :  4  fr. 


—  (•)!   — 
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JELLAIN. 

ISG'J.  —  Marquis  Maison. 
.•lmo»r.s   ('.18-80)   :  3.000  fr. 


]'rnux   et   1rs 


JENICHEN.  Balthazar,  -iMvcnr 
l'I  iin|iriin('iir  :iII('iii;iihI  du  X  \  1  sir- 
clc.  Iravaillail  :'i   XuiciiiIm'ii;. 

1843.  —  Weioei,,  I^kiI'ZIi,,  -  f.a.  VisiDii  ilii 
duc  .iLuert  de  llavicrc.  EprOLive  iii-fulio,  en 
liauteur  :  5  fr. 

JENKINS.  Joseph-John.  |H'iiilir 
cl  (IcssiiKilciir  anglais,  ni''  ;'i  Lomlrrs 
CM  ISII. —  Scrlics  cliaiiiiir-l  l'o  :  llliis- 
ti'alitms  ;  Aqiiai'cllc 

ISGl.  —  Th.  .\i,ni:\v,  nr  Manchfstkr.  — 
L'Hhtii/re  d'un  fuldul.  .\iiuaiollp  :  3.40<i  fr. 

JENNINCK. 

177S.  —  Duc  Christun  des  Deux-Ponts.  — 
I.' Atelier   d'un     peintre.   —     L'Atelier     d'un 
sriilpteur.   Df'iix  pendants  (14  p.  21  p.).   En 
semble  :  525  fr. 

17S0.  —  M\RQUIS  DE  CHAM.RAN  .  —  Les  Deii.r 
mêmes  tableaux  :  210  fr. 

JERVAS,  |icinlrc  anglais,  n»'-  en 
Irlanilc,   inorl  l'ii   M'A'.).  —  l'orlrail. 

1842.  —  Comte  d'Ossary.  —  Un  Portruit  de 
Pnpe  :  3.565  fr. 

JERVIS  MAC  ENTÉE. 

18811.  —  \EME  X....  20  .janvier.  —  Les  Ailes 
du  maun  :  3.125  fr. 
Idylle  d'automne  :  2.900  fr. 

JESI.  Samuel,  gravrnr  ilalicn,  dn 
coninirnci'inunl  liu  XIX'  ,-^i^(•l(•,  ira- 
vaillail à  Milan. 

Estampes    : 

1843.  —  WElfiEL.  r,Eirzir,.  —  Abraham  ren- 
rnyanl  Aciar.  d'après  G.  F.  Barbieri.  Epren- 
de  l*'"'  état,  seulement  avec  les  armes.  Les 
mots  «  Ripudio  di  Agar  »  sont  lé.£;eremenl 
tracés  à  la  pointe  :  24  fr, 

La  Vicreie  avec  l'enfant  Jésus,  Saint  Jean- 
Baptiste  et  Saint  Etienne,  d'après  Baccio 
délia  Porta.  Epreuve  de  2"  état  :  26  fr. 

18.53.  —  AcKER.vnNN.  Dresde.  —  La  Sainte 
Vierge  avec  l'enfant  Jésus,  dite  «  Ln  \  ierije 
de  la  maison,  de  Tempi  i,  d'après  Raphaël 
Epreuve  de  1"  état,  avant  la  lettre  :  5  fr. 

1860.  —  Chevalier  A.  D.  de  Turin.  —  La 
même  estampe.  Epreuve  du  1'''  état  ;  8  fr. 
50. 

1865.  —  EssiNGH.  —  La  Vierge  «  à  la  vi- 
gne »,  d'après  Delaroche  ;  .38  fr. 


JETTEL,  Eugène,  prinlrc  ;\llr- 
iii.anil.  iH'  à  .lulinsildrl'  (.Mnra\ir)  en 
ISM.  —   l'ay.saoc. 

187/.  —  SF.niXMEYER.  —  Marais  i)rés  de  Bel- 
le n.  Hollande  :  G.iOO  fr. 

Croupe  d'arbres  au  boni  de  Veau  :  3.8")0fr. 

l'ag^age  de  llollauile  :  effet  de  plnie  . 
3.8G0    fr. 

1S89.  —  Dreyfi  s.  —  Bords  de  rivière  . 
1.200    fr. 

JEUX  f Estampes  relatives  aux^. 

1S'.I7.    —    P.ARON    J.    PICIION.    —    Cnlteetion    de 

trente-huit  pièces,  éditées  pour  la  plupart 
cliez  Manette,  Daumont  et  Crépy,  de  1720 
à  1780,  et  ayant  presque  toutes  la  disposi- 
tion adoptée  du  .ien  de  l'Oye.  En  six  vol 
in-foiio,  demi-reliure.  Elles  se  divisent  ain- 
si   : 

Premier  volume  .■  .leux  divers,  jeu  des 
avfiufrles.  —  Jeu  des  écoliers.  —  Emulation 
française.  —  Le  nouveau  jeu  des  vertus  ré 
compensées,  etc.  —  Ecole  de  la  vérité  pour 
les  nouveaux  convertis.  — •  Le  divertisse- 
ment des  relifrieuses.  —  Tableau  chronolo- 
gique de  l'Histoire  imiverselle.  —  Nouveau 
jeu  de  l'Histoire  universelle.  —  L'Histoire 
romaine,  première  partie.  —  Histoire  ro- 
maine, deuxième  partie.  —  .Teu  chronolo- 
ici(liie.  —  Tableau  chronologique  et  histori- 
que. —  La  Récréation  française.  —  Jeu  de 
la  mappemonde.  —  Jeu  des  Princes  de  l'Eu- 
rope. —  Divertissement  royal.  —  Le  Diver- 
tissement  sérieux  de   religieuses    ursulines. 

—  Dix-sept  pièces. 

Denxiëme  volume  :  Jeux  amoureux  ou 
badins.  —  Le  Jeux  des  bons  enfants,  bons 
vivants,  etc.  —  Jeu  d'horoscope.  —  Voyage 
de  Cythère.  —  Nouveau  jeu  de  l'hymen.  — 
L'Ecole  des  plaideurs.  Nouveau  jeu  de  la 
cliouette.  —  Six  pièces. 

Trentième  volume  :  Jeux  didactiques.  — 
Les  épines  changées  en  roses.  —  Le  trésor 
des  enfants.  —  Introduction  à  la  grammai- 
re —  Le  jeu  de  la  guerre.  —  Le  jeu  de  for- 
tifications. —  Les  travaux  de  Mars.  —  Non 
venu  jeu  de  la  marine.  —  Jeu  du  blason.  — 
Jeu  de  la  conversation.  —  Les  différents 
Pavillons  à  la   mer.  Onze  pièces. 

Quatrième  volume  :  Jeux  de  la  vie  ini- 
maine.  —  Nouveau  jeu  de  la  vie  humaine. 

—  Le  nouveau  jeu  de  l'Oye.  Deux  pièces. 
Cinguiènie  vidume  :  Jeu  des  modes.  —  Le 

nouveau  jeu  des  modes  françaises,  à  Lon- 
dres,  chez  R.   Sayer.    Une  pièce. 
Sixième  volume  :  Jeux  des  cris  de  Paris. 

—  Le  nouveau  jeu  des  cris  de  Paris.  Une 
pièce.  Collection  des  plus  intéressantes  et 
des  plus  rares  à  trouver  aussi  nombreuse  : 
3(50  fr.  -  - 
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Le  Fametix  Romain  :  nouveaux  tours  et 
façons  de  jouer  des  gobelets,  etc.  Pièce  in- 
téressante au  point  de  vue  des  costumes  : 
26  fr. 

Le  Jeu  de  Paris  en  miniature,  dans  lequel 
sont  représentés  les  enseignes,  décors,  ma- 
gasins, boutiques  et  divers  établissements 
des  principaux  marchands  de  Paris,  leurs 
rues  et  leurs  numéros.  A  Paris,  chez  la 
Vente  Chereau,  1820.  Epreuve  d'une  pièco 
curieuse  :  36  fr. 

Patins.  —  Jeu  de  l'Hymen.  —  Rébus,  etc. 
Seize  pièces  :  40  fr. 

Jeu  de  tarot,  voir  :  Tarot. 


JIMENEZ,  E. 

1894.  —  FLEISCHMANi 

e  ;  2.037  fr. 

JIMENEZ,    Luis,    peintre    espa 


1894.  —  Fleischmann,  Francfort.  —  Il  m'ai- 
me :  2.037  fr. 


gnol  (lu  XIX'  siècle,  né  à  Séville.  — 
Genre. 

1868.  —  LOPEZ  Cepero.  —  V.irmet  dr  Man- 
brin  (40-59)   :  2.000  fr. 

1878.  —  EVERARD.  —  Le  Départ  du  toréa- 
dor :  1.660  fr. 

1894.  —  Bau.mgarten  et  Reid,  New-York.  — 
Une  Idylle  villayoise  :  1.175  fr. 

JIMENEZ  Y  ARANDA.  Voir 
ARANDA. 

JOANES,  Vincent,  dil  Juan  de 
Joanès,  peintre  espas:nol,  né  à  Fuente- 
(le-la-Hiiïuera  en  iry23,  mort  en  1579. 

—  Histoire  religieuse;  Portrait. 

1832.  —  Ehard.  —  Jésus-Christ  remettant  a 
Saint-Pierre  les  clefs  du  Paradis.  Bois  (290- 
170)   :  5.400  fr. 

1843.  —  .Ar.uADO.  —  Un  ange  faisant  de  la 
musique  :  235  fr. 

Jésus-Ctirist  apparaissant  à  .Mainte  Thérè- 
se :  405  fr. 

La  Conception  :  260  fr. 

1852.  —  Maréchal  Soi'i.t.  —  Le  Sauveur 
600  fr. 

Le  Christ  tenant  un  globe  :  740  fr. 
Ecce  homo  :  210  fr. 

1853.  --  Vente  nti  Roi  Loi'is-Philippe.  — 
La  Mort  de  la  Vierge  :  600  fr. 

1861.  —  Vente  L.  de  Madrid.  —  Le  Sauveur. 
Bois  (91-83)  :  2.100  fr. 

1867.  —  Marquis  de  Sai.amanca.  —  Sainte 
Famille.  Bois  (71-60)   :  8.200  fr. 

1873.  —  Vente  X...,  15  mars.  —  La  Vierge, 
l'enfant  Jésus  et  Saint  Jean  (102  80)  :  680  fr. 

1874.  —  Sir  Richard  Frederick,  Londres. 

—  Le  Christ  devant  Pilate  ;  4.575  fr. 


1875.  —  20  Vente  du  Marqihs  de  Salamanca. 
—  Descente  de  croix  :  1.000  fr. 

1882.  —  Vente  X...  —  Sujet  religieux  : 
4.245  fr. 

1899.  —  De  Talleykand.  —  Saint  Etienne 
(190-57)   :  6.900  fr. 

Saint  Dominique   (190-57)   :  5.900  fr. 

1900.  —  Cardinal  Despuig.  —  La  Flagella- 
tion. —  Le  Christ  portant  sa  croix.  Deux 
pendants  (61-41).  Ensemble  :  900  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  28  avril.  —  Sujet  liihli- 
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25  fr. 


JOANOWITZ,  P. 

1X94.  —  Edward  ,1...,  Londres.  —  La  Danse 
du  salire  :  4.550  fr. 

1894.  —  A.  Anderson,  Londres.  —  Combat 
à  l'épée  et  à  la  dague  :  19.725  fr. 

La  Carte  gagnante  ■  9.705  fr. 

JOBIN-BERNHARD.  graveur  et 
étiiteur  tVanç-ais  du  milieu  du  X\  1'' 
siècle,  travaillait  à  Strasbourg. 

Estampes    : 
1798.  —  FRAUENHOLZ,  Nuremberg.  —  Vue  de 
la  Cathédrale  de  Strasbourg,  d'après  Spec- 
klin.  Epreuve  de  1"''  état,   avec  la  date  de 
ir)66  :  7  fr. 

1801.  —  W'iNKLER,  Leipzig.  —  La  même  es- 
tampe, du  même  état  :  6  fr. 

JODE  (de),  Arnold,  graveur  hol- 
landais, né  à  Anvers  en  l(î36,  travailla 
en  lîelgique  et  en  Angleterre. 

Estampes   : 

1775.  —  SoucHAV.  —  L'Enfant  Jésus  cares- 
sant Saiut  Jean,  d'après  Van-Dyck.  Epreuve 
grand  in-folio  :  24  fr. 

Mercure  inlrvlsant  V.imour,  prés  de  Vé- 
nus, d'après  .\llegri.  Epreuve  grand  in-folio 
en  hauteur  :  11  fr.  30. 

l'artrail  du  Cardinal  l'atlaririui,  d'après 
le  Titien.  Epreuve  in-4°  :  16  fr. 

1856.  —  His  DE  Lassalle.  —  Portrait  de 
Catherine  Howard,  duchesse  de  Lenox,  d'a- 
près Van  Dyck.  Epreuve  in-folio  :  25  fr. 

1865.  —  Camberlyn.  —  Jm  même  estam- 
pe :  10  fr. 

1873.  —  Ginou.K.  —  La  même  estampe  ■' 
6  fr.  .50. 

1877.  _  F.  DiDOT.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  de  l"  état,  non  décrit  avant  toute 
lettre  :  160  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  2"  état, 
avec  l'adresse  de  Van  den  Eden  :  13  fr. 

Portrait  de  l'amiral  Corneille  Evertsen. 
Epreuve  avec  marges  ;  20  fr. 


—  (î:î 
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1877.  —  BeHAGUE.  —  Lady  Catherine  Hii- 
uarci.  duchoi^r  i/r  l.cmi.r.  d'nprés  \;\n 
Dyck.  Epreuve  av;nil  tdiites  letlies  :  (id  fr. 

JODE,  Pierre.  Le  Vieux,  L;r;i\riir 
cl  ilcs.siiiiilcur  n:iiii;iii(l,  m''  ;'i  AiiNcrs 
en  ir)70,  inorl  en  M't'.'A. 

E.stampes    : 

1767.  —  De  .Ium.ienne.  —  Lr  Roi  buil,  d'à 
près  .1.  .Torilaeus.  Epreuve  de  l''"'  état  :  3'.t  fr. 

177.3.  —  Croz.w.  —  /,()  Vie  de  Sainte  l'allie- 
de  Sienne,  d'après  François  \anni.  Su  de  de 
douze  estampes,  y  compris  le  titre.  lOiireu- 
ves  petit  in-folio,  en  lar.yenr  :  is  fr. 

1778.  —  Servat.  —  Les  Triiis.  (,nirrs.  d'à 
près  Rubens.  Epreuve  de  l'"''  état  :  ;i(i  fr. 

La  Xatiiùté,  d'après  .1.  Jordaens.  Epreuve 
de  1"  état  :  «  fr. 

1793.  —  Brandês,  Llii'zig.  —  Le  l!niiff(_in  te- 
nant nne  efionette  :  derrini'  lui  une  feninie 
(/ni  rit.  d'après  Jainli  .Ini-daens.  Epieuve  in- 
f.  ilio,  en  hauteui-  :  12  fr. 

1797,  —  WoiiTERS.  —  La  vie  de  Sainte 
Catherine  de  Sienne,  d'après  F.  Vanni.  Sui^ 
te  de  douze  estanifies,  le  titre  compris  : 
li  fr.  60, 

Le  Jugement  dernier,  d'après  Jean  Cousin. 
Estampe  en  12  feuilles  compris  le  titre  et 
in-folio  :  07  fr. 

1798.  —    FRALENHOLZ,    N'LRt.MBERG,    —    JéSUS- 

Christ  donnant  lex  clefs  à  Saint  Pierre,  d'a- 
près Ftabens,  Epreuve  de  3"  état,  avec  la 
retouclie  et  le  nom  de  Vaii  Enden  :  10  fr. 

l'élis.  —  Dk  .SATNT-'i'VES,  —  Le  Conriinne- 
nient  de  Sainte  Catherine,  d'après  Rubens 
Epreuve  in-folio  :  11  fr. 

1820.  —  COMTE  POTCSKi,  —  ['/)  lût  de  trente- 
hnit  estain])es,  de  divers  sujets  et  d'après 
différents  maîtres  :  30  fr, 

1833.  —  COMTE,SSE  D'EiNSIEnri..  —  Lu  Crande 
Sainte  Famille  dans  an  paif<iiife.  d'apri's  le 
Titien.   Epreuve  srand  in-folio  eii  largeur 
0  fr. 

Jésns-Cliri<t  dnnnant  les  etefs  à  Saint 
l'ierre,  d'aprcs  Rubens.  Epreuve  de  3""  état  : 
,T  fr. 

Le  Mariai/e  de  Sainte  Catherine.  Epreuve 
avec  radres,se  effacée  :  4  fr. 

1843.  —  Weigei,  Leipzig.  —  Le  Jmiement 
aernier,  d'après  Jean  Cousin.  Epreuve 
grand  in-folio  en  hauteur  :  24  fr. 

185.5.  —  Van  den  Zande.  —  Seene  de  Carnu- 
ral,  dans  la  mar^e,  quatre  lignes  de  titre. 
Epreuve  avec  l'adresse  de  Gérard  de  Jode  : 
11  fr, 

1865.  —  Ca.viberlyn.  —  .lésas-Christ  don- 
nant les  clefs  du  Paradis  à  Saint  Pierre. 
Epreuve  de  1"  état,  avant  un  urand  nombre 
de  travaux  faits  depuis  à  la  planclie  :  dans 


la  marge  inférieure  trois  lignes  d'inscription 
et  au  dessous,  l'adresse  de  P.  de  Jode  :  21  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  du  2°  état, 
avec  les  travaux  additionnels  :  7  fr.  .50. 

Le  Cnaronnement  lie  Sainte  Callierine. 
Epreuve  avec  l'ailresse  de  J.  Meyssens  : 
.56  fr. 

1S77.  —  BEiiAfit  E.  —  Costumes  d'fiomrnes 
et  de  femmes  de  différentes  nations  au 
wi"  siècle.  Suite  de  dix  estampes  d'après 
Sébastien  Vranex.  Epreuve  en  hauteur  : 
48   fr. 

JODE  (de),  Pierre,  Le  Jeune,  tivn- 
xi'iir  liiilhiiiilai,'^,  ni'  ;'i  An\('r~  rn  ICiOCi, 
Irnviiilla  ;i  Aiim'I's  cl  ;i  Pnris. 

Estampes    : 

1764.  —  .SiRÉJACOB.  —  L'.illianee  de  la  mer 
et  de  la  terre,  d'afirès  Diepenbeec  l<.  Epreuve 
gland   in-folio,  non  finie   :  39  fr,  9(1, 

La  même  eslanipe  terminée  :  26  fr.  .50. 

Le  Triiimptie  de  ]'énns,  d'après  Rubens. 
Eja-euvc  .le  l-''  état  :  18  fr.  .80. 

Les  Trois  Crâees.  d'après  Rutiens.  Epreu- 
ve in-fidio  en  hauteur  :  17  fr. 

1773.  —  Le.mperelh.  —  La  même  estampe  : 
.511   fr. 

Suint  Martin  de  Tmirs  fiuérissant  an  pos- 
sédé, d'après  J.  Jordaens.  Epreuve  du  1'"'' 
état,  avant  le  cartoïKdic  du  lias  terminé  ; 
9  fr. 

1778.  —  Pi, nos  \'an  .Am.stel,  .\m,sterdam.  — 
Lu  même  estampe.  Epreuve  de  l'"'  état  : 
75   fr. 

I,a  même  eslumpe.  Epreuve  de  2'  état  : 
5   fr. 

f.n  1  i-iitation.  d'après  Rubens.  Epreuve 
grand  iu-folio  en  hauteur  :  7  fr. 

La  Satirité.  d'ajirès  J.  Jordaens.  E|)reuve 
de  1"''  état,  avant  l'adresse  :  15  fr. 

Les  Trois  Grâces,  rl'aiires  Rubens  :  7  fr. 

1793.  —  Brandès,  Leipzig.  —  La  même  es- 
tampe  :  15  fr. 

Li/   I  isitation.  d'après  Ruliens  :  16  fr. 

r.a  \ativitf,  d'après  Jordaens.  Epreuve  de 
l'-'-  état  :  8  fr. 

Itenaud  et  .4''mide,  d'après  Van  Dycl<. 
Epreuve  in-folio,  en  hauteur  :  24  fr. 

1797.  —  W'niTERS,  —  L'.tilianre  de  la  lerre 
et  de  ta  mer.  Epreuve  avant  toute  lettre  : 
168  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  lettre  : 
31  fr. 

Le  Prince  Ferdinand  d'.iutriche.  —  .Jean- 
ne de  Blols.  —  André  Coli/ns  de  Noie,  sculp- 
teur. —  C.  P.  et  la  Princesse  Béatri.r.  Coran- 
tia  de  Cante-Croy.  En  tout,  six  portraits 
d'après  Van  Dyck  :  60  fr, 

1798.  —  Frauenholz,  Nuremberg.  —  Les 
Trois  Grâces,  d'après  Rubens  :  10  fr. 
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Tienaud  et  Armide,  d'après  Van  Dyck  : 
12  fr. 

1801.  —  WiNKi.Kn,  LKiPZlG.  —  Les  Troiii 
Grâces,  d'après  Rubens  :  28  fr. 

La  SativiU,  d'après  Jordaens  :  12  fr. 

1805.  —  De  Saint-Yves.  —  La  Visitalion, 
d'après  Rubens.  —  La  Nativité,  d'après  Jor- 
daens. Epreuves  et  contre-épreuves  :  99  fr. 

1820.  —  Comte  Potoski.  —  Un  lot  de  sept 
estampes  de  sujets  divers,  et  d'après  diffé- 
rents maîtres  :  6  fr. 

1833.  —  Comtesse  d'Ensiedei..  —  Rinnlda 
dans  les  bras  d'Armide.  entouré  d'amours 
qui  jouent  avec  ses  armes,  d'après  Van 
Dyck  :  78  fr. 

Sainte  Famille  ;  à  gauche,  un  patriarche 
montrant  sur  un  livre  tenu  par  un  ange 
0  Vnde...  Amor  i,  d'après  le  Titien  :  5  fr.  60. 

Le  Sauveur  foulant  aux  pieds  le  serpent 
et  tenant  le  globe  du  monde  surmonté  de  la 
Croix,  d'après  Van  Dyck.  Epreuve  de  1"' 
état  :  78  fr. 

Portrait  de  Jacques  Van  Artois,  d'après  .7. 
Meyssens  :  3  fr. 

Portrait  d'Adam  de  Coster.  peintre  d'his- 
toire, d'après  Van  Dyck.  Epreuve  avec  la 
main  non  achevée,  avant  le  mot  «  Pictor  », 
et  avant  le  nom  de  Jode  :  10  fr. 

Portrait  d'André  Colyns  de  A'oJe,  sculpteur 
d'après  Van  Dyck.  Epreuve  sans  l'adresse 
de  Van  Enden  :  2  fr. 

Portrait  de  Corneille  Pœlenhurg,  peintre, 
d'après  Van  Dyck.  Epreuve  petit  in-folio  : 
4  fr. 

Portrait  de  Quintin  Simons,  peintre  d'his- 
toire, d'après  Van  Dyck.  Epreuve  de  l"  état, 
avec  une  setole  ligne  d'écriture  :  5  fr. 

Portrait  de  Paul  Halmalius,  sénateur. 
d'après  Van  Dyck.  Epreuve  in-folio  :  2  fr. 

Portrait  de  Liberti  de  Groningue,  Henri, 
organiste  de  la  cathédrale  d'Anvers,  d'après 
Van  Dyck.  Epreuve  in-folio  :  1  fr. 

Portrait  de  Jean  de  Montforl.  d'après  \'an 
Dyck  :  1  fr. 

Portrait  d'Erycius  Pulcanus.  historiogra- 
phe du  roi,  d'après  Van  Dyck  ;  2  fr. 

Portrait  de  Jeanne  de  Blois.  d'après  Van 
Dyck  :  2  fr. 

Portrait  de  Charles  J".  —  Henriette  Marie. 

—  Ferdinand  d'A^itriche.   cardinal.  —  Gas- 
ton de  France.  —  Henry,  prince  d'Orange. 

—  Frédéric  Henry,  prince  d'Orange.  Tous, 
d'après  Van  Dyck  :  4  fr. 

La  Guérison  du  paralytique,  d'après  Van 
Dyck  :  5  fr. 

L'Adoration  des  bergers  ou  Nativité,  d'a- 
près Jordaens.  Epreuve  avant  l'adresse  : 
11  fr. 

1836.  —  Di;r\nd.  —  La  Visitation,  d'après 
Rubens.  Epreuve  de  1»''  état  :  50  fr. 

18'»3.  —  Weioel.  —  La  Nativité,  d'après 
Jordaens.  Epreuve  de  1"  état  :  12  fr. 


Les  Trois  Grâces,  d'après  Rubens  :  5  fr. 

Portrait  d'André  Colyns,  sculpteur,  d'a- 
près Van  Dyck.  Epreuve  de  1»''  état  :  5  fr. 

1845.  —  Vente  A.  D...,  27  avril.  —  licnaud 
et  Armide,  d'après  Van  Dyck  : 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  La  Sainte  Famil- 
le. Au  milieu  de  la  composition,  la  Vierge 
assise  près  de  Sainte  .\nne,  tenant  sur  elle 
l'enfant  Jésus  endormi;  à  droite  Saint  Jo- 
seph uort,  assis  dans  un  fauteuil;  du  côté 
opposé,  deux  anges  appuyés  sur  le  berceau. 
Epreuve  de  l»''  état  :  3  fr. 

Charles  Albert  de  Longueval,  Comte  de 
Buquoy  et  de  Gratzin,  d'après  Charles 
Wautier.  Epreuve  de  1""'  état,  avant  l'adres- 
se de  Van  den  W'yngaerde  :  2  fr. 

Geneviève  d'Vrphé,  veuve  de  Cltarles 
Alexandre,  duc  de  Croy,  d'après  Van  Dyck. 
Epreuve  de  l'"'  état,  avec  l'adresse  de  Mar- 
tin Van  den  Enden  :  7  fr.  .50. 

1856.  —  His  de  Lassalle.  —  Béatrice  de  Cu- 
sance,  duchesse  de  Lorraine,  d'après  Van 
Dyck.  Epreuve  de  l"""  état  :  22  fr. 

Jean  de  Montfort,  d'après  Van  Dyck. 
Epreuve  de  1"'  état  :  3  fr. 

Henri  Liberti,  d'aiirès  Van  Dyck.  Epreu- 
ve de  !«'■  état  :  13  fr. 

Quintin  Simons,  d'après  Van  Dyck,  Epreu- 
ve de  l"  état  :  9  fr. 

Adam  de  Coster,  peintre,  d'après  Van 
Dyck.  Epreuve  du  2"  état  :  11  fr. 

Halmalius  Paul,  d'après  Van  Dyck.  Epreu- 
de  1"'  état,  avec  marges  :  19  fr. 

Jacques  Jordaens,  d'après  Van  Dyck. 
Epreuve  du  1"  état  :  28  fr. 

André  Colyns  de  Noie,  d'après  Van  Dyck 
Epreuve  du  2=  état  :  13  fr. 

Corneille,  Poelembourg,  d'après  Van  Dyck. 
Epreuve  du  l'"'  état  :  13  fr. 

Erycius  Puteanus,  d'après  Van  Dyck. 
Epreuve  du  1"  état  :  30  fr. 

Diodore  Tuldenus,  d'après  Van  Dyck. 
Epreuve  du  l'"'  état  :  15  fr. 

Geneviève  d'Vrphé,  veuve  du  duc  de  Croy. 
d'après  Van  Dyck.  Epreuve  du  2^^  état  :  15  fr. 

David  l'éniers,  d'après  lui-même.  Epreuve 
de  1"  état  :  28  fr. 

1861.  —  Lajariette.  —  Jésus  chez  Nicodè- 
me.  d'après  G.  Seghers.  Epreuve  in-folio  en 
largeur  :  6  fr. 

Ecce  homo  :  5  fr.  50. 

L'Adoration  des  bergers,  d'après  Jordaens. 
Epreuve  de  2°  état  :  3  fr. 

Saint  Martin  de  Tours  guérissant  un  pos- 
sédé, d'après  Jordaens.  Epreuve  de  l"  état  : 
10  fr. 

Charles  l"',  roi  d'Angleterre.  —  Henriette 
de  France,  reine  d'Angleterre.  Deux  pen- 
dants, d'après  Van  Dyck.  Epreuves  du  l'"' 
état  :  8  fr. 

Albert,  duc  de  Fritland,  comte  de  'Wal- 
lenstein,  d'après  Van  Dyck  :  3  fr. 


—  (>:) 
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1865.  —  Camberlyn.  —  l'irrrc  T.cly,  pi-intrc 
de  Charles  II.  rui  iVAiifilrlrnr,  (l'a|i|-('S  sdii 
portrait  dessiné  par  lm-nii''mi'.  I';pri'iive 
avec  marftes  :  7  fr. 

Jésus-Christ    chez    Mcuilrine.    iTiiprés    G. 
Segliers.  Epreuve  portant  les  nmiis  du  [icni 
tre  et  du  graveur  ;  le  privilège  a  ('■\v  cnupt' 
7  fr.  50. 

Les  Disciples  d'Eimnaùs,  d'après  Erasme 
Quellinus.  Epreuve  présentant  une  taciu" 
d'huile  à  la  partie  supérieure  :  1  fr.  50. 

l'iirirait  "de  Pierre  intirelninl.  Epreuve 
avec  marges  :  4  fr. 

La  Fulie  ;  une  vieille  femme  riant,  coijjfr 
d'un  bonnet  à  grelots,  d'après  J.  Jordaens  : 
10  fr.  50. 

La  Visitation,  d'après  Ruliens.  Epreuve 
du  1"""  état,  avant  toute  adresse  :  27  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  du  2''  état, 
avec  l'adresse  de  Gasp.  Huberti,  au  milieu 
de  la  marge  inférieure  :  5  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  ilu  :î"  état, 
avec  l'adresse  de  C^rvan  Merlçn.  substituée 
à  celle  ue  Gasp,  Huberti  :  ;i  fr.  5U. 

1S7S.  —  GIGOUX.  —  fiaint  Martin  de  Tours 
guérissant  vn  possédé,  d'après  Jordaens. 
Epreuve  de  î'"'  état  :  10  fr. 

1870.  —  Du  Bus  DE  GiBir.NiKS.  ^  Le  Por- 
trait de  L'ierre  de  Jode  lui-même,  d'après 
\'an  Dycl<.  Epreuve  avant  la  lellre  :  ?,Ci()  fr 
1877.  —  BEH.iOUE.  —  Les  Trois  Cn'iees,  d'à 
près  Rubens.  Epreuve  du  1"''  état,  avant  l'.-i 
tlresse  de  Van  den  Enden  :  78  fr. 

1877.  —  F.DiDOT.  —  .Adam  de  Coster.  pein 
tre.  d'après  Van  Dyck.  Epreuve  de  1"''  état, 
avant  la  ninni  droite  et  avant  le  nom  du 
graveur  :  105  fr. 

Ilaimalius  Paul,  sénatetrr  d'Anvers,  d'a- 
près Van  Dyck.  Epreuve  de  l''''  état  avant 
le  nom  du  graveur  :  15  fr. 

Jordaens  Jacques,  peintre,  d'après  \n\\ 
Dyck.  Epreuve  du  1"  état,  avec  une  petUe 
marge  :  110  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  du  2"  ctal, 
avec  le  nom  du  graveur  :  Ul  fr. 

André  Colijns  de  Noie,  statuairi',  d'après 
\'an  Dyck.  Epreuve  du  2"  état  :  75  fr. 

Poelenburg  Corneille,  peintre,  d'après  Van 
Dyck.  Epreuve  du  V  état,  avant  le  nom  du 
graveur  :  4  fr.  50. 

Puteanus  Enjcius.  historioçiraphe.  d'après 
Van  T)yck.  Epreuve  du  2^  état  ;  15  fr. 

Vrphé   (Geneviève  d'),  duchesse  de  croy 
d'après  Van  Dyck.  Epreuve  du  2°  état  :  30  fr. 
Comte  Albert  de  Wallcnsteiti.  d'après  \"an 
Dyck.    Epreuve  de   1'"''  état   a\ec   l'adresse   . 
.'.0  fr. 

L'Arehidur  Ferdinand  d'Autriche,  d'après 
Van  Dyck.  Epreuve  de  1""'  état,  avant  toute 
lettre  :  200  fr. 

La  même  estamjtc.  Epreuve  du  ?•"  étal 
avec  l'adresse  de  Meyssens     :""i  fr 


Simons  Quintin,  peintre,  d'après  Van 
Dycl<.  Epreuve  de  l''"'  état  avec  une  seule 
'igne  de  titre  :  6  fr. 

Pierre  Arètiu,  dit  le  Tilien.  —  Lli^ahelli 
de  France,  épouse  de  Philippe  IV,  roi  d'F.s- 
fiaiine,  d'aiircs  Hubens.  Deux  estampes  : 
:;i   fr. 

.tean  Kvertsen.  amiral.  Epreuve  avec  nuir- 
ge  :  1.-J  fr. 

Lipse  [Juste),  d'après  Janssens  :  2  fr.  50. 

Spinola  (Ambroise)  général  esjiaiinol.  d'a- 
près Rubens.  Deux  épreuves  :  5  fr. 

Le  Comte  Jean  de  Tillu.  général.  d'a|jrès 
Van  Dyck.  Epreuve  de  l"''  état,  avant  les 
points   :  14  fr. 

JOERGER  (  Voni,  Jean-Septime- 
Graf.  Lii-.i\i'iir  ninnlcnr  .•iIIi'iiiuikI   «in 

Illilil'II    illl    X\   Il      sircji'. 

18',;i.  —  \\'EIGEL,  Leipzig.  —  Suite  de  quatre 
pag-iages.  Estampes  in-12  :  4  fr. 

JOHANNÈS. 

1900.  —  DeFER-DumESNII..  —  L'Imiuaeulée 
Conception  :  500  fr. 

JOHANNOT,  Alfred,  |H'inlrc  d 
i;rn\ciir  IV:miMis,  ik''  :'i  <  XTrulmi-li-siu'- 
Mciii,  en  ISOÔ,  mori  rn  is;',7.  -  Hi.s- 
loirr  ;  (ii'iirc  ;  lîiiluiilu,-^. 

IS,",?.  —  Duc  ii'Orléans.  —  La  Duchesse 
d'Cirlcans  lisant  le  bulletin  de  la  bataille 
drtsiembcck   :   1.300   fr. 

187G.  —  .jACOBSoN.  —  La  Heine  Elisabetli  et 
Walter  lialeigh    (148-061    :  1.700  fr. 

1SS3.  —  R.  S.\B.MIER.  —  Le  niciiie  tableau  : 
700  fr. 

Dessins  et  .Vipiarelles   : 

1S63.  —  .San  Dunmo  .—  Cliarles-QuinI  el 
François  I".   .\quarelle   :  0.50  fr. 

1880,  —  M.\HER\T-LT.  —  T.a  M'ssivc  :  scène 
tirée  de  Walter-Scolt.  Deux  anuarelles.  — 
Costunic'i  sirasbourgeois.  Deux  dessins  à,  la 
mine  de  plomb.  Les  quatre  pièces  :  55  fr. 

ni.r  petites  aquarelles.  Sujets  divers  pour  : 
Tom  Jones  ;  les  .\ventures  du  chevalier  de 
Faublas  :  l'Ecole  des  vieillards  :  Clarisse 
Harlo\\e...  etc.  Les  dix  pièces  :  600  fr. 

Quatorze  dessins  ou  croquis,  parmi  les- 
quels deux  pour  «  l'Histoire  de  la  Révolu- 
tèm  française  »  de  Tliiers,  un  pour  le  der- 
nier des  .'Vbencêrages,  Flore  et  '/.iqiliir...  etc. 
Les  quatorze  pièces   :  580  fr. 

Une  Famille  sous  Henri  IL  .\quarelle  (47- 
3 il   :  1.55  fr. 

1881.  —  N'IEUWENHUYS.  —  L'Arreslaliim  de 
Charles  I".  Aquarelle  {26-20)   :  85  fr. 

1895.  —  Galichon.  —  Mode  en  1834.  .4qua 
relie     >-o  fr. 


.lOll 


(•)()  — 


1895.  —  Du  V.M.  DE  Beaumeu.  —  Les  En- 
fants de  Cronurell  implorant  la  grârr  dr 
Charles  /".  Aquarelle  (43-35)  :  900  fr. 

1897.  _  Marquise  Du  PLEi>sis-BEi.LiÈni;.  — 
Hussard  à  cheval  et  son  pendant.  Deux 
aquarelles  (65-54)  :  75  fr. 

Estampes    : 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  Le  Duc  d'Anjun 
proclamé  roi  d'Espaç/ne,  d'après  F.  Gérard. 
Epreuve  grand  in-folio  en  largeur  :  65  fr. 

Les  Enfants  éoarés,  d'après  Ary  Scheffer. 
Epreuve  de  l'"'  état,  avajit  la  lettre  :  25  fr. 

La  même   estarnpc.    Epreuve   de  2"   état 
15  fr. 

1845.  —  Vente  .\.  D...,  27  avril.  —  Le  Duc 
d'Anjou  proclamé  roi  d'Espagne,  d'après  F. 
Gérard.  Epreuve  avant  la  lettre,  sur  papier 
de  chine  :  20  fr. 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  Ourika,  d'après 
F.  Gérard.  Epreuve  avant  la  lettre,  sur  pa- 
piei-  de  chine,  seulement  les  noms  du  pein- 
tre et  du  graveur  tracés  à  la  pointe  :  à  tou- 
tes marges? 

18G1.  —  Lajarietie.  —  La  même  estampe, 
sans  désignation  d'état  :  2  fr. 

JOHANNOT.  Charles,  graveur 
IVaiicais  iit''  à  (  HVciiliarli-siir-Moiii,  eu 
17'.)s!  iiK.i'l  en  1.S-2Ô. 

E.stampes    : 

1S17.  —  RiGAL.  —  Histoire  du  Geneviève  de 
Urabant.  Suite  de  treize  pièces,  frontispice 
compris.  Epreuves  grand  in-4°  et  portant 
la  date  de  1813,  Paris,  c'est-à-dire  une  date 
qui  correspond  à  l'âge  de  quinze  ans  pour 
le  graveur.  La  suite  complète  :  6  fr. 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  Les  Orpheline, 
d'après  Ary  Scheffer.  Epreuve  de  1"''  état  : 
24  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  2»  étal  : 
12  fr. 

JOHANNOT,  Tony,  IVirc  Ars  .Icu.v 
jiri'-c<''ilciils,  gi'avciir  IVaiirais,  né  à 
(  MTcnliacli-siir-Mcin,  eu  ISO!',  imirl  eu 
isr>'i. —  llisloirr;  (icurc. 


Mort  (If  D'iijiies- 
Miiil    du 


1852.  —  Dur.  l)'ORl,KAN.S. 
clin  :  2.000  fr. 

1853.  —  Duchesse  D'ORi.fiANS. 
Connétable  Bertrand  :  2.100  fr. 

1861.  —   Couteaux.   —    Chasse    an    faurmi 
dans  les  Pyrénées  (60-90)  :  910  fr. 

1863.   —  San   Donato.   —  Mort   de   Du.gues- 
clin  :  1.500  fr. 

1865.  —  Comte  de  Poirtalès.  —  Scène  de 
harem  (32-24)  :  37  fr. 

Dessins  et  aquarelles  : 

1862.  —  La  BiîDOYfeRE.  —  Douze  dessins  à  la 
sépia  pour  les  œuvresde  La  -  ontaine  :  1.00  . 


Quatre  dessins  à  la  sépia  pour  nu  rnmun. 
de  Ficlding  :  505  fr. 

1S63.  Vente  D.  —  La  Naissance  de  la  Vier- 
ijc.  Dessin  à  la  sépia  :  85  fr. 

1880.  —  Maheraui.t.  —  Quatre  dessins  : 
Etudes  de  figures  nues,  et  une  aquarelle 
»  Le  Rêve  ».  Non  vendu. 

Jeune  mère  et  son  enfant.  Dessin  à  la  mi- 
ne de  plomb  :  21  fr. 

Quarante-trois  dessins  ou  afiuarclles 
pour  :  le  «  Mariage  de  Figaro  »  de  Beaumar- 
chais :  "  Yvanhoé  »  de  Walter-Scott  :  «  Don 
Juan  »,  poème  de  Byron  ;  «  Le  Fleuve  Sca- 
mandré  »,  de  La  Fontaine  ;  «  Intérieur  d'un 
Comité  révolutionnaire.  »  «  Echange  de  la 
fille  de  Louis  XVI  »  pour  l'Histoire  de  la 
Révolution  de  Thiers...  etc.  :  3.800  fr. 

1886.  —  Richard  Lion.  —  Première  entre- 
vue de  Charlotte  et  de  Werther.  Dessin  à  la 
mine  de  plomb  (11-8)  :  37  fr. 

Les  .iJlieux  de  Charlotte  et  de  Werther. 
Dessin  à  la  plume  et  au  lavis  d'encre  de 
chine  (15-12)  :  90  fr. 

Dessin  d'illustration  pour  les  «  Contes  » 
(/(■  Ch.  Nodier,  à  la  mine  de  plomb  et  au 
lavis  d'encre  de  chine  (9-13)  :  60  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  27  février.  —  Scène 
Urée  de  Don  Quichotte.   Aquarelle  :  102  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  19  février.  —  Suite  de 
vingt-sept  fleurons  de  titres  et  cinquante 
figures  in-S"  pour  les  «  Œuvres  »  de  Feni- 
more  Cooper  :  51  fr. 

1898.  —  Vente  g...  et  T...,  31  janvier.  — 
/.('  Coffret  tentateur.  Aquarelle  rehaussée 
de  gouache  (25-19)  :  17  fr. 

1898.  —  GOLDSMIDT.  —  Esmerulda  et  Grin- 
iioirc.  Aquarelle  (8-10)   :  80  fr. 

Estampes   : 

1873.  —  Gigoux.  —  Scène  de  la  \'endée. 
liau-forte  sur  chine,  tirée  de  «  L'.Xrtiste  »  : 
1   fr.  50. 

Illustration  pour  «  Werther  »,  de  Goethe. 
Huit  pièces  à  l'eau-forte  :  9  fr. 

Iliustration  pour  les  «  Contes  »  de  Ch. 
\odier.  Sept  eaux-fortes,  avant  la  lettre. 
Epreuves  sur  chine  :  10  fr.  50. 

Illustration  pour  les  »  Œuvres  »  de  Feni- 
uiore  Cooper.  Vingt-cinq  vignettes  avant  la 
lettre;  vingt-quatre  fleurons  sur  douze  feuil- 
les et  cinq  cartes  pour  la  lecture  des  ro- 
mans. En  tout,  quarante-deux  pièces  sur 
(tune  :  5  fr.  .50. 

Vignettes  pour  Walter-Scott,  «  La  Esme- 
ralda  »,  etc.  Eaux-fortes  pures  et  terminées: 
épreuves  d'artiste,  sur  chine.  En  tout, 
vingt  pièces  :  5  fr. 

Vignettes  pour  Tom  Jones,  liyron.  Cha- 
teaubriand, Rousseau,  etc.  En  tout,  trente- 
quatre  pièces  :  8  fr. 


—  iïï 


.lor. 


\'i;liicll<;s   avant,  la   Irltrr  pour  ilirrr^ 
l'rinics.  Sept  pièces  sur  chiiiu  :  l'  fr. 

\'i!ineltrs  sur  bnis  pour  Rulzur,  Xnln 
vu'  (le  Parix,  la  nouvelle  HélnHe  ci  uni 
Soixante-seize  pièces  :  2(j  fr. 

Vnincltes    sur    bois    pour    ••    llnhinil 
rieii.r  ».   Quinze  pièces  in-S",  sur  |rapiei 
clnne  ;  2  fr. 

1SS8.  —  GERR\t  T.  —  l.'OUirre  de  Ton)/ 
hiiiiiiiil.  en  sept  cents  pièces  :  3(11  fr. 

IS'JS.  —  Vente  X...,  VJ  février.  —  Suite 
vingt-quatre  figures  et  un  portrait  pour 
«  Œuvres  »  de  Château'niand.  Eprouves 
chine  :  132  fr. 


Du- 
res. 


l-ii- 
(le 


lie 
les 
sur 


JOHANNOT  (Les). 

Suih'  eoniplete  île  Ireiite-trnis  fiijure-,  in- 
8'>,  pour  illnslrer  les  itnieres  de  W'aller- 
Seiitt.  Suite  de  quatre-vingt-quatre  fleurons 
four  les  mêmes  œuvres.  Ejireuves  avant  la 
lellre  sur  cliine   :  20  fr. 


JOHANSON. 


l'.lOO.  —  BIM.. 


Miirnie  l.'ii-73i   :  l:!ll  fr. 


JOHN.  Frédéric,  L;rovcnr  nllr- 
iiiniiil,  ni'  à  Mnririiilioiiro-  en  177(l. 
Iru\uill;i  à  \  nrMivio  cl  cii  Aiii^lolorrc 

Estampe^ 

181G.  —  CHEV.aiER  Hai:i,r.  —  [.a  umrt 
d'.iliel,  (l'ajjres  H.  Fuger.  Ejireuve  île  l'"" 
état,   avant  la  lettre   :  2i  *fr. 

is:;:?.  —  C.u.mtesse  d'Einsieldel.  —  Lu  inemr 
estampe,   du   même  état   :  12  fr. 

l'i.irtruit    de    Thudilé    Knseiuszku.    diiprcs 
('■rassi.    Estampe    in-S",    de    forme    ovale 
7  fr. 

1853.  —  BeckeR.  —  Sujets  tirés  de  In 
"  Messiade  «  de  Kliipslnek.  d'a|irès  II  Fu 
ger.  Quatre  estampes  in-folio  :  i  fr. 

1894.  —  Vente  X.,.,   Londres.  —  The  lliiihl 
Hon.     Edmoud     liurke,     d'après   Romiiey 
1.076  fr. 

18:)'.l.  —  I.liiMD.  —  l'iiriniil  de  Miidiinir 
.idauilierger.  iiei.riee.  d'après  G.  V.  Kinin- 
ger.  E^preuve  iu-4",  imprimée  en  bistre  : 
t.-)  fr. 

JOHSON-EASTMAN,  prinho 
aini'M'ic-:iiii .  \\r  à  l.dwol  on  iSl  I.  — 
(  Icnro  :   Sc;''ncs  nisl  i(|iii's. 

isso.  —  ,1.  Abner  H\rper,  \e\v-York.  —  f.e 
llarnoneur  :  3.12.5  fr. 

1880.  —  \'ENTE  .X....  20  janvier,  Xew-'i'orl.: 
~-  Jeune  fille  arrosant  des  plantes  :  2.600  fr. 

1S99,  —  D.ANIEL  W.  PowERS,  New-York.  — 
la  Réprimande  :  3.8.'>0  fr. 


JOHNSON.  Thomas,  onivcur 
Ulio'hii.s  ilii  coiiiiiii'iicriiiclil  lin  .\  \  II'' 
sirclo. 

Estampes  : 

|82'i.  —  M\nTERN\M-.'^VKES.  —  .tinilelerre  : 
.hunes  i'I'tie  lliijli  iiiid  niiijhtie  l'rinee]  liij 
llie  uruee  (>(y  God  King...  Estampe  in-fulio  : 
1.120  fr. 

JOHNSON.  Thomas,  -r.ivnir 
aiitîlui.s     lie     la     |iiTinii''ri'     miihIm'    <Iii 

xviir  siiM-io. 

Estampes  : 
isi;,').   —   C.AMBKRi.VN.   —   l.iidg   .inné    Camp- 
liell.    Comtesse    de    Strafford,    d'après    Rey- 
nolds.  Epreuve  avec  marges   :  2  fr. 

JOHNSTON.  André,  uravnr 
aiio'hiis  (lr  la  lin  lin  X\  II"  sircli'. 

Est.ampes  : 

17'.io.  --  MuSGR.WE.  Londres.  —  Cromar- 
tlie  li:eoriie.  ]  i\eounl  Tarbiit,  Fini  of'i... 
W'itli  his  ttrii  têtues...  :  5,")  fr. 

l'romitrthe  {Georg,  Viseount  Tarbiit  Earl 
of)  Il  itil  his  u'ife  Muniaret  Weesniss  :  118 fr. 

JOLIMONT  'de,  Th.,  pilnlir 
tVitnctii'^  ilr  la  |ironiirro  nniilii'  ihi 
XIX''  sirclo.  —    l'aysiio-c:   ]  iili''rirnrs. 

1894.  —  liAL'DOT.  —  Kpannuissemeut  de  la 
I  nute  de  l'e-iratier  de  Vhrjtel  Chambellan, 
rue  des  Furues.  dit  liidel  des  .tuilui'isadeurs 
'/'  I  nijleterre  :  21  fr. 

Sommet  de  l'esealier  de  lu  tour  de  l'an- 
rieii  jiittais  des  dues  de  Hou rijoiine.  Pen- 
liut   du   précédent   (23-171   :  52  fr. 

JOLIVART.  André. jii'inlrc  IVan- 
cai'S.  ni'  an  Mans  ni  I /S7.  nini'l  l'ii 
InM  .  —   l'aysao-r. 

ls."il.   —  .\SSE.  —  le   Pâturage   :  80O   fr. 
I.ii   Forêt   :  82.5  fr. 

IsiJ'.l.   —    Delessert.    —   Paysage   des    envi- 
rons du  Mans   (82-99)   :   '16O  fr. 
Pinisage  aeee   easeade    ((i8-72)    :  800  fr. 

TiOo.  —  \"ENTE  X...,  2  mai.  —  Le  Bain  : 
102  fr. 

JOLLAIN,    François -Gérard. 

ur^ixcnr  IVaiirais  iln  niilirn  iln   X\  II'' 
sircir. 

Estampes  : 

1877.  —  F.  DiDoT.  —  La  Cour  du  liog  Char- 
les r.  —  La  Cour  de  la  Peine  Jeanne  de 
Bourbon,  son  épouse.  Deux  estampes  in-fo- 
lio :  1.J.5  fr. 


.1(11. 


GS  — 


JOLLAIN,  René,  itointrc  IViincins 
de  la  lin  du  X\  III'  siècle  cl  du 
coiiiiiicnci'iuciil  ilu  XIX'.  —  (iciiic; 
M  yllioloLiir. 

1873.  —  Marquis  de  la  Rochkbourreau.  — 
La  Toilette   (29-22 1   ;  1.020  fr. 

JOLLIVET.  Pierre-Jules,  |Miiilir 
el  dfssiualriir  IVancais,  m''  à  Taris  en 
lS(i:!.  —  llisloiiv;  ï>(Mlraii  :  (iciiic. 

1876.  —  J.ACUBSUN.  —  Intcriciir  d'un  Miiséit 
(22-28)  :  800  fr. 

Dessins   : 

1869.  —  DAUZAT.S.  —  Lu  iiitcrieur  grec  : 
26  fr. 

18S9.  —  Boulanger.  —  Drarciite  de  croix. 
—  Homme  vu  de  dos.  Deux  dessins  :  2.5  fr. 

inoo.  —  Vente  X...,  19  février.  —  Collection 
de  portraits,  de  conseillers  d'état,  d'avocats, 
etc.,  etc.,  dessinés  d'après  natirrc.  En  tout, 
soixante-dix-huit  dessins  :  5i  fr. 

JOLY,  Alexis-Victor,  peintre 
français  ronteni|i(irain. —  Pavsasie. 

Dessin  : 
1882.  —  GiGoùx.  —  Maison  de   Villageois. 
prés  de  St-Cloud.  Dessin  à  la  sepia  :  2.')  fr. 


JONCKHEER,  J.,  dessinai. 'nr  ri 
graveur  hollandais  du  milieu  du 
XVIP  siècle. —  Animaux;  Cliiens. 


Estampes   : 

1817.  —  Cn.viTE  RiGAL.  —  Les  estampes  sui- 
vantes 

1"  Six  chiens  prés  d'une  toge,  où  est  un 
dogue.  .4u  dessus  de  la  loge  H.  V.  P.  Epreu- 
ve de  1'"'  état,  avant  les  secondes  tailles 
avant  le  numéro; 

2°  Deux  chiens  en  laisse:  l'un  assis  à  la 
droite  prés  d'un  arbre  et  l'autre  (ielmut. 
Epreuve  de  l""'  .état,  avec  le  cit:l  lilam-, 
avant  nombre  de  travaux,  et  où  l'ombre 
portée  sur  la  terrasse  par  les  anim;iu\, 
n'est  qu'indiquée;  le  trait  carré  mal  fdrnii-, 
et  les  Imperfections  du  cuivre  encore  ap- 
parentes; 

3"  Trois  chiens  couvrant  une  chienne, 
que  flaire  un  autre  chien.  Epreuve  de  1^'' 
état,  où  partie  de  la  tête  de  la  chienne  est 
blanche;  elle  est  aussi  avant  nombre  de 
travaux,  el  avant  les  tailles  en  losange  sur 
le  ciel: 

4"  Combat  d'un  dogue  et  d'un  lévrier:  le 
dogue  est  à  la  gauche.  Epreuve  portant  à 
terre  et  à  droite,  le  n"  4; 

5»  Chienne  devant  sa  loge  où  sont  deux 
de  ses  petits:  elle  donne  à  (éler  à  un  troi- 


sième, et  semble  alioger  après  uni'  paysan- 
ne, gui  a  un  petit  chien  sur  ses  nenoux.  et 
rers  lauuelle  s'avance  un  enfant;  à  droite, 
une  tête  el  une  jambe  de  cheval  déchar- 
nées. Epreuve  du  !<>'  état,  avec  le  ciel  blanc, 
et  avant  nombre  de  travaux,  où  les  ombres 
portées  ne  sont  qu'indiquées,  et  où  la  par- 
tie de  la  terrasse  occupée  par  les  os  de  che- 
val, est  très  peu  teintée  : 

G"  Chien  debout,  enchaîné  à  sa  loge,  el 
vers  lequel  un  lévrier  s'avance  en  ram- 
pant. Epreuve  du  l»""  état,  avant  les  secon- 
des tailles  au  mur,  derrière  la  loge;  les 
travaux  au  pied  de  ce  mur.  près  de  la  loge, 
et  ceux  de  l'ombre  portée  à  terre  par  le  lé- 
vrier, n'y  sont  qu'indiqués; 

7"  Chien  aerouranl  vers  deux  chiens 
qu'on  voit  à  la  droite,  près  d'un  arbre,  où 
ils  décharnent  la  tête  d'un  cheval  mort. 
Enreuve  du  l»'  état,  avec  le  ciel  blanc,  et 
nù  le  mouvement  du  terrain,  l'herbe  dont 
il  est  en  partie  couvert,  le  poil  des  ani- 
maux, et  les  planches  qui  entourent  le 
corps  de  l'arbre,  ne  sont  qu'indiqués;  elle 
est  aussi  avant  les  ombres  portées  par  les 
animaux; 

8°  Deux  lévriers  en  laisse,  l'un  debout, 
l'autre  assis,  à  gauche,  derrière  ce  dernier, 
un  chien  de  chasse  jappe  en  gardant  du 
gibier  attaché  à  une  haie  en  planches. 
Epreuve  du  l^""  état,  avant  de  premières  et 
lie  secondes  tailles,  avant  des  contre-tailles 
.T  plusieurs  parties  de  la  composition,  et 
avnnt  l'ombre  portée  par  le  lévrier  de- 
l)0ut.  Dimensions  des  huit  pièces  précéden- 
tes (H.  3  p.  10  1.  à  4  p.  2  1.  L.  5  p.  2  à  4  1.) 
Suite  avec  des  n"  1  à  8. 

T,es  huit  estampes  :  510  fr. 

Les  estampes  1.  2.  3.  5.  6.  7.  8.,  de  la 
suite  prcrédente  répétées.  Epreuves  de  2^ 
état,  avec  le  nom  de  Clément  de  Jonghe  : 
fiO  fr. 

!io  nt  Ifl"  Dogue  couché  devant  sa  loge:  à 
gauche,  dans  le  fond,  un  chien  debout.  — 
Deu.T  chiens  se  reposant  prés  d'un  lévrier: 
au  fond,  à  droite,  deux  chiens  qu'on  ne 
voit  qu'à  mi-corps.  Sur  les  ciels  P.  V.  H.  f .  ; 
au  premier  morceau  «  Nicolas  Wisscher 
cxrudif  ».  .\u  bas,  à  droite,  dans  la  marge 
où  sur  la  terrasse  les  numéros. 

11"  et  12"  Deux  lévriers  en  laisse,  à  droite 
un  autre  chien.  —  Quatre  lévriers,  dont  un 
couctié  se  gratte  l'oreille.  Epreuves  portant 
les  numéros,  au  bas,  à  droite,  dans  la 
marge  ou  sur  la  terrasse; 

13"  Deu.T  dogues  qui  se  mordent:  celui 
qui  est  terrassé  est  à  la  droite.  Epreuve 
sans  marque: 

Les  cinq  estampes  :  39  fr. 

1849.  --  Brisart,  Gand.  —  Chiens  en  di- 
verses attitudes.  Trois  estampes  :  2  fr. 
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JONES,  A. 

1844.  -  Des  Mai.ines.  —  Inirrieur  d'une 
étahle.  Bois  ('iO-5d)   ;  :i:i(i  Ir. 

JONES,  Georges,  prinlrc  im-hiis 
(lu  mi  lie  II  il  II  \  1 X'  sii'clc.  —  1 1  isidiic  : 
\  lies  ili_'  \  illcs. 

ISTi.  —  Copi:,  Londres.  —  Vue  de  Stras- 
buitig   :  7.L'(_)0  fr. 

JONES.  Inigo,  tir;i\riir  miL^hiis  ilr 

l;i  seconde  iiinilii''  du  X\  111     siè(de. 

E.stampes    : 
1809.    —   LlGAUl).    —   Einiiiii,    iraprés   Ruiii- 

ney.   Epreuve  rivant  la  letUc   et   à   gramle.s 

marges   :  1.750  fr. 
I.a    même   eiUunpe.    Epreuve    en    reiiliMir, 

sans  marge,  cintrée  dans  le  haut  :  410  fr. 

JONES,  John,  iir;iveiir  :iiiL;hiis,  m- 
\ci-s   ISJO,  Irnvaillail  à   (jinidres. 

Estampes   : 

17'j;i  —  Branrkr,  Lehv.iu.  —  La  tiiuil  île 
SUiney,  d'après  G.  Carter.  Epreuve  grand 
in-folio,  en  largeur  :  20  fr. 

Charles  Jaji.es  Fn.r.  d'.-iprès  Reynolds, 
Epreuve  in-folio,  en  hauteur   ;  12  fr. 

Hume  Abraham,  d'après  Heynolds.  Epreu- 
ve in-folio,  en  liauteur  :  8  fr. 

La  Boutique  du  barbier,  d'apn's  Bini- 
biiry.  Epreuve  grand  in-folio,  en  largeur  : 
12  fr. 

1799.  —  Mu.scRAVE,  Londres.  ~  Lurd  Hund, 
cnntre-Amiral.  d'après  Reynolds  :  25  fr. 

L-iue  de  Malboroiii/h.  Geunje.  d'après 
Romney  :  15  fr. 

rtau'don  Francis,  lord  Mnira.  d'après 
Reynolds  :  15  fr. 

Jones,  Earl  of  Wcstmoreland,  d'après  Rom 
ney  :  12  fr. 

1824.  —  M..\.sterman-Syke.s,  Londres.  —  Bar- 
ker  John,  d'après  Rehnolds  :  27  fr. 

Still  John  Bishop  of  Bath  :  35  fr. 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Le  Due 
d'Yorck,  en  pied,  dans  le  grand  costume  ilr 
Chevalier  de  la  Jarretière,  d'après  Reynolds. 
Epreuve  au  pointillé  :  15  fr. 

Charles  Fox,  à  mi-corps,  d'après  Reynolds. 
Epreuve  grand  in-folio  :  19  fr. 

La  Fille  dormante,  d'après  Reynolds 
Epreuve  au  pointillé  :  10  fr. 

George  Spencer,  duc  de  Mnlboroiigli,  en 
pied,  et  en  grand  costume  de  Chevalier  de 
la  Jarretière,  d'après  Romney  :  10  fr, 

Ramsdcn  J.  opticien,  d'après  R.  Home, 
Epreuve  grand  in-folio  :10  fr. 

1836.  —  Franck,  Vienne.  —  La  même  estam- 
pe. Epreuve  de  1"'"  état,  avant  la  lettre  :  5  fr. 


/,((  niènie  estampe.  Epreuve  de  2"  état  : 
3  fr. 

/■'.)./■  (  liinii's-Jatnes,  d'après  Reynolds, 
l'.preuve  m-l'eliu,  en  hauteur  :  6  fr. 

18S9.  —  \EME  L.  D...,  11  mars.  —  Ladg  Ca- 
fiiline  Priée,  d'après  Reynolds.  Epreuve 
a\ec  marges  :  17G  fr. 

Is9i.  —  \i:nti,  ,\...,  30  mai,  Londres.  — 
Miss  Daienjiurl.  d'après  Romney.  Epreuve 
do  1"-  état  :  1.455  fr. 

La  même  rslamjie,  du  même  état  :  1.155  fr. 

1895.  —  Hi  m,  Londres.  —  La  même  estam- 
pe, du  même  état  :  1.875  fr. 

.Mrs.  Beresfnrl  :  2.525  fr. 

Lainj  Candine  Priée,  d'après  Reynolds  : 
1  100  fr. 

Miss  Kemlile,  d'après  Reynolds  :  1.775  fr. 

1805.  —  Monte  X..,,  27  février.  —  Black 
Monday  or  l/ie  departare  for  sctiool.  —  /*(;/- 
ee  domuni.  or  llie  lelurn  froni.  Scltool.  Deux 
estampes  faisant  pendant  et  gravées  en  cou- 
leur :  5(X)  fr. 

1808,  —  \EME  X..,,  20  mai.  —  Hobinetta  . 
jeune  fille  ù  mi-corps,  tenant  un  oiseau,  d'a- 
jires  Reynolds.  Eiireiive  petit  in-folio,  en 
couleur  et  avec  marge  :  770  fr. 

1808.  —  Vente  .X...,  5  décembre.  —  Lady  Ca- 
roline Priée,  d'après  Reynolds.  Epreuve  do 
l"  élat  :  l.O.jo  fr. 

iMdy  Hamilton.  d'après  Romney.  Epreuve 
du  li-r  état,  en  couleur  :  4.450  fr. 

1800.  —  H\i.i„  Londres.  —  Miss  Tollema- 
liie,  en  Miniiida.  d'après  Rej'nolds  :  625  fr. 

,l//ss  Durcnport,  d'après  Romney  :  3.225  fr. 

1899.  —  LicAiD.  —  Lady  Caroline  Priée, 
d'après  Reymdds.  Epreuve  à  toutes  marges  : 
52  fr. 

Mrs.  Eihrards.  d'après  W.  Lawranson. 
Epreuve  in-folio  :  14C  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  1"  mai.  —  Miss  Kcmlile, 
d'après  Reynolds.  Epreuve  en  m.-miere  noi- 
re, in-folio  :  l.GOO  fr, 

JONES     el     REEVE,     éddeurs 

unuluis.     ;'i      Ldlidies,     illl     CnliiiiieilCe- 
liieîll    du    .XIX"'   .sire le. 

Estampes  ; 

1809.  —  Vente  X...,  28  février.  —  Coursing  .- 
planches  1.  2.  4.  Trois  estampes  publiées  à 
Londres  en  1800.  Epreuves  en  couleur  :  90  fr. 

JONGE  (de),  Jean  Martss,  inin- 
Ire  el  rraxciii'  linlhinduis,  m''  vers 
1700.  —  lîilliiilles  ;  l"\"'les  |mlili(|iies. 

Dessins  : 
1776.  —  Neyman.  —  Cavalcade  et  entrée  de 
Marie  de  Médicis  dans  Amsterdam.   Dessin 
à  l'encre  de  chine  (24  pouces-10  p.)  :  S  fr. 
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Estampes  : 

1821.  —  Durand.  —  Escarmouche  de  cavale- 
rie. Epreuve  de  2"  état  :  3  tr. 

1S65.  —  CAMBERI.YN.  —  Cavalicr  lancé  a  tou- 
te bride  vers  le  fond  à  droite,  oii  se  voit 
une  bataille  sanglante.  Epreuve  de  2"  état, 
non  décrit  :  2  fr.  50. 

Cheval  en  repos,  vu  de  profil  et  tourne 
vers  la  droite.  Epreuve  du  2«  état,  non  dé- 
crit, légèrement  rognée  à  la  droite  du  bas  : 
2  fr. 

Combat  de  cavalerie  :  on  reniarciue,  sur 
le  premier  plan  à  droite,  trois  cavaliers  cou- 
rant a  toute  bride  vers  le  fond,  où  un  déta- 
chement de  cavalerie  est  à  la  poursuite  de 
l'ennemi.  Epreuve  de  1='  état,  mais  en  mau- 
vais état  de  conservation  :  27  fr. 

Un  Cavalier,  le  pistolet  à  la  main,  se  di- 
rige vers  le  fond,  où  a  lieu  un  combat  ;  il 
est  suivi  de  deux  autres  camarades.  Epreu- 
ve avec  marge  :  11  fr. 

JONGEVING,  N.-F. 

Dessins  : 
1849.  —  BRI.ÇSART,  Gand.  —  Paysage  .-  trou- 
peau  rentrant   à   l'étable.    Dessin   colorié    : 
6  fr. 

1857.  —  THY.SSEN.  —  Deux  Paysages.  Des- 
sins :  10  fr. 

JONGH  (de),  Claude,  pcinliv  cl 
gra\i'Ui'  Jioll;ni(l;\is  (k'  la  iirrmiri'c 
moitié  du  XMl"  siècle,  né  à  l  Ircihl. 
—  Paysago. 

1878.  —  Heuch,  Londres.  —  Vue  du  pmit 
de  Londres  :  19.687  fr. 

1888.  —  E.XCTi-.H.  —  Vue  du  vieux  pont  de 
Londres  :  13.120  fr. 

JONGHE  (de),  Gustave,  priuln- 
ilaiiiaïul  (lu  X1X°  siècle. —  (lenre. 

1867.  —  GAn.LARD.  —  Indiscrétion  ;  inté- 
rieur d'atelier  (31-24)  :  950  fr. 

1874.  —  Vente  X...  Londres.  —  Cabinet 
d'antiquités  :  5.250  fr. 

1S75.  —  De  Kerkove.  —  Agaceries  :  3.050  fr. 

1S77.  —  Woi.F,  de  Bruxelles.  —  Le  Livre 
défendu  (64-47)   :  2.100  fr. 

1877.  —  ^■ENTE  F.  J...,  23  mars.  —  Le  Cabinet 
de  curiosités  :  2.300  fr. 

1877.  —  Vente  X...,  25  avril.  —  La  Conva- 
lescence ;  2.800  fr. 

1878.  —  EVERARD.  —  T.es  Deux  amis  : 
2.500  fr. 

1880.  —  EvERARD,  Londres.  —  Sur  la  plage 
de  Trouville  :  4.855  fr. 

1881.  —  EvERARD.  —  Baigneuse  :  2.600  fr. 
La  Convalescence  ;  3.080  fr. 


1881.  —  Vente  X...,  14  mai.  —  Les  Amies  : 
1.180  fr. 

1882.  —  Moreau-Chaslon.  —  Amour  ma- 
ternel :  1.620  tr. 

Le  Déjeuner  de  la  poupée  :  1.400  fr. 

1S83.  —  Vente  X...,  décembre.  —  Le  Bain  .■ 
1.500  fr. 

1884.  —  Vente  X...,  24  mars.  —  L'Iudi^cret  : 
600  fr. 

1889.  —  Van  Gogh,  La  Haye.  —  «  The  luvcr'f 
à  Gibraltar  ;  210  fr. 

1897.  —  Haemacher,  Amsterdam.  —  Portrait 
d'Homme.  ..  Portrait  de  Femme.  Les  deux  : 
1.323  fr. 

1899.  —  Vente  X..  ,  10  avril.  —  Japonaise 
(.15-:?6)  :  127  fr. 

1900.  —  Maillet.  —  Le  Fruit  défendu  (64- 
4G)    :   1.20;)  tr. 

JONGHE    (de),    Jean-Baptiste, 

peiiilrc  llaniiuul.  ur  à  (iourirai  l'U 
1785,  inorl  eu  1844.  —  Paysage;  Ani- 
maux. 

1834.  —  Rottier.  —  Etude  de  paysage  avec 
bestiaux  (19-25)  :  32  fr. 

1838.  —  Vr.anchen.  —  Paysage  des  envi- 
rans  de  Dînant,  arrosé  par  la  Meuse  (28pou- 
ces-37  p.)  :  ,310  fr. 

1842.  —  Thielens.  —  Basse-cour  d'une  fer- 
me (40-53)  :  70  tr. 

18.53.  —  Van  Camp,  .\nvers.  — -  Paysage  avec 
animaux.  Bois  (49-60)   :  IGO  fr. 

1856.  —  CoNNiNGH,  Gand.  —  Paysage  avec 
animaux  (68-112)  :  250  fr. 

Dessins  : 

1810.  —  PREVOST.  —  Paiisuge  avec  pâtre 
i/ui  conduit  son  troupeau  (7  pouces,  9  l.-lOp. 
10  1.)  :  36  fr. 

1S95.  —  Du  Val  de  Beaulieu.  —  Paysage. 
.\quarelle   (43-60)   :  95  fr. 

JOWGKIND,    Johan-Barthold, 

|)eiiilir  liollaiulais,  ni'  à  l,alr(i|i  en 
1819,  luori  ru  ISUl.  —  Vues;  Pay- 
sage ;  (leiire. 

1801.  —  Baron.  —  Moulins  de  Rotterdam 
(56-41)  :  400  fr. 

1868.  —  Mar.montel.  —  Canal  prés  Botter- 
dam   (50-80)   :  525  fr. 

La  Route  de  Saint  Clair  (50-80)  :  490  fr. 
Vn  Canal  en  Hollande  (60-44)  :  1.500  fr. 
Vue  de  Rotterdam  (40-55)  :  310  fr. 
Canal  à  Amsterdam  (40-55)  :  380  fr. 
Un  Canal  ;  effet  de  nuit  (32-46)  :  310  fr. 

1869.  —  Marquis  du  Lau.  —  Le  Pont-\euf 
en  18,54  (44-72)  :  2.025  fr. 

1869.  —  Breithmeyer.  —  Vue  de  Hollande  : 
les  Moulins  (32-43)  :  240  fr. 
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Viif  de  HiiUandi'  :  elfcl  île  lune  (23-31)  ; 
183  Ir. 

IfST:.'.  —  Anastasi.  —  Durdieclit  :  cflct  du 
malin  :  uiO  fr. 

1872.  —  Ventk  X...,  19  janvier.  —  l'aijsuiie 
holiininiiifi  :  4U0  fr. 

ISTJ.  —  Stu.mI'F.  —  I'iiija:<ije  :  efjid  liit  ma- 
tin  (33-431   :  730  fr. 

1873.  —  \i;nte  h.  L...,  13  mars.  —  Le  Mmi- 
lin  tiO-.5i)  :  !I0(»  fr. 

Les  l'alineiirs  liiiUaiidais  (85-115)  :  2.520  fr 
Cil  nul  hnllundais  (3-l-'.0)   :  290  fr. 
1873.  —  l,\lHKNT-RlCHAIil>.  —  Cunal  de  IIol- 
lunde  :  el/rl  de  lune  :  4.000  fr. 

1873.  —  \ii.NTE  X...,  13  janvier.  —  Canal  de 
Hollande  :  effet  de  lune  .  730  fr. 

1874.  —  \'ENTE  X...,  27  avril.  —  Enrininx  de 
Né  ris  :  425  fr. 

Un  Cunal  à  Durdiecht  :  780  fr. 

1875.  —  X'KNTE  X...  —  L'Lseaut  :  2.825  fr. 
M  II  nue   :  830  fr. 
;,r.b    l'uliuring   :   1.220  fr. 
(■((/(,/(  (/-•   llidliinile  :  1.020  fr. 
Hubiliilinu   liiillnniliiise   ,   980   fr. 

1876.  —  l'i'.ssE.  —  Les  llnids  de  lu  Meuse  : 
1.000  fr. 

Clair  de  lune  :  780  fr. 

1877.  —  VENTE  DlAZ.  —  Paysage:  vue  de 
Hollunde  (33-40)  :  1.100  fi'. 

1877.  —  Woi.i-F,  lirn.xelle».  —  Les  Putineurs. 
[32-50)   :  985  fr. 

1877.  —  Phince  Soi'TZo.  —  Canal  de  Hol- 
lande: effet  lie  lune  :  725  fr. 

Is77.  —  \EMt:  F.  .1...,  23  mars.  —  Muulin  en 
Hollunde  :  800  fr. 

1877.  —  Vente  X...  —  Paysage  ;  085  fr. 

1877.  —  Baron  J.  m  H  ...  13  mars.  —  )(/'■ 
de  Paris  :  2.100  fr. 

1878.  —  .\Hi.)SA.  —  Pugsiige:  effet  de  mutin  : 
1.800  fr. 

Un  port  de  Holtiiuile   :  700  fr 

r?J  eunal  en  llntlande:  soleil  couchant  . 
620  fr. 

Cliurgement  île  Itateau.r  an  quai  de  lu  Pd-    l 
pee   ■  512  fr. 

Le  eunul  SuiiU-Miirtin:  effet  de  lune  680 
francs. 

1878.  —  Laurent-Richard.  —  /.  ((  eanul  ru 
Hollande  :  1.920  fr. 

1878.  —  Vente  X...,  25  janvier.  —  Vue  de 
Hollande  :  605  fr. 

1878.  —  Faire.  —  Batenu.v  à  l'ancre  :  l.ii50 
francs. 

L'entrée  du  port  :  1.000  fr. 

1879.  —  Lethon,  de  New-Yorli.  —  Un  canal 
en  Hollande;  effet  de  lune  (40-65)   :  1.820  fr. 

1881.  —  JOURDE.  —  Canal  }iri's  de  Rotter- 
dam :  920  fr. 

liivii^re  de  Schic  :  435  fr. 

1881.  —  \Vn..s(iN.  —  L'ancien  Campanile  de 
Potterdam.  :  4.600  fr. 
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1881.  —  RnwAHDS. 
I  barge  (52-81)   :  2.825  fr. 
Marine   (33-42)   :  830  fr. 
/.-■,s   l'uliueurs   (32-53)    :  1.220  fr. 
Iluhilatinu  Hollandaise  (42-56)   :  980  fr. 
(,/;,,;/  ,;/  Hiillunde  (35-46)   :  1.021  fr. 
(■,///(//   (•(/    Ihdtuude:  effet   de  lune    (33-43)    : 
l.(i:;(i  ir. 

fs.sj,  —  A.  DlMAs,  K11..S.  —  /,(■  Crand  Munt- 
ininie  :   1.730  fr. 
Murine  :  1,000  fr. 

l.s,s:>.  —  .MiiuEAi-CHA.'^l.oN.  —  Vue  de  Paris  : 
le  quai  des  Celeslius,  le  po)U  Sainte-Marie; 
a  gauche  flnitet  Lamtjert  :  1.600  fr. 

1883.   —  l'ATLiN.   —  Le   l'ont-ltogal,   a   Paris 
30-47)   :  1.890  fr. 

1883.  —  Ba.scek.  —  1  »  ■  d'an  innuliu.  Papier 
siu-  lolle    (28-36)    ;  260   fr. 
Environs  de   llntteritam:  moulin  el  ferme 
41 -.56)    :  3.750  fr. 
><ehiedan:  ,'lfet  de  lune  (41-53)   :  4.000  fr. 
Cunal  de  Ihdlunde   (42-56)    :  3.055  fr. 
En.viruns    (/■■    Hntlentam:    soleil    couchant 
(40-54)    ;  5.200  fr. 

La  Meuse  près  de  llutlenlam :  clair  de  lune 
;41-53)   :  3.000  Ir. 

]'ue  générale  de  ."iuiute-.ld resse  (33-56)  : 
2.000  fr. 

Paysage  du  Nivernais;  attelage  de  vaches 
descendant  une  route  (42-56)   :  9.100  fr. 

Trnii ville:  biileau  u  murée  basse  (23-32)  : 
1  480  fr. 

Putineurs  sur  v.n  canal  de  Hollande;  soleil 
mâchant  (32-,55i   ;  2.300  fr. 

Uiird  de  mer  a  Sain.te-.\ilresse  (26-40)  :  980 
francs. 
/.(■  Bassin  de  Hnufleur  (35-48)   ;  2.010  fr. 
\iitre-Dume  de  Paris;  vue  prise  du  quai  de 
lu   rniunelle  (41-55)  :  2.0.50  fr. 

Le  cauiil  Saint-Martin:  clair  de  lune  (32- 
51)   :  2.500  fr. 

La  Jetée  de  hnis  de  Hmiflear  (24-32)  :  1.750 
francs. 
Ferme  nonuande  près  de  Hiuifleur  (41-55)  : 
I    2  SOI)  fr. 

La  Honte  lie  Saint-i'tuir,  prés  de  Honflear; 
ejlet  du   matin    ;.50-.S0)    :  7.700  fr. 

Vue  du  pnrt  de   HonfleuT  (42-56)    :  3.000  fr. 
Vue   de  llntluuile.   avec  patineurs   (42-56)    : 
4.000  fr. 

]'ae  prise  a  .iverseliie.  village  des  envi- 
nin.s  lie  Itutlerdam:  putineurs  (41-55)  :  3.085 
francs. 

Puysage;  euviriins  de  llonfleiir  (33-43)  : 
1.300  fr. 

Paysage:  environs  de  Uotterdum,  avec  pa- 
tineurs (41-55)   :  3,555  fr. 

Le  Poudrenc.  prés  de  Honflear:  marée 
busse  (33-43)   :  3.1.50  fr. 

Les  Bords  de  la  Seine,  à  .irgenteuil  (33- 
46)  :   1.100  fr. 

Canal  prés  du  village  de  Nieaverlierke.  en 
Hollande:  clair  de  lune  (33-47)   :  2,700  fr. 
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Paysage  de  Hollande;  effet  d'hiver  (32-46)  : 
1.850  fr. 

I  ue  de  Hollande  avec  puUneurs  (34-47)  : 
1.200  fr. 

Sortie  du  port  de  Honfleur  (33-43)  :  2.450 
francs. 

La  Rollc  à  Hollerdam  (35-41)  :  3.100  fr. 

1  ue  de  Honfleur;  mer  houleuse  (46-33)  : 
2.050  fr. 

Le  pont  de  Bercy  (3345)  :  2.000  fr. 

Vue  prise  du  quai  de  la  liapée,  à  Paris 
(33-45)   :  1.600  fr. 

La  yrande  jetée  de  Honfleur  (33-43)  :  1.250 
francs. 

1-  ue  prise  au  Bas-Mcudon  (38-44)  :  1.505  fr. 

Vue  du  canul  de  l'Ourcq  (3i-4C)  :  2.160  fr. 

Patineurs;  environs  de  Uolterdam  (56-70)  ; 
4.900  fr. 

Autre  vue  du  Canal  de  iUurcq  (34-56)  : 
2.500  fr. 

lue  prise  du  puni  Ue  isevres  (33-36)  :  3.000 
francs. 

Vue  de  Dordrechl;  effet  du  matin  (19-26)  : 
1.085  fr. 

In  canal  à  Bruxelles  (33-45)  :  2.700  fr. 

Paysage  de  Hollande;  effet  d'hiver  (33-45)  . 
1.650  fr. 

Vue  de  l'Escaut,  à  Anvers;  effet  du  malin 
(51-80)  :  4.400  fr. 

Canal  à  Averschc,  prés  Rotterdam:  pati- 
neurs  (51-81)   :  4.705  fr. 

Vue  de  Hollande;  clair  de  lune  (33-43)  : 
2.305  fr. 

Canal  en  Hollande,-  clair  de  lune  (33-46)  : 
2.950  fr. 

Lu  lue  .•iaini-Jacques,  prise  de  la  barrière 
(33-43)  :  2.150  fr. 

Les  moulins  de  ISoezem,  à  Rotterdam  (32- 
52)  :  1.815  fr. 

Vue  de  Paris,  au  fond,  les  Invalides;  soleil 
couchant  (33-46)   :  2.000  fr. 

Vue  de  Rotterdam;  marine  (25-33)  :  2.000 
francs. 

Vue  de  l'Eglise  Saint-Médard,  à  Paris  (43- 
55)  :  4.900  fr. 

Moulins  en  Hollande;  clair  de  lune  (44-34)  : 
2.700  fr. 

La  Meuse  près  de  Rotterdam;  temps  de 
pluie  (33-43)   :  1.000  fr. 

\uc  de  Notre-Dame  de  Paris,  prise  de  la 
berge,  près  du  pont  Saint-Michel  (42-56)  : 
7.000,  fr. 

Canal  à  Rotterdam;  clair  de  lune,  premier 
quartier  (33-43)   :  3.100  fr. 

1883.  —  Vente  de  M.^dame  R...,  3  février.  — 
Moulins  à  Dordrechl  (32-52)  :  1.320  fr. 

1884.  —  Vente  X...,  24  mars.  —  Petit  part 
de  la  Meuse,  près  Rotterdam  :  1.000  fr. 

1884.   —  VENTE  X...   —   Vue   prise   en   Hol- 
lande; coucher  de  soleil  :  3.000  fr. 
Vue  d'un  canal  en  Hollande  :  2.050  fr. 
Vue  prise  en  Hollande  :  520  fr. 


Porte  de  ville  en  Hollande  :  1.400  fr. 
lue  de  Hollande,  avec  patineurs  :  800  fr. 

1884.  —  VENTE  X...  —  Vue  de  HuWinde.  : 
l.(;85  fr. 

1885.  —  E.  Dehau.  —  Vue  de  Hollande 
6.200  fr. 

1885.  —  Vente  X...  —  Entrée  d'un  port  ■ 
2.3-45  fr. 

I  ue  de  Hollande  :  1.900  fr. 
Marine  ;  1.700  fr. 

1886.  —  CouRTiN.  —  Vue  prise  en  Hollande 
(42-57)   :  2.320  fr. 

1886.  —  Saulnier.  —  Vue  de  Rotterdam  : 
2.100  fr. 

Marine  :  1.410  fr. 
lîjfi'l  (le  lune  .■  1.8U0  fr. 
Marine   :  1.050  fr. 

l'dlj-i'liic   :    l.'.tcîiU   fr. 

1SS7.  —  Jacoue.myn.  —  Effet  de  lune  (32-4P~  • 
1.010  fr. 

1887.  —  Sennegon.  —  Moulin  et  canal  de 
Hollande;  effet  de  nuit  (32-46)   :  1.650  fr. 

1888.  —  Vente  X...  —  Vue  de  Dordrechl  : 
1.450  fr. 

18'.)0.  —  May.  —  Vn  canal  en  Hollande  (32- 
.52)  :  2.700  fr. 

1890.  —  De  l'ORTO-RlCHE.  —  Vue  de  Hol- 
lande (42-56)   :  2.090  fr. 

\avires  sur  l'Escaut  (59-80)  :  2.450  fr. 
La  rue  Saint-Jacques  (57-43)  :  1.650  fr. 

1891.  —  Bousss.woN.  —  La  Seine  à  Bougi- 
val  :  3.800  fr. 

1891.  —  .\rusa.  —  Vn  pont  sur  un  canal  : 
3.000  fr. 

Canal  en  Hollande  :  5.200  fr. 

1891.  —  .•\.MiRAL  Jaurès.  —  Quai  de  Gesvres  : 
2.850  fr. 

Xavires  ilans  un  bassin  :  1.250  fr. 

1891.    —   VENTE  JONGKIND. 

Tableaux  : 

1.  Canal  en  Hollande;  effet  de  lune  :  4.600 
francs. 

2.  Environs  île  Bruxelles  :  3.200  fr. 

3.  Canal  en  Hullandi:;  effet  de  lune  :  2.850 
finncs. 

4.  La  Foii.rclie  l  à  Chumpiijny ,  prés  Paris  : 
4.020   fr. 

5.  L'Escaut,  près  Anvers;  effet  du  soir  : 
:!.100  fr. 

0.  L'Isère,  près  Grenoble  :  2.700  fr. 

7.  Coucher  de  soleil  :  4.800  fr. 

8.  Maasluis  :  4.200  fr. 

9.  La  Tuilerie  à  Honfleur  :  8.000  fr. 

10.  Route  de  Saint-Denis  :  5.000  fr. 

11.  Le  Pont-Neuf,  à  Paris,  en  1S5!  :  4.700 
francs. 

12.  Vn  canal  en  Hollande  :  5.000  fr. 

13.  Vne  rue  à  Avignon  :  3.400  fr. 

14.  Canal  à  Bruxelles  :  16.500  fr. 

15.  Nadorsttaan  à  Rotterdam  :  6.200  fr. 
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Ki.  Sdiiit-I'arise,  prvs  Nevcrs  :  G. 000  fr. 
17.  ;,(/  Cdli-  Sainl-AiidrÉ,  Iscrc  :  :i.200  fr. 
IS.    /,,(   Cl'itilt   :  ■A.m\   11-, 
h).   I.ii  Srijni',  pirs    r<iiiii)ii   :   i.l'.ûll  fr. 
:,'U.  [.'liscdiit.    près    l'i'iilrcr    du    part    d'An- 
vers :  ô.ttUO  fr. 

21.  Ctnuil  cil  Ilnlhnidr.-  rljrl  ilf  sidfil  Coil- 
rliiint  :  j.UUO   fr. 

22.  lillui   dliivcr  :  3.(;00   fr. 

23.  l.'Escaiil  :  3.:;.50  fr. 

24.  l'iniil  <lc  VOiircii,  pirs  l'iuiliii  :  10.800 
flancs. 

2.=).    (  Il   qiiaî  II   Ihiiillriii    :  'j.lWI  fr. 

2ti.  Lu  Mriisc  un.r  riirinui-i  de  ItnIIrrdiiin  : 
27.6(l.''i  fr. 

27.  Uii'inn'  de  Shereiiiiiiiijeii,  pre^i  lu  llat/e: 
\ÂM   fr. 

25.  Cl.iir  de  lune  :  ?,  110(1  fr 

2'J.  /,(■  l'on  de  Itnileiduiii:  eflel  de  soleil 
eiiiieliiint  :  4.101)  fr. 

30.  /,'(  niuiide  roule,  près  Suiiil-l'Aon-sur- 
Loiie,  Sivernnis  .  2.050  îr. 

:!f.   Ine  rue  il   lloiijleiir  :  2.5.')(1  fr. 

32.  l  lie  rue  ù   1  irieii.r,  Isère  :  l.fiOO  fi 

33.  F.lrelat:  efjel   du   luutiii    :  1  00(1  fr. 

34.  T/i  canal  de   llullerduin   :  :i. 7(1(1  fr. 

3.').  SiiiiilA'iirizi'de-i  liulel.  près  \eiiers  .■ 
(i. 0(1(1  fr. 

36.  r.ii.  Côte  ù   Hou  lieu  r  :  f.850   fr. 

37.  (  iipic  d'après   \'un  de   \  liile  ■  C£Ù  fr. 

38.  IVcièrr  eu  Hiilluiide  .  2.100  fr. 

3fl-  l'iit/suf/e    uii.e   euriroiis    de    llollerilaiil^ 
elfel  du   iiialiil  :  4.001)  fr. 
4(1.  f.'Isere  ù   Grenoble  :  1.700  fr. 

41.  T.e  Vieux  l'orl  ii  [lollerduin:  cjfel  de 
lune   :  2.5(10   fr. 

42.  Vue  rue  à  Coiipel.  jirés  le  lue  de  (le- 
nt'ce:  effet  du  nuitin  .   1.050  fr. 

43.  Cl'iir  de  lune  .   1.050  fr. 

44.  Le  l^oldcr  de  Zotiteveen,  jires  Delfl  : 
1.420  fr. 

45.  î.e  convoi  du  pavvre  .-  2.000  fr. 

40.  /'/(((■(•  du  i\lurclié-aii-Illc,  a  devers  : 
1.400  fr. 

47.  Galiole  uoriuunde  :  1.950  fr. 

48.  Canal  pris  Rollerduni:  effet  d'fiirer  : 
2.000  fr. 

49.  La  Seine  à  Cliarenton  :  1.420  fr. 

50.  Vn  moulin  à  Dordrccht  :  2.200  fr. 

51.  l'atineurs:  effet   d'hiecr   :   1.550  fr. 

52.  La  pluee  du  Marché,  à  Nevcrs  :  1.120 
frani-s. 

53.  Clair  de  Iniic  ù  Severs  :  700  fr. 

54.  \  ne  de  Nevcrs  :  010  fr. 

55.  La  rue  de  rHotel-de-Villc,  ii  la  CrUc- 
Saint-André  :  550  fr. 

56.  Sardieu,  jires  la  Cide-^uint-  \udré  :  000 
fraïK^s. 

57.  (^tiarcnton,  près  Paris  :  530  fr. 

58.  Vue  de  l'écluse  à  Vitri/sur-Seine  :  370 
francs, 

59.  La  rue  Suint-Jurriiics  à  Paris  :  410  fr. 
00.  Effet  de  neige  :  710  fr. 


01.  L'I-'iilise  Suint-Scucrin,  u  l'aris  .  3'JU  fi-, 

02.  '  /((•  salle  de  danse,  u  la  l'ole-Saint- 
Indre  .   355   fr. 

()3.  I  ne  de  lu  Seine  a  Paris:  effet  de  soleil 
louchunt  :  53(1  fi'. 

OV.  (oili'de  iioi  inu.iide  sorlant  du  purt  de 
Itonflenr   :   51(1    Ir, 

r,5.    Ilordieelil  :  O.fdO  fr. 

00.    l  ille  de   llollunde   :   1.(12(1   fr. 

.■\(iuarclles. 

07.   ('(/,,,//   ,•;)   Hollande  :  1.420  fr. 

(;s.   tirenohle   :  320   fr. 

09.    l'anal  île   l'niireii,   u    Punlili    :   410   fr. 

70.  Le   Itas-Meiidon    ,    52U   fr. 

71.  Cuiiul  eu   llollanilc  :  580  fr. 

72.  Suinl-Lloij-Mir-Loire  :  230   fr. 

73.  Plaine  aii.r  eiirirons  de  Dordreelit  : 
120  fr. 

71,   Près   Itoltciilani   :  55(1  fr. 
75.   Kn  virons  de  Nevcrs  :  50(1  fr. 
70.  Le    ehàtcan    de    M  enusessu  r-V  Allie  r    . 
iOO  francs. 
77.  Dordrccht   :  710   fr. 
7S.    Porilreehl   :    1,005   fr. 
79     Uordrechl  :  910   Ir. 

80.  Dordreclit   .   02(1  fr. 

81.  Les  Moulins   de   Lloctzcii    :  500   fr. 

82.  La  Cuinpiiiinc  un.r  environs  de  Nevcrs  . 
205  fr. 

83.  riotterduin   .  060  fr. 

84.  Ilotterdiiin   :  9(J0  fi'. 

85.  La  llaijc  :  550  fr. 

86.  liéziers  :  080  fr. 

87.  Holteiduin   :  51(1  fr. 

88.  Dordreclit  :  .Ooo  fr 

89.  Sa'.nt-Eloit-snr-i.oire   :  310  fr. 

90.  Dordrccht  :  f.OOO  fr. 

91.  Overschie  :  1.250  fr. 

92.  Honflcur  :  200  fr. 

93.  Saint-Pari zc   :   450  fr. 
91.   r,'dlerdiiin    :  450   fr, 

95.   Le    Café    ('ha  f  fa  ri,    a    lu    Poiilaillierc    : 
210  fr. 
90.  Près  Nevers  :  200  fr. 

97.  Itotterduin    :  980  fr. 

98.  Uordrechl    :    610    fr. 

99.  Bords   de  f  A  Hier  :  .000  fr. 

100.  Rollerduni  :   500   fr. 

101.  Saiiil-EI  ly-snr-Loire.  jnes  Nevers  :  460 
francs. 

102.  Ainslcrdaiii  :  355  fr. 

103.  La  route  de  Sardieu,  à  la  Côte-Saint- 
André,  Isère  ,•  130  fr. 

loi.  Vue  route  il  la  Côte-Saint-André  :  305 
flancs. 

105.  Dordrccht  :  320  fr. 

106.  Port-Veiulres  :  210  fr. 

107.  Navire  russe  à  Honflcur  :  220  fr. 

108.  notterdam  :  510  fr. 

109.  Dordrccht  :  700  fr. 

110.  Canal  en  Uollaude  :  510  fr. 

111.  Ho  lier  du  m   :  360  fr. 
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112.  Environs  de  la  Côle-Saint-.inctré  :  205 
francs. 

113.  La  Cole-Sainl-Andié    .\qiiarelle  double 
face  :  390  fr. 

114.  Roule     de     la     Càle-Saint-André;    an 
grand  f.enips  :  300  fr. 

115.  Grenoble;  effet  d'hiver  :  220  fr. 

116.  Rotterdam  :  510  fr. 

117.  Jm  Ciolat,  près  Marseille  :  205  fr. 

118.  Amsterdam  :  405  fr. 

119.  Rotterdam  :  600  fr. 

120.  La  Chapelle  de  llalhiiis,  Isère  :  230  fr. 

121.  Honfleur  :  1.450  fr. 

122.  Anvers  :  460  fr. 

123.  Le  canal  de  VOnreq,  à  Pantin  :  l.VM 
francs. 

124.  Le  Havre  :  520  fr. 

125.  Paris;  le  Ponl-Rnijal  :  9.30  fr. 

126.  La  Route  de  la  Meunière,  à  la  Cùte- 
Sainl-André  :  320  fr. 

127.  Une  rue  à  Nevers  :  860  fr! 

128.  Paysage  nivernais  :  610  fr. 

129.  Roule  de  la  Charité-sur-Loire,  près  \e- 
rers  :  250  fr. 

130.  Rotterdam  :  1.020  fr. 

131.  L'Isère,  près  Grenoble  :  400  fr. 

132.  L'Eglise  el  le  Ciuulière  de  Chabons  ; 
260  fr. 

133.  Balbins,    près    la    Cnle-Saint-André    : 
205  fr. 

134.  Vue  génériile  de  Chabons.  Isère  :  760 
francs. 

135.  Rotterdam  :  475  fr. 

136.  Roule  de  la  Cote-Saint-André,  n  Orna- 
cinix  :  :;35  fr. 

137.  Le  Drac.  près  Grenoble  :  380  fr. 

138.  Effet  d'hiver  dans  le  Dauphiné   :  225 
francs. 

139.  Bruxelles  :  430  fr. 

140.  Patineurs  en  Hollande  :  500  fr. 

141.  Vue  de  Paris;  effet  du  soir  :  801  fr. 

142.  Route  de  Lyon  ii  la  Côte-Saint-André  : 
700  fr. 

143.  La  COte-Saint-Aiidré:  effet  de  neige  : 
225  fr. 

14i.  Paysage  du  Dauphiné  :  2.000  fr. 

145.  Râteaux  de  pêche  :  260  fr. 

146.  Ihmfleur  :  850  fr. 

147.  Honfleur  ;  430  fr. 

148.  Honfleur  :  215  fr. 

149.  La  Cote-Sainl-André  :  215  fr. 

150.  Effet  d'hiver  :  300  fr. 

151.  Rotterdam  :  660  fr. 

152.  Honfleur  :  515  fr. 

153.  Anvers  :  600  fr. 

154.  Rotterdam  :  530  fr. 

1.55.  La  Charité-sur-Loire  :  205  fr. 
1.50.  La  Côte-Saint-André  :  290  fr. 

157.  Le  village  de  aU'inag,  près  de  la  Côte- 
Saint-André  :  310  fr. 

158.  Au    Chuzeau,    près    de    la    Côle-Saint- 
André;  effet  de  neige  :  480  fr. 

159.  Rotterdam  :  405  fr. 


160.  Patineurs;  paysage  de  Hollande  :  530 
francs. 

161.  Marseille  :  205  fr. 

162.  La  Côte-Saint-André  :  260  fr. 

163.  La  Côte-Saint-André  :  215  fr. 

164.  Le  canal  de  l'Ourcq,  à  Pantin  :  450  fr. 
105.  Sur  la  Montagne,  à  la  Côte-Saint-An- 
dré :  130  fr. 

166.  Rotterdam  :  405  fr. 

167.  A  la  Meunière,  Isère:  effet  d'automne: 
150  fr. 

168.  La  Plaee  de  l'Eglise,  à  la  COtc-Saint- 
Indré  :  155  fr. 

169.  Dordreclit  :  310  fr. 

170.  Blandin,  Isère  :  375  fr. 

171.  Le  Pont,  à  Nevers  :  215  fr. 

172.  La  Plaine,  à  la  Côte-Sainl-André  :  215 
[lancs. 

173.  Le  Cliùteau  de  Pupetière,  Isère  :  105 
francs. 

174.  Patineurs  :  380  fr. 

575.  Roule  de  Lgon,  â  la  Côte-Saint-Andrc  ; 
li5  fr. 

176.  La  Loire,  près  Nevers  :  255  fr. 

177.  La  Henriette  :  200  fr. 

178.  Blandin,  Isère  :  270  fr. 

179.  Le  château  de  Pupetière  :  210  fr. 

180.  Saint-Cloud  :  275  fr. 

181.  Anvers  :  630  fr. 

182.  Chemin  dans  la  montagne  :  210  fr. 

183.  'irenoble  :  135  fr. 

184.  La  ligne  ferrée,  près  Grenoble  :  230 
francs. 

185.  Bru.relles  :  230  fr. 

186.  Grande  route  de  Prytetière,  à  Virieux- 
xur-tS-iurbre  :  20U  fr. 

187.  Anvers  :  510  fr. 

188.  Environs  de  Grenoble  :  180  fr. 

1892.  —  RouniLLON.  ..  Le  canal  de  l'Ourcq  : 
2.205  fr. 

\iie  de  Hollande  :  2.255  fr. 

1892.  —  Michel  Lévy.  —  Canal  de  Hollande, 
arec  patineurs  (31-51)   :  3.900  fr. 

1892.  —  Madame  Gauchez.  —  Le  Port  à  Rot- 
terdam (40-55)  :  6.000  fr. 

1892.  —  Haro.  —  Paysage;  côtes  de  Breta- 
gne (109-156)   ;  î 

1892.  —  BELLINO.  —  Le  Boulevard  de  Port- 
Royal  :  3.300  fr. 

La  Meuse  près  Rotterdam  :  1.200  fr. 

1892.  —  LEGRANU.  —  Un  quai  à  Dordrecht 
(47-34)  :  2.620  fr. 

Place  de  l'église  à  Boiineville  (26-22)  : 
1.000  fr 

1892.  —  .SAri.NlEH.  —  Dans  le  port  de  Rotter- 
dam :  4.100  fr. 

1892.  —  Vente  M...  —  Lever  de  lune  en  Hol- 
lande .  4.500  fr. 
Les  Bords  de  la  Seine  :  3.350  fr. 
Vue  de  Honfleur  :  2.800  fr. 

1894.  —  DURET.  —  Vue  de  Hidliiude  :  480  fr. 
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1894.  —  Ni  NKS  —  ('(//(((/  (■//  Holliiiiih'  (27- 
l'J  l)   :  5.00O  fr. 

Aiilir  Ciiiiiil   ni   llnlliiiiile  (b?,-S2)    :  .^-lOd  Tr. 

\'iir   ilr   Itiill    (:!:i  i  IC;    ;   3.700  [r. 

J  ilf  Serin'  ilf  piltilhnir  ni  lliilliiinli'  l'.i'A- 
r.2!    :  :î,010  fl-, 

1,11  lliir  \iili-r'l>inii<'-ilr<.'Chiiiii\iA  a  l'inis 
i:»-4.'n    :   2.'J10    ![■. 

1S94.     —     liAl  .M(,AUTKN     KT     HKIII.     —     l'illif    ilr 

lune  :  1.750  fr. 

1894.  —  \'F.NiK  .\..,,  10  avili,  —  \  iir  lie  l'iiris': 
lii/lhr   Xnlrr  Diiiiir   (42-riG)    :   4.;!80   l'r. 

189:),   —  .S,\N\î\nci-:i.Ll.  —  EiiiliiiiicJiiiri:  ilc  lu 
Mnisr  (22-32)   :  1.220  îr. 
/,,/  Cr.lf-Siiiiil-  tii'Irc  (35  52,)   :  2.000  fr. 
lunul    ni    llnlliiiiilr    (32-57)    :   3.200   fr. 
Autre  ruiiiil  ni  llnlluinle   (3.V',2)    :  920  fr. 

1895.  —  'riil.,  I^,  —  In  Cunul  en  llolluiuli': 
(.lair  ilf  lune  '33-42)   ;  :î  loo  fr, 

1895,  —  N'KNTK  IIK  \..\  SilCIKTK  1)'.\[IT  .\MÉ1!ICAIN. 
New-Yiil'k.  —  Les  Jeunes  pêi'lieiim  (10  ]iiiii- 
res-13   p.)    :    1-700    fr, 

l'Iilir  de  lune  sur  un  euiiiil  eu  lltilluiiile 
(13   pimces.\-19    11.)    :    3.2.50    fr. 

189G.  —  I.KKKBVUK.  —  )  ne  île  nie  Sililll- 
l.iiuis.    Il    l'iiris   (3C,\-53)    :   3,4.50    fr. 

1897.  —  Vk\ki(.  —  Le  Fiuere.  Buis  (14-19)  : 
720    fr. 

Le  Ciuii  lie  Velrier  (14-19)   :  520  fr. 

1897.  —  DlUT.  —  /,(/  Seine  ii  Çhureutun 
(24-32)    :    485    fr, 

Elrelat;    Effel    ilii    niulin    (32-40)    :    1.520    fr. 

Fululsen   (24-22)    :  l'.c.o  fr. 

Hiillerdam;  h'jlel  de  lune   (33-47)    :  2.000  fr. 

Les   Cuiwliers   (34-57)    :  1.100  fr, 

Cliàleaii-furl  iliins  le  \ieernuis  (39-57)  : 
1.730  fr. 

Lue  Ferme  (30-45)   :   INO  fr, 

1897.  —  P.  .\rRRV.  —  L'Fijlise  Suinl-Seve- 
rin,  u   Paris:  Elfel  de  lune   (47-34)    :  8.900  fr. 

La  Vieille  Tmir:  Suiieenir  île  l'entrée  du 
piiri  de  Rolterdani,  le  suir  (42-32)   :  2.420  fr, 

Palineurs   (42-55)    ;   G.lOO   fr. 

Kffel  de  lune,  en  llidliinile  (33-42)  :  3.800 
fiaiiis. 

La  Pusserellc  (32-41;)   :  5.000  fr. 

La  Nuit  dans  lu  huulieuc  (33-43)   :  2.250  fr. 

Le  Canal  a  l'uris.  lin  du  jinir  (21-32)  : 
1.590  fr. 

lialea'ix  a   l'anere   (31-23)    :  900  fr. 

Le  Chemin  nuinlunt  (31-22)  :  1.750  fr. 

Emhouclrnre  de  la  Meuse;  Effel  du  nialtn 
(23-31)  :  1,880  fr. 

Intérieur  du  imrl  île  P.nllenlaui  (24-31)  : 
2.500  fr. 

La  Meuse  à  Dordreiiil,  Effel  de  liiue  (23- 
.32)    :  1.900  fr. 

1897.  —  Vente  X...  —  Le  Cunul    ■  3.250  fr. 

1897.  —  VENTE  E.  M...,  C  mai.  ^  Canal  de 
Hollande  (33-4r.)   :  3.000  fr. 

Uelniir  des   rliurnps    (52-72)    ;  2,470  fr. 


I'ui/su;ie:    l^uiinius    de    \ieuuerl:erke    (33- 
'ii;     :  2,200  fr, 

Clieniin   de  hulaiie:  nise   (31.50)    :   3,9.50  fr. 

iS98.  —  .sii.r\.         L'Ilu  er  eu  llulhinde  (24- 
:V.)   :   1.820  fr. 

I.S'.IS.  -  M  \ii\|iiNrKl.,  —  \ue  de  llnllande: 
l'Ijel  lie  ereiiiisnile   1,53-80)    :  7.000  fr, 

L'Entrée  un  iliiiteuii   i3:!-i7)    :   l,liiO  fr. 

I.S98,  —  (liiisi'i.  —  Les  Patineurs  (42-55)  : 
i;  71111  !r, 

/,('  Pnil  iiu.e  sauniiins  u  Hnttei lUnn  (33-25)  ; 
;,'  020  fr, 

/,((  Meuse  iiu.r  euiimiis  de  Dnrd réélit  :  7.50 
I  laiics. 

189S.  —  \ENTK  m  Mr.sÉE  KiMS,  Anvers.  — 
(/(/;/■  de  lune    (13-10)    :  240  fr. 

1898.  —  .A.  REKii,  ilr  C.lascow.  —  Saint  l'uri 
sede-Cliâlel,  jires  de  Xevers  (24-32)   :   1,120  fi . 

1  ///(/(/(■  iiii  hnrd  d'une  nnite  (20-35)   :  570  fr. 

/.(•  Fiaere     r.-l'.l!    :  500  fr. 

limite   iieee   iluiuuiiere   i38-.5S)    :    1,520   fr. 

Uriiije    diins    lu    euni puijiie    (19-27)    :    305   fr. 

1898.  —  TAIiiUilUKR.  —  Le  Clinuin  de  liiiliiiie 
33-35)    :  3.450   fr. 

1898.  —  \'hNTK  \...,  7  février.  —  Pends  d'un 
euiiiil   (29-45)    :  4. .525   fr. 

Clair  de  lune    (27-41)    :   4,1011   fr, 

La  Seine  près  de   llniien    (30-54)    :   1.750  fr, 

1898.  —  Vent'-:  X,,.,  7  mai.  —  Pui/siuje:  Lu 
Ii'de-Sainl-Anilré    (35-52)    :   1.900   fr. 

L'EinIjiinehure  de  ta  Meuse  (22-32)  :  1.2.50  fr. 

1898.  —  \EN1E  F.-n...  —  lue  Pue  de  Puris. 
en  hiver  (17-12)   :  090  fr. 

IM19,     —     \'EME     Bill  IIIN.     —       1  '/(■       '/('       Dur- 

lireehl  :  1.020  fr. 

18'J9.  —  DesFu.ssé.s.  —  Lu  Mure  uii.r  eu- 
uiirits   (25-33)    :   1.550   fr, 

1899.  —  DACHEH\,  -  Ciihiiiies  iiii  liiird  de 
lu    mer   (.50-40)    :  900   fr, 

Elfel  de  lune,  u  Uversiiite,  pies  tlutterdiiiu 
(21-27)    :   1.600   fr. 

1899.  —  PEHKiN.s,  New-York.  —  Cuiial  en 
llnlliiiide;  Elfel  de  lune  i33-47)    :   5.700  fr. 

18'J9.  —  Vente  iie  (,h:atre  tablemx  modeunes. 
—  Canal  de  llnUuiule:  Effel  de  lune  (33J- 
43.\)    ;  4.400  fr. 

1899.  —  TAVLHNlhli.  —  Snleil  eiiiiehuiil  u 
Dnrdrerht   (33-.4r,!    :   4.700   fr. 

L'Hiver  sur  le  eu  nul  (12-18)  :  I,85o  fr. 

Les  Sloups  de  pèehe   ,21-30)    :   1.850  fr. 

Les   Buleau.r  u   l'unere    (20-39)    :  2.250  fr. 

1899.  —  A.  Hoii.sysEAU.  —  (■(//((((  en  Hnl- 
lundc,  Vliiver  (2.5-32)   :  3,410  fr, 

1899.  —  Comte  Doria.  —  l  ne  Hue  de  Petit, 
le  snir  (41  .^56)  :  lO.lilo  fr, 

fji's  Patineurs  sur  le  euiiiit  de  ptdtenluin 
a   La  Haye   (42-50)    :  lO.lOO  fr. 

Ciiiial  en  Heiltuiide,  au  eluir  de  lune  (33- 
45  .V)   :  7.C50  fr, 

L'Estac  nie.  u  lu  pniiite  de  VU  Suint-Louis 
(-42   i-60)    :  6,700   fr. 
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Panorama  de  liuuen;  Soleil  couchant  (50  ^- 
72  J)   :  11.000  fr. 

Eglise  au  cadran,  daris  un  village  aux  en- 
virons de  KoU.erdam  (41-55)  :  11.000  fr. 

Le  Fardier,  attelé  de  quatre  chevaux  (24- 
32)  :  4.600  fr. 

Sloops  de  pêche  el  divers  bateaux  au  clair 
de  lune  ^31  è-41)   :  3.000  fr. 

Clair  de  lune  sur  un  canal  de  Hollande 
(26-40)   :  1.900  fr. 

in  Boulevard  extérieur  à  Paris,  par  un 
tempi  de  neige  (23-32)  :  1.900  fr. 

1899.    —   VENTE   J.-B.    JONOKIND. 

1.  La  Hue  Saint-Séverin  (56  ^-42  l]  :  7.500 
francs. 

2.  La  Neige  au  boulevard  de  VHôpilal  (41- 
65)  :  6.000  fr. 

3.  Moulin  de  Deljshaven,  pris  de  liutlcr- 
dam;  Soleil  couchant  (33  è-47)  :  5.500  fr. 

4.  Canal  aux  environs  de  Rotterdam 
(32  è-47)    :  5.625  fr. 

5.  La  Grand'place  (33-43)   :  3.400  fr. 

6.  Le  Pont-Royal  (33-46)   :  6.300  fr. 

7.  Le  Canal  de  VOurcq,  ù  Pantin  (33  },- 
42  l)    :   7.800  fr. 

S.  La  Rue  du  Charap-de-r.lluuelte  (33  J- 
42))  :  4.100  fr. 

9.  La  Rue  du  Fauboiin/  Saint-Jacques  32- 
24  i)  :  2.250  fr. 

10.  Les  Démolitions  (33  J-41  i)  :  3.605  fr. 

11.  La  Rue  du  Faubinirg-Saint-Jacques,  à 
Paris  (42-33  è)   :  3.550  fr. 

12.  La  Rue  de  VAllée-de-l'Elysée  (46  J-33  J)  : 
5.000  fr. 

13.  Soleil  couchant  sur  l'Escaut  (24-32  l)  . 
2.500  fr. 

14.  Dordrecht  (24  è-32)   :  2.600  fr. 

15.  Le  Nouveau  boulevard  de  Port-Royal 
(24-32)  :  3.050  fr. 

16.  La  Schie,  prés  de  Rotterdam  (21  ^-32  i)  ; 
2.800  fr. 

."aquarelles  : 

17.  Le  Pont  de  Lesdiyuières,  prés  Greno- 
ble (29  è-5  h)   ■■  2.000  fr. 

18.  Vieille  porte  d'entrée  à  Rotterdam  (30- 
49)  :  5.000  fr. 

13.  Le  Col  du  Calbin  el  la  Montagne  de  Or- 
nacieu  (19  è-'*l)   :  1.900  fr. 

20.  Troupeau  de  bœufs  sur  la  route  (19- 
31)    :   480  fr. 

21.  «  Au  Chuzcau  »  :  2.1.50  fr. 

22.  Rotterdam  (30-41  i)  :  2.150  fr. 

23.  L'Escaut  à  Anvers  (18  J-.30)  ;  760  fr. 

24.  La  Seine  devant  le  quai  d'Anjou  f30  .V 
51  l)  :  1.600  fr. 

25.  Petit  canal,  à  Dordrechl  (27  ^-35  i)  ■ 
1.850  fr. 

26.  Environs  de  Nevers  (28-42)   :  805  fr. 

27.  Inooshiis  (23  è-38)   :  600  fr. 

28.  Bateaux  de  pêche  ù  Dordrechl  (23  ?, 
29)  :  1.280  fr. 

29.  Les  Quais,  à  TiruxcUcs  (26-.31  l)  :  760  fr. 


30.  Le  Pont-Neuf  (27  è-44)   :  520  fr. 
:u.  A.  Blandin, par  Chabans  {Isère)  (18-30)  : 
485  fr. 

32.  Cour  de  ferme  (19  ^-41)  :  780  fr. 

33.  Matinée  d'hiver  (20  H2  i)  :  1.500  fr. 

34.  L'Escaut  à  Anvers  (16  è-29  J)  :  360  fr. 

35.  Le  Chemin  rnorUant  à  la  Cote  Saint 
André  (lU-25;   :  360  fr. 

30.  La  Grande  route  pour  Lyon,  par  Saint- 
Jean  (17-32  i)  : 

37.  La  Maison  de  Carainpon,  jardinier 
i21  è-34)  :  55  fr. 

38.  Moulin  aux  environs  d'Anvers  (23-35)  : 
885  fr. 

39.  Les  quais,  à  Bruxelles  (20-31  è)  :  680  fr. 

40.  Coups  de  vent  sur  l'Escaut  (16  1-21)  : 
'.)H)  fr. 

41.  Le  Bateau  de  pèche  sur  l'Escaut  (18- 
20  à)   :  520  fr. 

42.  La  Diligence  (15  i-34  J)  :  500  fr. 

43.  Dordrecht  (17-27)   :  330  £r. 

44.  Lyon  (23  è-52  J)  :  980  fr. 

1900.  Blot.  —  Vue  du  Boulevard  Montpar- 
nasse; Effet  de  nuit  :  2.000  fr. 

Rue  du  Faiihourg-Siiinl  Jacques,  l'hiver  : 
:2.400  fr. 

l'ne  Rue  à  Saint-André  :  1.600  fr. 

1900.  —  Adam.  —  Les  Patineurs  (33-46)  : 
/.'J50  fr. 

lue  de  Hunfleur  (32-47)   :  4.100  fr. 

Ln  Port  en  Hollande  (42-56)  :  8.550  f.. 

Vent  du  Nord  (32-47)  :  2.950  fr. 

Marine  (42-55)   :  8.000  fr 

1900.  Gi;.4SCo.  —  La  Seine  un  Quai  d'Anjou 
i 10-73)   :  15.000  fr. 

Slops  de  pèche,  sur  l'kscaut  (33-46)  :  4.500 
francs. 

La  Petite  Ferme  (24-33)  :  3.120  fr. 

Lever  de  lune,  sur  l'Escaut  (21-26)  :  2.800  fr. 

Lever  de  lune,  sur  le  canal  (20-40)  :  2.150 
francs. 

1900.  —  A.  Rey.  —  Lever  de  lune  en  Hol- 
lande (27-41)  :  5.650  fr. 

1900.  —  De  Castro.  —  Canal  eu  liollande 
(.34-31)  :  600  fr. 

1900.  —  Vente  Rosa  Bonheur.  —  Moulin  au 
l'iird  d'un  canal,  en  Hollande  :  550  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  8  mai.  —  Lever  de  lune, 
fil  Hollande  (27-41)   :  5.650  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  29  mai.  —  Le  Merwéde, 
lï  Dordrechl,  par  un  clair  de  lune  (43-33)  : 
7.000  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  15  juin.  —  Voiliers  en 
lilrine  mer  (32-46)  :  2.000  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  23  juin.  —  Le  Port  aux 
saumons,  â  Rotterdam A^^-25)  :  2.920  fr. 

.aquarelles  et  Dessins  : 

1877.  Sensier.  —  Bateaux  échoués  à  Saint- 
Adresse,  .Aquarelle  :  120  fr. 

Le  Pont  de  l'Hôtel-Dieu.  —  t)essin  au 
crayon  noir  :  155  fr. 


// 
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ls77.  —  Ventk  Diaz.  —  Aquarelles  : 
Moulin   llnUmiiliii-i   :  235   fr. 
Etivirom  ilf  lii'ii.n-llrs  :  W.M   [v. 
.liirii'iiiif  pijilf  lie  rillr,  m   lliillandc  :  210 
fi  .■uns. 

I  IK'  lie  Ildllfiiliim  :  78  fr. 
1  llr  tir  Sflili'ilillll  :  12')  tV. 
Chdiilifr    llr    riiii-ili  iicliiin    en    Ilnllaiiilc    : 

-w:>  fr. 

\  iir  il-  Uibrrillr  :   1(111  If, 
1  /((■   (/(■   Hiiiltli    :  S;.'    11-. 

1882.  Gicoux  —  Mtii<niis  \iinnmi<lfx.  Cro- 
quis au  crayon  noir  :   lu  Ir 

1883.  —  n.\stl.E.  —    \i|n;irt"lles  : 
Clama  ri   :  320   fr. 

Honflcur,  rue  Dupuiu  ,   l.'id  fr. 

Cariai  de  VOiimi  .  :!7ii  fr. 

Mriiihin  :  420  fr. 

1890.  —  Heii.BUTH  —  \'iir  /"/.se  (/  Mniiluinr- 
lie.  Aquarelle  :  30ii  fr 

ISOl  —  \  KNTI-'  .loM-.KlMi.  —  1  "/'■  l"iur  les 
aquarelles  la   piiue   : 

1892.  —  MICHKI.  LÉ\Y.  -  Entrée  (l'un  rliil- 
liiiu.  en  llulluiiilr.   Aqn.-irello  (21-28)   :  205  fr. 

1894.  HENiii  il\uMKK.  —  [.a  Moisujn.  Aqu.-i- 
relie   (14-23)   :  115  fr. 

1895.  —  S.^NM\RCEi.l.l.  ~  Le  Café  Chaffanl. 
Aquarelle  :  130  tr. 

Lu  Ciile-Saiiit-  iinlré.  .\quarelle  :  135  fr. 
Ef[el  'le  iieifir.  .\(|ii.-u-elle  :  140  fr. 

18!)5.     -  \i:ni[:   X...,    1:1    mar.s.   —   L'E-icuul. 
Citurher  (le   inleil.    .\q,ian'lle    :   250   fr. 
1897.  —  Dior    —  .\qnarellos  : 
Mauruj-le-Cour  :  85  fr. 
l'upetiéres  :  G5  fr. 
Saint-Elny  :  .80  fr. 
Horifleiir  :  100  fr. 
AnverK  :  115  fr 
Balbins   :  62   tr. 
La  Colline  :  51  fr. 
Col  de  [ialbins,  a  Ciruuriru.r  .  7C  fr. 
Marine  :  f.G  tr. 
Piinlin  :  74  fr. 
Ornariev.r  :  GO  fr. 
Chapelle    île    rSulliiu-i    :    G5    tr. 
i'ue  (In  Daupliiné  .  G5  tr. 
Chantier  ninriliuie  ,■  50  fr. 
Beri/er  et  s.on  Irniipeuu  :  80  fr. 
Antre   \'uc  du.  fniuiiiiinô  :  115  fr. 
Hirute  dans  le  Mrernnin  :  82  fr. 
A   In  Ci'ite-f^nînt-Avdré  :  50  fr. 
Marin"  :  90  fr. 
Etude  de  paysarie  :  120  fr. 
Autre  Elude  de  pai/sarie  :  120  fr. 
La  Cûte-Saint-  \ndrc  :  112  fr. 
Le  Havre  .  G2  fr. 
Marée  baa^e  :  135  fr. 
1897.  —  .M'BRY.  —  .\quarPlles  : 
Moulin  sur  VEseaiil   (22-37)    :  480  fr. 
Le  Mûrier  (22-48)  :  460  fr. 
Le  Moulin    i27-43)    :  800  [|-, 


T/tiutitell   (16  27)    :    1G5  fr. 

;,,■  l'Iiriuin  niouliiul  (28-22)    :  50  fi'. 

IS9.S.  N'EME   (i...    i:i   'I'.  .   —   Maison    rus- 

lnjur  iiu  bord  d'une  route.  .\qn:irelle  (9-15)  : 
57   fr. 

l'ui/^aiie.  Aquarelle   :I5  V2:i  .V)   :  S2  fr. 

IN'.is  —  Maiimiintei..  —  /.(/  Côlr-Sinnl'.\u- 
die    .\i|iinirlle   (17-53)    :   4U)   fr. 

l'uiisuiie.  .\(|uarelle  (29-10)   :  4.50  fr. 

I.S98.  -  Reed,  lie  (.la-iinw.  —  .>■(//■  lu  Srhie. 
.\quarelle  :  145  fr. 

1S98.  \ente  K.  t...,  22  avril.  —  l'ui/sage. 
\quurelle  :  100  fr. 

1898.  \ENrE  M.,,,  7  niai.  —  Lu  Cote-Sniut- 
Uidré.  .\qnarelle  ^  1  i  25)   :  120  fr, 

funsinir.    Aquuielle    (k'-21)    :    120    fr. 

fs'.is.  -  \ENTE  X...,  14  iléeeniliie.  —  Mar- 
seille eu   1S73.   .\quarcllc  :  120  fr. 

iurrsiliie  en    1S(,4.   Aquarelle   :   29G   fr. 

Rutlerdain  en  1>'67.  .\qiiarelle  :  122  fr. 

i.S89.  —  \ENTE  .1iim;kinii.  —  Aquarelles.  \'nir 
il   la  paj^e 

ls99.  —  \.  T.EltiU  N.  —  I  i>/7/(';'  .■;(//■  fEseiiut. 
\i|iiai'ellc    :    5-10    Ir. 

l'iijisuije:  Ejjel  de  iioiliu.  .\i|n:ii'rlle  :  675 
Irnnr'S. 

Ev.)9    —  D,\r,HEin\  --    \i|M,-irenes  ; 

l'Iiiinlirr  un   bord   d'un    lunul,   eu   Holluude 

:;i;.29i  :  1,705  fr. 

En /'irons  de  Hollriduui    ,19-28)    :  350  fr. 
;,<•  Cliàleuu   (18-211    ;    liO  fr. 
t. Il   Ci)lr-Suiurinilré    (12-21)    :   195  fr. 
Murine   (13-22j    .   145  fr 

IS99.  —  De  I,.\  RiicilENoiHK.  —  fine  de  l'Eure, 
Il    llurfleiir.    Aquarelle    '  lO-lll)    ;    150    fr. 

Halcau.r  sur  un  jleiire.  Des.sin  au  crayon 
noir  (33-39)   :   101   fr. 

1X99.  —  fvnriE  Doiit.^.  —  .\qunrelles  : 
l'emnir   sur   un    radruu    aG-'iO)    :   3. .300   fr. 
Cunul    ru    Hidliiude     22-;n.    Retiré    (les    en- 
l'iirres. 

(/,(/(-  ./(■  lune  sur  Ir  runal  (14-22)   :  225  fr. 
/  ,/    Criiuiriloiitr    (14-22   ,;.1    :   500   fr. 
Hue   llr   llolluiiile    (38   .V27   l)    :   800   fr. 
/,,;    Cidr-Suinl-  ludrr    (17-34)    :   700   tr. 
l.'Esraiit  ù  Aneers   (15-26)   :  330  fr. 
Ilonfleur   (22-29)    ;  820  fr, 
(■,//(,(/   de   llolliinde   (27-'i:!)    :   1,201)  fr. 
Itouen   127-40)    :  1.700  fr. 
iulre  Cunul  en  Hollande  (32-26)   :  2..520  fr. 
nuteau.e  de  pêrhe  (25-33)   :  1.200  fr. 
/,(■  Drue,  pri's  Grenoble   ilG-30  .\)   :  1.260  tr. 
/.(/  Huye  m  18GS  (20-301   :  2.000  fr. 
V.iitruii.r  ru   rliiinlirr  (.38-26)    :   lO'iO  fr. 
\evers  (29  ',-47)  :  2.0.50  fr. 
Dordrecht  (15  ?,-25  l)  :  175  tr. 
Chaland   sur   uur    rieirrr    (22  41)    ;   1.700   fr. 
Moulin  ù  rrnt  un  bord  d'un  ranul  de  Ilol- 
liiude  (38  i-26  .\)   :  1.720  fr. 

\everx   en  1870  (12-23)    ;   425   fr. 
/  n   Ciivnl   (17-26  M    :  820  fr. 
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Lever  de  lune  sur  VUscaut  il8  .J-26  è)  :  345 
francs. 

La  Falaise  (30  è-48)   :  205  fr. 

Le  Havre;  une  Barque  échouée  sur  les  ga- 
lets  (20-35)    :  425  fr. 

Ilarques  eu  rhaulier  au  bord  de  la  mer 
(19-35)  :  520  fr. 

Environs  de  Grenoble  (11  .^-24^  :  740  fr. 

Dordrecht  (11-19  l)  :  190  fr. 

Dessins  : 

La  Sortie  du  fort  de  Iloufleur.  Dessin  au 
lavis  et  à  la  sépia  (22-27)   :  510  fr. 

Vue  de  Morlaix.  Dessin  à  la  mine  de 
plomb  (23  è-33)   :  230  fr. 

Vn  Canal  en  Hollande.  Dessin  reliaussé 
de  lavis  (16-22)  :  145  fr. 

Un  Coin  de  petite  ville.  Dessin  rehaussé  de 
lavis  (13-20)   :  65  fr. 

Bateaux  à  l'ancre  dans  un  port.  Dessin  au 
crayon  (20  è-30  è)   :  75  fr. 

Vue  de  Ro^ten.  Dessin  au  crayon,  avec 
traces  de  lavis  dans  le  ciel  (25  è-34)  :  105  fr. 

l>ctil  Canal.  Dessin  au  lavis  sur  papier 
crème  (17  ^-27)   :  165  fr 

Vue  de  Honlleur.  Dessin  à  la  plume  (IS  J- 

30  è)   :  141  fr- 

La  Baignade  des  chevaux,  en  Seine.  Des- 
sin au  crayon,  sin-  papier  crème  (13  J-20)  : 
185  fr. 

Canal  en  HnUunde.  Dessin  au  crayon  (25- 
42  J)   :  Retiré  des  enclières. 

Vv.e  de  Pantin.  Dessin  au  lavis  (14  h-3S)  : 
200  fr. 

Le  Village.  Dessin  au  crayon  et  lavis  (IS- 
28)   :  130  fr 

Vue  d\4nvers.  Dessin  à  l'encre  de  chine 
(30-48)-  :  720  fr. 

Canal  à  liotlerilam.  Dessin  au  crayon  et 
au  lavis  (25-37)   :  .300  fr. 

Sloop  de  pêche,  à  noilenlam.  Dessin  au 
crayon  (18  i-2,8)   :  200  fr. 

L' Escaut,  à  invers.  Dessin  au  lavis  d'en- 
cre de  chine  et  aquarelle  (30-.')3  .J)   :  415  fr. 

1899.  —  Vente  X....  24  février.  —  Le  Port. 
.\quarelle  :  210  fr. 

La  Route,  .\quarelle  ;  150  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  18  mai.  —  Paysage. 
.Aquarelle  :  365  fr. 

1900.  —  FRA1S.SINET.  —  Environs  de  Nevers. 
.-\quarelle  :  330  fr. 

Environs  de  Grenoble.  Aquarelle  :  375  fr. 

1900.  —  TAVERNlEii.  Aquarelles  : 

Le  Faubourg,  au  Udvre  (26-34)   :  350  fr. 

Itolterdam  (28-44)   :  1.680  fr. 

Moulin  au  bord  d'un  canal  (17-28)   :  550  fr. 

La  Lune  sur  le  canal  (17-24)  :  760  fr. 

La  Grande  terme  à  Honflevr  (21-33)  ;  425 
francs 

Le  Vieux  bassin,  à  Bruxelles  (26-31)  :  1.000 
francs. 

Honlleur.  le   Bassin   (21-33)    :  930  fr. 

Sainl-Parize-le-Châlel  (25-41)   :  410  fr. 


Moisson  au,  bord  d'un  canal  a  Rotterdam 
(20-37)  :  380  fr. 

Le  Chemin  devant  la  ferme  (29-42)  :  850  fr. 

Le  Rhône,  à   Lyon   (25-42)    :  400  fr. 

La  Tour  Goyuin,  à  \evers  (20-30)  :  560  fr. 

Les  Arbres  du.  boni  du  canal  (25-i2)  ; 
2.900  fr. 

Les  Vieilles  maisons,  à  Morlalr  (25-28)  : 
4.S0  fr. 

L'Escaut,  à  .-invers  (1629)  :  .390  fr. 

/,«  Drac,  à  Grenoble  (23-46)  :  445  fr. 

La  Rue  Saint-Genest.  à  Nevers  (44-29)  : 
1.950  fr. 

1900.  —  Ri.oT.  —  La  Ferme.  —  .Aquarelle 
'.Kl  fr. 

Vue  de  Sirinle-.idresse.  .Aquarelle  (23-33)  : 
:!!()   fr. 

louji  de  vent.  .Aquarelle  (15-23)   :  285  fr. 

1900.  —  Adam.  —  Marine.  .Aquarelle  (14-23)  : 
.^10  fr. 

1900.  —  GrA.sco.  —  .\quarelles  : 

ï.a  grande  roule  pour  Lyon  (17-32)  :  4(lO  fr. 

Troupeau  de  bœufs  (17-31)   :  340  fr. 

Coup  de  vent  sur  l'Escaut  (16-27)   :  500  fr. 

Bateau  de  pêche  sur  l'Escaut  (18-26)  :  500 
francs. 

La  Ferme  (19-40)  :  160  fr. 

1900.  —  VENTE  X...,  26  avril.  —  Vue  de 
It'iurn.  Aquarelle   (34-28)   :  240  fr. 

lii  Canal  en  Hollande,  .\quarelle  (21-37)  : 
020  fr. 

1900.  —  VENTE  X...,  2  mai.  —  Le  Pliare  de 
Honflevr.  .\quarelle   :  185  fr. 

1900.  —  VENTE  X...,  29  mai.  —  .Aquarelles  : 

Ferme  aux  environs  de  Hon fleur  (19-34)  : 
rj?u  fr. 

l'ne  route,  près  de  Nevers  (23-41)   :  950  fr. 

\  ue  de  Ilonfleur  (31-51)   :  2.000  fr. 

1900.  —  \'ENTE  X....  13  juin.  —  .-\qiiarelles  : 

.•-aint-Clair  :  505  fr. 

Paysage  :  205  fr. 

Siiint-Barise   :  210   fr. 

Poudr^ux-Honfleur  :  240  fr. 

Estampes  : 

1897.  —  De  (joNCoiKT.  —  Paris,  en  novem- 
tire  1878.  —  Epreuve  d'artiste  sur  Japon  : 
1!!  fr. 

1899.  —  CoMiK  DoiilA.  —  Déniolilion  de  la 
rue  des  Francs-Rourg eois-S aint-M arcel,  1875. 
l-Lau-forte  in-4''.  en  largeur.  Deux  épreuves  ; 
la  première,  avant  la  lettre,  sur  hollande, 
:i  l'encre  légèrement  bistrée;  la  seconde, 
îivant  la  lettre,  à  l'encre  noire.  —  Sur  la  Je- 
tée de  bois,  à  Ronfleur,  1865.  Eau-forte  in-4"', 
en  largeur.  Deux  épreuves  :  la  première,  sur 
hollande  avant  la  lettre;  la  seconde,  avec  la 
lettre.  —  Vue  du  Pont  du  Chemin  de  fer,  à 
Ilonfleur,  1866  Eau-forte  grand  ln-4",  en 
largeur.  Deux  épreuves;  la  première  sur  hol- 
lande avant  la  lettre:  la  seconde,  avec  la 
lettre.  —  Le  Bassin  du  port,  les  Quais,   et 


I(»lî 


VEitlrcc  ilii  pnii  ilf  llniiflriir,  18G3  lOau-forte 
in-4",  011  lar,i;i'ur.  I)rii\  rpreiivos  :  la  pre- 
miore.sur  Hollninlo,  axant  la  Iclho;  la  s(>- 
eiiiiile  avec  la,  li'iiro.  —  f.is  liiirqiu'^  de  pr- 
tiir:  Snrtii'  du  pm'l  ilr  Ihiiillfiir,  |.S6i.  I^laii 
fdife  in  l",  en  largeur,  lue  é|ireii\e  snv 
Hiillanrle,  avant  la  lettre.  —  \  ne  dr  la  I  illc 
de  Manslins.  en  tlulliiniif.  1,S(J2.  Eaii-lnrle  In- 
4",  en  largeur.  Deux  épreuves'.  :  la  premier'' 
sur  Hollande  avant  la  lettre;  la  sernnde, 
a\ec  la  lettre.  —  Soiril  i-niirhiiiil.  l'ml  il'.iti- 
rri\^,  \'uc  de  l'h:<<caul.  1868.  Ean-torte  in-'i", 
en  largeur.  Deux  é|iretives  :  la  itreniiere  sur 
Hollande,  après  la  lettre;  la  seconilr  ipn 
semble  avant  la  lettre,  parée  que  le  ikhii  a 
été  coupé.  —  Moulina,  prés  de  Ilollerdinii . 
Eau-forte  m-8",  en  largeur.  Deux  épreuves 
sur  Hollande,  avant  la  lettre.  —  Panl.  sur  un 
ciirial  dr  HoUnnde.  187.3.  Eau-forte  in-4",  en 
largeur.  Deux  épreuves  sur  Hollande,  avant 
In  lettre.  Les  neuf  estampes  ensemble  ;  230 
flancs. 

JONXIS.  J.-B.,  ii'f.'ivnir  cl  (Irssi- 
iiul(Mir  llaiiiund  ilc  Iti  sccninlc  inoilii' 
(lu   X\  II'    sircic. 

.\(iuarellc   : 

18.5T.  —  Thyssiîn.  —  /.(/  Proposilinn  :  Dciir 
liâmes,  l'une  jeune,  et  l'autre  âfiée.  rei/ur- 
dant  un  portrait.  Aquarelle  :  14  fr.  .50. 

Estampes  : 

1881.  —  MUHLBACHl'Ti.  —  Lu  Surprise  (Kiréa- 
Ide.  il'aii''es  Danliinx.  ICpreiuc  n\ant  tmifes 
Il  ttres  :  ',()  fr. 

1887.  —  M.\i.im:t.  —  Lu  l\lème  esta7npe. 
Epreuve  avant  la  dediT-ace,  avec  marge  : 
l'.i  fr. 

JORDAENS,  Jacob,  iicinlrr  d 
t!,'r';i\  l'iir  ll;iiii,'iii(l.  ik'  ù  .\n\i'i-s  m 
IT)".)!,  niiii'l  m  KITN.  —  lli>liiiri'; 
MvIIkiIiil^ic  ;  Sii|i'ls  ri'liiiicux:  Ciciiri'; 
rôriruil. 

1702  —  ,Ii;,4N  .\or,i;.s,  .Amsterdam.  —  l/iie 
l'rte  il'tnnnnie  :  00  fr. 

l  ue    T-te   de   fetunie   :    130   fr. 

Itept^  d  uu  pui/siiu  en  rnuniufinie  de  Sa- 
tau    :   1.075   fr. 

Philiîmon  et  R.AliCls.  —  Jupiter  et  Mereure 
Les   deux   tableaux   :   360   fr. 

1703.  —  Van  Mar-selis,  .\msterdani.  —  Le 
Uni    boit    :    fi9li    fr. 

C(jmtn''  rliantcnt  les  vieu.r.  les  petits  ija- 
zouillent.   (iii  tel   jjère,    tel   fils   ,   040   fr. 

Le   Christ   Irulii   :  .570  fr. 

1705.  —  D'Orvielle,  .«Amsterdam.  —  l  u  llae- 
etiauiil  avec  femmes,   Satijres     et     enfants 
380   fr. 

1808.  —  Vente  X...,  15  mai,  Amsterdam.  — 
P.éujiion  de  nombreu.r  persnunages  :  124  fr. 


/.<•  Snuinieil  des  Xijni/dies  et  de  Cupidnn  : 
l.'o  tr. 

I7i7.  liAUDN  m-:  I!ani:ki;in.  -  la  \alirité: 
lin;l  ligures  île  giandeiir  naturelle  peinles 
.1    l.i   rlian.lellr   ■  .5s  piiii,|.s-t:i  ji.)    :   1-2(|   fr. 

i;00.  -  Cii.Mii:  m:  \  i;nc.i:.  —  l'n  1',, rirait. 
i  il  lis    ;   50   fr, 

lîOO  l)i;   Il  i.iENNE.    —    Le    Ciiueert    tipres 

la  nllatinn  i(l  pieils  5  poin-es-5  pieds  Kl 
pi  unes)    ;   .Sllll   fr. 

\idre-Sriiiiieai  appelant  a  lui  les  petits 
'niants.-  iininzi'  li,uni"s  il,.'  grinilenr  natn- 
lelle   :    l..,'02   fr. 

KO'.).  —  De  CAVEix,  —  L'Adoration  des 
t'-erijers.   Bois  :  210   fi-. 

t  ne  Femme  et  trois  enfants.   Unis   :  210  fr. 

r,73.  —  \  AN  iiEli  Maiu;k.  ^  /,!■  Uni  hoil  (.58 
|>iiures-7.s   p.)    ;   2.310   fr. 

177.5.  —  ])K  (lliA.M.MiiNT.  —  [  /((■  Faniilte  a  la^ 
Ide  sous  un  hanijar.  orne  île  pampres  (5 
pieds  7  ponii'S-";pKMls)    .  n50  fr 

i;;(i,  —  .Nevmvn.  —  /,(■  Sati/re  et,,-  le 
pai/sau    i25   poiices-l'.)   p.i    :    l.oiiii    fr. 

17;(i.  —  De  Saini-.Mgnan.  —  /,'  lilnralinn  ,tes 
lierijers    (51   lioui'es-42   p.)    ;   l.I.so  Ir. 

1777.  —  l'iiIM.E  DE  CoNTi.  —  .tri/us  ijarde  lu 
I  aelie  In;  Mereure'  se  di'-iinse  a  lui  enujn'r 
la   tête       l.,501    Ir. 

tilnnis,  parlant  pour  la  ehasse,  embrasse 
1  en  us  :    i2.'.  fr. 

Moisi'   Irappant    le    rnrher    •    l:',0   fr, 

l'ortrail  d'iiomiae  el  p'irhai:  de  feuiiue: 
I  ette  derniiTe  est  représentée  donnant  une 
luiiiie  a  un  perrurpiel  (38  pouces-32  p.)  ; 
:.',0ll()  fr. 

1777.  —  1)K  I  \  Toi  II  ir.Vii.iFs.  —  .lésus  elias- 
•^aut  les  neuileuis  du  l'eiujde  i20  pouces- 
15  p.)    :   1,S0  fr. 

1777.  —  Ramiiin  iie  lîiussET.  —   Le   Hoi   boit 
1   pieds  9  ]iiiiii-rs  r.pieiU  5  iiiiiiies)    :    i.80l    fr. 

Silène;  Sujet  m  ij  l  linl  nip 'j  u  e  :',',  pieds  S  ]iiiu- 
res-3    pieds    0    ponces    ):    2,u.5ll    Ir. 

I'i78.  —  ilILAC,  —  .\/i)/sc  frappant  le  métier 
ils  poiiies-27  piiiiri'Si       inl  fr. 

1778.  —  l,E  ItlUN,  -  '^Jiane  deenuerunt  la 
i.trossesse  de  ('alislo  ['.'M  punres-'i4  ]),)  :  1.401 
francs. 

1779.  —  ,\f.lii;  liK  11  \  IGW,  —  /(■  même  la- 
lleau   :   1.021    frailrs. 

1780.  —  .MAUQI  IS  DE  ClIANORAN.  —  Motse 
jiappant  le  rm-tier  (18  pnuces-27  pouces)  : 
19 i  fr. 

1780.  —  Poi  I.LAIN.  —  J:n  .imoiir  présenlaiil 
une   pomme    a    Sili-ne     :  14     iii:iUces-42     p.) 
2.051  fr. 

1783     —    Lebii.i  F.    —    t'hasseur    enudiiisant 
sa    meule  île   liuil   eliiens   dans  la    moutaiine 
21  poiic?s-42  p.)  :  424  fr. 

1784.  —  Comte  de  \AtnuEtiE.  —  Les  rjuu- 
lie  Erauiielisles   (48  poures-42  p.)    :  4.000  fr. 
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1785.  —  Nourri.  —  Thctis  recevant  de 
Vulcain  les  armes  qu'elle  lui  avait  comman- 
dées pour  Achille  (17  pouces-22  p.)   :  100  fr. 

Achille  pleurant  la  mort  de  Patrocle  et 
recevant  son  esclave  Tiriseis  qv'A(jamemnon 
lui  rend  chargée  de  présents  (25  pouces-18 
p.)  :  360  fr. 

Eve  présentant  la  pomme  a  Adam.  — 
Adam  et  Eve  chassés  du  Paradis  terrestre 
par  un  ange.  Deux  tableau.x  sur  cuivre  (14 
poufes-12  p.).  Ensemble  :  77  fr. 

Zélhks  et  Calais  chassant  les  Harpies  de 
II'  table  de  Phinée,  roi  de  Thrace  (10  iiou- 
ces  4  àgnes-29  p.)   :  14  fr. 

1790.  —  Comte  d'Ors.^v.  —  L'Ailuraiion  des 
Hergcrs.  Dois  (24  pouces-18  p.)  :  ? 

1791.  —  Lebrun.  —  Vnc  Assemblée  de  fa- 
mille dans  le  genre  du  «  Roi  boit  »  (54  pou- 
ces-70  p.)  :  3.600  fr. 

Le  Repos  en  Egypte   (12  pieds-7  pieds)   :? 

1793.  —  De  Choiseul-Praslin.  —  Le  Roi  de 
la  lève  (57  pouces-78  p.)   :  6.020  fr. 

1793.  —  Duc  h'OrliUns.  —  Parlrait  du  Duc 
d'Albe  :  2.000  fv. 

1797.  —  THiMBiLi,,  Londres.  —  La  .Sainte 
l'amiUe  :  1.312  fr. 

1801.  —  ROBIT.  —  Suzanne  et  les  vieillards 
(176-215)   :  3.000  fr. 

1804.    —    VENTE    X...,    r.ONDRES.    —    SujCt    Vlg- 

thologique  :  2.700  fr. 

1815.  —  .Spruyt.  —  La  Résurrection  du 
Christ  :  50  fr. 

T.e  mariage  d'une  princesse  :  41  fr. 

Le  Christ,  el  les  disciples  d'Erumaiis  :  16  fr. 

1S16.  —  S.'VRR.iZiN.  —  Les  amours  de  Jupi- 
ter et  de  Vénus  :  19  fr. 

1827.  —  De  la  S.alle,  Vienne  —  Le  Jugement 
de  Paris  :  110  fr. 

1830.  —  Brunet.  —  Portrait  de  deux  fem- 
mes flamandes  :  75  fr. 

18.33.  —  Verbelen,  Bruxelles.  —  Vn  en- 
fant avec  un  agneau  :  13  fr. 

Vn  vieillard  et  une  jeune  fille  :  90  fr. 

Vne  Femme  placée  entre  le  lice  et  la  Ver- 
tu :  280  fr. 

1837.  —  Mae.s,  Gand.  —  L'Adoration  des 
Mages  a~3-130)   :  70  fr. 

1838.  —  Vranchen.  —  t'irand  dîner  de  famil- 
le '61  pouces  77  p.)  :  1.825  fr. 

L'enfance  de  Jupiter  ;33  pouces-48  p.)  : 
200  fr. 

1840.  —  SCHAMPP.  —  T,e  Repos  du  Villa- 
geoi.i  où  le  Satyre  à  table  :  210  fr. 

1843.  —  Perier  Paul.  —  Sainte-Famille. 
Bois  (172-144)   :  1.601  fr. 

1846.  —  Vente  X...,  4  mai.  —  Venus  el  l'A- 
mnvr,  dans  un  intérieur  richement  orné, 
où  l'on  voit  un  lit  à  l'antique  avec  drape- 
ries :  2.570  fr. 


1846.  —  Le  Roy  et  Welleslev.  —  Le  Satyre 
c'  le  paysan  :  1.400  fr. 

1846.  —  Cardinal  Fésch.  —  Repos  de  iria- 
ne  :  1.450  fr. 

1847.  —  D'Arembkrg.  —  Femme  uue  dans 
un  paysage,  suspendant  une  draperie  à  des 
branches  d'arbres  :  30  fr. 

1848.  —  Mademoiselle  IIeury.  —  Jo  el  Ar- 
gus :  110  fr. 

1848.  —  Meffre.  —  Suzanne  surprise  par 
les  vieillards  :  1.000  fr. 

1850.  —  Guillaume  U.  —  \epiuue  ei  Am- 
philrile  (2n-375)   :  3.000  fr. 

L'Adoration  des  Muges.  I^e  porlemciil  de 
la.  Croix.  Les  deux  :  075  fr. 

1850.  —  SCHWELLINO.  —  Saul  iiffranl  un 
sacrifice  (112-146)  :  460  fr. 

1851.  —  Sacheghem,  Bruxelles.  —  i  ur  que- 
relle de  ménage  (169-243)  •  1.075  fr. 

Sainte  famille  :  .32  fr. 

18.')2.  —  \'ENTE  X...  —  Marche  de  Sili'ne  : 
i30  fr. 

18.50.  —  CONINCK,  Gand.  —la  Folie:  Allé- 
gorie ^99-76)   :  90  fr. 

1858.  —  De  Plinval.  —  Jeirne  femme  a  sa 
toilette  :  3.250  fr. 

1860.  —  CHEVALn-.!!  A.-n...,,  de  Turin.  — 
Silène  et  une  Racehante  à  mi-corps,  gran- 
deur naturelle.  Bois  (100-74)  :  ???? 

1861.  —  Leroy  d'Etiolles.  —  La  Suinte  Fa- 
mille :  1.900  fr 

1862.  —  J.  P.  Wfvf.r,  Cologne.  —  La  Sainte 
Famille,  Sainte  Elisabeth,  Saint  Zacharie, 
Saint  Jean  sur  un  mouton.  Des  anges  envi- 
ronnent la  Vierge  el  lui  offrent  des  fruits. 
Bois  (-40  p.  84)  :  1.275  fr. 

1862.  —  Duc  DE  y...  --  Repas  de  famille  el 
si:n  pendant  :  400  fr. 

1864.  —  Del.acroix  Eugène.  —  Portrait  de 
vieillard  joignant  les  mains  :  300  fr. 

1864.  —  Malfait,  de  Lille.  —  La  in.arrlie  de 
llacchus  :  5.50  fr. 

1865.  —  Chai'uis,  Biu:\ELLES.  ~  Vieillard 
tu  méditation.  Bois  ^64-46)  t  210  fr. 

La  tentation  de  la  jeune  fille.  Bois  (72-59)  : 
290  fr. 

Le  Message  à  Belsabée  (65-120)   ;  22  fr. 

Le  Rieur.  Bois  (56-48)  :  34  fr. 

1867.  —  BELi.ANGf:  H.  —  L'adoration  des  Ma- 
ges (150-188)   :  305  fr. 

Le  portrait  de  l  artiste  (120-100)  :  655  fr. 

1867.  —  Meffre.  —  /,«  Folie  et  la  Sagesse  : 
535  fr. 

1869.  —  BOURUET-AUBERTOT.—  Le  Gâteau  des 
lois  (262  283)   :  4.300  fr. 

1870.  —  Marquis  du  Blaisf.l.  —  Vi.Hte  du 
petit  Saint  Jean  à  l'Enfant -Jésus  (1.5.5-1301  : 
4.210  fr. 
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1S7;>.  —  WlLSON.  —  }iil)  rcfiardiiiil  le  l'irl 
(Uo-53)   :  900  fr. 

1S73.  —  Maiiqiis  ui;  ia  Hni;iii,i;(irs>,i;,M  .  — 
/.(■  Siilyre   (66-82)    :  1.100  fr. 

is;.i.  —  Vente  X  ..,  27  .-ivnl.  -  l'niliuil  -/«• 
i:  m  pli  eus,  beiliini  df  lu  l'uiifirr/r  ilr  Saiiil- 
l.iii-  :  250  tr. 

1S7.").  —  S.M..\M.4M;.4.  —  rrrxciihilinii  dr  Jrsiix 
un   Iciiijil:'  :  1.050  fr. 

1.S76.  —  Madame  Blanc.  —  Sati/rv  et  \'i/iii- 
lilic   (05-74)    :  1.450  fr. 

1S76.  —  GOLDSMin.  —  Le  'rrioiiiphr  d'Aiii- 
lihUilh'   (251-375)   :  2.250  fr. 

;,(■  fou  d'Anvers  (79-56)  :  3.850  fr. 

1881.  —  De  Reubnonville. —  Porliiiil  d'hinn- 
mr,  <iiie  l'on  croit  êlre  le  Père  de  l'urlUU' 
(150-112)    :   1.020   fr. 

Le  Fou  d'Anvers  (79-.56)   :  1.620  fi'. 

1881.  —  TENCÉ,  (le  [.illc,  —  fiqiif'ir  ri  avs 
i-liieiis    '78  120)    :    11.100    fr. 

Siiji-I  reliiiieii.r  (70-.56i    :  115   Ir. 

1851.  —  Wii.sciN.  —  /,,■  Fiiii  (/■  UiriTs  i79-56)  : 
1.075  fr. 

1882.  —  H;bvhk  —  Piiiiiiiil  lie  l'iillierine 
rnn  Soorle,  épouse  do  Jf".  ilaens  (92-72)  :  435 
freines. 

1852.  —  Dr  !5us  DE  (ils'CNlE.S,  Brii.xelles.  — 
l.a  ijiierellc  inteniiieslirr  ,  3.000  fr 

Poriniil  d'nnrnme  .   1.900  fr. 

1883.  —  Nari.schkine.  —  Les  A  injures  .  1.200 
flancs. 

1886.  —  WO.MIIW  ELL.  —  A/ires  le  li.iiii  :  335  fr 

1886.  —  Blenheim,  Londres.  —  Lu  «  Uéposi- 
lioii  ..  (/(■  croie  :  2.625  fr. 

1S9II.  —  Hi.iimN.  —  l'or'rdil  d'un   Siindie 
.58.1)1)0  fr. 
Knlnnts  avec  injneau      3.2i)0  fr. 

1892.  —  Dr  (.illiOl  DE  BrZARINGl  ES.  —  .W//,s/- 
liens  iiinbiilnnts   :  1,750  fr. 

1892.  —  HAnn.  —  /(/)).  Bois  (66-53)   :  950  fi-. 

1892.  —  Vente  X...,  25  avril.  —  Le  lliniifon 
d'Anvers  :  3.450  fr. 

1893  —  R.  DE  Rali,ii:m;!)I  ]it.  —  l'iuiniil  d'un 
abbé   (80-98)    :  .50  fr. 

1897.  —  La  .Mauquise  dc  Ples.sis-Bei.i.ieiO'; 
—  Elndc  d'homme  âgé  (.50-40)  :  40  fr. 

1897.  —  Pierre  Wouters,  Bruxeles.  —  Le 
roi  boil.  — Mercure  conpuni  lu  léle  a  Arijns. 
Les  deux  tableaux  ensemble  :  51   fr. 

1897.  —  Habo.  —  Job  :  255  fr, 

1897.  —  Vente  A.  L...,  15  avril.  —  Persun- 
ninje  en  prière  (62-46)   :  .300  fr, 

1898.  —  David.  —  Mm^e  fui  su  m  juillir  l'euu 
du  rorlier  :  1.900  fr. 

1898.  —  MusÉFJ  Kl^MS,  à  Anvers.  —  Le  repos 
de   Diane   (205-2551    :   16.000  fr. 

1899.  —  M.  DE  ^^KioiRNEE.  —  Dioi/ene  cher- 
chant'un  homme  ,  160  fr. 

La  porte  d'une  uiiberQe  de  villaije  ,  230  fr. 


1899,    —     PlÊRARD    DE    VALENCIENiVE,     fîniXeUeS. 

-    L'enjunI  de  ftiibeii'i  :  6.600  fi-, 

1899.  —  Roussel,  Bruxelles.  —  T,es  cnfunls 
de  lliibens  (91  79)    :  6,600  fr. 

1900.  —  \'ENTE  H.  W.,  30  avril.  —  Enirée 
Irionipliulc  du  Prince  Frédéric-llrnri  d'Oruii- 
!ie-\assuii   (118-128)   :  2.400  fr. 

1900.  —  \ET\r  X...,  iiovciuhre.  —  Suzanne 
cl  les    Vieillurds  (215-185)   :  600  fr. 

Dessins   : 

1741.  —  IvIONSEinNEUR  CROZAT.  --  /';(  Sermon 
iluns  un  éjUse  de  villnije  et  cinq  dessins  : 
153  fr. 

17.53.  —  COVCEL.  —  Don-e  dessins  de  com- 
position   coloriée   :  48  fr. 

Treize  dessins  de  eoni position  coloriée  : 
20  fr. 

17.56.  —  Drc  DE  PoLLARD  —  Siijipliec  des 
deux  fils  de  Hriitiis.   Dess)ii  cdlnrié  :  8  fr. 

Le  Combat  des  Centaures  et  des  Lapithès 
|ilus  deux  dessins  colnnis  :  30  fr. 

Saint  Paul  accusé  dei  uni  le  i/raiiil  jirêlre 
(•!  deux  dessins  colorit.s  :  12  fr. 

1^63.  —  Baboult.  —  Les  ]'endiiirs  Citasses 
du  lem]de.  Dessin  colorié  :  So  fr 

1764.  —  Leclerc.  —  Le  Murlijre  de  Suiiil- 
l'.rienne  el   onze  autres  dessins  :  lo  fr. 

1767.  —  Vente  de  .Julienne.  —  Fnc  udorntion 
des  Mages  (18  pouces,  3  lignes,  13  pouces). 
Dessins  coloriés  :  120  fr. 

Xotre  Seifineur  guérissant  des  possédés 
(18  pouces,  14  p.).  Dessin  colorié  :  100  fr. 

In  beiu'-i  coulant  flciiretie  u  une  bergère. 
Dessin  à  l,-i  pluiiip,  lavé  de  liisire  et  un  peu 
.olorié  :  200  fr. 

1773.  —  LEMiTiiErB.  —  Neptune  et  Amphi- 
liilc.  —  I!>'pus  d'une  latnille  jluinunde  Deux 
dessins  en  couleur  :  C()  fi-, 

1770.  —  WEYMAN.  —  Elude  d'une  grosse 
e'uienne.  Dessiu  à  la  sanf;iiine  et  pierre 
mure.  —  Déclaration  d'uinonr.  Dessin  au 
l'isire  et  colorié  (10  p.  sur  8).  Ensemble  ; 
9    fl-, 

\'ciius  ri  drii.v  ngmp'irs  :  ndorniies:  Amour 
e,  plwiieiiis  unimuu.r.  Dessin  .'i  la  «ouache 
'8  iiouces,  14  p.)   :  10  fr. 

1777.  —  Prince  de  Conti.  —  l'n  repas  de  fa- 
mille fliiniiinde.  Dessin  à  [lierre  noire,  lavé 
de  bistre  et  agrémenté  de  sanguine  ;  39  fr. 

1779.  —  Marquis  de  Caiaiebe,  d'Avignon.  — 
\dam  el  Eve  dans  le  paradis  terrestre.-  ils 
sont  assis  et  reçoivent  du  serjienl  te  fruit 
défendu.  Dessin  colorié      17  fr 

Suzai^iir  surprise  par  1rs  Vieillards.  — 
Elude  de  femme  un  buin.  —  Salgre  et  Bac- 
ihunles.  Trois  dessins  cob  rie--  —  Quatre 
diffcrenis  sujets  et  têtes.  Les  sept  pièces  : 
.50  fr. 

1779.  —  D'.Argenville.  —  Adam  el  Eve  dans 
I  ■  paradis  terrestre.  Dessin  cokirié  :  60  fr 
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Le  Temps  qui  détruil  les  vices.  Dessin  il 
la  pierre  noire  colorié  :  9  fr. 

T.a  yiirije  en  demi-figure  Icnani  VKnlant- 
Jésus.  Dessin  colorié  :  4  £r. 

1785.  —  NOURRI.  —  Les  Xoccs  de  Thétis  et 
de  Pelée.  Composition  de  dix-huit  figures, 
dessinées  au  crayon  noir  et  à  la  sanguine, 
lavées  au  bistre  et  à  l'indigo  et  rehaussées 
de  blanc  (11  p   9  1.-22  p.  8  1.)  :  200  fr. 

Jésus-Christ  devant  Caïphe.  Composition 
de  neuf  fîfrures,  exécutée  au  bistre  et  à  l'in- 
digo, rehaussé  de  blanc  (15  p.  8  1.-12  p.)  : 
62  fr. 

Une  descente  de  croir.  Composition  de 
sept  figures,  faite  au  tistre  et  rehaussée  de 
blanc  (10  p.  4  1.-7  p.  i  1.)  :  126  fr. 

Jésus-Christ  parmi  les  Docteurs.  Composi- 
tion   aquarellée    et    rehaussée    de    blanc 
103  fr. 

Trois  dessins,  dont  Deux  pensées  diffé- 
rentes de  la  descente  de  Croi.r.  faits  au 
bistre  et  reha'assés  de  blanc  :  58  fr. 

Deux  autres  dessins  dont  :  Vne  descente 
de  Croix.  Composition  de  huit  figures,  exé- 
cutées à  l'aquarelle  :   10  fr. 

Notre  Seigneur  qui  quéril  des  possédés  et 
quatre  autres  divers  dessins  à  la  sanguine 
et  à  l'aquarelle  :  13  fr. 

Sainte-Famille.  —  Femme  adultère  et  trois 
dessins  faits  au  crayon  noir  et  rouge,  re- 
haussés de  blanc  et  aquarelles  :  9  fr. 

La  Conversion  de  Saint  Paul  et  trois  des- 
sins à  la  sanguine  et  aquarreliés  :  12  fr. 

Vn  Portement  de  Croix  et  un  dessin  libre- 
ment fait  au  crayon  et  lavé  au  bistre  : 
12  fr. 

Deux  pensées  différentes  du  Portement  de 
Croix.  —  Le  Triomphe  de  Bacchits  trois  des- 
sins au  crayon  noir  et  rouge,  rehausséss  de 
blanc   :  13  fr. 

Quinze  compositions  et  études  sur  trois 
feuilles,  dont  l'/lnuoncialion,  V.ldoration  des 
nergers.  Dmx  pensées  de  Sainte  Famille, 
Deux  étvdes  du  Portement  de  Croix  et  Le 
Christ  mort,   ensemble   :  31   fr. 

Dix  compositions  et  études  dimt  un  lirrr 
homo,  dessins  h  la  plume  lavés  au  bistre  et 
coloriés  :  41  fr. 

La  Présentation  au  Temple  et  deux  autres 
dessins  \  la  sanguine  et  aquarelles  :  17  fr. 
1787.  —  Collet.  —  L'Adorafion  des  Bergers. 
Dessin  colorié  (17  p.  sur  18)   :  12  fr. 

1797.  —  Vente  X...  —  Le  Satyre  chez  le 
Paysan.  Croquis  au  bistre,  légèrement  co- 
lorié :  ,36  fr. 

La  Sainte  Famille.  Dessin  nu  bistre  : 
48  fr. 

1797.  P.  Woi'TEi;s,  B.tLXELlES  —  .'<i/lrirne 
qui  dévore  ses  enfants.  Dessin  à  la  pierre 
noire.  Ulysse  enlevant  le  (•était  de  (  arvs. 
fJessin  aux  trois  crayons  et  ù  la  plume.  Les 
deux  ;  63  fr 


Uiiiiie  assise  sur  un  tronc  d'urbre  caresse 
un  de  ses  chiens.  Dessin  à  la  plume,  lavé 
en  couleurs. 

l'nc  nativité.  Dessin  aux  trois  crayons. 
Les  deux  :  33  fr. 

lue  fuite  en  Egypte  —  Le  Toile  graba- 
lum.  —  J^'été  et  l'automne.  —  Le  Satyre  chez 
le  souffeur  de  chattd  et  froid.  Quatre  des- 
sins aux  trois  crayons  et  au  lavis  :  132  fr. 
1799.  —  Basmi  Père.  —  Sujet  Allégorique. 
Dessin  au  bistre  et  colorié  :  50  fr. 

1801.  —  P.  WouTERS,  Bruxelles.  —  La  Cir- 
concision. Dessin  à  la  pierre  noire,  lavé  en 
I  ouleur  et  rehaussé  de  blanc  :  44  fr. 

Saturne  dévorant  ses  enfants  Dessin  à  la 
I  terre  noire.  —  Ulysse  enlevant  le  bétail  de 
(  unis.  Dessin  aux  trois  crayons  et  à  la 
plume.  Les  deux  :  11  fr.' 

1811 SiLVESTRE.  —  Un  Saint  se  prépa- 

iinii  au  martyre —  Le  repas  de  Cléopâlre  et 
<îr  .Marc  Antoine.  Deux  dessins  coloriés  : 
M  fr. 

l.r  Festin  rf-'s  Dieu.r  Dessin  à  la  sangui- 
ne :  8  fr. 

1842    —  REVIL.  —  Le  roi  boit!  Dessin  colo- 

1  Jé  et  rehaussé  de  gouache   (37-57)    :  675  fr. 

1842.  —  Villeneuve.  —  Jésus  au  milieu  des 

Marchands  du  Temple.   Dessin  à  la  plume 

(■t  au  crayon  rouge  (43-37)   :  30  fr.  50. 

1855.  —  VAN  DEN  Zande.  —  Le  Christ  descen- 
du de  la  Croix.  Composition  de  huit  figures, 
c(]]iime  par  l'estampe  que  le  peintre  en  a 
gravée  lui-même.  Dessin  à  la  plume,  Invé  et 
lehaussé  de  blanc  :  30  fr. 

1858.  —  Vente  X...  —  17  janvier.  —  Amphi- 
Irite  sur  un  dauphin,  entourée  de  Naïades 
et  de   Tritons.   Dessin  aux  trois  crayons   : 

9  fr. 

1858.  — -  MOURIAU.  —  Nymphes  et  Satyres 
cueillant  des  fruits.  Dessin  aux  trois 
crayons   (22,2-30  1/2)   :   71  fr. 

18,59.  —  Kaieman.  —  Le  Massacre  des  Inno- 
cents. Dessin  au  pinceau,  lavé  d'encre  et  re- 
levé de  blanc  sur  papier  gris  :  5  fr.  50. 

Les  Iconoclastes.  Dessin  au  trois  crayons  : 

10  fr. 

L'Adoration  des  Bergers.  Dessin  aux 
'•rayons  rouge  et  noir  :  9  fr. 

1859.  —  VENTE  X...,  16  mai.  —  Le  Christ  dé- 
irisé  de  la  croix.  Aquarelle  :  11  fr.  50. 

Ftude  de  femme  de  grandeur  nature.  Des- 
sin aux  trois  crayons  sur  papier  jaunâtre  ; 
n  fr. 

1860.  —  Emile  Norblin.  —  Marc-Antoine  et 
Cléopâlre  Dessin  esquissé  à  la  plume  et  lavé 
d'aquarelles  :  40  fr. 

Satyres  et  Bacchantes.  Dessin  aux  trois 
.rayons  et  à  l'aquarelle  ;  80  fr. 

1864.  —  COMTE  AndréOSSY.  —  Deux  portraits 
Dessin  à  la  pierre  nou'e,  rehaussés  de  blanc  : 
4  fr.  50. 
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Jiijillry  cl  Mrri  iiir  ilnz  l'Iiilcuion  fl  limh 
ris.   Dessin   à  la    pluini'.   lave   di:  sauj^uiiie   : 

r.\  iv. 

1,'lrn-ssc  (le  Silnif.  Dcssm  à  In  saiiiiiiiiic  : 
','   11-    25. 

ISIil,  —  \'ENTE  X...  n  iiiai-s.  —  Aiiiiiliilritc  aiir 
nu  Ddu/iltin.  —  Trilmm  et  Saiailfs.  Dessin 
an\    iniis    crayons    :    17    Ir. 

Kermesse  Jlamainle.  Di'ssiji  a  l'ai|uarellL'  : 
.-,/,  fr. 

l.S(i5.  —  Desi'!-.!!!-;!.  —  ItiiKjèiie  chercfidiil  un 
Imnime.  Dessin  an\  linis  rrnyons,  lavi' 
(l'aquarelle  :  ?on  fr. 

Diane  'le  rvinur  ilr  In  rliusae.  Dessin  anx 
trois  crayons   et  a    l'a^inaielli'    :  21)5   fr. 

Silén.''  siiuleuue  jiai  ilru.r  .s(////rr,s.  Dessin 
au  crayon  noir,  repris  â   la  |iluiiie  :  70  fr. 

in    empereur    irMIeuimine    cl    Tmis    per^ 
sonnnoes  de  su  siiih',  suiris  île  ileu.r  pnrie- 
éleuflruils.    Dessin    a    la    iilnine    et    .à    l'aqna 
relie  :  40  fr. 

Viiii.Kieur  iiflniul  ilr<  /urvw/.v  u  un  Sri- 
loueur  Jure,  d'après  Paiil  \'i'ii>nr>e.  Dessin 
il,  la  sanguine  et  à  la  pierie  noire  :  20  fr. 

1.S(;ô.  —  C.^MIiERLVN.  —  l'Iiileumu  el  lluuei> 
accordant  VhDspilalité  u  .lu/iiler  el  ù  Mo- 
eure.  Dessin  au  crayon  noir  i>l  a  la  sanLinine 
lavé  lie  bistre  et  d'encre  de  rlnne     0  Ir 

Dn-nnilinu  u rcliileelu r-ih\  nu  rnil,  li  drni- 
le,  iiue  jeuime  lenaul  uue  eiirheille.  Dessin 
]u\v  au  bistre  et  en  conleur.s  :  S  fr. 

Mdiif  d'architeelure  n\u:c  orueuienif:,  duu.^ 
/'■  /ii/v,  rcrs  l't  ijouelie,  uu  riiieu.  Dessin  la\'c'' 
au  lustre  et  en  couleurs  .  10  fr.  50. 

tS75.  ~  GriCHARDOT.  —  Siiiule  Fil  mille,  lu 
Vierrje  tient  l'Enfant  Jésus  sur  ses  geunn.r. 
Dessin  à  la  plume  et  lavé  d'aquarelle. 

T,n  \alivilc.  Dessin  à  la  plume  et  ù  l'nqua- 
lelle,  rehaussé  de  blanc  Les  deux  :  75  fr. 

Vu  .S'aireJ  distriliuaul  des  iniuuuies  uu.r 
pinivres.  Dessin  aux  crayons  rouge  et  noir, 
lavé  d'encre  de  chine  —  Sujel  tiré  de  In 
I  ic  de  Saint  Paul.  Composition  d'un  grand 
nombre  de  personnages.  Dessin  au  crayon 
noir  et  à  la  sanguine  :  r,0  fr. 

T,e  Satyre  chez  le  pui/Knu.  —  Dessin   aux 
divers  crayons,  lavé  d'aquarelle.  —  Le  Même 
sujet,    l'oniposiî'on    tonte    différente.    Dessin 
à  la  plume,  nu  bistre  et  reliaiissé  de  blanc 
72  fr. 

Sujet  allégorique.  Dessin  an  crayon,  lavé 
d'aquarelle  :  60  fr. 

Le  Concert.  Dessin  au  lustre  légèrement 
lavé  d'aquarelle  .  145  fr, 

\ieille  femme  en  pri\e.  —  Mercure  et 
trijns.  —  Télé  d'homme,  etc.  Cinq  dessins 
aux  divers  cravons  :  12  fr. 

1882.  —  .Jean  Giciiiux.  —  Porte  mon-ume.ntalc 
avec  colonnes,  has-reliefs  et  Cariatides.  Au 
1  entre,  irois  personnages    dont  une  femme 


portant    luie    .  orlu'illi'    d  ;■    fruits,    .\quarelle 
:;7-;iV)    :    2'JI,'    l'r. 

\i/mpliis  el  Fuîmes  ilnns  un  paysage, 
ni/nul  auprès  iVeu.r  des  jriiils  .\quarelle  : 
2.'5   fr. 

luterienr  de  ferme.  .\(piarelle  .  230  Ir. 

/.((   Xiilieilê.   Dessin   :    10  fr. 

iss.'î.  —  MAH.\in\Ti:i,.  —  Scène  de  famille. 
Dessin  à  la  sanguine  el  au  cravon  noir  (27- 
29)   :  285  fr 

r.sfampcs  • 

17.T4.  —  Di'c  de  T,\i,i,aiii).  —  Deii.c  différen- 
tes compositions  de  ta  Nativité  et  vue  Fuite 
eu  Ffii/pte.  Les  t'-ois  "slarnpcs  ;  19  fr. 

Le  Tioi  hoit.  Epreuve  de  l""'  éta!  :  24  fr. 

179:;.  —  Rrandes,  Leipzig.  —  T.'i  Descente  de 

1  riii.r.  Epreuve  in-folio  en  hauteur  :  8  fr. 

Jupiter  et  lo.  Epreuve  de  1''''  état,  avant  le 
nom  de  Blootelingb. 

M''reure  el  .irgiis.  Epreuve  de  1<"'  état, 
■■  ■.  aiit  le  nom  de  Blootelingb  :  S  fr. 

1811.  —  De  Silvestue.  —  Fa  Fuite  en 
J'ùUPte.  —  T.es  \'endeurs  eliassés  du.  Temple. 
--  La  Descente  de  coir.  —  Jvji'iler,  enfant, 
nourri  du  Inil  de  lu  chi-vre  .\malihée.  — 
Mercure  et  .irgus.  —  Jnnon  surprenant  Jii- 
idter  avec  lo-Caciis  dérobant  les  vaches 
il'Hercule  et  les  faisant  marcher  à  reculons. 
."^ept  épreuves  à,  l'eau-forte  :  31  fr. 

1810.  —  Chevaijer  TiArrai.  —  Jupiter,  en- 
fnnl,  iillfiité  par  la  chèvre  Unalthée,  pén- 
ilnnl  qu'un  satyre  fait  de  la  musique. 
Epreuve  de  l"  état   :  4  fr. 

J,n  ]'ache  tirée  pur  In  queue.  Epreuve  de 
l""-  état  :   4  fr. 

1817.  —  Comte  Bicai,.  —  Les  Sept  mêmes 
estampes  déj,à  énumérées  à  la  vente  Sil- 
vestre  en  1811   :  3  fr.  .55. 

1833.  —  Comtesse  n'EiNSiEPEi,  —  Descente 
de  crni.v:  le  corps  mort  de  Jésus-Christ  est 
i-ieudn  à  terre  vers  le  milieu.  Epreuve  in- 
frdio,  en  hauteur  :  12  fr, 

1843.  —  Weioel,  Leipzig.  —  Jupiter  et  lo. 
Epreuve  de  î"''  état  :  4  fr. 

Bacchiis  enfant,  endormi.  Estampe  in-8", 
en  largeur  :  G  fr. 

1847.  —  De  i.a  MoTTE-ForQi'ET.  —  Vn  Pay- 
san, entouré  de  plusieurs  spectateurs,  arrête 
une  vache  par  In  queue.  Epreuve  avant  l'a- 
dresse :  4  Ir. 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  Les  Vendeurs 
ehnssés  du  Temple.  Estampe  dont  la  plan 
:  lie  a  ete  légèrement  moi'due  par  l'eau-forre. 
Epreuve  de  l*'"'  état  :  12  fr. 

/,('  Christ  mort,  descendu  de  la  croi.r. 
li'ljreuve  de  2=  état,  avec  l'adresse  de  .\. 
i'dootelingh,  vers  la  droite  de  la  marge  du 
bas  :  2  fr.  75. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  3"  état, 
«•'est-à-dire  après  l'enlèvement  de  l'adresse  : 

2  fr. 


.lui! 


SI 


Jiipiler.  enfaiU,  nourri  du  lait  de  la  chr- 
oie  Amallhée.  Epreuve  de  l"  état  ■  U  fr. 

Mercuf:  coupant  la  lèlc  l'i  Argus.  Kpreuve 
du  l"  étal,  avant  l'adresse  de  A.  Blooteliugh, 
à  droite  de  la  marKe  du  bas  :  3  fr.  25. 

Junon  siirpr"nanl  Jupiter  avec  lu.  Epreuve 
du  l"  état  :  i  fr.  50. 

Cncus  dérobant  les  vaches  d'Hercule. 
Epreuve  de  1"  état,  avec  marges  :  5  fr. 

1856.  —  His  i)K  i.A  Salle.  —  Jupiter  enfant, 
nourri  du  lait  de  la  chèvre  .■Imalthée. 
Epreuve  de  !<"■  état  :  13  fr. 

1861.  —  Lavariette.  —  La  même  estampe, 
du  même  état  :  1  fr. 

La  .Même  estampe.  Epreuve  du  2«  état  : 
1  fr. 

Mercure  coupant  la  tête  à  Argus.  Epreuve 
de  1"  état  :  1  fr. 

1865.  —  Camberlyn.  —  La  Descente  de  croix. 
Epreuve  du  2"  état,  aveo  l'adresse  :  10  fr. 

La  Même  estampe.  Epreuve  du  3'^  état  : 
5  fr.  50. 

Jupiter  enfant,  nourri  avec  le  lait  de  la 
chèvre  Amallhce.  Epreuve  de  1'"'  état  :  10  fr. 

La  Même  estampe.  Epreuve  du  2'  état  : 
5  fr. 

Cacus  dcrolniul  les  vaches  d'Hercule. 
Epreuve  de  !""•  état  :  10  fr.  50. 

La  Même  estampe.  Epreuve  du  2«  état, 
avec  marge  :  '^  fr. 

Pan  poursuivant  Syrin.v.  Estampe  en  hau- 
teur, non  décrite.  Epreuve  du  1"  état  :  11 
fr.  50. 

1865.  —  DESfEnET.  —  Jupiter  et  la  chèvre 
Ania.lthée.  —  Mercure  et  Argus.  —  Les  deux 
estampes  :  2  fr   50. 

1873.  —  Oir,or.\.  —  La  Descente  de  croLr. 
Epreuve  de  l'"'  état  :  15  fr. 

1875.  —  Gt'iCHARDOT.  —  Jésus  chassant  les 
Vendeurs  du  Temple  et  cinq  autres  estam- 
pes. Epreuves  à  l'eanforte  :  24  fr. 

JORDAN,  Rudolphe,  pcinlrc  cl 
gra\ cur  ;iIIciii;uhI,  \\r  ;i  licrliii  en  ISlO. 
—  Genre. 

1880.    —    Van    WotDKNBEBG-GEEBESTEIN.    -     /,(' 

Dimanche  matin  ii  l'Ile  de  Marken:  Famille 
de   pétlicurs   se    rendant   a    l'église    f51-75)    : 
2.0.50  fr. 
Ln  Agréable  coup  de  main  :  (>87  fr. 

JORDANO,  Lucas.  Voir  GIOR- 
DANO. 

JOS. 

1878.  —  HOTH.  —  r.oth  et  ses  filles.  Estam- 
pe :  5  fr. 

JOSEPIN  Le  .  Xnii  CÉSARI 
Joseph. 


JOSI,  C,  li'raM'iir  linlhiiidnis  de  la 
(iii  (lu  Wlll"  <'l  ilii  coiniiiciiccinriil 
(lu  XIX'  sii'"clc. 

Estampes   : 

1855.  —  Van  ten  Zande.  —  liiche  paysage 
m  hauteur,  d'après  Both;  sur  le  devant,  trois 
lavalierî;  au  second  plan,  deux  autres  cava- 
liers dirigés  vers  un  petit  pont  de  bois. 
i épreuve  avec  marges  :  4  fr.  50. 

1899.  —  LiGAND.  —  Portrait  de  Samyel 
l'ruys  «  in  liet  Knrakier  van  Flodoardo  », 
d'après  C.-H.  Hodger.  Eprajve  in-folio, 
imprimée  en  couleurs  :  52  fr. 

1S99.  —  VENTE  X...,  5  juin.  —  Innocent  mis- 
rhief.  —  Innocent  revenge.  Deux  pendants, 
H 'après  K.  Westall.  Epreuves  -.mprimées  en 
noir,  avec  marges  :  59  tr. 

JOUBERT,''F.-E.,  père,  i^navcnr, 
(Mlil(Mir  et  auteur  français  de  la  (in  du 
XVIII"  siècle  [h  Paris,  chez). 

1899.  —  VENTE  X...,  28  février.  —  Premier 
lim.bleme  républicain.  Estampe  de  forme 
ronde  :  15  fr. 

JOUBERT,  Léon,  ])eiiitro  français 
c(iiilcni|i()raiii,  ik''  à  niiiniper.  —  r;ty- 
sage. 

1881.  —  \NDRiEiix.  —  Paysage  :  135  fr. 
1.-590.  —  Rapin.  —  Paysage  :  140  fr. 
1898.  —  Vente  X...,  28  décembre.  —  Vue  de 
Srtheuil:  !>eiiie  ef-Oisc  :  205  fr. 

JOUFFROY.     1  ~"   '^ 

1767.  —  De  .IrLiENNE.  —  Une  Chinoise  peinte 
fiir  verre  (10  pouces  6  lignes-15  p.  9  1.)  : 
100  fr. 

1898.  —  Vente  D.  G.  P...,  3  mai.  Portrait 
lie  femme  (54-43)  :  102  fr. 

1899.  —  Ve.nte  X...  —  Portrait  d'un  are.hi- 
irrii'  lin  Palais  de  Versailles  :  180  fr. 

JOULLAIN,  François,  tjraveur  cl 

('•iliicur  français,  nt''  à   Paris  en   1700, 

morl  vers  1790. 

Estampes  : 

1753.  —  Vente  Coypel.  —  Jésus  jugé  par  Pi- 
iate,  d'après  Coypel,  et  neuf-cent  quatre- 
vuigt  dix-sept  épreuves  :  456  fr. 

L'Annonciation,  d'après  Coypel,  et  quatre 
(■preuves  :  12  fr. 

Sujets  tirés  des  Comédies  de  Molière,  d'a- 
près Coypel.  Suite  de  six  estampes  :  8  fr. 

1772.  —  HfQfiER.  —  L'F.nfance;  l'Adoles- 
r,  urr:  la  Virilité:  la  Vieillesse;  d'après 
(.lande  (.illot.  Suite  de  qu;ilre  estampes  com- 
posées dans  une  intention  satirique  :  20  fr. 


—  s:. 
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Fijitrcs  ijoiir  les   «  l^'ublcn  »   de  La  Molle,    | 
d'après  uiUut  ;  Zi  iv. 

ITÎi).  —  V'ENit,  Jol  LLAlN.  —  L'.injiunctalinn. 
il  après  Coypel  :  4  l'r.  00. 

La  Citasse  au  saaylier,  li'apii'S  Uespuilt's, 
el  cuiquaule-sepl  épreuves  :  2'M  Iv. 

Trois  estampes,  d  après  iNieulas  Laiicrel  : 
1"  /.((  Hécréalîun  chainiièli i:  el  sui.xaiile- 
sei/.e  épreuves.  —  i"  Les  Ayieinenis  de  la 
Camiiaijn.e,  et  trente-deux  epieu\es.  —  3"  Le 
Concert  jtasloicil.  et  trente-deux  épreuves. 
Le  tout   ;  Oo  fr. 

1S2U.  —  l.u.\nE  PoTucivi.  —  l  Inyt-si.r  eslaiii- 
pe.s,  il'apres  ditiêreuts  uiaitres  :  3  tr. 

1.S55.  —  \AN  UEN  Z.^NDii.  —  l'iiiliiiil  de  Char- 
les liU'iùre  du  Fresny,  d'aiires  Cli.  Cuypel. 
Ei)reuve  avec  marge  :  4  fr. 

1S5T  —  THïStiEN.  —  Renaud  abandtinnanl 
Arniide,  d'après  Cliarles  Cuypel.  Epreuve 
avec  marge  :  2  fr. 

18Gd.  —  C.4MBEHLÏN.  —  Les  Aijréinenls  de 
l'ete,  d'aiires  Watleau.  Eiireuve  de  l'"'  état  ; 
14  fr. 

1873.  —  GIGOUX.  —  \  inyl-neul  eslanipcs  de 
la  suite  de  quatre-vuiyt-quaturze  pièces  nu- 
nierutees  turmant  l'uuvrage  :  «  Nuuveau.r 
dessins  (sic)  d'habillenienls  a  l'usaye  des 
halcts  (sic),  (Ipéras...  »,  d'après  Claude  Gil- 
lut  :  m  fr 

1877.  —  F.  DiDOl.  —  Les  Ayrémenls  de  la 
Canipayne,  d'après  Laacret.  Epreuve  avec 
grandes  marges  ;  32  tr. 

La  Récréation  champêtre,  d'après  Laucrcl. 
Epreuve  in-folio,  en  largeur  :  14  fr. 

Les  Ayrémenls  de  l'cle,  d'après  Watleau. 
Epreuve  de  1"  état  :  42  fr. 

Desporles  Ch.-R.  —  l'uyel  l'.  —  Nelscl(er... 
etc.  —  En  tout,  luut  p(jrtraits.  Epreuves 
avec  maiges  :  lu  fr. 

Purirall  de  Charles  Rieierc  Dalresnoy,  au- 
teur dramatique.  Epreuve  de  1'"'  état,  avant 
toute  lettre,  et  une  épreuve  de  2»  état.  Les 
deux  estampes  :  3  fr.  50. 

1878.  —  ROIH.  —  Ecce  Ancilla  Binnini.  — 
Iai  .Séparation  de  [{enaud  et  d' Arniide.  — 
Oii!  Moments  trop  heureux  où.  rèyiie  l'iinui- 
ccncc.  Trois  estampes,  d'après  Ch.  Coyiicl  : 
15  fr. 

Lnnp  enlonré  de  hnil  cliiens,  d'après  Des- 
portes.   Epreuve  avec  marges  :   12   fr.   50. 

La  Récréation  champêtre,  d'après  Lan- 
cret.  Kpr3uve  avec  marges  :  28  fr. 

Les  Ayrémenls  de  la  Campayne,  d'après 
Lancret.   Epreuve  avec   marges   :   .50   fi\ 

1889.  —  Vente  L.  D...,  11  mars.  —  La  Même 
estampe,  du  même  état  :  51  fr. 

Georyes  Dandin,  d'après  Coypol.  Epreuve 
avec  marge  :  .52  fr. 

1897.  —  13AR0N  J.  PICHON.  —  ?^uite  d'estam- 
pes des  principaux  sujets  des  Coméilies  île 
Molière,   gravées   sur   les   esquisses   de    Cli. 


(.nypel,  dédiée  au  |)ul)liç  en  1726.  A  cette 
'inic  de  s]\  pièces  il  en  inaiii|iie  une,  celle 
lie   l>s\'i-hc   ■  210   fr. 

1807.  —  De  (lONCoiiirr.  —  i)  Moments  Irirp 
iieureu.v  où  reyne  l'innocnce  »,  d'après  Cli. 
Coyiiet.    Kpicuvc   avec   marge   ;   10   fr. 

Les  Ayrémenls  de  l'été,  d'aiires  W'alteau. 
I-preuve,  avant  toutes  lellres,  a  1  élat  d'eau- 
(i  rie  'lure  :  73  fr. 

1808.  ■-  \ENTE  li...,  12  décembre.  —  Suite  de 
quatre  estampes  des  principaux  sujets  des 
«  Comédies  »  de  Molière,  d'après  Cli.  Coy- 
pel  ;  CiCoiye  liandhi:  l.'lùole  des  femmes: 
l,es  Femmes  suraiili's  el  un  litre.  Les  qua- 
i  re  pièces  ;   135  fr. 

JOURDAIN,  Roger,  iicinhc 
IV;in(,;iiis,  m''  ;i  Lnii\irrs  en  iNl.i.  — 
Mui'iiK;  ;  Pn ysoor. 

1879.  —  Lethon  et  Hehmann.  —  Un  Contre- 
liiinilier  espayiK/l  (43-25)   :  1.50  fr. 

IssO.  —  BlanCHAHIi.  —  Le  Téléyramme  : 
:m  tr. 

1880.  —  Heheac.  —  l'eeheiir  du  dimanche  : 
'01  fr. 

18S1.  —  .-XNiiHlEUX.  ~  La  Fille  du  marinier 
(2i-ie)   :  225  fr. 

Dessins  ; 

tJ,,t(L  _  Vente  de  l'Association  bes  .-Vrtis- 
iKs.  ~  .1  Ihiai/iral.  .\(iu.-irelle  :  085  tr. 

t809.  —  H.\niM,\NN.  —  *  oupe  <l'arbres  a 
Suint-Cassien.    .\quarelle   :  200   fr. 

1000.  —  D'^  MiHELli.  —  An  cabaret.  Dessin 
,1  la  plume,  leliausse  de  lavis  d'encre  de 
'lune  (25-42  è)    :  121  ïi'- 

JOURDAN,  Adolphe,  iirinlrr 
IVoiii'oi.'^,  ni'  :'i  Niiiirs  m  |S"i.>,  innrl 
Cl)   ISS'J.  —  <  iciiiT  ;   l'iirlrnil. 

1808.  —  D'.^Ql'lLA.  —  Les  .Secrets  de  l'A- 
n.our  (190-117)    .  2.0.50  fr. 

1870.  —  Ventc  F.  H...,  3  avril.  —  Jeune  lille 
sorlani  du   buin    :  980  fr. 

1802.  —  Dai  l'iAs.  —  Les  .Secrets  île  l'A- 
nionr  :  125  fr. 

1900.  -  Vente  X...  20  novemlire.  —  La  Rai- 
'ineas,'   :  V,'\   fr. 

JOURDAN  (M I,  ornvciirri';iiH;;iis 

ilr   l;i    srciiihlc    lilnili(''    du    X  \  III'    sir- 

cli-. 

Estampes  -. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Pensent-ils  A  ce  mou- 
Ion?  d'après  Houdier.  Epreuve  avec  marge  : 
55   fr. 

1894.  -  De  LoiîTic.  —  La  Même  estampe  : 
8(1  fr. 


JOU 
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JOURDHEUIL,  i-niv.'Lir  riaiiçiiis, 
né  à  Foiliers  vu  17j'J,  inorl  en   I7'>1. 

1834.  —  r.OMTEoSE  D'KlNSlEDEL.  —  McrClire    l't 

Aglaure,   il'après  L.  de    la    Hire.    Estampe 
grand  in-folio  :  6  fr. 

JOURDY,  Paul,  pcinlro  français, 
né  à  Dijon  en  l'U.),  miiil  en  \^',)i\. — 
Histoire;  Genre;  Aquarelle. 

.\quarelles  : 
1S95.  —  U'-   l'Hn'iER.  —  Pompéi  (2643)   :  3'J 
flancs. 

l'ompcî;  le  Funim  (34-48)   :  85  fr. 

JOUSSELIN,  Michel,  peialre 
IVanrais,  ne  à  \  cr.saillcs  en  17.)N.  — 
Paysage;  Intérieurs. 

18i5.  —  \E.NTE  X...,  —  Vue  prhe  en  Siiisse  : 
112  fr. 

JOUVENET,  Jean,  peintre  IVan- 
cais.  né  à  Houen  en  1644,  mort  en 
1717.  —  Sujets  religieux;  Genre. 

1766.  —  U'Argenville.  —  La  Pentecle.  Es- 
quisse ;  6  fr. 

1770.  —  La  Li.ne  de  Jully.  —  L'AdaraHun 
des  Mages  (37  pouces-30  p.)  ;  1.200  fr. 

1771.  —  Gi:i<KLT,  Br.^\nc.\mp.  —  La  Hêsiirrec- 
(ipn  de  Lazare  Esquisse  du  grand  tableau 
leprésentant  le  même  sujet  ;  32">  fr.  50. 

1776.  —  MarqijIS  de  Chabanais  —  Le  Sacri- 
fice d'iplnoénie.  Toile  de  forme  cintrée 
(6  p)eds-4  pieds)  :  3.000  fr. 

Apollon  accurdanl  à  la  Sibylle  de  Cunies 
autant  d'années  qu'elle  a  de  grains  de  sable 
dans  la  main  (5  pieds-4  pieds)  :  600  fr. 

1777.  —  Prince  de  Cunti.  —  Sainl-Luuis  vi- 
sitant les  malades  :  140  fr. 

Le  Sacrifice  (l'iphiiiénie.  Toile  (le  fnriiK! 
cintrée   (6  pieds-4  pieds)    :   1.350  fr. 

1779.  —  Boileau.  ^  Le  Mêrne  tahiriiii  .- 
850  fr. 

1780.  —  RenoliAku.  —  Saint  Louis  visitant 
les  malades  (27  pouces-16  p.)  :  650  fr. 

1815  —  Spkuyt.  —  Le  liepns  de  yénus  : 
18  fr. 

1815.  —  Cabdinai.  Fesch  —  Descente  de 
(  roix  :  203  fr. 

1855.  —  Coi.i.OT.  ~-  Le  Même  tableau  :  l.ioo 
francs. 

1859.  —  D'Hovdetot.  —  Itéunion  de  maf/is- 
tiats  .  350  fr. 

1860.  —  Vente  R...  —  Sujet  mythologique  : 
320  fr. 

1860.  —  Vextk  m...—  La  Mort  de  la  Vierge  : 
320  fr. 

1861.  —  Vente  X...  —  Le  Mariage  de  ta 
Vierge  ;  430  fr. 


1862.  —  BoNVOisiN  —  Tète  de  Capucin  : 
21  fr. 

1874.  —  Vente  B...,  2  avril.  —  Portrait 
du.  peintre,  par  lui-même  :  1.120  fr. 

1876.  —  Marcille.  —  Le  Christ  descendu  de 
la  croix  ^53-84)  ;  11  fr. 

1879.  —  Lai'ERLier.  -  l^orlruil  du  peintre  : 
I  080  fr. 

1881.  —  Heurnonville.  —  Portrait  du  pein- 
tre (66-49)  :  105  fr. 

1897.  —  VEiNiE  X...,  4  mars.  —  La  Présenta- 
tion au  Temple  (73-52)   :  145  fr. 

1897.  —  E.  Densy.  —  Portrait  d'un  alitié 
(72-60)   :  230  fr 

)8;)7.  —  Marbelie.  —  Jé.s7/s  chassant  les 
marctrunds  du  Temple  (57-70)  :  5.55  fr. 

La  Hésurrection  de  Lazare;  Esquisse  (57- 
■0)    :   100   fr. 

Portrait  d'un  magistral  (60-50)    :  200  fr. 

1898.  —  Baron  de  Juigne.  —  L'Education  de 
la  Vierge  (90-67)  :  115  fr. 

1898.  —  Aentf  Z...  —  Descente  de  croix  : 
190  fr. 

Thésée  secouru  par  Junon  :  200  fr. 

1900.  —  \'ENTK  X...,  27  avril.  —  Portrait  d'un 
magistral  :  200  fr. 

luOO.  —  VENTE  X...,  28  avril.  —  L'Educa- 
tion de  la  Vierge  (93-65)  :  400  fr. 

Uossilis   ri    .\iilliilllll  rs  : 

17G9.   —   C'AYEU.x.   —     Le     Crucifieuienl     de 
Saint  Pierre.  Dessin  :  'Si  fr. 
L  ne  Elude  de  Saint  Pierre.  Dessin   :  5  fr. 

1771.  —  l.KBRLN  FILS.  —  L'AssompHou  de  la 
1  ierye.   Dessin   :  20  fr. 

1772.  —  HUQUIER.  —  Un  Groupe  de  deux 
liiinimes  et  une  autre  académie  d'homme. 
Dessin  à  la  sanguine  :  4  fr.  50. 

Deu.v  .'Icadéuiies  d'how.rnes  assis.  Dessin 
à  la  sanguine  :  9  fr. 

1773.  —  I.EMPEREFR.  —  Le  Lever  du  soleil. 
Dessin    :    154   fr. 

i''oirail  du.  frère  Peretton  de  l'Oratoire 
Dessin  à   la  sanguine   :   100  fr. 

Dcu.c  études;  L'une  d'une  jeune  fille.  Des- 
sin sur  papier  gris,  au  crayon  noir  et  blanc; 
L'autre  d'un  homme.  Dessin  à  la  sanguine. 
Les  deux  iiièce-;  :  1:;  fr. 

1775.  —  Mariette.  —  L'Assomption  de  la 
Vierge.  Dessin  à  la  pierre  noire,  rehaussé 
do  blanc  et  VEludc  iTune  figure  à  la  pierre 
noire  :  72  fr. 

Saint  Pierre  crucifié  la  tête  en.  bas.  Dessin 
i<  la  pierre  noire  et  au  'iislre  :  64  fr. 

1777.  —  Prince  de  Conti.  —  Le  Lever  du 
.\oleil.  Maquette  d'un  plafond;  dessin  : 
48  fr. 

1777.  —  AHGENViELE.  —  Saint  Pierre  guéris- 
.>anL  les  malades.  Dessin  an  pinceau  lavé  et 
rehaussé  de  blanc.  Plus  r/;.i'  études  de  tôles, 
figures,  etc.  :  36  fr. 


87 


ii:iî 


l.'IUiiiic  du  Ccnti'nier,  qui  est  clans  le  ta- 
htcau  ilrs  liéculcts  à  Versailles;  celle  de  la 
\  ierijf  il  II  iJtaluiul  (te  la.  deuxième  chaïubre 
di'S  Eiiqu.èles  a  Hoven:  plus  quatre  autres 
dessins.    Les   mx   pièces  :    9   fr. 

Vue  Âciidcuiif.  Uessiii  à  la.  sanguine.  — 
Lue  Académie  Ut'ssai  a  la  pierre  iioire  ; 
Les  deux  pièces  :  b  i'r. 

l/SO.    —    (iHAitlUN.     —     /.(■      MinKKjr      (II-       1(1 

I  ienje.  Dessin  a  la  pluine,  à  l'encre  île  chine 
rehaussé   de   blanc   sur  papier  gris   :   (iO  tr. 

1785.   —    .Nul  Hlil.     —     l.ii     l'i rsi'ntiiliiiii     nu 

I  ruijilc;  Pessiii  a  la  plume  et  au  bistre,  c/ 
une  etuiir  ilii  Mminiiicul,  sur  papier  bleu 
au  iravDu   unir  et   Idain'.   Les  deux  pièces   : 

II  fr. 

17.S7.  —  CuLi.iiT,  —  Le  Christ  'juérissunt 
les  iit'ilu.lrs.  Dessin  à  1  encre  de  chine  re- 
hausse de  blanc   (20  pouces  sur  14)    ;  t;7  fr. 

1811.  —  SiLVESTRt;,  —  Vingt  et  une  éludfs 
de  sujets  divers.  Dessin  aux  crayons  noir  et 
blanc;  à  la  sanguine  et  au  pastel  :  5  fr. 

184-2.  —  \'IU,EN.^VE.  —  Lu  Douleur.  Dessin 
au  crayon  noir  (23-36)   :  8  fr.  50. 

1805.  —  De.si'ERET.  —  La  Présentation  au 
'l'einplc.  Dessin  a  la  plume  et  à  l'encre  de 
chine  :  SI  fr. 

Etude  jiiiur  le  hildeau  de  la  «  i'êclie  nii- 
rnculeuse  ».   Dessin  au  crayon  noir  :   10  fr. 

1880.  —  iM.AHÉH.ULT.  —  Les  .inijes  au  Uini- 
beau,  annunri'iii  uu.c  saintes  Femmes  la  Bé- 
sureeliuu  du  Cluisl.  Dessin  à  la  plume  et  à 
l'encre  de  Chine  :  26  fr. 

1882.  —  .lE.w  GlùOLX.  —  Des  Au;ies  sur  (/es 
nuages  iidorant  VEucharislle.  Dessin  à  l'en- 
cre de  Chine,  rehaussé  de  blanc,  à  la  goua- 
che sur  papier  rouge  :  11  fr. 

Le  I  hrisi  et  les  .Su/zi/cs  l'emmrs  un  pifd 
de  la  Criii.c.  Dessin  à  la  plume,  ombré  au 
bistre.  —  Moine  en  buste,  la  tète  appuyée 
sur  la  U'din  droite.  Dessin  à  la  sanguine  et 
â  la  piei'ie  d'Italie.  Les  deux  :  17  fr. 

1833.  —  R.  nE  Balliencocrt,  Saint-f)mer.  — 
L'Ange  P.uphael  quittant  Tobie.  Dessin  lavé 
de  bistre  (32-27  i)  :  30  fr. 

1899.  —  CRIGNO.N  DE  MONTIGNY.  —  Portrait  de 

1.  Jouveuet.  Miniature  :  425  fr. 

Estampes  : 
1816.  —  Chevalier  Hauer.  —  Saint  Brnnn 
en  prières.  Estampe  :  7  fr. 

JOUVENET,  Noël,  ilil  Le  Vieux, 
peintre  tVaneai.s  tlii  inilicn  ilii  Wll'' 
siècle,  iiiori  ;"i  lîuin'ii  en  l('>7.i.  —  His- 
toire; l'orlrail. 

1805.  —  TONDL'.  —  Porirail  de  l'artiste,  par 
lui-même  :  245  fr. 


JOUY,  Joseph-Nicolas,  |iriiilr<' 
l'raiir;ii>.  in'  à  l'aiis  en  INU'.). —  iJis- 
loire  ;  (  ieiife. 

1900.  —  \i.ME  .\...,  15  novembre.  —  Les 
Deu.r  sii'uis      172  fr. 

JOYANT,  Jules,  peintre  IVîmciiis, 
né  à  Paris  iii  IS.M.  —  l'aysii^c;  \  ues 
(le   \  iMi  JM'. 


1869.    —    DEI.K8SERT. 

50-06)    :  900  tr. 

1886.    —   OOEH    DE    lilil^AR]-.    — 

43-60)   :  Sno  fr. 

1889.  —  \AN  UooH.  L\  Haye. 
I  cnise  :  .520  fi'. 


Un  Canal  à  Venise 
1  ./(■  lie  Venise 
—  l'n.  Canal  u 


Dessins  et  .Vquarelles  : 

1868.  —  De  Lambehtvk.  —  Venise.  Aqua- 
it'lle  ;  110  tr. 

Venise:  autre   eur.  .\(iuarelle  :  140  fr. 

1868.  —  Marquis  di;  Iîlaisel.  —  Vue  de  Ve- 
I  ise.  .\quarelle  :  140  fr. 

.luire  eue  dr   \'vnise.  .\quarelle  :  105  fr. 

1880.  —  Maiierai  i.T.  —  Lu  Douane  il  Ve- 
nise. Aquarelle  ;  13  fr. 

Vue  de  Venise.  Aquarelle  :  10  fr. 
1898.   —  J.    Michelin    —    Vue   de   Bologne. 
Dessin  â  la  plume  et  a  la  sépia  :  280  fr. 

Estampes  : 

18.55.  —  \'AN  den  Zande.  —  Vue  prise  à  Ve- 
nisr.  Epreuve  --iir  papier  de  chine,  et  à  toute 
marge  :  7  fr.  5ii. 

JUANTZ,  François,  peinlie  .■! 
t;'ra\('lir  ilaliiMi  delti  preiiiirrr  iiKiilii' 
(lu  XVII"  sii'Tle. 

1865.  —  (_:A.MiiERLYN.  —  Satumc.  Estampe 
avec  marges  :  5  tr.  50. 

JUBIER,  ofavciir  rraii(;ais  de  la 
seeoiidi'  iiioilii' (lu   .\  \  III'   sii''elc. 

Estampes  : 

1877.  -  F,  DilioT.  —  Les  Ailiru.v  du  fer- 
mier. —  Li  liriiiirl  d'une  loire.  Deux  estam- 
pes d'ai)re5  Iluet.  Eiueuves  imprimées  en 
couleur,  avec  marges  :  -40  fr. 

1881.  —  MicHELOT.  —  Lu  (Sonfidence,  d'à 
pri'S  Bnuineu.  Epreuve  en  couleur  avec  la 
lettre  :  26  fr. 

1889.  —  Decloix.  —  L'Agréable  e.remple. 
—  L'.igrèable  surprise.  Deux  pendants,  d'a- 
près Caresme.   Epreuves  en  couleur  :  48  fr. 

Le  Brrgrr  diingrren.r.  d'api  es  Barbier. 
Epreuve  en  couleur  :  42  fr. 

1891.  —  Bayahd.  —  Lu  Même  estampe  :  W 
fiancs. 
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1S91.  —  KiNNEN.  —  La  Confidence,  d'après 
Hounieu.  Epreuve  coloriée,  avec  la  lettre  : 
47  fr. 

1892.  —  HAïuiir.  —  Le  licrijcr  danyrrcii.r, 
d'après  Barbier.  Epreuve  en  couleur  et 
avec  marges  :  50  fr. 

1894.  —  VENTE  X...,  11  mai.  —  Les  Délices 
(tu  bain.  —  Les  l'iaisirs  du  bain.  Deux  pen- 
dants, d'après  Caresme.  Epreuves  en  cou- 
leur :  5t)  fr. 

1894.  -  ''E.NTE  X...,  17  mai.  —  L'Heureux 
Berger,  d'après  Barbier.  Epreuve  en  cou 
leur  :  38  fr. 

1895.  —  Co.MïE  iiE  L.\  BoHDE.  —  LWgicablt' 
::-urprise,  d'après  Caresme.  Ei^reuve  en  cou- 
leur :  30  fr. 

1895.  —  VENTE  X...,  21  décembre.  —  L'Heu- 
reux iicryer,  d'après  Barbier.  Epreuve  en 
cuuleiu'  :  30  fr. 

1899.  —  LiGAUD.  —  Jupiter  cl  Séniélé.  — 
l'yiaalion  amoureux  de  sa  statue.  Deux  es- 
tampes d'après  Huet,  gravées  par  Jubier  i>t 
Boiuiet.  Epreuves  en  couleur,  avec  marges  ■ 
'Ji  fr. 

Jupiter  et  Calypso.  —  Mort  de  Procru. 
Deux  e.stampes,  d'après  .Huet,  gravées  en 
couleur  par  Jubier  et  Bonnet.  Epreuves  en 
couleur,  avec  maiges  :  125  fr. 

Offrande  à  Vénus.  —  Offrande  à  l'Hymen. 
—  Offrande  à  l'Amour.  —  Offrande  à  l'Ami- 
tié. Quatre  estampes,  d'après  Huet,  gravées 
par  Jubier  et  Bonnet.  Epreuves  imprimées  en 
couleur  :  190  fr. 

L'Ayréahle  surprise,  d'après  Caresme. 
Epreuve  in-4°,  en  couleur,  avec  petites  mar- 
ges ;  53  fr. 

L'Arrivée  de  la  l-'errniere,  d'après  Huet.  — 
Les  Délices  (lu  bain,  d'après  Caresme.  Epreu- 
ves en  couleur,  à  grandes  marges.  Ensem- 
ble :  40  fr. 

Le  Marchand  de  poisson.  —  La  Fermière. 
Deux  estampes  d'après  Huet,  dont  une  est 
rcmargée.  Epreuves  en  couleur  ;  U)0  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  28  février.  —  Le  Goûtei 
champêlrc,  d'après  Huet.  Epreuve  en  cou 
leur,  avec  marges  ;  120  fr. 

Les  Adieux  du  Fermier.  —  L'Arrivée  de  la 
Fermière.  Deux  pendants,  d'après  Huet. 
Epreuves  en  couleur,  avec  marges  :  180  fr. 

Offrande  à  l'amour.  —  Offrande  au  Dieu 
fan.  Deu.x  pendants,  d'après  Huet.  Epi'eu- 
ves  gravées  aux  deu.x  crayons  :  66  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  5  juin.  —  La  Bergère  ré- 
compensée, d'après  Huet.  Epreuve  en  cou 
leur,  avec  marge  :  30  fr. 

La  Confidence,  d'après  Bounien.  Epreuve, 
petit  in-folio  en  travers,  imprimée  en  cou- 
leurs, et  à  petite  marge  :  21  fr. 

190.  —  De  Hf'.m  dia.  —  Le  Goûter  champêtre, 
d'après  Huet.  Epreuve  en  couleurs,  avant 
toutes  lettres  et  avec  marges  :  150  fr. 


JUDKINS  (M ),  Elisabeth,  L^rn- 

\rii|-   ^ini^hii-  ilr   l;i  srcnndr   iiioilii'   du 
Wlir    si(''cl('.    Ir;i\  :iill;iil    ;'i    Lonilics. 

1898.  —  Vente  X...,  20  mai.  —  .Mrs  Ibiiig- 
ton.  Epreuve    le  l»"'  état  :  150  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  28  février.  —  Miss 
lieatson,  d'après  C.  Read.  Epreuve,  in-folio, 
gravée  à  la  manière  noire  ;  20  fr. 

JUEGEL.  Jean-Frédéric,  i.ir:i\ ciu- 
nllciiiaiid  de  la  lin  du  XVIII'  cl  du 
coiiimeiicciiieiit  tlii  XIX"  siècle,  tra- 
vaillait à  Berlin. 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Marche  so- 
lennelle du  Couronnement  de  Charles  VU 
DU  le  Cortège  du  sacre  dans  la  tragédie  «  La 
l'ueelte  d'Urlcans  »  de  Schiller.  Estampe, 
d'après  H.  Dahling.  Epreuve  très  grand  in- 
fnlio,  en  largeur,  au  lavis  et  coloriée  :  5  fr. 

JUGELET.  Auguste,  pciidrc  fran- 
çais, wv  à  lîic^l  en  iSO.). —  .Marine: 
Paysage. 

1884.  —  BORNICHE.  —  Le  Vieux  château  au 
bord  de  la  mer  :  130  fr. 
IS'Jij.  —  VENTii  X...,  —  Marine  :  350  fr. 

JUILLET,  iiravcur  IVancaiN.  m''  à 
Paris  en  17:W.' 

1878  —  RoTH.  —  La  liamasseusc  de  ceri- 
ses, d'après  Cli.  Eisen.  Estampe,  grand  ui-4'', 
.■oloriée,   avec  marges  :  25  fr. 

JUKES.  Francis,  iieintrc  cl  tira- 
\eur  anglais.  n(''  vci's  17."i().  —  Pay- 
sage ;  Genre. 

Estampes  : 

1S34.  —  Co.MTESSE  O'EINSIEDEL.  —  Suite  de 
quatre  estampes,  d'après  Thorr'as  Anburey, 
représentant  diverges  vues  des  Indes.  Epreu- 
ves coloriées  ;  10  fr. 

Paysage  Suisse;  vue  des  borde  de  l'Orne, 
d'après  Louis  Bélanger.  Epreuve  avant  tou- 
tes letti-es  :  12  fr. 

l  ue  du.  cap  Towii.  d'après  .\.  Callander. 
K|)reuve  ovale,  grand  in-folio  en  largeur,  au 
linis  et  coloriée  :  7  fr. 

Autre  vue  de  la  même  région,  d'après  A 
Callander.  Estampe  faisant  penfiant  à  la 
précédente  et  du  même  état  :  5  fr. 

Quatre  vues  de  lacs  et  châteaux  d'Angle- 
terre :  Loch  Ave:  Loch  Lomond;  Loch  Ness; 
Cimfluence  of  the  Hivers  Clyde  et  T^even. 
Suite  de  quatre  estampes,  d'aiTrès  Alexan- 
dre Campbell.  Epreuves  au  lavis  et  en  cou- 
leurs,   in-folio,   en   largeu;*   :   8   fr. 

Quatre  vues  de  la  Nouvelle  Zélande. 
d'après  James  Clevely.  Epreuves  très  grand 
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iii-li'lin,    en    lar;;i'iir,    au    laA  is    cl    cciloriées, 
a\aiil   tniilr^  li  lli'cs  :  Hll  ri\ 

I  (/('  du  Sdhiii  .le  W'r ^1  m iiisl r i  un  iiiDiiiriil 
lie  lu  tu'uurr  ilrs  l'uhx  réunis  jinur  le  jnij- 
.■■(•s  ilr  n'uifu  Ihisliufi-..  Ir  1;'.  Ii'riirr  I7SS. 
li  api'fh  Ivivviiil  llajes,  ICsIaiiipt'  ((ilnriiH', 
1res  .Lii-aiiil  iii-rnli.i.  en  lartienr  jiravée  par 
JuKes  et   Pullanl   :   5   fr. 

\  Uf  du.  Clullcuu  d,'  Li/uiu,'.  d'après  K 
Dayes.  Eprenvt  e^ilniiee,  yrand  ni-loliu  en 
lai,;enr   .  b   fr. 

\  lira  de  Dower  et  de  son  eluihiiu.  (I'a[irés 
I-)     Dayes.    Deu.x  eslampes    taisani    pendant, 
riiliinees    et    gi'and     in-fuliii,     en      Iai't4eiu' 
\i   fr. 

Vue  ue  lu  fanluiue  A,';/!  im,  jires  île  llnuie 
—  I  ue  hilêrieure  des  ruiues  de  lu  rillii  ,1/c- 
eéui\  à  livoli.  Deux  estampes  faisant  [len- 
liaiit,  d'aiirés  Riiiiard  Kreeliaivn.  l'^preuves 
^;raiid  in-fulin,  en  lar.uein',  a  la  pnuite  et  au 
.avis  :  15  fr. 

lieux  eues  des  eui  inuis  de  l.nudres,  d'a- 
ptes .Idiui  Lai)Oi'te.  l'",slauipes  faisaid,  pen- 
d.aiit,  i-iiloriées,  très  îjrand  mdnlin,  en  lar- 
!-;riU'       '1    fr. 

\  u<-  lie  lu  rieieie  qui  jiiis^e  /■  U ijde fin rel,. 
Il  /,(»/'//■. 'S, d'après  .jolin  ^i  IniehliUie.  l-duenve 
<■  ildi'iée,   f;rand   ni d'ulio,   en    iai;j,eur   :   l."!   fr. 

]'ue  des  environs  de  Craijeu.  en  Angleterre, 
d  apii-s  riiiiuias  Warnsley.  Kpreuve  cnloriée, 
Krand    .n-fulici.    eu    larj.;enr    :    12    fi. 

\  ne  du  piint  d'iteerlon.  d'ajires  Tli.  Waïu- 
s!ey.  l'Is'aïupe  faisant  pendant  à  la  précé- 
deiue,  {■(iliiriêe,  grand  ui  folin  en  largeur: 
8  fr. 

I  »  ■  (/■/  //on/  de  Luni/elten,  d'après  Th. 
Waïusley.  l'.starnpe  de  mêmes  conditions  que 
les  deu.x  préi'Cdeutes      8  fr. 

(Juiiire  eues  de  l'ile  de  l'nrtiiFerrui/n.  d'a- 
près James  \\\Mr.  Ejircn'.cs  ui-iolin,  en  cnn- 
lem'S  :  13  fr. 

('•ronfle  de  jeunes  feuiuies  pre^  d'une  eus- 
euile.  d'apires  Francis  W'heatly.  Epreuve  cn- 
loriée, gravée  par  .lukes  et  Pollard,  avec  les 
letlres   tracées  :    12   fr. 

Biislia  in  tlie  Isliind  ni  Corsika.  —  Suint- 
Fi'irenZ'i  in  llie  Islund  nf  l^nrriku.  Deux  es- 
l.-iinpcs  in-tulni,   en   lar'i'cni',   colni'K'es   :  9   fr. 

18,s3,  -  !)K  1..^  1',i:h.\i  niERK.  —  Ciiurtship.  — 
Miili louioni/.  Deux  estam|ies  in-follo,  d'apri'S 
W.  Williams.  Eiireiives  sans  désignatinn 
d'etal  :   4III1   fr. 

188'.1.  —  \'ENTK  I,.  D...  11  mars.  —  Freneli 
liueelirifi  nr  'lie  jirsl  slmte  from  Calais,  — 
Euijlish  triieellinij  oe  llie  [irsl  stuge  from 
Uiiuer-'s.  Deux  estampes  faisant  pétulant, 
d'après  T.  Rowlamlson.  Epreuves  coloriées, 
avec  m.arges  :  325  fr. 

1890.  —  DEST.'ilLLEUK.  —  Ciiuriship.  —  .U"- 
Inuinni/.  Deux  estampes,  d'après  W  .  W'il 
liain.s  avec  les  noms  des  artistes  à  la  poni- 
tf:  .  81(1  fr. 


18'.)'.).  —  "Vente  X...  30  janvier.  —  \r rirai  ni 
lue  l'rinress  Maria-Theresa-Cluirlnlte  daiigli- 
Irr  iif  l.eieis  \^l  al   liaste,   le  an  déeernhre 

ll'i'i     l''.picuvcs   a.vec    marges    :  .52    fr. 

JULES  ROMAIN.  \ Oir  PIPPI. 

JULIARD,     Nicolas- Jacques, 

|H'iiilri'   rruii(;;iis,   iii'  en    17'.H),  liioi'l  lmi 
|S().').  —  l':iysni;('. 

18S.i  —  BARON  D'IVRY.  —  l.e  niniilin  il  eau. 
--  l.e  ['ont  de  pierre.  Deux  pendants  de 
fiiiiile   ov.-ile    i,101-';5}.    l-.nsemlilc    :    'cfiOO   fr. 

I8S7.  —  jAColi.  —  l^e  Replia  i/r,s  lieiger^ 
:.58-71)  :    0110    fr. 

1888.  —  (.iA.SQtiET.  —  l'ortruit  de  jeune  fem- 
me, Tnile  de  forme  ovale   (03.50,  :  020  fr. 

JULIEN,  Joseph-Laurent,  iir:i- 
\  riir  tVuiK'u  i.-^  (le  hi  lin  du  X\  111"  sir- 
clc. 

1>;'.10,  —  DESTAILLEUR.  —  lleeueil  de  ruse.'i 
ineenlés  et  dessillés,  pur  .1.-1..  .Iiilieu,  ll'.ia. 
11!  Utrc  et  treize  modèlf's  de  \ascs  ornes, 
sni    1  uii|   r(  uilles.   Dessins  a    la   plume,   avec 

I  chants   de   sepia    (24-34   l):    30    fr. 

JULIEN,  Simon,  :ip|M-li'  ù  i.n-l 
Julien  de  Toulouse.  Julien  de  Par- 
l'ne,  |iciiilro  ri  i^r.-iv  cmi'  IVuiiriii.s,  m'' 
;'i   Tdtiliiii    on    l7-'>7,    iiinrl    on     ISdl).  — 

I I  i.sloirc  ;  (  ioino. 

i;07.  —  De  Jlil.LIENM..  —  /  /(  Suertjiee  (14 
pnuces  (i  lignes  'J  p.   0  1.)   :  27  fr. 

Iii'linra,  sujet  tiré  de  l'ErrUnie  .Sainte  (3 
pieds  —  4  pieds)    :   120  fr. 

Dessins    : 

1707.  —  De  JULIENNE.  —  /.(■  Suerifiee  d'Iplii- 
ijenie.  Dessin  à  la  [iliime  el  au  lustre  re- 
haussé de  blanc  (12  p.  10  jc;   :  80  fr. 

/((  Suerifiee  ù  Céres.  Dessin  à  la  plume 
c'   au  lustre   (14  p.     Cl.  —  Il   ji.  0  1.)    :  42  fr. 

1814.  —  BlUiN-NEEia.WRli  —  I  euiis  bles- 
sée jiur  Dgoniede.  —  Les  idieii.r  d'  lliradule 
e:  de  l'anthé"  Deu.x  dessins  a  la  plume  : 
1  ;   fr. 

lian  iiniide  eeisiinl  le  neelur  u  .lupiler.  el 
iiuulorze  autres  sujrH  Dessins  a  la  |iliuue, 
au   lavis...   efc   :    1.57    fr. 

1859.  —  Kajema.  —  /.((  Suiiilr  Fuuiille  ser- 
I  le  par  des  anges.  Dessin  à  la  plume  et  an 
liisiie    :   18   fr    50, 

Estampes  : 

1881.  —  Mtiii.CACHKR.  —  La  lurdiniére.  — 
/,((  Savonneuse.  —  Deux  estamiies  faisant 
pendant,  d'après  .\.  de  .Saint-.\nliin,  gravées 
I;i    première    par    Plielip'^aux    et    Morrel,   la 
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seconde  par  Julien  et  Morret.  Epreuves 
a\ani  toutes  lettres  :  31X)  fr. 

1887.  —  AiBiN.  —  Les  deux  mêmes  estam- 
pes, au  même  état.  :  195  fr. 

1891.  —  KiNNEN.  —  Les  deux  mêmes  estam- 
pes, avant  toutes  lettres  :  27  Ofr. 

La  Sanonnii're.  Epreuve  avant  toutes  let- 
tres :   23b   Ir. 

1897.  —  Bahon  .1.  l'iciioN.  —  La  Jarilinièrc. 

La  Savonneuse.  Epreuve  avant  toutes  let- 
toutes  lettres  :  335  fr. 

JULIENNE  (de).  Jean,  iiriivciir 
et  dcssiniilciii'    rr;iii(;:n>.    m''    en   KiSC», 

mori  (Ml   I7<')l'). 

Dessins   et   Estampes    : 

1837.  —  Vknit.  X...  —  Le  MendianL  —  VEs- 
Iropié.  Deux  estampes  d'après  David  Te- 
i.iers.  Epreuves  in-4»  en  hauteur  :  25  fr. 

1875  :  Alexandhe.  —  l'n  quadrille.  Eventail 

jtcinl  ù  la  iiiii/drlic  :  100  fr. 

JUNCKER.  Justus.  pcinlrr  cl  i;ra- 
\  cur  nll('iiiini(l.  ik' ;i  Mayeiico  on  170)5, 
mort  en  17G7. —  Ilisloire;  (joiirc 

Estampes   : 

1843.  —  Weigei,.  LEiPZir..  —  l'n  savant  occu- 
pé à  lire  dans  son  cabinet  de  travail,  d'a- 
près Thomas  Wick.  Epreuve  in-4''  :  G  fr. 

JUNDT,  Gustave,  iicinli'c  IVanrnis 
coiih'iiiiiorniii,  m''  à  Slra.s|)()urii'.  — 
Genre;   M(eni's  alsaciennes. 

1875.  —  IIOSCHÉDE.  —  Le  Denier  de  Saiiilc 
Anne  (132-200)  :  1.700  fr. 

Les  lies  du  lilUn   (132-200)    :  4.500  fr. 

1884.  —  Venti;  .Iundt  . 

Les  Deu.e  Pigeons  :  -ilO  fr. 

Les   "élerins  de  Sainte-Odile  .  640  fr. 

Le  Retour  de  Rochersberg  :  700  fr. 

L'FAable  :  410  fr. 

Sur  la  Montagne  .  1900  fr. 

Le  Dimanche  matin  :  2.200  fr. 

La  Prb're  .■  810  fr. 


Dessnis   : 

1882.  —  Vente  X...  —  i:.iuoe  de  \iiel  .-  Lé- 
gende :  35  fr. 
La  partie  de  canot  :  20  fr. 
L'Apparition.  :  29  fr. 

JUNGE,  N.,  -ravenr  cl  dcssina- 
Icur  allemand.   Ira\aillail  à  Di'csde. 

Dessins  : 
1823.  —  Grùnling.  (Venue).  —  Paysage  aux 
(inimaux.   Dessin  en  couleur  :  10  fr.  50. 

JURIAEN,  Jacob,  |iciidic  I1ainaii<l 
de  la  sceuiule  inoilic  tlu  X\ll'  siècle. 
—  Genre;  Chasses;  Aniniau.x. 

1747.  —  De  Banckeim.  —  Jupiter  et  Vé- 
nus :  120  fr. 

JUST,  Karl. 

1894.   —   Sprenger,    Berlin.    —   Basse-cour 

.•:ur  le   bord  d'un  ruisseau   :  581   fvr. 

JUSTE  DE  GEND.  NOir  GEND 
Justus. 

JUSTIN-OUVRIÉ. 

1872.  —  Vente  X...,  7  mai.  —  Le  Château  de 
l'icrrefijuils  ■   730    fr. 
Fribounj   en   Brisgau  :  920  fr. 

JUTSUM,  Henri,  pcinlrc  anglais, 
né    en    ISIC.    nioil    en    1869.  — 'l»av- 


18G3.  —  BicKNELi.,  Londres.  —  lin  champ  de 
niais  :  3.415  fr. 

JUVARA,  Philippe,  iiraveni'  cl 
nrtdiilcclc  ilalicn.  ur  en  iSlir),  niuri 
en  173r). 

1773.  —  Lemperelir.  —  La  Coupe  d'une 
Eglise.  Dessin  à  la  plume  et  lavé  :  34  fr. 


K 


KABEL  (Van  der).  \  ..ii  CABEL. 
KAEMMERER,  Frédéric,  |irinlrc 

llMlli;;iis  <-uiilciii|Mi[-;i  iii.  \ir  :'i    |  ,;i    I  l;i\  i'. 

—  (  iciirc. 

187t  —  \l.,vlh  ]•■,...  Iciiiis  ili'  iirîiif  sur  /es 
(  ifics  (lu   lln-liiijnr  :   lil,'(i  fr. 

187;».  —  riiiiiiiiN.  —  ('osliniirs  ilii  Diicrlni- 
rr   :    IcrjO   Ir 

ISSI.      -       CoMK    l)|;    SAINT-Lm  IS,     XlAV-YullK. 

The  Croquet  l'arly  :  15.250  fr. 

1SS7.  —  STKWAnr.  .M;\\-Y(iUK.  —  l.r  inriiir 
tuhleau  :  12.000  ir. 

1809.  —  Van  (iof.H,  La  Haye.  —  Lapins  iluus 
1rs    ilunrs    :   850  Ir. 

189(1.  —  Rai'IN.  —  Kii   irtnnl   .   050  fr. 

1891.  —  P(.)ST,  Anisteiiiam.  Vue  île  Seheee- 
iiinijui'  :  lliiii  fr  . 

lu   lluplrnie   :  0.000  fr. 

1894.  —  Vente  X...,  10  avril.  —  La  Dernière 
loilelte  pour  le  bal  masejué  :  400  fr. 

1897.  —  Thorne,  (le  New-York.  —  Jeune 
jiile    jiiiiuut    lie    lu    Iniipe  :    1.180    tr 

1834.  —  Vente  X...,  20  décembre.  —  Jeune 
linlluiiilaise  se  rendant  au  munhé  .  300  tr. 

Dessins  : 

1894.    —    Vente   X,..,    23    novembre.    —    In 
I  iitijulile.    —   Des.sni  :    100   fr. 

KAERIUS,  Pétrus. 

Estampes    : 
187T.   --   BEHAct  E.  —    Proeession   de  la   Li- 
fliie.  Il  Paris,  en  1573.  Epreuve  grand  in-to- 
lio,    en    larReur,    avant    l'adresse    de    Daur- 
kerts,   el  à  petite  rnarfre   :  505  fr. 

Autre  Procession  de  la  Ligue.  Epreuve 
grand  in-folio,  en  largeur  :  146  fr. 

KAGER.  Johann-Mathias.  prin- 
Ifccl  L;r;i\ cuf  allciitaiid,  \\r  ;\  .Mttiiicli 
cil   l.")!')!'),  mort  ;i  Aiigslioiiri;  en   l()o4. 

—  Hisloirc. 

1823.  — Gri-nling,  Vienne.  —  Notre-Seigneiir 
Jrsjis-Chrisl,  assis  sons  une  arcade.  Dessin 
à  la  plume  et  à  l'encre  de  Chine  :  4  fr.  50. 


Un  Aniiiur  asscs  .sur  un  duii (iliin .  Dessni 
à  la  plume,  lavé  d'eacre  de  clune  :  7  tr. 

I8(ii  --  Cd.MTi-.  .\NiniEi)ssv.  —  L'Amour  en- 
rliiiiii''  jiiir  Miiieree.  iJcssiu  â  la  plume  . 
;    fr.   r,o. 

Apollon  el  Daphnc.  Dessin  à  la  plume,  la- 
VI'  à  l'encre  de  chine  :  2  tr.  75. 

KAISER,  Johann-Wilhelm,  i^ra- 
\riir  hollandais,   nr   à   .Vinsicrilaili   en 

lsi:{. 

1843.  —  \\'eii;ei,,  Leii'ZIG.  —  La  Mort  de 
l'iiiniral  de  ISiniler,  d'après  N.  Pienemau. 
I. preuve  de  pirniier  eint,  avei'  la.  lettre  ou- 
\  erte  :   OU    fr. 

La  nicine  estampe,  du  2"  éifA  :  30  fr. 

KALCHER  (Van),  Jean,  |Minlrc 
ri  ilr.ssiiiali'iir  ll.iiiiaiiil  ilii  iiiilicii  ilii 
W'I"  sirc-lr. 

18.59.  —  Kaie.man.  —  Personnufies  de  diffê^ 
rentes  conditions.  Dessai  à  la  plume,  lavé 
d'encre  de  Chine  :   5  fr. 

KALF.  Guillaume.  |iriiil rr  f\  i^i-a- 
\(nir  hoilaiidai.s,  m''  à  .KnisliMd.iin  rn 
I<)30,  iiinil  rn  HV.y.'i. —  Naliirr  iiiuric; 
1  Mh'ririirs. 

1700.  —  \  ENTE  X...,  31  mars.  —  Une  Nature 
uinrie  :  220   fr. 

1700.  —  \ENTE  X...,  28  avril.  —  Antre  Na- 
ture   umrle  :   195   fr. 

1708.  —  Vente  X...,  28  mars,  Amsterdam. 
—  Xatuii-  mnrle  :   ('oquitliiges   :  45  fr. 

1709.  —  CiKiMHuLT,  .\MSTEni}AM.  —  Nature 
niiirle    :   180   fr. 

1738.  —  COMTE  DE  Fraula.  —  Une  Table 
iieer  pnrrrhiines.  fruits  et  iin  grand  verre 
(3  pieds,  7  pouces-3  pieds)  :  73  fr.  50. 

1745.  —  I,A  Roque.  —  Deu:c  tal)lenu.r  se  [ai- 
siinl  pendant  et  représentant  des  poissons. 
ih'S  légumes,  et  quelques  ustensiles  de  cui- 
sine (21  pouces  l  sur  18).  Bois.  Les  deux  : 
148  fr. 

Deu.c  petit  tableau.r  .•  iine  en/sine  el  un 
l>uils.  Cuivre  (6  pouces  i  sur  5).  Les  deux  : 
GO  fr. 
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Deux  tableaux  se  faUanl  pendant  :  Cui- 
sine et  vslensiles  de  ménage  (8  pouces-11 
pouces).  Les  deux  :  ■Il  fr. 

1767.  —  \i:nte  dk  /ui.llien.ne.  —  Deux  ta- 
bleaux :  Dans  le  premier,  un  homm.e  et  une 
lemmc  qui  se  chauffent,  et  dans  Vautre  un 
homme  qui  tire  de  l'eau  dans  un  puits 
[b  pouces,  9  lignes  sur  1  p.  4  1.).  Les  deux  : 
9G  fr. 

1771.  — VENTE  X...,  IC  J^cembre.  —  Vnhom- 
me  portant  des  léaumcs.  Bois  (9  pouces  4  1. 
sur  12)  :   127  fr. 

Intérieur  de  cliaumière  ;  femme  épluchant 
des  légumes  et  une  autre  femme  dans  le 
fond.  Cuivre  (6  pouces  sur  5)  :  96  fr. 

1775.  —  M.4H1ETTE.  —  Vn  homme  et  une 
femme  assis  dans  un  intérieur  de  maison 
fie  paijsau.  (11  pouces  sur  9)  :  46  fr. 

1777.  —  R.'DE  BoissET.  —  Intérieur  de  cui- 
sine. Bois  (15  pouces  sur  15  p.)  :  650  fr. 

Intérieur  aecc  fii/ures  (5  pouces  9  1.  4  p. 
9  1.)    :  460  fr. 

1777.  —  Prince  de  Conti.  —  Deux  tableaux 
sur  bois  représentant  des  cuisines  avec  per- 
sonnages, légumes  et  ustensiles  :  152  fr. 

Intérieur  de  chaumière  avec  personnages, 
canards,  ustensiles  de  cuisines  et  de  basse- 
cour.   Buis  :  320  fr. 

Deu.x  cuisines  :  dans  l'une  sont  des  blan- 
chisseuses et  autres  personnages  ;  dans  l'au- 
tre un  homme  et  une  femm.e  qui  boivent. 
Cuivre  de  forme  ovale  :  75  fr. 

Deux  tableaux  :  l'un  peint  par  Kalf,  re- 
présente un  chaudron  et  des  légumes  sur 
le  devant,  plus  loin  un  homme  qui  porte  un 
panier  et  une  femme  qui  se  chausse.  L'autre 
peint  par  D.  Téniers  représente  un  hom.me 
et  une  femme  assis  au  fond  d'une  cham- 
bre ;  sur  le  devant  un  cliaudron  et  des  pote- 
ries sur  une  table.  Ensemble  :  251  fr. 
.  1779.  —  Trouabd.  —  Chambre  de  paysan 
où  sont  -tes  ustensiles  de  ménage  et  des  lé- 
gumes; une  servante  est  vue  par  une  porte 
(14  pouces,  19  p.)<=:  700  fr. 

1810.  —  SivRK  LE  Jeune.  —  Du  poisson,  des 
légumes,  un  pâté  et  un  chaudron  :  108  fr. 

ISll.  —  SiLVESTRE.  —  Deux  Intérieurs  de 
cuisine  (7  pouces  9  1.-7  p.)  :  67  fr. 

Lavai.i.ée.  —  Deux  tableaux  se  faisant  pen- 
dant. Natures  mortes  (7  pouces-5  p.)  :  200  fr. 

1821.  —  Brand.  —  Nature  morte  :  60  fr. 

lS-45.  —  Fescm   (CARDiNAi.r.  —  l'n  intérieur 
de  cliambre  rustique  :  314  fr. 
Dépouille  d'un  cochon  :  88  fr. 
Intérieur  d'un  cellier  :  314  fr. 

1851.  —  .\.  GiROirx.  —  Intérieur  de  cui- 
sine. Bois  (34-27)  :  560  fr. 

1859.  —  BlEi.HEB.  —  Natures  mortes  :  Plats 
cliargés  de  fruits.   Deux  pendants  :  151   tr. 


1863.  —  VlARDOT.  —  Vn  Intérieur  de  cui- 
sine :  lu  10  fr. 

1863.  —  SOKET.  —  Intérieur  de  cuisine  : 
600  fr. 

1864.  —  \'AN  CLEEF  —  Lu  l'otiche  bleue  : 
4.100   fr. 

1868.  —  RoEiiN.  —  Accessoires  de  table  et 
autres  .■  .' 

1869.  —  QUENNISSON.  —  Nature  morte  (74- 
90)   :  675  fr. 

1S69.  —  FouHEAii.  —  Intérieur  de  cuisine 
(eS-SO)  :   500  fr. 

1869.  —  Docteur  Golusmidt.  —  Intérieur 
de  cuisine,  avec  de  nombreux  ustensiles  de 
■uénage.   Bois   (25-30)  :   61   fr. 

1870.  Baron  de  Mecklembourg.  —  Le  Pot  en 
faïence   de   Delft    (45-36)  :   1.800   fr. 

1874.  —  Vente  X...,  1"'  avril.  —  Nature  mor- 
mone :  805  fr. 

1874.  —  Vente  X...,  27  avril.  —  Nature  mor- 
ti  :  3.100  fr. 

1881.  —  Belrnonville.  —  Intérieur  d'une 
chaumière.  Bois  (41-70)  :  1.620  fr. 

1881.  —  .lOHN  W.  Wn.soN.  —  Nature  morte  : 
Les  plais  de  Delft  :  3.200  fr. 

1882.  —  B.UANO.  —  t'n  iutérienr  rustique  : 
'.m  fr 

1888.  —  Otto-I>ein.  —  Nature  morte  (71  V 
■y>  i)  :  1.250  fr. 

1890.  —  Rothan.  —  Intérieur  de  cuisine  : 
C.OOO  fr. 

Nature  morte'-:  1.020  fr. 

1891.  —  Vente  X...,  4  juin.  —  Natures  mor- 
tes. —  Objets  divers.  Deux  pendants  :  860  fr. 

1892.  —  Cottier.  —  Nature  morte  :  10.000  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  24  janvier.  Berlin.  — 
Nature  morte  :  475  fr. 

1900.  —  Morfaii-Néutoh.  —  Nature  morte. 
Objets  en  argent  (62-4G)  :  500  fr. 

Dessins  : 

1859.  —  KAïEM.w.  —  Ustensiles  de  cuisine. 
Dessin  à  la  plume  et  à  l'encre  de  Chine  : 
3  fr.  50. 

1865.  —  Vente  X...  17  janvier.  —  Nature 
morte.   De.ssin  au  bistre   :    12  fr.   .50. 

1865.  —  Ca.mberi.kn.  —  Divers  ustensiles  de 
uiénage.  Dessin  à  la  plume,  lavé  de  bistre  : 
3  fr.        n 

KAMEKE  (Von  ,  0. 

1894.  —  Cohn,  Berlin.  —  Vue  de  VOrller  : 
625  fr. 

KAMPEN.  G. 

18G5.  —  EssiNGu.  —  Paysage  avec  person- 
nages (64-84)  :  315  fr. 
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KAMPHUYSEN.  \  uii  CAM- 
PHUYSEN. 

KANDEL  (Ml  KANNEL.  David. 

iir;i\('iii' ;illi'in,iiiil  ilii  \\  1'    ^irclc.  Ii'a- 
\;iill;iil   i\   SIi-,-inImiiii'i^-. 

Iv^taiiipes    : 

186').  —  C.AMBiiiii.'iN.  -  l'iii liait  ilf  Jèri'iiiie 
l'riitji,  ct'lrlnr  litilniii ^Ir .  il  rs/  vu  ilr  profil 
l't  II  //((-(  o/'/i.s,  //;/(■  llriil  II  hl  liiilili.  I'',|irruv<> 
cnlcirife   ilii    U'Mips    :   2    II'.    Till. 

1S77.  —  F.  DimiT.  —  La  Talilr  r/c  Ccbcs. 
IClireu^i'  avei;  marges  :  8  fr. 

KANLBEACH.    von  .  A. 

18'J5.  -  Venti:  X...,  17  mai,  Berlin.  —  l'or- 
Irait  ilr  jeinii'  franni'  :  ..'.200  fr. 

KANNEL.  \ Oii  KANDEL. 
KANOLDT. 

\H'.ti.  —  \  KNTE  \  ...  ^'l  rléceiiiliic.  Fraiiiturl. 
—  Aiii/iiiiiir   :  (ido   fr. 

KANZ.  Charles-Chrétien,  |Miiilic 
et  ora\i'ur  alliMiiainl.  ih-  à  l'Iaiicii. 
Sax(\  on  17r)S.  —  l'oihail  ;  Miiiialiirt' : 
lùiia  il. 

I-Jii.iii''  : 
18/4.    —   I.KNdlli.    —    l'iirliait   ilr  ji-inir   fille 

m    ritlir    hiaitrlir    ri    rrinliirr    miiiir,    Ir  sein 

ili'Coiirrt I.    h'x    liirrrii.r    rrtriiiifi    par    un    ra- 

han   lili'ii.    l'.mall   :   40(1  fr. 
1S74.    ~   Vente   X...    —    l'nrlrail    ilr   jeuiif' 

ji  itiliir.    F.ni.'tll    :    lia    fr. 

KAPPEL  (Hl  KAPPELLE.  Voir 
CAPELLE    Van  der  . 

KAPPELLER.  pcinlrc  IVanrai.s  ,!,■ 
la  seconde  iiiiiili(''  du  X  \  III'  .sii''(de, 
lra\aillail   à   .Marseille. 

18G;!.  —  \"i;ntk  X..  ,  :i  avril.  —  Marines.. 
F'fii.x   aijiiai  L'Ilcs   île    forme   i^ale    :    i.'>  fr. 

KAR   Van  der  . 

1850.  —  ■ruiELl.N.^,  liru.xelles.  —  Inléireur  : 
an  vieiUiiril.  une  femme  el  an  laijanl.  Bois 
(35-30)    •   45   fr. 

KAREL  DU  JARDIN.  XOir 
JARDIN    du    KAREL. 

KARGER,  C. 

1894.    —    COHN,    Berlin.    —    Vue    Halte    de 
pii'ile  :  4.56  fr. 
Intérieur  d'auberge  :  455  fr. 


KARIESCHI. 

1868.  —  .M.\nQUis  un  Bi.ai.ski..  —  Vue  de  Ve- 
aise  :  l'alaia  des  iliir/es  et  allai  des  Esela- 
DOUA.  —  Vue  du  iirand,  eaaal.  lleii.x  jieii- 
ilnnts  (41  65).  Ensemble  :  l.:.'IO  fr. 

KARLOWSKI. 

t8!l5.  liKlcil.M;,    .New-Yiirl';.    —    l.'Kdiiea- 

tmu    du    l'miiri    :    1.5(10    fr. 
1898.  —  \  ivNTE  Ml.NCKAC/.v.  ~  Sature  niurle 
1.7-115)    :   7.S0   <:r. 

KARNEGEFF. 

182:i.  —  GlUiNLINi,,  \  leiiiie.  —  lliiiue  et  Eu- 
a:/uiii)n.    IJe.ssiii   en    riiiiieiir    ■    ii)    fr.    65, 

KAROLUS.   -raveiir  llaiiiand. 

I,'^65.  --  CAMliKUl.VN.  —  .lésiis  prreliilut  sur 
hl  niiaitiuine,  il';i|irès  L,-iinliei-t  I,niiili;iri|.  Es- 
lampe  in-(iiliii,  en  lai^^eiir,  iiia.iM|iiaiit  île 
ciiiiserv.al  iiiii    :   2   fr. 

KARTARO.  Mario.  yra\eiii-  ila- 
iien,  du  iiiilicn  du  .\  \  1'  s.iècie.  Iia- 
vaillail  à   liuiin'. 

Estampes    ; 

179:!.  —  BlUMiKH,  Lei|izi:_;.  —  Le  Juiienieiil 
iiuirrrsel,  il'apres  .\lic|]el-.\iise  BnciiiarijU  i, 
1-Sl.impe  en  liauteur  ;  li  fr. 

179:-!.  —  FnAUENHOLZ,  .NuremberK.  —  La  mè- 
iiie   estampe   :  16   Ir. 

isiil  —  WiNKi.i.K,  Leipzi.L!.  —  la  même  es- 
lampe    :    l:!   fr. 

1821.  —  M\STKi!M\N-SvKf:s,  Lmelres.  —  La 
iiicuie  estampe  :  33  fr. 

18.52.  —  Vente  B.  D...  29  mars.  --  Le  Mur- 
tiire  de  Sainte  Callierine.  Estampe  en  Ii.in- 
li'iir,  d'après  .Salviati,  Epreuve  avec  le  linin 
lin  graveur,  rainiée  1,"67  el  ileii.\  (listiques 
lia  lis  la  niar.se  :  5  fr. 

1855,  —  V\N  iii:n  Z\n1)E,  -  La  iiiêuir  eslnui- 
lir      :!   fr    ,511 

KARSEN.  Charles-Gaspard. 

peiiilre    lidllaiida is.    iii'   à   .\ iiislerdaiii 
en    ISIO.  —   \"i:es  de   \ilies, 

1844,  —  Des  Malines,  —  \  ne  de  Haarlem 
(.5S-74)  :  :n(i  fr, 

1891.  —  Ledebder,  Biitterilam,  —  Vue  d'un 
riltiiiie  (41-64)   :  150  fr, 

]'ue  de  ritle  arer  persiiriuaiies.  Bois  26 
35)    :   120  fr, 

KASTEELE  Van  der),  Abra- 
ham, |ieiiilre  Indlandais.  m''  à  La 
Haye  en    ISI  I,  —  (leiire;    |!alaille>. 

1853,  —  \\N  r:,\MP,  ,\N\rT!s  —  t  Imr  de  en  i  li- 
terie. Brus  (15-18)  :  215  fr. 
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KATE  Ten  ,  Hermann-Frédé- 
ric,  iiciiilri*  lioliaiidiiis,  né  en  lSv?"i. 
—  (icurc:  Pa_vs:ii>'(' ;  liiléri(nirs. 

Ig70.  —  Venie  X...,  19  mars.  —  L'Aniiiiricr 
(47-68)  :  2.400  fr. 

1873.  —  Sf.i)ki,.mi:yer.  —  Seine  de  pillaye  .- 
G.850  fr. 

— 1S76.  —  SCHARK,  lie  Vienne.  —  La  Partie  de 
campagne  :  1.520  fr. 

1881.  —  Bl.wck,  Amsterdam.  —  Le  Déjeu- 
ner. Bois  (28-40)  :  1.260  fr. 

1881.  —  Vente  X...,  14  mai,  Vienne.  —  Rem- 
hrandt  dans  son  atelier  :  2.950  fr. 

1883.  —  KoEKKOEK,  Rotterdam.  —  Paysaje 
d'hiver  :  1.280  fr. 

.')  ritre  paysage  :  690  fr. 

Autre  paysage  :  650  fr. 

La  Garde  :  2.572  fr. 

L'Auberge  :  1.732  fr. 

Partie  de  musii/iie  :  1.70<")  fr. 

188't.  —  NIEPOORT,  .\msterdam.  —  Les  Mai 
neaux  :  693  fr. 

1888.  —  SiNET  DE  NŒVER.  —  La  Cour  du  ca- 
baret. Bois  (47-66)  :  760  fr. 

1889.  —  V.\N  GuGH,  La  Haye.  —  La  Canon- 
nière :  2.550  fr. 

Vue  du  village  de  Terhegden  :  900  fr. 

1891.  —  LEnrBijER,  Rotterdam.  —  Les  Jou- 
eurs de  cartes.  Bois  (35-50)  :  750  fr. 

/,(■  /'(■/)(  fumeur.  Bois  (35-51)  :  700  fr. 

La  Déclaration.  Bois  (29-401  :  550  fr. 

Un  Thé.  Bois  (25-34)  :  450  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  17  mai,  Berlin.  —  Le 
Déjeuner  :  .506  fr. 

1898.  —  \'ENTE  X...,  21  janvier.  —  Vue  Guiii. 
guette  sous  la  neige  :  195  fr. 

Vue  de  Delft  ;  effet  de  neige  .-  100  fr.' 

1898.  —  \'ENTE   M.    G.    ET   D.Win  BE  LA   MAR.   - 

La  Vente  .■  1.260  fr, 

1900.  —  De  Heredu.   —  Peintre  dessinan' 
des  truveurs  dans  un  cabaret.  Bois  (36-50) 
.500  fr. 

Aquaielles  et  Dessins  : 

1895.  —  Dr  \'AL  DE  Beaulieu.  —  T-c  Uecrik 
leur.  Aquarelle  (41-67)  :  625  fr. 

Intérieur  de  cabaret  (28-46)  :  350  fr. 

1899.  —  DesfossKs.  —  \'uc  de  Landcrneau  , 
effet  de  pluie.  Pastel  :  .'dO  fr. 

KATE    Ten  ,  Marie. 

1891.  —  Lldebiier,  Rotterdam.  —  L'Artiste 
Bois  (30-.38)  :  150  fr. 

KATSCHER,  J. 

1897.  —  Vente  de  Madame  G.  de  P...  30  no- 
vembre. —  Deux  peintures  sur  émail  -.Fem- 
me en  corsage  décolleté,  un  collier  de  per- 


les au  cuu,  et   Buste  d'ttomuie   eu   armure  : 
300  fr. 

KAUFFMANN,  Maria-Anna- 
Angelica,  iifinli'c  d  L;i-;i\ciir  allr- 
iiiinid,  iii'i'  à  ('.liur  en  1711,  iiKiiir  ;i 
Rome  en  1SU7. —  Sujels  rdiiiiciix  ; 
Mythologie  :  (ienre. 

1862.  —  VENTE  X...  —  Portrait  de  l'Artiste  : 
115  fr. 

1864.  —  Vente  \V...,  8  avril.  —  Deux  En- 
fants jouant  avec  des  fleurs  (33-28)   :  750  fr. 

1878.  —  Tourgueneff.  —  Portrait  de  l'Ar- 
tiste :  6.20  fr. 

1881.  —  Beurnon ville.  —  Anoetique  et  Mé- 
dor  (231-32)  :  320  fr. 

1883.  —  NaRISCHKINE.  —  Les  llurtierons  ; 
effet  de  neige  (56-80)  :  1.050  fr. 

1888.  —  Gasquet.  —  Portrait  de  jeune  fem- 
me (66-55)  .  2.020  fr. 

1888.  —  Marquis  E.keter,  Londres.  —Por- 
trait de  Miss  Harod  :  9.900  fr. 

1898.  —  Baron  Hirsch,  Londres.  —  Le  .lu 
ment  de  Paris  :  4.050  fr. 

1899.  —  SiCHEL.  —  Portrait  de  femme  (65- 
54)  :  210  fr. 

1899.  —  DE  Tallevrand.  —  Jeune  fille  a  la 
corbeille  de  roses  (77-63)   :  5.600  fr. 

Jeune  femme  couronnée  de  fleurs  (77-63)  : 
2.900  fr. 

1899.  —  De  Tallevrand,  Valencay  et  .Sauan. 
—  Portrait  de  la  Comtesse  de  Ihtu-entloir, 
née  Comtesse  de  Wartenberg  (130-105)  : 
3.600   fr. 

\énus  et  Adonis  (103-130)  :  1.900  fr. 

Eventail  et  Miniatuies   : 
1877.   —  Vente  X...  —  Portrait  de  femme. 
Miniature  :  580  fr. 

1889.  —  Madame  de  Lancey.  —  (;;(  poète 
s'inspiraut  à  genou.r  devant  la.  Iteautè. 
Eventail  :  7SÛ  fr. 

1898.  —  Comte  de  Brvas.  —  Deu.r  jeunes 
femmes  :  allégories  de  la  musique  et  du 
dessin.  Miniature  :  1.150  fr. 

Dessins  : 

1882.  —  GiGOUX.  —  ]'cnus  et  Junon.  Dessin 
de  forme  ronde,  le  trait  à  la  jilumc,  ombré 
il  l'encre  de  chine  :  30  fr. 

La  Continence  de  Scipion.  Dessin  à  l'en- 
cre de  cliine,  de  forme  ovale.  —  Clytie  ado- 
rant le  soleil.  Dessin  à  la  plume  et  à  la  se- 
r)ia,  rehaussé  de  blanc.  Ensemble  :  20  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  8  juin.  —  La  Peinture 
et  l'Architecture.  Dessin  à  l'encre  de  chine, 
rehaussé  de  gouache,  sur  velin  :  155  fr. 

Estampes  : 
1816.   —   Chevalier   Hauer.    —   La   Sainte 
Vierge.  Epreuve  de  l"  état  :  9  fr. 
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L'Espérance,  fi^m'e  de  femnip  à  mi-rorps, 
coiffée  (l'un  tiirlinn  ei  s'ii|i|iiiyant  des  deux 
mains  sur  une  .lU'  ir.  I'.>l.-ini|ii'  (ivmIc'  m 
liauieur  ;  S  fi-, 

Purlrail  df  Julnnni  WnirLcl iinniii.  vu  a 
rui-coi'ps,  do  fan-,  appuyé  sur  une  lahle  et 
prêt  à  éerire.  E[i;euve  de  !'■  elal   :  G  fr. 

1S17.  —  C.iiMTK  Ru, M,.  -  In  lui  lie  vnifft- 
eiui|  estanii)es  :  Le  l'uilniil  ilc  Whiclicl- 
niiiiiii.  —  Lr  l'iiiirnil  li'iin  ilcssiiidteiir,  le 
cniiiun  II  lu  mitni.  —  Siiimiiii-  cl  li's  ricil- 
hinls. —  JiiiKiii. —  Hclir. —  ItciKiiiil  cl  \iiiii- 
ilc. —  L'Espérance. —  \  iciUiinls  di<.ciiliint. — 
Fcirunc  qui  tresse  ses  chcccii.c.  —  Le  uièine 
sujet,  grave  de  sens  npjyi^é.  —  Feiiinic  assi- 
se appai/ée  sur  une  iiienc  -  l'einnic.  i  ne 
par  le  dus,  assise  sur  nnc  pierre.  -  Li-ica 
se  :  jeune  fille  assise,  tenant  île  ses  den.r 
mains  un  livre  uuverl.  —  l'ennne,  les  mains 
et  la  tête  appui/és  sur  un  liere.  —  i'einme. 
tenant  un  enfant  dans  ses  liras.  -  l'eiiiine 
tenant  un  enfant,  qui  a  nue  pninme  a  la 
niiiiu.  l'ennne  lisiinl  —  Vicillaiil  a  harhe, 
en  habit  de  fourrure.  —  ]'ieillaril  a  barbe, 
tenant  nn  bâton.  —  \  ieillard  penché  twrs 
lin  livre,  sur  lequel  il  place  la  main  gauche. 
■ —  Jeune  garçon  assis,  dans  raltitudc  de  la 
mcditatiiin.  —  Femme  pnrtant  ses  mains  a 
ses  chei'eu.r  et  au  riihan  i/ui  tes  enlnure.  - 
Deux  femmes  vues  en  buste  et  de  profil. 
Tontes  les  estampes  qui  précèdent  ont  été 
gravées  par  Angeliea  Kauffmnini,  d'après 
ses  propres  dessins. 

Le  Mariage  spirituel  de  .'Suinte  Catherine, 
a'après  le  Corrège.  —  1  (■/)),-■  et  l'.imour 
pleurant  Adonis,  d'après  Carrache. 

I,es  vingt  estani|ies  :  l'.i  fi-. 

1820.  —  COMTI-:  PoTuCKl.  —  L'.lllcgra,  la 
f'enserosa,  et  vingt  :i  une  autres  estampes, 
dont  onze  avec  nn  lavis  île  lustre  :  10  fr. 

li-i.33.  —  Co.MTics.sE  n'EiNsiEnKi..  —  Estampes 
gravées  par  .-\ngelica  Kauffmann,  d'après 
ses  propres  compositions,  et  nnpninées  en 
brun  : 

l'nrtrait  de   W ineUelniunn    :    16  fr. 

La  l'enserosu :  jeune  femme  en  mcdita- 
liiin.   Epreuve  i>\ale,  petit   in-folio   :  2  fr. 

La  'Sibylle,   vue  a  mi-curjjs   :  i  fr. 

Hébé  serrant  le  nectar  a  Jupiter.  —  ./// 
non,  assise,  ayant  le  paon  à  ses  ccjtés.  Den.x 
estampes  petit  in-folio   :  12  fr. 

.irmide  couronnant  Tienaud.  Estampe  pe- 
tit in-folio  en  largeur  :  4  fr. 

Jeune  femme  assise  sur  des  pierres,  vue 
par  derrière,  les  pieds  nus.  Epreuve  petit  in 
folio,  en  largeur  :  3  fr. 

Jeune  femme  assise,  dans  l'attitude  de  la 
tnéditalion.  Epreuve  petit  in-folio  :  4  fi-. 

Jeune  femme  assise,  à  demi-vêtue  et  vue 
par  derrière:  elle  tresse  ses  cheveu.v.  Epreu- 
ve petit  in-folio  :  G  fr. 


L'.Mlegra,  jeune  Uacchanle,  jniiant  ilu 
triangle.   Kpieuve  ovale,   hi-foliei   :   'i   fi- 

Femme  avec  un  enfant:  figures  a  nn- 
eorps.  Epreuve  pi'lil    lU-i"   :  'i  fr. 

Cahier  de  i|uiu/.e  eslatupes  a\ei-  des  eau.\ 
flirtes,  d'.-\iigelir.-i  KaiilTui.-inu.  iPail  ipialir 
idèces    tinies    au    hiiini    p.ir   .liisrpli    /.iieilii    : 

1"  .Muse  à  mi-ciirps  en  mi'ililalinu  près 
d'un  vase  funéraire. 

2"  L' l'.spérance. 

:i"  l'ennne  lisant  dans    un  livre. 

î"  Feuniie  lisant  dans  un  licre,  vue  de 
liriifU. 

.5"   Femme    en    busie    fenillelanl    nn    Lire. 

Il"  Jeune  homme  m  prniil.  ai/anl  le  bras 
gauche  appuyé  sur  le  gcmiu. 

7"  l'iirtiiiit  du  père  d'.t  mielieii  Laiiff- 
niann. 

S"   ISuste   d'un    eieillard  a   grande    barbe. 

'.)"  ISuste  d'un  vieiltaril,  vu  dv  prnfil,  re- 
'lardant    nu    livre. 

10»   Ueii.v   vivitlaids.   ilniit   l'an    lient    un    II 

1  re. 

11"  Ulysse  chez  lalypsn. 

12"  Saint-Pierie  et  Siiiiil-I'iiul .  iPapres  le 
(lUiile. 

13°  I  ranie,  figure  a  m i-emiis. 

14"  Snnplieiliis;  Jeune  femme  iivec  des 
pigei.ins,    â    ini-enrps. 

1.")"    l'allliipe    et    llniiiere. 

Les  ifuinze  estampes  :  21   fi-. 

Estainiies  gravées  jiar  .Xui^eliea  KaiilT 
mann,  d  ajirès  diffèi'euls  maiires  : 

Le  maiiage  de  Saintc-i^alherine,  il'api'es 
le  Corrège.  Epreuve  in-S",  en'lar^^eur  :  !)  fr. 

Venus  pleurant  ta  innrl  d'  litnnis:  figures 
■I  nii-corjis.  d'api'es  Carrailie  :  .s  fr. 

1843.  —  \\i;i>,i:i..  I.eipziy.  —  fuit  nul  de  J 
W'inci.etinann.  l-;|ueu\i'  de  l'"'  elal,  a\anl  la 
lettre  :  7  fr. 

IfSi.'j.    —    \'\\    lil.N    /.\M)I-,.  Ilenand    il    .1/- 

iniile.  ijpieiive  de  2''  étal,  aver'  des  liavaiiN 
imitani   le  lavis,   iuqiriuii'e  en   liistre   :  2  fr. 

18J',).  —  \'ENTF.  X...,  10  mai.  —  Finirait  de 
rirtiste,  par  elle-mêine.  l-;preuve  iii  fulm, 
a\ec.  marge  :  .j  fr,  .'lO. 

18G1.  -  L.u.\HIETTK.  —  Le  mcnie  pnrtrail 
siiiis  la  figure  d'IIébc.    Epreuve  île  2'    étal    : 

2  fr. 

[,e  même  portrait:  l'.lrtiste  s'appuie  sur 
un  livre.  Epreu\e  imprimée  en  lustre.  a\ee 
marges  :  2  fr. 

Mère  leuunl  un  enfant.  Epreuve  de  1"' 
état.  —  fieniiiid  et  .irmide.  Epreuve  impri- 
mée en  lu.-^lre  :  4  fr. 

1SG5.  —  C.\.\iBt;Ri,vN.  —  Femme  assise  et 
méditant:  la  main  drnile  appuyée  sur  nn 
livre   ouvert.    Estampe   en   liauteur,   d'après 
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Mengs.  lipreuve  avant  la  lettre,  seulement  le 
nom  du  peintre,  avec  marges  :  2  tr. 

1873.  —  Ginoux.  —  l'ortiait  de  VArlisIe 
représentée  en  Jiinon,  par  elle-même.  Epreu- 
ve à  l'eau-forte,  in-4">  :  6  fr. 

KAUFFMANN,  Hermann. 

1894.  —  COHN,  Berlin.  —  l'n  sous-bois  en 
hiver;  effet  de  neige  :  750  fr. 

KAUFFMAN,  Hugo. 

1881.  —  \'ENTE  X...,  14  mai.  Vienne.  —  Con- 
versation :  966  fr. 

189!).  —  Vente  X...,  12  décembre,  Berlin.  — 
Une  Question  (15-13)   :  1.210  fr. 

KAUKERKEN.  \ Oii  CAUKER- 
KEN. 

KAULBACH  (von),  Fr.- Au- 
guste. 

1881.  —  Vente  X...,  14  mai.  —  Paysanne 
italienne  :  2.940  fr. 

1804.  —  Fleischman,  Francfort.  —  Une  Ro- 
maine :  18.750  fr. 

f^ur  la  Terrasse  :  3.500  fr. 

Figure  de  femme  :  6.125  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  12  décembie,  Berlin.  — 
Femme  lisant  (26-20)  :  1.212  fr. 

KAUPERTZ,  Johann-Veit,  pciii- 
I  rc  cl  i^i;i\rur  :illi'lii:uiil.  m''  :'i  (îl'ulz 
Cil  1741.  iiKirl  l'ii  iSjCi.  —  Histoire: 
Gpiirp. 

17'..8.  —  Fr.u-enhoi.z,  Nuremberg.  —  La  Si 
bylle  persiqve,  d'après  Cr.  F.  Barbieri.  Es 
tampe  petit  in-folio  :  3  fr. 

KAVEL,  Martir. 

1900.  —  DEBROfsSE.  —  Le  marchand  de 
joyaux  (290-200)   :  120  fr. 

\nlure  morte  (290-200)   :  1.55  fr. 

\aturc  morte  (54-65)  :  25  fr. 

Le  petit  pêcheur  (54-65)   :  30  fr. 

La  partie  de  cartes  (50-61)  :  16  fr. 

Le  coin  du  feu  (68-49)  :  25  fr. 

Le  chemineau  (64-52)  :  45  fr 

Ki;  repas  du  mendiant  (56-10)  :  .30  fr. 

KAVERMANN,  Margaretta, 
|i<-inli'i'  :illi'iii.'iiiil. 

1837.  —  MATHIEtl  DE  Faviers.  —  Deux  ta 
bleaux  se  faisant  pendant  :  Fleurs  et  Fruits 
(28  pouces-22  p.)  :  1.000  fr. 


KEATING,  Georges,  -invcur 
:niiil;iis  <lr  ki  sccoinlc  iiioilir  du 
\Vlli'   .sircl.-. 

Estampes  : 

1799.  —  MUSGRAVE,  Londres.  —  Le  Comte 
de  Dert)y,  vu  jusqu'aux  genoux,  représenté 
debout  et  tenant  son  chapeau  à  la  main, 
d'après  Gainsborougb  :  15  fr. 

Portrait  de  George  Harry,  Comte  de  Stam- 
ford,  d'après  Romney  :  25  fr. 

Portrait  de  la  Comtesse  Henrieltu  de  Stam 
ford,  d'après  Romney  :  35  fr. 

1833.  —  Co.MTESSE  D'EiNSiEUEL.  —  Portrait 
de  Marie-Antoinette,  reine  de  France,  dans 
la  Conciergerie,  d'après  la  Marquise  de  Bre- 
liam.  Estampe  ovale  in-fclio  :  8  fr. 

Sainte-Cécile,  d'après  Romney.  Estampe 
petit  in-folio,  en  manière  pointiUée  :  2  fr. 

T^ouis  XVI,  dans  le  Temple  à  Paris,  si- 
gnant son  testament,  d'après  Singleton.  Es- 
tampe in-folio,  ovale,  au  pointillé  :  10  fr. 

Rustic  Benevolence;  Paysanne  à  la  porte 
de  sa  maison  donnant  du  pain  à  un  pauvre. 
Estampe  en  mezzo-teinte,  très  grand  in-fo- 
lio, en  largeur,  d'après  Wbeatly.  Epreuve 
aux  lettres  tracées  :  21  fr. 

Rustic  Sympathy;  Jeune  mendiant  <i  la 
porte  d'une  catiane  où  se  présentent  deu.r 
jeunes  villageoises.  Estampe  en  niezzo-tein- 
le,  très  grand  in-folio,  en  largeur,  faisant 
[lendant  à  la  précédente,  d'après  Wbeatly. 
Epreuve  aux  lettres  tracées  :  22  fr. 

Portrait  de  l'Amiral  Baron  Selson,  en  pro 
fil.  Epreuve  grand  in-folio,  en  mezzo-teinte, 
d'après  Singleton.  Epreuve  portant  dans  la 
marge  les  noms  des  bateaux,  qui  étaient  à 
la  bataille  du  Nil  :  20  fr. 

Portrait  en  buste  de  Melson,  dessiné  et 
gravé  par  Keating  :  9  fr. 

C  Moore,  d'après  Lawreince.  Epreuve  in- 
folio, en  mezzo-teinte  :  10  fr. 

1891.  —  KiNNEN.  —  A  Parti)  Angling.  —  The 
Angler's  repas.  Deux  estampes  en  travers, 
d'après  Morland.  Epreuve  avec  marges  : 
480  fr. 

1894.  —  Vente  X...,  13  février.  —  The  Déser- 
ter. Suite  de  quatre  estampes  d'après  Mor- 
land :  750  Ir. 

1894.  —  Vente  X...,  22  novembre.  —  Chil- 
dren  playing  al  soldiers,  d'après  Morland 
Epreuve  en  couleur  :  400  fr. 

A   Party  Angling.  —  The  Angler's   repas. 
Les     deux     estampes,     d'après     Morland 
1.160  fr. 

1896.  —  Vente  X...,  6  avril.  —  Rustic  Re- 
nevolence.  —  Rustic  Sympathy.  Deux  es 
tampes  en  couleur,  faisant  pendants,  d'à 
près  Wbeatly  :  130  fr. 

1898  Vente  X...,  18  avril.  —  N'ayant  que 
Dieu  pour  témoin,  Louis  XVl  écrivant  son 
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Irxliniii'iil.    (I'n)irrs    Sinfxlelmi.     Kprcmi'    in- 
fiilicj   :    1.15(1   U\ 

IS99.  -  Lir,,\un.  --  L'Aininil  Xchiui.  il'.-] 
prés  Singieton.  Epreuve  liiipi-iiin'c  en  . mi- 
lenrs,  avpc  mnr.ycs  :  331  fr, 

M'  Kciiililf.  III  llic  I  luinifli'i  iif  hiii'i  m 
liiiini  llic  'l'Iiinl.  d'après  Grihi-icl  Slii.ul 
Epreuve  mipnniee  en  couleui-s.  a\i'r  mai- 
Kes  ;  l'.ill  fr. 

KEELHOFF,    François,    |Miiiln- 
lluiiKiiiil,    111'    ;i     .\i't'rli;ii'i't'li    l'ii     iS'.'d. 

IS'.Ml.  —  I.liSTtNG.  —  Pa]l!tn(jo  iii'pr  fiiimcs 
lie   Vnimi'cliDVC-n   :  1.500  fr. 

KEERTNCKS,  on  KERRINCKS. 
\  <.ir  KIERÎNGS. 

KEISER,  E. 

1SS9.  —  .\.  MlM.Mi).  —  l'iirhiiil  il'iiii  (iriilil- 
liniiniii'  :  GG.'j  fr. 

ls!)l.  —  Fli:isch.\i\n,  Fraucfnrl.  —  Enfanls 
lin  ji-ii  :  1.800  fr. 

1S98.  —  \Y.\-n:  \  ,  30  a\ril.  —  l'urtiuil 
d'homme  (O'.l-.ïi)   :  11.700  fi-. 

Attribué   à    Keiser 
1S98.    —   ViiNTE   X...,    20    avril.    —    Viiiliuii 
iVhmnmr    (44-30)    :   5.000   fr. 


KELLER,  Ferdinand. 


1S93.  —  Vf-nte  X...,  13  iléceinlire.  --  Villa 
ilE^tr.   Il   Tii'iili   :   3.875  fr. 

KELLER,    Jean-Henri,    iirinhc 

el  (li's.siiialciir  >lll>>.(',  m''  ;i  |i:'llr  en 
!()',)?,  iiKirl  cil  \~{\'>.  —  l'iiy.'^aurs  aiii- 
iik'^s. 

Dessins  : 
17-44.    —   Quentin    fie   Lnzangére.    —   Dcii.r 
//(///.soflp.s.    Dessins  coloriés   :   45   fr. 

1770.  —  NEVM.\N.  —  Dcii.i-  paiisiiijr.^  livre 
fienirrs.  Dessins  rolnrii's  Cl  pniices-G  p.l.  Les 
ileu.x   :   130  fr. 

1858.  —  MutlRI.MJ.  —  Buerhaiitrs  et  Suleiie 
Dessin  colorie   (33,   5-36)    :  30  fr. 

1859.  —  Kaieman.  —  Un  charlatjm.  Dessin 
au  pinceau  et  à  l'enrre  île  rlnne  :  33  fr. 

KELLER,  Joseph.  i;i',i\ cnr  allr- 
inaiiil  ilr  la  |  irriii  irrc  iiiditii''  du  XIX'' 
s\i'c\f'. 

Estampes    : 
1843.  —  \Vi-:ir,Ei.,  EeipziR.  —  La  Sainte  Viei- 
lle   avec    l'enfant    Jcaiir;,    d'après  E.  Défier. 
Estampe  praiid   in-folio   :  25  fr. 


Jéaus-Clirisl  pmianl  nu  rrni.r.  d'après  Fré- 
liérii-  Van  (Jverl)eck.  Estampe  grand  m- 
fi.lio  :  13  fr. 

/,((  rhéologie,  d'après  Hermann,  Forster 
cl  (lotzcmberKer.  Estampe  grand  in-folio, 
l'ii  largeur  :  13  fr. 

La  l'hiliisopliir,  d'après  Hermann.  Es- 
tampe grand   iii-fnliii,   en  largeur  :  13  fr. 

lioland  délivrant  la  prinresse  It^abelle  de 
Gallicie,  d'après  HQbner.  Estampe  grand 
in-folio,  en  largeur.  Epreuve  de  1<"'  état, 
avant  la  lettre  :  23  fr. 

1888.  —  Clairon.  —  Madone  de  Saint-Si.vle. 
Epreuve  sur  chine  :  40  fr. 

KELLERHOVEN,  Moriz,  immuIit 
l'I,  !4i',i\ nir  alli'in.iiiil,  m''  à  (  •llciirtil  11 
l'ii  l7r)S,  iiKiii  à  Miiiiicli  l'ii  is;-)U.  — 
I  lisloii'i-  ;  l'nrtruil. 

1873.  —  GiGuu.K.  —  Le  père  de  Bembrandt. 
d'après  Rembrandt.  Estampe  in-folio,  en 
hauteur.  Epreuve  à  toute  marge  :  4  fr. 

KELLERTALER,  Johann,  le 
Jeune,  graveur  allciiiMiul  dr  la  pn'- 
iiiiri'c  moitié  du  XIX"  sièck",  tra- 
vaillait à   I  Ircsdi'. 

1843.  —  \Vei(w:i„  Leipzig.  —  Bataille;  sujet 
tiré  de  l'fuiloire  Romaine.  Estampe  en  hau- 
teur :  6  fr. 

KELLNER.  G.,  prinln'  allrniaiid 
du  XIX"  sirclf.  —  l'niifail  ;  (iciiro. 

1894.  —  \V.  Watton,  Londres.  —  Portrait 
lie  dame  vne  de  trois  quarts  :  735  fr. 

KEMENDY  (de)  J 

1894.  —  Fleischmann,  Francfort.  —  Prome- 
nade de  la  Diva  ;  2.750  fr. 

KEMP.  Nicolas,  ix-iiilre  hollan- 
dais i\o  la  |niMiiiri'i'  moilii''  du  X\  IP 
.sir(di',  IK-  à   II  a  ri  (Mil.  —  Itatailli-s  ;  .Ma- 


1707.  —  \'aii  den  Blool<en.    l'iie  Bataille  . 
30  fr. 

KEMPENER  (de),  Pierre. 

1804.  —  Co.MTE  .\NnREOssv.  —  /(('//./■  études 
d'académie,   sur  la    même  feuille     Dessin   à 
reiicre  de  chine  rehaussé  de  Maiic   sur  pa 
pier  lileu  :  5  fr. 
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KENKEL,  Jean,  immuIit  .1  g-rn- 
vf'ur  alliMiiiiiid,  m''  n  Antrsljoury:  <'ii 
1C)SS.  lunrl  en  17?'.\  —  Poili-ail  ; 
Décoration. 

18i3.  —  Weigei.,  Leipzio.  —  Statoribus  ar- 
tis;  Recueil  connu  sous  le  titre  de  «  L'Acn- 
(lémic  de  peinture  de  Nuremberg  »,  d'après 
Jean  Martin.  Suite  de  vingt  estampes, 
grand  in-folio  :  1.")  fr. 

KENSETT. 

1876.  —  J.  Taylor  Johnston,  iNew-York.  — 
Afternoon  on   Conneciicut  ^hore  .-  7.500  fr. 

KERKOMER,  Hubert. 

1898.  —  VENTE  X...,  20  avril.  —  «  Lii/lit  Life 
and  Melody  ».  Dessin  à  la  |ilume  :  160  fr. 

KERKHOFF,  D..  priulrr  ri  ,lcs- 
siiKitcui'  li()llnii(hii.s.  iié  à  Ainsicrdaiii 
PII   17(")<).    inoil   (»n  1<S"^1.  —  Piiy.-;,iii(>  ; 

\  urs   (lr    \"lll('S. 

Dessins    : 

1857.  —  Thyssen.  —  Vue  de  Biljoen,  en 
Gueldre.  .aquarelle  :  14  fr.  50. 

Vue  dun  château  des  environs  de  Har- 
lem, .aquarelle  :  11  fr. 

1S58.  —  Vente  X...,  7  déceml)re.  —  lUrnicii- 
dorff,  prés  de  Bnon.  Dessin  à  l'encre  de 
cliiiie  ;  3  fr. 

1882.  —  GiGOUX.  —  Paysage.  Dessin  au 
crayon,  lavé  de  bistre  (l!)-27)   :  13  fr. 

KERN,  Antoine,  |triiilrc  cl  des- 
siiialciir  allciiiaiiil.  m''  à  Trcscliom 
(BohèniC'i  fil  1710,  imirl  à  l)i-i'.si|i'  en 
1747.  —  Ilisloii'c. 

Dessins   : 

1823.  —  Grunling,  \iexne.  —  Diane  debout, 
accompagnée  d'un  enfant  qui  mène  son  lé- 
vrier et  parlant  à  une  Bacchante  assise  sur 
un  tonneau.  Dessin  à  la  plume,  lavé  à  l'en- 
cre de  chine  :  3  fr. 

Deu.T  dénies  soutenant  un  ccu  d'armes: 
au  dessus  d'eux,  plane  la  lienomméc.  Des- 
sin à  la  plume,  lavée  à  l'encre  de  chine  : 
3  fr. 

KERSSEBOOM. 

1892.  —  Barbediesne.  —  Le  Baiser  :  300  fr 

KESSEL  Van,  Ferdinand,  |ï.'in- 
Irc  llaiiiaiid.  nr  à  .\n\ci's  en  KllS, 
mort  en  \i'M\.  —  Pay^safjc;  \  iics  di' 
villes. 

1845.  —  MÈFFRE.  —  Paysage  :  305  fr. 

1847.  —  SiMONS.  —  Paysage  (90-111)  :  185  fr. 


KESSEL    Vani.  G. 

Estampes   : 
1797.  —  WorTERS,  Bru.xeu.es.  —  Un  Int  de 
onze  estampes,  dont  les  o  Quatre  Saisons  », 
d'après  Vinckebooms  :  14  fr.  40. 

KESSEL  (Van),  Jean,  iiciidiv  lla- 
luand.  \\r  à  Amrrs  en  11)?!'),  iiiori  rn 
1()7S.  —  Pay.sage  ;  (iciirc;  Naliin- 
iiioilc  ;  Piailles. 

1737.  —  Comtesse  de  la  Verrue.  —  Deux 
natures  mortes,  se  faisant  pendant  :  120  fr. 

17-45.  —  De  la  Roque.  —  Cuisine  dans  la- 
quelle plusieurs  singes  jouent  aux  cartes. 
Cuivre  (12  pouces-16  p.)  :  100  fr. 

Quatre  petits  tableaux  de  natures  mortes. 
Cuivre  (6  pouces-4  p.)  :  39  fr. 

1772.  —  Vente  X...,  19  novembre.  —  Fruits, 
Insectes,  Vases  de  cristal,  etc.  (12  pouces-7 
p.)  :  100  fr. 

1777.  —  Prince  de  Conti.  —  Des  canards. 

—  l'n  héron  et  des  chiens.  Ensemble  :  144  fr 
Deu.i:  tableuTir  :  Poules,  Cygnes  et  autres 

animaux.  Ensemble  :  3.405  fr. 

Oiseaux  dans  un  paysage  :  120  fr. 

Deux  tableaux  .-  Le  premier  représente, 
un  écureuil  et  des  cochons  d'Inde.  —  Le  se- 
cond des  légumes  et  des  animaux.  Ensem- 
ble :  140  fr. 

Deux  autres  tableaux;  L'un  représente 
des  oiseaux,  l'autre  divers  animaux.  En- 
semble :  50  fr. 

Oiseaux  dans  un  paysage,  avec  rivière  : 
96  fr. 

Une  vue  de  mer  et  poissons  :  42  fr. 

Des  papillons  et  des  Insectes.  —  Des  Co- 
quillages. Deux  tableaux  :  94  fr. 

Une  branche  de  groseilles  et  des  insectes. 

—  Une  branche  de  fleurs  et  des  insectes;  les 
deux  tableaux  :  65  fr. 

Poissons  sur  un  bord  de  mer  :  36  fr. 

Tortues  et  autres  animaux  au  bord  de  la 
mer  :  38  fr. 

Deu.r  tablrau.v:  l'un  représentant  des  pa- 
pillons; l'autre  des  insectes.  Ensemble  : 
90  fr. 

Fraises,  papiUona,  insectes  et  groseilles  : 
SI  fr. 

\atures  mortes;  Deux  autres  tableaux  : 
81   fr. 

Papillons,  insectes  et  branches  de  fleurs  : 
73  fr. 

1778.  —  Heuscii  de  T.andewych.  —  Cinq 
paysages  avec  animaux  et  fleurs,  représen- 
tant les  cinq  sens.  Ensemble  :  262  fr. 

1779.  —  Marquis  de  Calvière  d'Avignon.  — 
Baie  et  autres  poissons  sur  le  bord  de  la 
mer,  à  quelque  distance  des  barques  de  pê- 
cheurs; dans  le  fond  un  village.  Cuivre 
(6  pouces-8  p.)  :  30  fr. 
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ITSII.  —  MARnriS  DE  Chant.ron.  —  Oisrnii.r 
fir  lUfférriiIrs  espèces  (8  pouces  12)   :  2'i0  fr. 

isi5.  —  Cardinal  Fesch.  —  La  Vierge,  l'en- 
fdiil  Jésus  et  des  nnijes  au  iniUrii  il'iiii  paii 
si/i/c  :  2V5  fr. 

1851.  —  A.  (ilROrx.  —  Des  simies  dans  un 
iilelier  de  peinliire:  Vint  de  ces  siiifies  peint 
lin  tableau  sur  iiii  elieralet.  à  gaiirltc,  d'iiih 
très  siilfies  siuil  nmipès  n  [niinr.  Rois  Ci'.', 
:iii   :  8.5  fr. 

IS.W.  —  \  ENTE  \...  —  Les  Sciences  et  les 
mis  réunis   (SOO-iriO)   :  80(1  fr. 

isv.i.  —  Bai'sset.  —  I'a!isit;ie  avec  [iijnrcK 
de   W'iiiiirennan   :  355  fr. 

Antre  paijsa'ie  avec  fii/nres  de  \'an  de 
Vclde  :  315  fr. 

1860.  —  Seymour.  —  Grotesque   :  380  fr. 

18G0.  —  Chevalier  .\.  D.  de  Tirin.  —  Qua- 
tre tabli'iin.c  fiirinant  pendant:  Finits  et 
fleurs.   Cuivi-e  (20-26)    :   175   fr. 

1812.  —  .T.  P.  Wever,  Cologne.  -  La  ilias- 
se  au  cerf,  près  d'un  marécage,  dans  la  fu- 
ret   (36  11.-30  p.)    :  656  fr. 

1863.  —  Vente  X...,  13  .-ivnl.  —  Insectes. 
Oiiaire  peintures  à  l'Iniilc,  et  sur  vélin  : 
2  fr.  25. 

1864.  —  Malfait,  de  Iji.le.  —  La  cuisine  i/i ■^ 
•iinges  :  200  fr. 

1865.  — -  Max  MArRlL.  —  L'enliTcnicnt  de 
l'rnserpinc.   Bois   (54-73)    :   260  fr. 

18G5.  —  CHAPriS,  BRUXEI.le.';.  —  Oiseau. c  a 
j>luinages   cariés   (70-55)   :  10  fr. 

1865.  —  ToNnr.  —  raijsaac  :  32  fr, 

1867.  —  Salamanca.  —  Le  repus  de  la  Sam 
te  faniille.  Bois  (54-82)  :  520  fr. 

1868.  —  D'  KINECKER.  —  Lliiiniuct  de  fleurs 
Bois  '60- IIP   :  110  fr. 

lue  de  Hollande.  Bois  (58-82)   :  18(1  fr. 

INIJ'.I.  —  \  EME  X...  —  l'aijsage  et  inseau.c 
't75   fr. 

1871.  —  KORESTIER.  —  .Ulcgiirie  lies  Sai 
sans   :  1.150  fr. 

1878.  —  Vente  X...  —  Plantes  et  aniniau.r  . 
500  fr. 

1870.  —  CRI'VEILHIER.  —  /,(■  ciirps  de  (tar- 
de des  singes  :  2.150  fr. 

1881.  —  BeuRNiinville.  —  Fleurs  et  uni 
maux  [&-:iU)  :  1.800  fr. 

Le  corps  de  garde  des  singes.  Cuivre  (20 
25)   :  500  fr. 

roissivis.  Cuivre  (17-22)   :  185  fr. 

1882.  —  \  ENTE  X...,  27  janvier.  —  Le  corps 
de  garde  des  singes  (40-55)  :  1.330  fr. 

1885.  —  BONNET.  —  L'entrée  en  chasse  . 
2.050   fr. 

1886.  —  CHATEAU  DE  LANGEAIS.  —  L'.4bondan- 
re   :  650  fr. 


1888.  —  MARQt'is  n'HouDAN.  —  Corbeille  de 
fleurs  entourée  de  coqtiillaitcs  et  d'ani- 
mau.r  :  1,50  fr. 

1894.  —  Edouard  Houben.  Berlin.  —  La 
."•'ainte  i  ierge  :  1.562  fr. 

1894.  —  Edouard  Houben.  Berlin.  —  La 
Sainte  famille.  Bois  :  2.562  fr. 

1S'.I7.  —  Haro.  —  Insectes,  papillons,  et 
unimau.r  chinois  :  102  fr. 

1S!)8.  —  E.  Soyeux.  —  Vénus  chez  Vul- 
cain  :  500  fr. 

1800.  —  Vente  X...,  22  décembre.  —  Portrait 
de  dame  noble  :  700  fr. 

1899.  —  JOACHIM  Meurand.  —  .lésus  parmi 
les  femmes  adultères.  Bois  :  175  fr. 

Femme  au  bain.  :  370  fr. 

190(1.  —  \ENTE  X...,  2C  mars.  —  Guillaume 
Hagniiind  Moncada,  reçoit  les  insignes  de 
nrand  connétable  de  la  Sécill  et  de  grand 
Maitre  de  la  justice.  Cuivre  (.54-68)  :  3.150  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  Dijon,  12  février.  —  Vé- 
nus cl   Vulcain  :  2.800  fr. 

l'iOO.  —  GÉRALD  G.  —  V. Arche  de  Noë  : 
110  fr. 

Dessins   : 

1776.  —  Xeyman.  —  Si.T  petits  sujets  mili- 
taires. Dessin  à  la  plume,  lavé  d'encre  de 
ihine  chacun   (5  pouces-2.^)   :  8  fr. 

t'n  caliaret  de  campagne.  Dessin  coloré 
f7  pouces-4J)  :  4  fr. 

KESSEL,  fVan),  Johann  dil  Le 
Hollandais,  pcinlrc  liolhind.iis.  ik'  à 
AiioIriiLiiii    en    1()1.S.    iiKirl   (Ml   KV.KS. 

—  I',(\  suLic  :  Miiriiics:  I-]ITrls  (l'IiiNcr. 

1811.  —  Silvestre.  —  Une  vue  de  mer  à  la 
fin  d'un  orage  (6  poiices-8  p.)  :  12  fr. 

182i.  —  Fonson.  —  Paysage  boisé  (22  pou- 
çes-21  p.)   :  50  fr. 

1835.  —  Bottier.  —  Paysage  avec  oiseau r 
et  autres  animaux  (17-23  )  ;  123  fr. 

1838.  —  FR-\NCHON.  —  Paysage  avec  figures 
et  habitations  (37  pouces-46  p.)  ;  4.050  fr. 

1862.  —  Baillie,  Anvers.  —  Vue  intérieure 
d.'une  ville  hollandaise  :  140  fr. 

1865.  —  Tondu.  —  Paysage  avec  figures  : 
:;2  fr. 

1876,  —  \'E.NTE  X,..  —  Patineurs  :  470  fr. 

ISS'i.  —  \"URD0T.  —  L^'F.ntrée  d'un  village  : 
980  fr. 

1897.    —    HaE.MACHER    ET    BERRÉ.     .'\MSTERDAM. 

-  Lisière  de  forêt  :  6.720  fr. 

1899.    —    DOCTEUR    SCHUBART,    DE    MUNICH.   — 

Paysage    boisé    avec    chute    d'eau    (44-35)    : 
500  fr. 

1899.  —  DE  Talleyrand.  —  I.e  Vieux  manoir 
(76-90)  :  620  fr. 
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1900.  —  Vente  X...,  29  juin.  —  Paysage  boi- 
sé (48-63)  :  600  fr. 

Dessins    : 

1776.  —  iNEYMAN.  —  Paysage  avec  un  pont 
et  une  charette.  Dessin  à  la  pierre  noire 
(6  pouces  .^5J)  :  24  fr. 

Paysage  avec  baraques  de  planches.  De.s- 
sin  à  l'encre  de  chine  (7  pouces-5J)  ;  14  fr. 

Autre  paysage.  Dessin  à  l'encre  fie  chine 
(8  pouces-7)  :  24  fr. 

Deux  paysages  avec  fabriques  (11  pouces- 
7)  :  24  fr. 

Autre  paysage  en  travers.  Dessin  à  la 
pierre  noire,  un  homme  conduit  par  un 
chien  (13-8è)  :  12  fr. 

Etudes  d'arbres  à  Ventrée  d'un  bois  (14 
pouces-10)   :  36  fr. 

1797.  —  Vente  X...  —  Deux  paysages.  Des- 
sins :  l'un  à  la  pierre  noire,  l'autre  à  la 
plume  ;  tous  fleux  lavés  de  bistre  :  11  fr.  50. 

1858.  —  MouRiAU.  —  Paysage  et  animau.r. 
Dessin  à  la  pierre  noire  (34,5-22,8)  :  30  Ir. 

1859.  —  Kaiem.w.  —  Vue  d'une  ferme  avec 
figures  et  animau.r.  Dessin  à  la  plume  : 
15   (r. 

1880.  —  NORBLiN.  —  Vue  d'un  canal  en  hol- 
lande ;  effet  d'hiver.  Dessin  à  la  pierre  noi- 
re et  à  l'encre  de  chine  :  19  fr. 

1898.  —  VE.NTE  G.  ET  T.,  31  janvier.  —  Paysa- 
ge. Gouache  sur  parchemin  (16,5-23,5)  :, 
4  fr.  50. 

KESSEL  (Van\  Nicolas,  peintre 

o[  ùr:i\<'iii'  ll;nii;ni(l,  nv  :i  .\iivors  en 
1()S4,  iniirl  ni  1741.  —  Inh'rieiirs  ; 
Kernie.sscs. 

1820.  —  Comte  Potocki.  —  Femme  hollan- 
daise à  table,  ayant  son  caniche  près  d'elle. 
Bois  (14  pouces-5  lignes-18  p.  6  1.)   :  33  fr. 

1853.  —  Van  Parys.  —  Dans  un  intérieur, 
une  jeune  femme  blonde  qui  respire  un  œil- 
let, semble  écouter  les  propos  galants  d'un 
personnage  assis  près  d'elle  (40-i)2)   :  150  fr. 

KESSEL  iVan).  Théodore,  lini- 
vciii'  liiilLiii(l;iis.   ii(''  \iT^   |(')'.*0. 

l'islamiics  : 

1793.  —  Brandè.s,  Leipzig.  —  L'Abondance 
sous  la  figure  d'une  femme  qui  tient  une 
corne,  d'après  Rubens.  Estampe  in-folio,  en 
hauteur  :  6  fr. 

La  Chasse  au  sanglier  de  Calydonie,  d'a- 
près Rubens.  Estampe  grand  in-folio  ep  lar- 
geur. Epreuve  de  l-""  état,  avant  toute  adres- 
se :  45  fr. 

1798.  —  Frauenholz,  Nuremberg.  —  La  mê- 
me estampe,  du  même  état  :  40  fr. 

1799.  —  Bas.an.  —  L'Abondance,  d'après 
Rubens.  Epreuve  avant  l'écriture  :  18  fr. 


1801.  —  Winki.er,  Leipzig.  —  La  Chasse  au 
sanglier,  d'après  Rubens.  Epreuve  de  1°'" 
état,  avant  l'adresse  :  20  fr. 

Paysage  où  l'on  voit  un  homme  condui- 
sant une  charette  chargée  de  légumes,  d'a- 
près Rubens.  Estampe  in-folio  en  largeur. 
Epreuve  de  1'"'  état,  avant  l'adresse  de  G 
Huberti   :  25  fr. 

1810.  —  WouTERS,  Vienne.  —  Une  suite  de 
six  estampes  numérotées  de  1  à  6,  représen- 
tant :  Deu.v  différentes  Conversions  de  Saint 
Paul  et  quatre  combats  de  cavalerie,  d'après 
P.  Snayers  :  18  fr. 

1817.  —  Comte  Rioai,.  —  le  Triomplic  de 
dulalhée;  Nymphe  et  Dieu  marin;  Sirène 
et  Triton  ;  Satyre  et  enfants  ;  quatre  estam- 
pes en  forme  de  frises  :  et  le  Betour  du 
marché  ;  les  cinq  pièces  d'après  Rubens.  — 
La  Conversion  de  Saint  Paul  et  divers  chocs 
de  cavalerie,  d'après  Snayers.  —  Suite  d'ani- 
maux, sous  le  titre  :  «  Alcune  animait  dese- 
gnate  per  Gioanni  Van  den  Herke...  1654  »  ; 
dix  petites  pièces,  compris  le  titre.  -^  Cava- 
lier turc  :  il  tient  à  la  main  droite  u.n  écri- 
leau,  sur  lequel  est  écrit  à  la  main  :  «  Theod. 
Van  Kessel  fecit.  »  —  Chasseur  prêt  à  percer 
un  sanglier  poursuivi  par  deux  chiens  ;  un 
grand  rocher  occupe  la  gauche  et  le  milieu 
du.  fonds.  Ces  deux  dernières  estampes  sont 
d'après  les  dessins  du  graveur.  En  tout, 
vingt-trois  pièces  :  11  fr. 

1820.  —  Comte  Potocki.  —  L'Abondance: 
Le  Triomphe  de  Galalhée:  Syrène  et  Triton; 
\ymphe  et  Dieu  marin  ;  Faune  et  Enfants  ; 
Chasse  au  sanglier  ;  Betour  du  marché  ;  La 
Laitière  ;  huit  estampes  d'après  Rubens.  — 
Charles-Quint,  d'après  le  Titien.  Les  neuf 
pièces  :  5  fr.  50. 

1843.  —  Weioel,  Leipzig.  —  La  Chasse  au 
sanglier,  rl'après  Rubens.  Epreuve  de  2°  état, 
avec  l'adresse  d'Huberti  :  8  fr. 

1855.  —  Van  oen  Zande.  —  La  Conversion  de 
.Saint  Paul  :  Le  même  sujet,  traité  d'une 
manière  différente  ;  et  Deux  chocs  de  cava- 
lerie. Quatre  estampes  in-folio,  en  largeur, 
d'après  Pierre  Snayers  :  9  fr. 

1S65.  —  C.AMRERLYN.  —  L' Abondance,  d'uprès 
Rnlieiis.   l'.prcuve  de  V  état  :  15  fr. 

KESSELSEN  (Vani,  Johan. 

1894.  —  Pi-.nno  .'\NÈs,  Berlin.  —  Cartouche 
de  pierre  :  1.50  fr. 

KESSLER,  Franz,  |..'iiili<'  ;ill<'- 
niand  «le  Im  iireniirrr  uioilii''  i\u  W  il'' 
sièrle.  —  iiisloii'c:   l'orli'iiil. 

1862.  —  Weyer,  Cologne.  —  Portrait  de  Ma- 
demoiselle Certrude  de  Brwjn  de  Blancko- 
voert.  Bois  (21  poucesJ-17  p.  )  :  450  fr. 
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Portrail  d'un  meiiihrc  iVtiiir  riirpuralîmi 
de  Coloijue.  Bols  (3G  i)ouces-;i4  p.)   :  281  If. 

ISGj.  —  EssiNGH.  —  l'ortiails  de  Sibcrl  Sla- 
dcn,  sccrétairr  de  la  villr  de  Coloijne,  et  de 
sa  feniiiie  ;  l'un  et  l'autre  en  lielics  eostii- 
ines  de  iépucjue   il(IS-81)    ;  i!5(l  fr. 

KETEL,  Cornelis,  [M'iiilrr  hulLin- 

(iais.     ||(''    ;i    (  ioiiiln    en     1 .1  |S,    iiKiil     rii 

IC.IO.  —  Poi'lniii  :   Cciiiv. 

1!)00.  -  c:il,\TK\l  m:  lli:i:s\\  IJK.  -  l<'reie  et 
xti'ur  (110-85)  :  3.670  fr. 

KETTERLINUS^Williams,  i^iM- 
\iMir  rii>>r  iir  cil  l/(')S,  I  r,i\  :iilhiil  :'i 
S,i  iiil-l  '('■Irrsliuiir^-. 

1S3:',.  —  COMTK.SSE  D'ElNsli;i)i:i..  ~  l.u  Samte 
Famille  où  Saint  Joaepli  s'appnie  nnr  nu 
tiâtan,  d'après  Ra|iliael.  Eslainpe  polil  in- 
folio  :  4  fr. 

KEULEN  (Vani.  Jean,  |Hinlir 
li(ill;m(l;iis  ilc  in  |)rriii  irrc  iiiuilii'  du 
X\  '■  sircir.  —   1 1  isl(  urr  ;  l 'oii  iviil . 

1870.  —  Reisrt.  —  Polirait  d'un  seigneur 
de  la  cour  de  Charles  II  (53-41)  :  2.650  fr. 

1879.  —  Nkvkn,  Cui.iii.NE.  —  Portrait  iftinni- 
ine  et  l'ortrait  de  femme  .   4.475  fr. 

KEVER,  J.-S.-H. 

18'J'.I.  —  DaMI.t.  Powers.  Xew-Viirk.  —  Le 
Hepas  du  soir,  .\qiiarelle  :  775  fr. 

KEYL,  Michel,  iiiM\<Mir  .ilIrMiiiiiil, 
ii(''  il  Niirciiilii'rL;  rii  I  7'.'?.  mkhI  m  I  /'.Ci. 

1833.  "  CUMTE.SSE  d'Einsiedel.  —  Cepliate 
et  Procris,  d'après  le  Giiercliiii.  Estampe 
grand  In-tolio,  en  largeur  :  11  fr.  70. 

1877.  —  F.  DinoT.  —  La  T'roposition  emtiar 
rassante,  d'après  W'attean.  Epreuve  avec 
marges   :   10   fr. 

KEYSER  (de),  Guillaume,  prin- 
li'i'  ll.iiiiiiiMl,  ni'  :'i  .\ii\iTs  m  InKî, 
iiiiirl  ni  ISS7.  —  1 1  i.sluirc  ;  (iciirr; 
i!,-il;iillcs. 

18.37.  —  Maes,  Gand.  —  l'ne  Cuisine  nvee 
figures  et  accessoires  (92-76)   :  50  fr. 

KEYSER  (dei,  Nicaise,  prinlir 
ILiiiiiiiiil,  m''  à  .\ii\i'rs  rii  |S|;!.  miirl 
cil  18S7. —  llisloirr  ;  ( 'iriiic  ;  iîalaillrs. 

1849.    —    Van    der    Maren.    —    Bataille    de 
Wirringen    (68-98)    :   1.000   fr. 
Pataille  de  Cuurtrai  (58-70)  :  4G0  fr. 


Saint  Diiniinique  recevant  le  liosaire  des 
mains  de  ta    Vierge   (48-38)   :  280  fr. 

Esiiui-<se  d'un  Clirist  en  croix  (50-66)  : 
600  fr. 

1850.  —  Hi.)l  (iliILLAUME  II.  —  La  Hataille 
de  Nieu--i'orl  (260-.360)  :  11  970  fr. 

La  Hataille  de  Seiief  (2.59-367)   :  15.769  fr. 

Alliert  et  l^atn'lle  assistant,  a  l'I'niversité 
de  l.iiueain.  au  discours  de  Jules  Lipse  (93- 
115)    :  9.975  fr. 

/,(■  l.iannr  de  Lordllijron  (132-187)   :  4.620  fr. 

Une  Etude  île  Sijrien   (148-ilO)   :  4.100  fr. 

1856.  —  CoNiNCK,  Gand.  —  Daniien  de  Lacij 
'liesse,  secouru  par  Eveline  (79-97)  :  1..500  fr. 

Légende  de  Montrose  :  Allan  Mac  Auleg 
et  An  nette   Lgle   (101-81)    :  1.100  fr. 

1870.  —  .\I.  Yakountschikuif.  —  Le  Tasse 
et  la  princesse  Eléonorc  (65-76)   :  2.450  fr. 

1571.  -  W'INPERSSE,  La  Haye.  —  Le  Christ 
mort  et  lu  Suinte  Vierge.  Bois  (25-21)  : 
l.:!97  fr. 

1572.  —  BELMONT,  New-York.  —  Marino  Fa- 
tiero  et  Angiolina  :  11.880  fr. 

1876.  —  .lACuB.soN.  —  [liane  de  Poitiers  et 
Henri  II  dans  l'atelier  de  Jean  Goujon  (73- 
60)   :  1.160  fr. 

1891.  —  Ledebuer,  Rotterda.m.  —  Milton. 
lîois  (70,59)  :  650  fr. 

1898.  —  Vente  du  Musée  Ki;.\is,  Anvers.  — 
Un  Prisonnier  (.56-46)  :  320  fr. 

KEYSER  de),  Théodore,  |iciiilrr 
liiill.iiiil;i  is  ilii  iiiilicu  ilii  .\  \  II''  .sirclc. 
Il  isloirr  :   l'(iili:iil  :  (  ii'iirc. 

1871.  -  BinAMKAMi',  Amsterdam.  —  Assem- 
hlce   de  Hiiiii gniestres   :  510  fr. 

1S50.  — .-^cHwi.LLiNn.  —  Portrait  d'homme. 
—  l'iirtniit  de  femme.  Deux  pendants.  Bois 
(12190)  :  l..50n  fr. 

Piirtruit  d'une  jeune  femme.  Bois  (92-70)  • 
SI  10   fr. 

1851.  —  Cottrkau.  —  Portrait  d'un  Bourg- 
mestre :  1.58  fr. 

1864.  —  \AN  C.t.EEF.  —  Portrait  de  femme  : 
110   fr. 
.\ntre  iuntrail  de  femme:  280  fr. 

1S65.  —  Meferk.  —  Famille  Hollandaise  : 
1.610  fr. 

1868.  —  Or.  Rinecker.  —  l'ortriiit  de  jeune 
femme,  liois  (38-26)   :  275  fr. 

1869.  —  Dr.  GOI.DSMIDT.  —  Portruit  d'une 
daine  Hollandaise.  Bois  (38-32)   :  .SO  fr. 

1869.  —  DEMtDiiFF.  —  Portrait  d'une  jeune 
Hollandaise   (26-23)   :  800  fr. 

1870.  —  Bloi.chuysen.  —  Portrail  d'homme 
(32-37)   :  1.480  fr. 
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1879.  —  Neven,  Cologne.  —  Portrait  d'hom- 
me :  3.625  fr. 

1881.  —  WiLSON.  —  Portrait  de  jeune  fem- 
me :  8.1U0  fr. 

1881.  —  Double.  —  Lu  intérieur  de  faniille 
hollanaa.se  (102-85)  :  19.500  fr. 

L'Aslroaome  à  la  sphère  :  44. .500  fr. 

1881.  —  ROXARD  DE  LA  SALLE.  —  Portrait  de 
femme  :  4.000  fr. 

1882.  —  Febnre.  —  Portrait  de  femme  (70- 
55)  :  1.705  fr. 

1882.  —  Du  Bus  DE  GisiGNiES.  —  Portrait 
d'homme  et  Portrait  de  femme.  Ensemble  ; 
30.000  fr. 

1883  .—  A.  Gautray.  —  Famille  hollandaise 
dans  un  intérieur.  Bois  (100-83)  :  14.800  fr. 

1884.  —  Comte  Potocki.  —  Portrait  d'une 
dame  liollandaise.  Cuivre  ovale  (28-23)  : 
440  fr. 

1889.  —  Secrétan.  —  Portrait  d'un  homme 
de  loi  .  22.000  fr. 

Famille  hollandaise  dans  un  intérieur 
102-85)   :  23.000  fr. 

1890.  —  ROTHAN.  —  Portrait  d'un  jeune  sei- 
gneur :  8.300  fr. 

Portrait  d'un  seigneur  hollandais  :  2.400  fr 

1892.  —  .A.UDOIN.  —  Portrait  de  femme  âgée  ■ 
4.100  fr. 

1892.  —  WÉBERT.  —  Portrait  d'un  jeune  sei- 
gneur (14-11)  :  470  fr. 

1893.  —  Lefevre.  —  Portrait  de  femme 
âgée,  vue  jusqu'à  la  ceinture,  vêtue  d'une 
robe  de  soie  noire,  bonnet  blanc  serré  aux 
oreilles  et  collerette  plissée.  Bois  (31-24)  : 
4.000  fr. 

1897.  —  Vente  X...,  9  avril.  —  Femme  jou- 
ant de  la  guitare  :  400  fr. 

1898.  —  GOLDSMIDT.  —  Portrait  d'homme. 
Cuivre  (32  37)  :  3.000  fr. 

1898.  —  Tabourier.  —  Portrait  d'Iiomme 
(12-10)  :  510  fr. 

1898.  —  Vente  du  Musée  Kums,  .envers.  — 
Famine  hollandaise  dans  un  intérieur.  Bois 
(102-85)  :  .36.500  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  20  avril.  —  Portrait 
d'homme  (69-53)   :  11.700  fr. 

Autre  Portrait  d'homme  (44-.30)   :  5.000  fr, 

1898.  —  Comte  M.,  16  mai.  —  Portrait  d'une 
famille  hollandaise  :  .500  fr. 
Portrait  de  jeune  fille  :  2.000  fr. 

1899.—  Rodhe,  Folkestone. —  Portrait  d'un 
gentiiitomme  avec  son  lévrier  :  5.720  fr. 

1900.  —  Vente  I...,  28  avril.  —  Portrait  de 
femme  âgée,  en  buste? 

Aquarelles   : 
1853.  —  Van  Camp.  —  Un  Savant,  dans  son 
cabinet  de  travail  (49-38)  :  80  fr. 


I       1868.  —  Demidoff.  —  La  même  aquarelle, 
ie  forme  octogone  :  225  fr. 

KEWAN-MAR. 

18'jy.  —  WiLLU.M  EriE.N.  —  Durhnni.  Dessin  : 
1.250  fr. 

KHOL,  Andréas,  univcur  ;illc- 
iiiiind.  111'  en  KfiA.  inorl  cii  Ul.id.  Iia- 
Nailhiit  ;i  .Nurrniberii'. 

1877.  -—  F.  DIDOT.  —  Portrait  du  Comte 
Axel  d'Oxenstierna,  Chancelier  de  Suède. 
Epreuve  de  l'^  état,  avant  le  rideau  dans  le 
fond  de  l'ovale  et  avant  toute  lettre  :  40  fr. 

KIELISINSKI.  K.-W..  liiavriii- 
ol  ile.ssiiiat(_'ur  [luloiiais  du  coimncii- 
ceiiuMil  du  XIX''  siècle. 

Estampes  : 
1843.  —  Weigel.  —  Sujets  tirés  de  la  vie  du 
peuple  polonais  :  Paysage^  ,•  Vues  de  Polo- 
gne ;  Etudes  d'animaux  ;  Figures  et  Têtes 
de  fantaisie;  Portraits;  Armoiries...  etc. 
Suite  de  cent-quatre-vingt-neuf  eaux-fortes, 
d'après  la  propre  invention  de  l'artiste  et 
d'après  d'autres  maîtres,  tels  que  :  Plowslii, 
Orlowski,  etc.  Estampes  de  fornuits  variés  : 
in-4°,  in-8»  et  in-12<>  :  60  fr. 

KIÉRINGS,  Alexandre- Jacob, 

pcinirc  cl  !.i'i':i\  ciir  allcniaiid,  IK'  à 
llrcchl  ca'l.VJU,  UKirt  eu  164G.  — 
l'aysage.s  animés  et  historiques. 

1703.  —  Van  Marselis,  Amsterdam.  —  l'n 
Pagsage  :  90  fr. 

1707.  —  SwoL.  —  La  Chasse  au  cerf,  avec 
figures  de  Van  de  Velde  :  220  fr. 

17*7.  —  Baron  de  Banckeim.  —  Le  même 
tableau  (57  pouces-82  p.)  :  300  fr. 

1760.  —  Comte  de  Venge.  —  Un  Paysage 
avec  figures  et  animaux  :  500  fr. 

1776.  —  Blondel  de  Gagny.  —  Le  Baptême 
du  Christ  par  Saint  Jean,  dans  un  paysage 
orné  de  figures  dues  au  pinceau  de  Corneil- 
le Poelenburg.  Cuivre  (20  pouces-32  p.)  : 
l.'iOO  fr. 

1778.  —  I,E  Brun.  —  Le  même  tableau  ■ 
1.621  fr. 

1779.  —  .ABBÉ  DE  Juvigny.  —  Paysage  avec 
figures  et  animaux.  Bois  (18  pouces-30  p.)  : 
760  fr. 

1783.  —  Lebœuf.  —  Paysage  avec  figures. 
Cuivre  (19  pouces  6  lignes-29  p.)  :  850  fr. 

1803.  —  F.  Pauwels.  —  Paysage  avec  des 
figures  et  des  chiens  dus  au  pinceau  de  Da- 
vid Téniers  (38-53)  :  330  fr. 
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1807.  —  V'EUVE  Dupont.  —  Le  Bain  de  Dia- 
ne  ;  paijsaije  :  169  fr. 

1820.  —  Comte  Potocki.  —  Deux  jjaysages 
avec  figures  et  animau.r.  Buis  (11  pouces- 
19  p.j.  Les  deux  :  22  fr. 

18G0.  —  Vente  .\...  —  Pui/sinje  avec  Sijin 
plies  :  ;Ul  fr. 

1S08.  —  De  Lambertye.  —  Cerfs  et  /fic/ies 
se  ilésatlérant  sur  la  lisière  d'un  buis  (105- 
Wlj  :  GSO  fr. 

1SG9.  —  GOLDSMITH.  —  in  l'ai/siKje.  Riii< 
(45-58)   :  40  fi'. 

Autre  l'in/siige.  Bois  (4U-ÛIJ)  :  GO  fr. 

18G9.  —  Kraetzer.  —  Paysage  (156-];ir>)  : 
;ii(}  fr. 

Dessins   : 

177G.  —  Neyman.  —  Paysage  avec  figures, 
iiuiniau.r  et  un  vieux  pont  en  ruines.  Dessin 
H  la  pierre  noire  (5  pouces-4  p.)  :  2G  fr. 

178.5.  —  Nourri.  —  Quatre  pagsui/es.  Des 
sins  en  couleurs  et  à  la  plume,  lavus  au  bis- 
tre :  21  fr. 

KIERS.  Pierre,  |iriiilrc  Ih)II;ui- 
il.-lis,  ur  :'\  (  i|-nciii'\  rlil  en  IS07.  — 
(  ii'iiri'  ;   I{l1'ol>  (le  liniiirri'. 

ISsi.  —  .7.  Blancke,  A-MSTerdam.  —  Dame 
srirtant  de  sa  maison  dans  un  jardin,  à  la 
lueur  d'une  lampe  (71-01)  :  2(i0  fr. 

KIESEL. 

1S96.  —  Goi.D.SMin,  Londres.  —  Le  Harem  , 
4.?no    fr. 

KIESER.  Eberhard.  -ra\,iii-  ,illo- 
iiuiihI  iIi'  I.i  |irriiiirn'  iiinilii'  du  .\  \  II'' 
>-irclr,  I  r,i\  a  ill.i  il  :\  h'ra  iirlnil-Mi  r-|i'- 
Moin. 

1824.  —  Masterman-Sykes,  Londres.  —  Por- 
trait du  Ctievalier  Horace  Vecr.  Estampe  : 
75  fr. 

KIHL,  J  -L  -O 

1899.  —  Vallet.  —  Un  Chasseur.  .AipiaieUe 
anglaise   (30-25)    ;  48  fr. 

KIJSEL,  E. 

1877.  —  Behagoe.  —  Portrait  ér/uesire  de 
L.éopold,  archiduc  d'.'ivirichc,  empereur 
d' Mleniagne.  Estampe  Infolin   :   15  fr. 

KIK.  Corneille,  iirinlro  liulLuidais. 
in'  à  .VirL-^lonLiiii  rii  11);!.),  iiiori  ni 
\{\1'>.  —  Salure  iiioric  ;  I''Ii'im>  :  |-'riiils. 

1700.  —  HoEK,  .\msterdam.  —  Fruits  :  30  fr. 
1700.  —  Vente  X...  —  Vn  Vase  de  fleurs  : 
60  fr. 


1707.  —  DE  LA  Court.  —  Le  mime  tableau  .- 
100  fr. 

KOS.  —  Vente  \...,  28  mars.  —  Le  nièiue. 
laldeuii   :  42   fr. 

KIKKART  (.11  KIKKERT, 
Pierre,  yravriir  ol  (Icssiii.ilrnr  Iml- 
laiidais,  do  la  lin  ilii  .\  \  Il  I''  siorlr, 
lra\aillail   à    Li'vdi.'. 

Estampes    : 

1817.  -~  Comte  Rigal.  —  Scènes  de  paysan- 
nes :  Figures  représentant  des  marchands, 
des  gens  du  peuple  et  des  mendiants.  Qua- 
tre lie  les  estampes,  d'après  Chalon,  .lanson, 
l'rins  et  l'Uier  ;  les  autres,  d'après  les  com- 
positions lie  Kikkert  lui-même.  En  tout,  di.x- 
sept  petites  estampes,  eu  liauteur  :  5  fr. 

1857.  —  THVs.SEN.  —  L'Œuvre  de  Kikkert 
rouiposé  de  Quatorze  pièces  de  figures  : 
3  fr.  75. 

KILD. 

1897.  —  Marquise  du  Plessis-Belliêre.  — 
La  (.'iilltedrale  de  lUiins.  Dessin   :  45  fr. 

KILIAN.  André-Philippe,  i^ra- 
vi'iir  el  dcssiiialciir  ullriiiuiid,  ni'  à 
Aii'j>lii)iiri:'  ru    171  I,    Minrl   on    IT.i'J. 

Estampes    : 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  La  Sainte 
l'aniUle,  avec  Sainte  Anne,  Sain.le  Elisabelli. 
il'aijres  J.  M.  Crespi.  Epreuve  de  1"''  état, 
a\aut  toute  lettre  :  14  fr. 

Entrée  soleunelle  du  Grand-duc  Ferdi- 
nand à  Sienne,  d'après  la  fresque  du  Palais 
grand-ducal  a  Florence,  par  Balthasar  Fran- 
ceschini.  Estampe  grand  in-folio,  en  lar- 
geur. Epreuve  de  1"  état  :  4  fr. 

Le  Baptènie  de  Sainl  .iugustiu  a  Milan, 
par  Saint  Auiliroise.  d'après  Pittoni.  Epreu- 
ve de  1"'  état   :  14  fr. 

Portrait  de  .Marie-Thérèse,  Impératrice 
d'Mleniagne.  d'après  Du  Greux.  Estampe  m- 
4"   :  10  fi'. 

KILIAN,  Barthélémy,  i^ruM'iii'  ri 
(li"->iii;iloiir  alli'iii.iiid.  no  à  .\ni;s- 
lionri;  on  ll^lO,  nmrl  on    I  (i'.K). 

Estampes   : 
1793.    —    BRXNDÈS,    Leipziii.    —    Portrait    de 
Ma.viniilien-Knnuanuel,  Electeur  de  Flavière. 
Estampe  grand  in-folio,  eu  lai'geur  :  4  fr. 

1833.  —  Co.MTESSE  d'Einstedel.  —  Portrait 
lie  Frédéric,  duc  de  Wiirleuiberg.  Estani]ie 
ovale,  grand  in-folio  :  2  fr. 

1865.  —  CAMiiERLYN.  —  Portrait  de  Benoit 
W'inekler.  d'après  .lean-Ulrich  Mayr.  Epreu- 
ve avec  marges  :  2  fr.  25. 
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1877.  —  F.  DiuoT.  —  Thèse  dédiée  à  l'Em- 
pereur Léopold,  par  François-Ferdinand, 
Comte  de  Gallas.  Estampe  grand  in-folio  : 
5  fr. 

KILIAN,  Lucas,  liravcur  ;iUe- 
inaiiil.  iH'  à  Auusliourti-,  vn  l.)79, 
nioit  ("Il  l('ii!7. 

Estampes  : 

1769.  —  De  C.4YEUX.  —  Cinquante-deux  es- 
lampes  composant  un  petit  œuvre  :  35  fr. 

1805.  —  De  Saint-Yves.  —  La  Multiplication 
des  pains,  d'après  le  Tintoret.  —  La  Résur- 
rection de  Lazare,  d'après  Jacopo  Palnia. 
Deux  estampes  in-folio  :  21  fr. 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  L'Adora- 
tion des  Bergers,  d'après  Palma.  Estampe 
grand  in-folio,  en  largeur.  Epreuve  restau- 
rée :  3  fr. 

Le  Corps  mort  du  Christ  soutenu  par  la 
Vierge  et  adoré  par  Sainte  Madeleine  et  par 
deux  anges.  Estampe  grand  in-folio,  d'après 
J.  Van  Achen  :  4  fr. 

La  Sainte  Famille,  de  quatre  figures  ù  mi- 
corps,  d'après  Corneille  de  Harlem.  Epreuve 
gravée  en  grosses  tailles,  grand  in-folio  : 
4  fr. 

Autre  Sainte  Famille,  d'après  Spranger. 
Estampe  in-folio,  en  largeur  :  1  fr. 

Le  Temple  d'honneur,  où  l'on  voit  deux 
fois  le  portrait  d'Albert  Durer  en  figure  en- 
tière, d'après  Albert  Durer  lui-même.  E.'itam- 
pe  granu  in-folio  :  8  fr. 

Portrait  de  Durer  à  mi-corps,  en  pelisse  à 
fourrure  et  longs  cheveux,  d'après  Durer 
lui-même.  Epreuve  de  2=  état,  avec  l'adresse 
de  G.    Kummelmann  :  13  fr. 

La  Descente  de  croix,  d'après  .1.  Heiniz. 
Epreuve  grand  in-folio  :  12  fr. 

L'Enlèvement  de  Proserpine,  d'après 
Heintz.  Estampe  très  grand  in-folio,  en  lar- 
geur :  11  fr. 

L'Ascension  de  la  Sainte  Vierge,  d'après 
J.  Roteiihammer.  Epreuve  cintrée  en  hau- 
teur :  i  fr. 

Gustave  Adolphe,  roi  de  Suède.  Estampe 
très  grand  in-folio  :  12  fr. 

1843.  —  Debois.  —  Portrait  d'Albert  Durer, 
vu  à  mi-corps,  de  trois  quarts  et  tourné  à 
droite.  Dans  la  tablette  au  bas,  la  dédicace 
à  Dominique  Custos,  graveur.  Estampe  en 
hauteur  :  12  fr.  00. 

Deux  portraits  d'Albert  Durer,  représenté 
en  pied  à  deux  âges  différents,  en  1509  et 
1517.  Chaque  portrait  est  placé  à  côté  d'une 
table,  sous  un  portique  d'architecture.  Es- 
tampe en  hauteur  :  17  fr.  85. 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  La  Mullipiicalion 
des  pains,  d'après  le  Tintoret.  Epreuve  du 


1»'  état,  avant  l'adresse  de  Pierre  Mariette, 
sur  le  terrain,  au  dessous  des  pieds  de  la 
femme  assise  :  14  fr. 

1856.  —  His  DE  Lassalle.  —  Portrait  d'Al- 
bert Durer,  vu.  à  mi-corps,  les  cheveux  longs 
et  en  robe  garnie  de  fourrure,  d'après  Durer 
lui-même.  Epreuve  de  I"''  état,  avant  l'adres- 
se :  96  fr. 

1861.  —  Lazariette,  —  Deux  purlruits,  d'a- 
près Van  Achen  :  1  fr. 

1865.  —  Camberlyn.  —  Ferdinand  II  de  .Mé- 
dicis,  cinquième  grand-duc  de  Toscane  : 
1   fr.   75. 

1875.  —  Gl'lCHARDOT.  —  Seize  portraits  dr 
différents  personnages  :  14  fr. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Philippe  U,  roi  d'Es- 
pagne, enfant.  Epreuve  de  1"'  état,  avant 
toute  lettre  et  avant  la  bordure  :  19  fr. 

Ferdinand  II.  —  Léopold,  archiduc  d'Au- 
triche et  Claude,  archiduchesse.  —  Auguste, 
duc  de  Brunsuùek...  etc.  Dix  estampes  in-4"  , 
23  fr. 

KILIAN,  Philippe,  i^ravcur  cl 
dessiiialciir  allcinaiid.  ik'  on  l()'28, 
mori  en  Ki'.Ki.  travailla  en  Alli'iii:ii;ni' 
et  en  Italie. 

Ivstanipi'S  : 
1877.  —  F.  DinoT.  —  Léopold  I",  empereur. 

—  Scalichius   George,  d'après  }.  J.  Pejèr... 

etc.,  etc. 

En  tout,  cinq  estampes  in-folio,  en  hauteur- 

10  fr. 
Louise-Chriatine  de  Savoie,  Margravine  de 

Ihide.  d'après  .1.  .Mayr  :  3  fr. 

KILIAN,  Wolfgang,  <;raveiir  et 
dessiiiateiii'  alleniaiid,  ik''  en  ir)SI. 
iiiert  en  1()()"?,  Iraxailla  en  .Mleniayne 
el   en   Italie. 

Estampes  : 
1798.  —  Fratenholz.  .NuREMnERG.  —  Lm  Fête 
de  la  Paix  de  Westphalie,  célébrée  à  Nurem- 
berg,   d'après    .Toachim    Sandrart.    Estampe 
in-folio,  en  largeur  :  0  fr. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Thèse  représentant  un 
horaire  emblémMique  dédié  à  l'empereur 
Ferdinand  III,  par  Ga.spard  Lorer  de  Ratis- 
bonne.  Grande  estampe  en  deux  feuilles, 
d'après  J.  Koll  :  5  fr. 

.'  Stehnberg.  —  Ferdinand  II,  empereur 
d'Allemagne,  représenté  debout.  Estampe 
grand  in-folio   :  5  fr. 

KIMPPERT. 

1842.  —  ViLi.ENAVE.  —  Chasse  au  cerf.  Des- 
sin à  la  plume  (28-43)  :  24  fr.  50. 
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KINDERMAN,    Jean-Baptiste,  Hmulr    ,■/   Dnnnr<tr.    Uessin    à  l'encre   de 


iK'Milrr  n^iiiiiinil  ilil  iiiilicii  ilii  \l\'' 
si(''cl(\  —   1  '.i\  s;il;c. 

ISGC).  —  I;ssi-LINU  ToiXENS.  —  l.'iinhjr.  lims 
57-79)    :  :-;8v)  fr. 

KINDLER,  A.,  ii.mhIiv  alIciiiiiiHl, 
ni'  ;'i   UiiNsrldnrr.  —  (  Iciin-. 

1S91.  —  LKDEBIIFR,  RuTTKRDAM.  —  /,!'  Dcjnl 
aiiiDiireii.i:  (41-35)   :  220  fr. 

KING,  Daniel,  i^imn  rur  inii^hn^  du 

mil  irii    illl   \  \   II'    sirrir. 

Estamiies    : 

is:w.  —  r.iiMTi:PSF,  d'Einsifdii..  —  Onzf 
hri.dfie,  Hasscntlnraitc  I.iil;e,  tl'après  Joliii 
Laporte.  Eslainpe  Rraïul  in-folio,  en  1,-ir- 
iseur  :  i:î  fi'. 

Tlif  lui,!'  iif  W'iiiilci tiKiiii'c  in  ll('s/;/(()/r- 
IniKl,  d'après  .1.  Laporte.  f;.staniiie  frrand  In- 
fnliii,  en  l.-ir.nenr  :  10  fr. 

Dublin  l.hihlhiiiixr,  dai)res  .).  Laporfe.  Es- 
laini>e  >4ranil  ni-fidin,  en  largeur  :  12  fr. 

Ciiuiriifi  ('(istlf,  d'après  J.  Laporte.  Estam- 
pe Rrand  in-folio,  en  largeur  :  16  fr. 

KINGSBURY,  Henry.  -iMvmr  ol 
ilt's.siiKiiciii'  unL;hii>  ilc  lu  sccdiidr 
iiioitit''  du  W'iir   si(''(dc. 

Estampes    : 
18'.l.  —  Liiiaui.  —  l'iif  Cijiiiiti'sf;  (//  Jarnac. 
Il    ini-ciirps.    l'i    teniiiil   i/rs    fruits.    Epreuve 
imiiriiufê  en  lustre  :  121  fr. 

KININGER,  Georges-Vincent, 

L;r;i\riir  rt  dessinatriir  ulliMiiand.  m'' 
à  Ilulisljuune  en  \~C)~.  profcssail  à 
\  ieiiiic. 

Dessins   : 

1823.  —  CiRi'NLiiNu,  Vienne.  —  Buste  it'uii 
Evêqiie,  à  longue  barbe,  vu  de  profil.  Des- 
sin à  la  mine  de  plomb,  rehaussé  de  blanc  : 
8  fr. 

Jeune  homme  assis  jiri'S  d'une  fontuinr. 
Dessin  à  l'encre  de  chine  :  12  fr. 

!?ujet  hislorii/ue  ;  eomposilion  de  quatre 
figures.  Dessin  à  l'encre  de  chine  :  13  fr. 

Cavalier  au  repos  devant  un  feu.  Dessin 
h  la  pliHiie  et  au  pinceau  trempé  d'encre  de 
cliine    :   5   fr. 

Croupe  de  trois  soldats  français.  Dessin 
à  la  pierre  noire  :  19  fr. 

.iutre  groupe  de  trois  officiers  français. 
Dessin  à  la  plume,  sur  papier  jaune,  lavé 
au  bistre  et  relevé  de  blanc  :  12  fr. 


cliin  :  12  il. 

Hésioiie.  Dessin  à,  l'encre  de  clijne  ;  12  fr 

Philêmon  et  Haiiris.  Dessin  a  l'encre  de 
chine  :  l."i  fr. 

Endymmn.  Dessin  a  l'encre  de  (dune  : 
17  fr. 

Lôda.  Dessin  â  l'encre  de  cliine  :  10  fr. 

Prometliee.  Dessin  .i  l'encre  de  clnn»^  : 
11  fr. 

.ieluiuus.  Dessin  à  l'encre  de  cliine  :  12  fr. 

Le  Pont  ciinslruit  par  outre  de  l'arcliidue 
.intoine,    a    Hélène,    pies    Hiiinlen.    Dcssui    .i 

l'encre  de  <diine  :  is  fr. 

Vue  de  Hélène,  près  lliiailen.  Dessin  à 
l'encre  de  chine  :  22  fr. 

Paysanne  iieeoinpug née  d'une  j/elite  fillr 
devant  une  sainte  image.  .Aquarelle  :  32  fr. 

Sujet  du  drame  :  W'eilierelire  :  composi^ 
lion  de  ]ilns  de  trente  figures,  .\i.iuarelle  : 
.5.-.   fi'. 

Estampes    : 

ISIO.    —    r.HEV.AI.IER    H,\UER,    VIENNE.    —    .Irill- 

ne,  d'après  Grassi.  Eiueuve  de  1'"  état,  avaid 
la  lettre  :  i  fr. 

lS3.i.  —  Td.MTE.SSE  D'EiNsn;DEL.  —  Lu  Mml 
de  Virginie,  d'après  H.  Fuser.  Epreuve 
grand  m-fidio  en  largeur  :  21  fr. 

Soerate   dernnt   ses   juges,   pailiiiil   de   i'ini 
mortalité  de  l'àuic,  d'ajU'es  H.  Fuger.  Epren- 
ve  de  1"'  état,  avant  tonte  lettre  :  24  fr, 

.icliille  pleurant  la  mort  de  l'utroele,  d'a- 
près H.  Fuger.  Epreuve  avant  la  lettre  : 
16  fr. 

1843.  —  Weigei.,  Leipzig.  —  Véturie  et  Co- 
riolan,  d'après  H.  Fuger.  Epreuve  <ie  1"'' 
état,  avant  toute  lettre,  la  marge  non  net- 
toyée, et  avant  les  changements  faits  à 
plusieurs  têtes  :  45  fr. 

Napoléon  1"='  et  ses  généraii.r  sur  le  ehauq) 
de  bataille,  d'après  Vernet.  Epreuve  de  l'''' 
état,  avant  la  lettre  :  75  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  2"  état, 
avec  la  lettre  ouverte  :  30  fr. 

La  même  estampe.  E|u-euve  de  3''  état, 
avec  la  lettre  fermée   :  23  fr. 

1873.  —  GiGi>rx.  —  Le  prince  de  Koiira- 
I;in,  .ile.randrc,  d'après  Lampi.  Estampe 
grand  m-folio  ;  8  fr. 

KINS,  Tom.  Lîr.ivciir  uiiL;l;iiN  <\o  lu 
|')rpniicT('  moi! il''  du  XiX'  .sirric. 

Estampes  : 
1892.  —  J.  L.  jAME.s,  Londres.  —  La  Cueil- 
leuse  de  iioisettes.  —  L'Ecossease  de  pois. 
Deux  estampes  faisant  pendants,  d'après 
\V.  R.  Bigg.  Eprtives,  avant  la  lettre,  à  fou- 
tes marges  :  180  fr. 
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KINSDAEL,  T..  pciiiliv  .•nnlcm- 
puiaiii. 

1899.  —  D.  POWKRS,  N"E\v-VoRK,  —  /,(•  Ila- 
teau  de  pèche  :  1.625  fr. 

KINSOEN.  François,  priiiliv  llii- 
iiKind.  III'  à  lînim's  en  1770,  iiiori  en 
l.s:!'.l.  —  lli.sloin'';   l'orliiiil  ;  (i<Miiv. 

1899.  —  Pierre  Normand.  —  Portrait  d'un 
homme  pinçant  de  la  guitare  :  3.000  fr. 

KINZEL.  J.-L. 

1891.  —  LEDEBOER,  Rotterdam.  —  Joueurs  de 
caries  (:W.38)  :  125  fr. 

KIORBOÉ,  Charles -Frédéric, 

pciiifro  suédois,  né  à  Stockolin  vers 
ISir>.  —  (icnrc^;   Paysat>-e  :   Aniiiiaux. 

1801.  —  Susse.  —  Renard  guettant  des  lu- 
pins (75-105)  :  335  fr. 

KIP.   |iriiili'('  l'iiiaillciir. 

Emaux    : 

1859.  —  Rattier.  —  L'Innocence  traînée  par 
l'Envie  et  la  Calomnie  devant  le  tribunal 
de  l'Ignorance.  Cette  scène  se  passe  sur  la 
place  Saint-Jean  et  Saint-Paul,  à  Venise;  la 
statue  équestre  de  Bartholomeo  Coleoni 
s'aperçoit  au  fond  de  la  place.  Plaque 
oblongue:  peinture  en  grisaille  sur  fond 
noir,  rehaussée  d'or;  composition  allégori- 
que de  dix  figures.  Le  contre-émail  trans- 
lucide laisse  apercevoir  le  poinçon  du  maî- 
tre qui  est  un  lion  passant  et  les  lettres  J. 
K.  P.  (8511)  :  1.100  fr. 

L'Adoration  des  Bergers.  Médaillon  rond; 
grisaille  sur  fond  noir  (Diamètre  9,  5)  : 
660  fr. 

Le  Christ  sortant  du  Saint  Sépulcre,  en- 
touré de  guerriers  romains.  MédaiUon  rond  , 
grisaille  sur  fond  noir,  effet  de  nuit  (Dia- 
mètre 7,  5)   :  480  fr. 

La  mise  au  tombeau;  le  Christ  est  entou- 
ré des  Saintes  Femmes.  Médaillon  rond: 
grisaille  sur  fond  noir,  effet  de  nuit  (Dia- 
mètre 8)  :  2G5  fr. 

1868.  —  VENTE  X,..,  17  avril.  —  Coffret  car- 
ré en  cuivre  ciselé  et  doré;  plaaues  en  émail 
de  Limoges  en  grisaille,  attribuées  à  Bip, 
et  représentant  diverses  scènes  de  l'ancien 
Testament  :  1.500  fr, 

1874.  —  Baron  de  Theis.  —  Divers  sujets 
de  combats  :  3.400  fr. 

1882.  —  Febvre.  —  Guerriers  à  pied  et  à 
cheval  combattant.  Deux  plaques  rectangu- 
laires, en  grisaille,  sur  fond  noir  et  rehauts 
d'or  (85-10)   :  3.500  fr. 


1884.  —  Fau.  —  Combat  de  cavaliers.  Pla- 
que rectangulaire;  grisaille  sur  fond  noir  : 
155  fr. 

KIRBERGER. 

1864.  —  Comte  .\.ndreossy.  —  Décollation 
de  Saint-] ean-Bapliste .  Dessin  à  la  plume, 
rehaussé  de  blanc,  sur  papier  de  couleur  ; 
55  fr. 

KIRCHMAYER.  KIRCHMAIER 

ou  KIRCHMEYER,  Michel, -i;i s  ciir 
et  dessinaleui'  allemand,  du  milieu 
\\  I''  siècle,  mort  en    ir)SU. 

Dessins  : 
1896.  —  Destailleur.  —  Recueil  de  cartou- 
ches et  Panneaux  ornés.  Suite  de  trente-six 
dessins  à  la  plume  :  390  fr. 

KIRCK.  Thomas,  i^raveur  aniiiais 
du  XIX'   siècle,  travaillait  à  Londres. 

Estampes  : 
1834.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —Evening  cl 
Morning.  Deux  estampes  :  la  première  d'a- 
près Angelica  Kauftmann,  et  la  seconde  d'a- 
près Guido  Reni.  Epreuves  de  forme  ovale, 
in-folio  en  largeur,  en  manière  pointillée  : 
8  fr. 

Les  Bergers  d'Ârcadie,  d'après  Cipriani. 
Epreuve  en  manière  poinliUée  :  11  fr.  70, 

KIRKALL,  Edward.  -iMvmr 
anglais,  né  à  Scheftield  en  Kl'.l",',  niori 
en'  17r>(». 

Estampes  : 

1801,  —  WiNKLER,  Leipzig,  —  T.e  sacrifice 
de  Noë,  d'après  Paul  Véronèse  :  6  fr, 

La  Sainte  Famille,  d'après  Raphaël, 
Epreuve  grand  in-folio  :  5  fr, 

1877,  —  F,  Didot,  —  Le  sacrifice  de  Noé, 
d'après  Paul  \'eronèse.  Epreuve  en  clair- 
obscur  : 

KIRZINGER,  Mariane. 

1869,  —  GoLDSMiDT.  —  Femme  sortant  du 
bain.  Bois  (32-25)  :  39  fr, 

KITTENSTEIN,  Corneille,  liia- 
veui'  hollandais  de  la  |n'eniière  nniitié 
(lu  X\  11'' siècle,  Iravaillail  à  ilarhnu. 

Estampes  : 
1805,  —  Saint- Yves,  —  Les  Cinq  Sens,  d'a- 
près Dirl<  Hais,  Suite  de  cinq  estampes,  pe- 
tit in-folio,  en  largeur  :  20  fr, 

L'Entrée  triomphale  de  Guillaume  de  Nas- 
sau,   d'après    W,    Ruytenweg.    Epreuve    de 
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!■"  clat,  avaiil  le  nom  île  N.  .1.  Wisclier  : 
M  fv. 

lSi3.  -  W'Kir.EL,  Liai'zui.  —  Lu  même  es 
lampe.  Epreuve  du  1^'  état  :  iii)  Ir. 

l'iie  bdifiiic  jetée  sur  lu  dite  île  IluUainle. 
iiree  un  (irunil  iioiabre  de  l'iiiuies,  d'après 
I'.  iMolyii.  Estamiie  grand  iii-lnhu  :  10  £r. 

1857.  —  Thyssen.  —  Six  esldiiiiies  coinpo- 
sêes  chacune  de  deux  figures,  liabillées 
(Idtis  le  goût  du  tenijjs  et  représentant  les 
nations  suivantes  .  I"  La  Flandre;  2"  L'AI- 
leiiiayne;  3"  L'Italie;  4"  La  France;  5»  L'An- 
ijleterre  ;  G"  L'Espagne,  d'après  Dirk  liais. 
Iqireuves  en  hauteur  :  10  tr. 

1877.  ^  Beh.\gue.  —  La  même  stiite  de'i 
si.v  estatnpes  de  costumes  :  62  fr. 

Hommes  et  Femmes  assis  a  une  table 
eliarijée  de  mets,  d'après  D.  Hais.  Epreuve 
de  1"  état  :  31  fr. 

Le  Coilt.  d'après  D.  Hais.  Epreuve  de  ]'-'' 
état   :  2j  fr. 

KIYONAGA,  TORII. 

Estampes  : 

ISÎH.  —  Vente  X...,  17  déremlire.  —  Dêliar- 
ijuement.  Triptyque:  71  fr. 

Promenade  nocturne.  Diptyque  :  48  fr. 

Trois  jeunes  femmes  et  une  fillette.  Es- 
tampe :  00  fr. 

is'.iâ.  —  \ENTE  S...,  18  février.  —  Plusieurs 
liersoniiiiiies  dans  un  jardin.  Diptyque  en 
urisaille   :  49  fr. 

Trois  jeunes  femmes  assistant  ù  un  s}jcc- 
tarie  du  haut  d'une  terrasse.  —  Deux  jeu- 
nes Amours  et  trois  dames  en  promenade. 
Les  deux  estampes  :  42  fr. 

Guerrier,  au  rnasque  convulsf,  refiunlant 
le  ciel  it  un  œil  menaçant;  deux  démons  se 
cramponnent  à  son  arc.  Estampe  en  liau- 
leur  :  41  tr. 

Jeux  d'enfants.  Triptyque   :  98  fr. 

Joueuse  de  volant.  Estampe  :  30  fr. 

KLAASZOON,  Arthur,  AU  Aar- 
tgen  Van  Leyden,  peinlrr  liolhmiliiis. 
III'  ;'i  l.i'ydi'  cil  I  l'.IS,  inoi'l  en  ir>()J.  — 
Il i^loirc. 

1703.  —  PiETER  Six,  .Amsterdam.  —  La  Pen- 

terûle    :    22    fr. 

KLAUBER.   Ignace-Sébastien, 

arnvi'ur  allemand,  in''  à  .\iii>slioiirii'  en 
'l7r>l.   m.. ri   en   lS-?0. 

Estampes  : 
1822.  —  Bervic.  —  Le  prtil  ernlîrr  de  Har- 
lem., (Paprès  PoelemburL,'  et  mize  aulres  es- 
tampes.   Toutes   en    épreuves    de    l'"'   état    : 
30  fr.  25. 
Quatre  portraits   :   Cliarles-Fridéric,    Mar- 


grave de  Bade,  d'après  Beclier;  A.  B.  Kou- 
rakin,  d'après  B.  Baravil\o\vsUi;  Platon,  Me 
tropolitain,  de  Moscou,  d'après  L.  Gutten- 
brun;  Maria  Feodorowna,  Impératrice  de 
Russie,  d'après  Cr.  Kugelgen.  De  ces  quatic 
estampes,  trois  sont  en  épreuves  de  1'^''  étal, 
av.aiit  la  lettre,  la  seconde  seule  est  de  2" 
état  :   14  fr. 

Huit  portraits;  Les  Comtes  Stanislas  F. 
l'iil(jcUi,  Alexandre  de  Moussm-Pouclikin  et 
.\le.\andie  de  Slrogonoff,  d'après  J.  Lanipi; 
E.  .41exie\vna,  grande  duchesse  de  Russie, 
et  Stanislas-Auguste,  roi  de  Pologne,  d'a- 
près Madame  L.  E.  Le  Brun;  Joseph,  archi- 
iluc  d'.Vutriche,  d'après  Ritt;  Le  Comte  de 
Bostopsin,  d'après  de  Tonci;  et  J.  R.  Comte 
Litta,  d'après  Wighy.  Epreuves  de  1"'  état  : 
40  fr. 

1833.  —  CUMTE.SSE  D'ElNSIEDEL.  — Le  Sauvcuf 

lin  monde,  d'après  Jacques  SteUa.  Epreuve 
sur  papier  de  chine  :  8  fr. 

L'.imour  clairvoyant,  d'après  Van  Loo. 
Estampe  in-folio  :  1  fr. 

Portraits  d'Ale.xandre  l",  empereur  de 
rtussie,  d'après  Kugelgen,  et  d'Elisabeth 
.ilexieivna,  d'après  Madame  Lebrun.  Epreu- 
ves de  forme  ovale,  grand  in-folio  :  7  fr. 

l'ortrait  de  Charles-Frédéric,  Margrave  de 
Bade,  d'après  Becker.  Epreuve  grand  in-fo- 
lio :  G  fr. 

183G.  —  FR.'iNCK,  ViE.NNE.  —  Portrait  de  Car- 
ie i'iin  Loo,  peintre,  d'après  Pierre  Lesueur. 
Epreuve  de  2'^  état,  avec  une  seule  ligne 
d'écriture  :  4  fr. 

Portrait  de  \etscher  (luspunl,  peintre. 
il'après  lui-même.  Estampe  ovale  in-folio. 
Epreuve  de  l'^''  état,  avant  la  lettre  :  8  fr. 

1843.  —  Weicel,  Leipzig.  —  La  même  es- 
tampe, du  même  état  :  6  fr. 

Portrait  de  Christophe-Gabriel  AUegrain, 
sculpteur,  d'après  J.  S.  Duplessis.  Epreuve 
de  l»'  état,  avec  la  lettre  grise  :  7  fr.  50. 

Portrait  de  \'an  Loo,  d'après  P.  Le  .Sueur. 
Epreuve  de  3°  état,  avec  quatre  lignes  d'écri- 
ture :  8  fr. 

f.e  petit  écolier  de  Harlem,  d'après  C.  Poe- 
lemburg.  Epreuve  de  1'^''  état,  avant  la  dédi- 
cace :  6  fr. 

1847.  —  De  la  .Motte-Fouquet.  —  La  mê- 
me estampe.  Epreuve  avec  le  titre  et  les  ar- 
mes, mais  avant  la  dédicace,  sur  papier  de 
chine   :  22  fr. 

1853.  —  ACKERM.\NN,  Dre.sde.  —  La  même 
estampe.  Epreuve  de  l""'  état  :  7  fr. 

1855.  —  \'AN  DEN  Zande.  —  Portrait  de  C.  G. 
AUegrain.  sculpteur,  d'après  Duplessi.s. 
Epreuve  de  l*''  état,  avec  marges  :  8  fr.  .50 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Le  même  portrait  et 
celui   de    Van    Loo,    d'après    Le    Sueur.    Les 
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deux  estampes  de  2°  état,   avec  une  seule 
ligne  d'écriture  et  avec  marges  :  8  fr.  50. 

1878.  —  RoTH.  —  L'Amour  clairvoyant, 
d'après  Van  Loo.  Epreuve  avec  grandes 
marges  :  i  fr.  50. 

1897.  —  De  Concourt.  —  Portrait  de  Van 
Loo,  d'après  Le  Sueur.  Epreuve  avant  la 
dédicace  et  avec  marges  :  4  fr. 

KLEIN.  Johann-Adam,  pcinlre, 
tïravi'ur  et  dessinateur  allemand,  m'' 
à  Nuremberg  en  17\}'2.  —  Paysage; 
.\nimaux;  Scènes  militaires. 

Dessins  : 

1823.  —  Grunlinu,  Vienne.  —  Vue  des  rui- 
nes du  château  de  Babeneck.  Dessin  à  la 
mine  de  plomb.  —  Vue  des  environs  de 
Strcitberg,  avec  figures.  Dessin  à  la  plume, 
lavé  d'encre  de  chine,  en  forme  de  frise.  Les 
deux  dessins   :  45  fr. 

Vue  d'une  baraque  de  bois  entourée  de 
divers  uatensiles  de  campagne,  devant  la- 
t/uellc  est  couché  un  petit  chien.  Dessin  à 
la  mine  de  plomb.  —  Un  groupe  de  cava- 
liers. Dessin  à  la  plume.  Les  deux  dessins  : 
20  fr. 

Vue  de  Schoppershof,  près  de  Nuremberg. 
Dessin  à  la  mine  de  plomb  :  34  fr. 

Une  selle  et  une  housse  de  cuirassier.  Des- 
sin colorié  :  11  fr. 

Un  homme  à  cheval,  servant  au  tirage  des 
bateaux.  Dessin  au  bistre,  relevé  de  blanc  : 
36  fr. 

Un  chariot  de  foin  trainé  par  deux  che- 
vaux et  accompagné  de  trois  paysans. 
.\quarelle  :  36  fr. 

Bévue  de  troupes  russes  :  Infanterie  et 
Cavalerie.  Dessin  à  la  plume,  lavé  d'encre 
de  chine  :  22  fr. 

Estampes  : 

1816.  —  Chevalier  Hauer,  Vienne.  —  Les 
Armoiries  de  Nuremberg.  —  Etudes  de 
chiens.  —  Etude  de  chevaux.  En  tout,  six 
estampes  :  40  fr. 

Cinq  sujets  militaires.  Epreuves  avec  la 
dédicace  :  4  fr.  50. 

Les  mêmes  estampes.  Epreuves  avant  la 
dédicace  :  15  fr. 

Les  mêmes  estampes.  Epreuves  sur  pa- 
pier de  chine,  avec  la  dédicace  :  16  fr.  30. 

Les  mêmes  estampes.  Epreuves  à  l'eau- 
forte  seule  :  19  fr. 

1817.  —  Comte  Rigal.  —  Bivouac  de  Cosa- 
ques; Patrouilles  de  Cosaques;  Sujets  mili- 
taires; suite  de  voitures.  En  tout,  vingt- 
sept  estampes  à  l'eau-forte  et  en  largeur  : 
32  fr. 

Sujets  militaires;  Etudes  de  figures;  Etu- 
des de  chevaux.  En  tout,  dix-sept  estampes, 
dont  deux  à  l'aquatinta  :  15  fr.  25. 


Cavaliers,  chevaux,  chiens,  montons,  etc. 
Etudes  divisées  en  cinq  suites.  En  tout, 
trente-six  estampes,  dont  treize  en  manière 
lie  crayon  :  26  fr. 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  Etudes  d'ani- 
maux. Suite  de  douze  estampes.  Epreuves 
de  l"'  état,  à  l'eau-tone  pure  :  35  fr. 

La  même  s>nle.  Epreuves  de  2"  état,  avant 
l'adresse  de  Frauenholz  :  24  fr. 

Six  chevaux  près  d'une  voiture  russe. 
Estampe  in-folio,  en  largeur  :  8  fr. 

Etudes  de  chiens.  Suite  de  six  estampes. 
l-",preuve  grand  in-8°   :  8  fr. 

Les  voitures.  Suite  de  dix  estampes. 
Epreuves  in-folio,  en  largeur  :  15  fr. 

Vo!7iire  Sa.xonne.  Estampe  in-folio,  en 
largeur  :  4  fr. 

Les  Peintres  en  voyage,  à  Berchtcsgaden  : 
portraits  des  frères  Itcinhold,  Erhard  et 
Wclkcr.  Estampe  in-folio,  en  largeur  :  5  fr. 

1847.  —  Vente  .4.  D...,  27  avril.  —  Etudes 
(le  figures  et  d'animaux.  Quatre  estampes 
a  l'eau-forte  :  3  fr. 

1875.  —  Guichardot.  —  Scènes  militaires. 
—  Etudes  d'animaux...  etc.  Cent  estampes 
gravées  à  l'eau-forte,  dont  plusieurs  dou- 
bles en  différents  états  :  15  fr. 

KLENGEL,   Johann-Christian, 

pcinlre  et  graveur  allrniaiid,  m''  à 
KcsseisdorI' eu  17.M,  iiiorl  eu  1S\?1.  — 
Histoire;  (ieiirr;   luIT'rieurs. 

Dessins   : 

1S14.  —  Bruun-Neergaard.  —  Scènes  fami- 
lières. Deux  dessins  à  la  plume  et  coloriés  : 
■M  fr. 

1816.  —  Chevalier  Hauer,  Vienne.  —  Bui- 
ncs  entourées  de  broussailles.  Dessin  au 
bistre  :  12  fr. 

1823.  —  Grunling,  Vienne.  —  Chevaux  atte- 
lés à  des  traîneaux.  Etude  à  la  sanguine  : 
4  fr. 

Herger  et  Bergère  avec  leur  troupeau.  Des- 
sin au  bistre  :  20  fr. 

In  mouton,  un  agneau  et  un  bouc.  Dessin 
snr  papier  bleu,  à  l'encre  de  chine,  rehaus- 
se (le  blanc  ;  16  fr. 

lu  Vendeur  de  mort  aux  rats.  Esquisse 
au  |}iiireau,  trempé  de  bistre  :  10  fr. 

I^aysan  et  paysanne,  avec  leurs  enfants, 
en  prière.  Dessin  au  bistre  :  12  fr. 

Un  taureau  et  dans  le  fond  une  vache  cou- 
chée près  d'une  bergère.  Dessin  au  pinceau, 
trempé  de  bistre  :  31  fr. 

Deux  paysages  montagneux  :  Sur  l'un, 
on  voit  un  paysan  à  cheval,  qui  passe  un 
ruisseau  avec  son  troupeau,  et  sur  l'autre, 
des  bergers  avec  leurs  troupeaux  au  repos. 
Deux  dessins  à  la  plnmo  et  à  la  pierre  noire, 
lavés  de  bistre  :  40  fr. 
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l'inisiiqc  iiiiiiiliii/ni'ii.r  Inivrr&é  par  unr 
ririrrr.  ilniil  Ir^  lii-ii.r  Ininis  aant  parsCTilfs 
iriiiiliildtiiiiis  i-l  iiiiniii's  de  fnjiirrs  ihariipr^ 
lirs.  l'di/sihir    hnisi\    ( '.o    diiix    dessins    il 

la  |iliiiiie  fl  lavés  d'cjui'e  île  chine.  —  Paysa- 
iji'  (iri'c  un  lac.  iiiic  liiiUilntinii  ri  diverses 
liqiiics.  Dessin  :i  la  pii'ire  iidiie  et  au  pin- 
l'eaii  lieiii|ié  tie  liislie.  I,es  tidis  ]iii'ces  : 
tt  fi- 

l'in/siiiic  arfc  rîviric.  jiniil.  imysiin  à  che- 
nil ri  iièrhciiis  il  la  Injiir  llfssm  à  la  plu- 
me et  à  la  pierre  noire,  lavé  d'encre  de  chi 
ne  et  de  bistre  :  33  fr. 

]'iir  d'uni-  iu'U\i)ii  riilnurrr  d'ailiirs  :  sur 
Ir  drvanl,  dru.r  ninuiirurs  au  rrims.  Dessin 
au  pinceau  :  23  fr. 

Drn.i-  paysar/es.  Dessnis  a  la  [iliinio,  lavés 
d'oniie  de  chine  :  20  fr. 

Dru.r  puijsiiges.  urrr  ,V// ////)// es  sorlnnl  du 
liiiin.  Dessins  à  la  idnme.  hnis  au  bistre  et 
ii'liaussés  de  blanc   :  :,'li   fr 

Vn  Iniuprau  d'uuhuuu.r  sur  les  bords 
d'uiir    iiririr.    I'l■'^in    au    liislii't   .">2   fr. 

1-^.V.I.  -  Kaii;m\\.  —  l'ui/su'/r  Hier  jii-r^^nu- 
uiiifr^.  Dessin  au  i  ia\(iu  l.ivr  de  lustre, 
L'  fr.  511. 

listanipes  : 

ls]7.  —  CuMTi;  I{l(,u..  --  Dru.r  Tilres.A  l'un 
..  (Furrr  qrarce  ii  l'ruu-j'iirlr  par  J.  C.  Kh'n- 
'/!'/,  ISilO  »  ;  (/  l'uulrr  :  »  Sludiuni  .1  u rrntulis 
.1.  C.  hirnijrl,  1771  >..  Srrnrs  fituiiUries  ;  In- 
Irrienr  d'étable  avrr  untiuuu.r  ri  Intérieur 
dr  iTrunçir.  Eu  tout,  vin^;t-liuit  estampes  sur 
se])t   feuilles,  à  reau-fnrle  :  7  fr.  2'r 

Eludes  de  sujcls.  de  figures  et  de  demi-fi- 
gures d'Iiommes,  de  femmes  et  d'enfants. 
Eu  tout,  quarante-deii.x  estampes  sur  cinq 
feuilles,  à  l'eau-forte  :  9  fi'. 

]'ues  d'  \iiuadidli,  prrs  ilr  Rnme  :  Il  inontr 
t'rsliirrio,  â  Home  :  .autres  eues  de  Sa.re  : 
Direrses  prairies  et  eum /lagnes  d'.illema- 
niie  :  \lnrreiiu.r  iirné'i  de  figure!;  et  d'uni 
miiu.r  V.w  tdUt,  treiite-trnis  estampes,  sui- 
duinze  feuilles  :  35  fr.  5ii. 

Viirs  dr  restiges  d'anciens  mim unirnts  . 
l'agsagrs  jiillorrsfiurs,  où  sont  des  rochi'rs. 
des  rideau. c  rourrris  dr  bois  et  des  rivières, 
ai'cc  figures  et  animau.v.  En  tout,  vingt-sept 
estampes,  sur  neuf  feuilles  :  19  fr.  25. 

Dalle  de  pagsuns  .  Maison  rnsln/ue  .-  l'ue 
d'un  incendie  prudant  la  nuit  .  Divers 
paysages  avec  ruines  :  ]'ues  de  pruiries  avec 
auimau.r.  En  tout,  quarante-deux  estampes 
sui-  neuf  feuilles  :  15  fr. 

Direrses  ruines  :  Cliiinmii're  :  iumpagir 
un  clair  de  lune  :  \  ues  de  rilluges  et  pagsa 
•/(•<  urrr  figurrs  ri  uiiiniau.r.  En  tout,  tren- 
te-six estampes,  sur  six  feuilles  :  9  fr. 

Fludrs  dr  pui/suges,  d'uiiiniuu.v,  et  Etudes 
ri  Trirs  d'auimau.r.  En  tout,  vinfrt-neuf  es 
lanij)OS,  sur  cinq  feuilles  :  7  fr.  .50. 


//)!  taureau,  deux  vaches  et  trois  moulons 
dans  une  prairie,  d'après  Potter.  —  Lu  Fo- 
rêt, d'après  Riiysdael.  —  Vieillard  a  barbe, 
ru  u  nu-corps,  d'.après  Dietriey.  --  Quatre 
pa gsiigrs.  urrr  turirs.  rusrudrs.  jojutrs  cl 
aniuiuu.r.  d'après  W.-i^ner.  En  tcjut,  sept  es- 
tampes, sur  (]uatre  feinlles  :  5  fi'.  50. 

1855.  —  V.\N  DliN  Z.\NI)i:.  —  Mendiant  assi< 
auprès  d'un,  arbre,  un  Inllun  cniir  les  juin- 
{ics     l';prcu\i'  de    I'"   el.at,   ;i\'<int    faqu.a-lmta    : 

1  fr-. 

] /cille  femme  ussise,  lisunl  duns  un  hirc. 
Di'U.\  rpieuves  :  la  pi  l'Uinii-,  a\:int  la  rou- 
lette :  1.1  se('onde  termiiii'e  :  1  fr.  75 

.S//-  ntoulons  du  is  unr  riinipaiinr.  qniilir 
riiilrlir-,    drilr   drbniil      i;|  ilfU  \  !■    de    P"    l'tat 

2  fr. 

Iliillr  ur  piiiisiiiis  ri  unr  rlinuiuirrr.  Deux 
eslainjH's   fais.aiit  pemlaiits   :  2  fr. 

l'iig^U'ir  ru  Iniulrur  .  rris  lu  ilndlr.  unr 
frnimr  nur  couchée.  Eiireuve  de  V"  état  : 
I   Ir. 

KLERCK  on  CLERK  (de),  Henri. 

|i('iiiliT  nuiiiuiiil  do  i;i  liii  lin  X  \  I''  sii''- 
rlo  l'I  <lii  CDliltiiiMicciiirtil  lin  WII'', 
I  r,i\  u  illu  il   ;'i    lîftixrlirs. 

ls(i7.  —  .S\L.A\r\M;.\.  —  Le  Festin  des  Dicn.r. 
Cuivre  (55-77)   :  1.420  fr. 

KLINGSTET,    Claude -Gustave, 

ilil  Clinchetet  <Mi  Clinciietel,  |ioiiilir 
ni^sc.  iM'  il  I  !  luu  on  Hi.  i7.  iinn'l  on  I  7o  I . 
—  l'iH'l  ru  il  ;  (  lonfo  ;   Min  iul  tirivs. 

.Miniatures     : 
1782.   —   De  iVlENARs.   —   r.ii    main-chaude    . 

composition  de  i/uaire  figures  :  292  fr. 

Salgri'S,    frninirs    ri    rnfauls    folniriinl    u 

l'onibrr    dr    dru.r    iirbrrs    rnlourés    de    pam- 

prrs.   Ivoire   ;  lilMI  fr. 

Iriinr    frinnir    ussisr    sur    nu    rauiipé.    Gri- 

s.aille  trintre   :  .503  fr 

1S|;:î.  —  S\N  DoN.ATo.  -  Lrs  Drlrrins  d'a- 
mour. Miniature  sur  boite  :  iJSo  fr. 

\ulrr  sujet  galunl.  (iou.-nlie  sur  boîte  : 
l'iO  fr. 

1871,  —  F^l^lNolR.  —  L'Indiscret.  Composi 
tlnii  de  qu.'itre  fiRure.s  :  75  fr. 

Moine  et  jeune  fille  :  70  fr. 

firoupe  lie  trois  personnages  dans  un  ililé 
rieur   ;   IIG  fr. 

\  litre  groupe  de  trois  figures  :  180  fr. 

Le  Mareliiind  de  bijon.r  :  102  fr. 

1897.  —  MoNTE.Al'X.  —  l'n  gulunl  tend  smi 
rrrre  à  une  jeune  femme  qui  refuse  de  le 
remplir.  Dessin  rectansulaire  reliaussé  de 
ruse.   Miniature  (5-7)   :  210  fr. 

1898,  —  DECLOti.X.  —  Douze  pelils  bustes  de 
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femvies.  Dessin  à  l'encre  de  chine  et  à  l'a- 
quarelle (17-20)   :  630  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  25  février.  —  Les  Amou- 
reux surpris.  Miniature  ovale  :  165  fr. 

L'Amour  désarmé.  Miniature  ronde  :  100 fr. 

KLINKENBERG.  K. 

1886.  —  \F.XTE  X...  —  Amsterdam.  —  Vue 
d'une  ville  de  Hollande  :  072  fr. 

1891.  —  Lereboer,  Rotterd.\m.  —  Vue  mr  le 
liokin  et  le  West-Kapel,  à  Amsterdam  (58- 
98)  :  1.050  fr. 

1892.  —  Van  Gogh.  —  Vue  de  ville  :  1.197  fr. 
1898.  —  David  de  la  Mar.  —  \'uc  d'Amsier- 

dam  :  630  fr. 

KLOMBECK.  (mmiiIiv  ll;uii;iii(i  du 
XIX''  sièrle. —  F,\ys;iuc. 

1877.  —  Baron  J.  de  H.  —  Paysage  :  effet 
d'hiver  :  1.720  fr. 

1881.  —  Everard.  —  ['ai/snije  avec  vaches 
et  moutons  :  1.850  fr. 

189.  —  BÉMENT,  Xkw-York,  —  l'aysagc  arec 
moutons  ;  2.300  fr. 

Ces  troi  tableaux  ont  été  e.xécutés  en 
collaboration   avec   Verboeckhoven. 

KLOMP    nu    CLOMP.    Albert. 

|M'iiilrc  ll;iiii;iiiil.  Ilori.s.sail  ;iu  iiiilici: 
(lu  .Wll  si("'cl('.  —  Paysage  avec 
ligures  el  aniuiaux. 

1706.  —  Vente  X...,  18  mai,  Amsterdam.  — 
Paysage  avec  animaux  :  90  fr. 

1765.  —  Vente  X...  Leyde.  —  Paysage  avec 
animaux  :  73  fr. 

1815.  —  Spruyt.  —  Paysage  avec  figures  el 
animaux  :  50  fr. 

1851.  —  GIROUX.  —  Pâturage  avec  vaches 
et  moulons  (35-45)  :  260  fr. 

1862.  —  Weyer,  Cologne.  —  Pâturage  avec 
vaches  (14  pouces-17  p.)  :  100  fr. 

1865.  —  Tondu.  —  Berger  gardant  s(m.  trou- 
■peau  :  40  fr. 

1865.  —  HoRSiN.  —  Cticvres  et  laureau.r  : 
26  fr. 

1  achcs,  taureaux  et  moutons  :  02  fr. 

1865.   —  Chapuis,   Bruxelles.   —   Paysage 
avec  troupeau.  Bois  (24-35)  :  40  fr. 
Paysage  et  animaux.  Bois  (28-.39)  :  3^1  fr. 

1875.  —  Vente  X...  —  Paysage  avec  figures 
et  animaux  :  475  fr. 

La  Vieille  Sorcière  :  630  fr. 

1876.  —  De  HSSIGEN.  —  Pâturage  (34-30)  : 
280  fr. 

1877.—  Oppenheim.  —  L'Abreuvoir  :  1..520  fr. 
1891.  —  IIeciit.  —  Pâturage  de  Hollande  : 
300  fr. 


1900.  —  Defer-Dumesnil.  —  Animaux  au 
repos  :  80  fr. 

Dessins    : 

1816.  —  WOUTERS,  Bruxelles.  —  Deux 
paysages.  Dessins  à  la  pierre  noire,  lavés 
d'encre  de  chine  et  de  couleurs  ;  11  fr. 

KLOTZ.  Simon,  peinlre  d  des  i- 
iialcui'  allciniiiid.  uv  à  Mauliriiii  \']] 
Mil.  UKM'I  l'U  ISl'.l.  —  l'axsayr;  His- 
toire. 

Dessins  : 

1823.  —  Grunling.  —  Paysage  suisse,  avec 
plusieurs  groupes  de  figures.  Aquarelle  : 
12  fr. 

Paysage  d'Italie,  avec  cascade.  Dessin  à 
la  plume  :  30  fr. 

Thiresias  prophétisant  au  jeune  Narcisse. 
Dessin  à  la  plume,  lavé  à  l'encre  de  chine  : 
14  fr. 

Jupiter  cl  Junon.  Dessin  à  la  pierre  noire, 
rehaussé  de  blanc   :  8  fr. 

Saint  Jean  prêchant.  Dessin  au  bistre  • 
11  fr. 

L'Enfant  Jésus  adoré  par  les  bergers.  Des- 
sin au  bistre  :  16  fr. 

KLOTZ,  Valentin,  |H-iiiln-  ri  do.s- 
siiialcnr  ailcniaud  du  .\1.\'  sirelc. — 
Paysage;  \  lies  de  \  illo  ;  Arehitec- 
lure. 

Dessins    : 

18.Ï7.  —  THYSSEN.  —  Chapelle  de  Saint  An- 
toine à  Hertoyenbosch.  Aquarelle  :  11  fr. 

1865.  —  Vente  X...,  17  janvier.  —  Vue  de 
Mvelles.  Dessin  à  la  plume  et  à  l'encre  de 
chine  :  4  fr.  25. 

1882.  —  GiGOUX.  —  Un  Campement.  Dessin 
(/  l'encre  de  ctiine  el  à  la  sépia  (15-20)  :  21  fr. 

KLOVIO.  \(di  CLOVIO. 

KLUGE,  Maurice-Erw^in,  gra- 
veur allcuiand  dr  la  |)i't'uiirrc  iiutilic' 
du  XIX"  sirelc,   ii('  à   X(Misladl-l)res- 

dcii. 

Estampes  : 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  «  Venere  condu- 
cendo  Enea  Aile  Spondc  d'italia  »  d'après 
Augustin  Carrache.  Epreuve  de  l'"'  état, 
avant  la  lettre  :  12  fr. 

KLUYVER,  Pierre-Louis- 
François. 

1881.  —  .T.  lîLANCKE,  AMSTERDAM.  —  Forêt  en 
hiver  (79-63)   :  420  fr. 

1881.  —  NiEUWENntTYs.  ~  Paysage  en  Guel 
dre.  Bois  (38-.55)  :  170  fr. 
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1891.  —  Ledeboer,  Rotterdam.  —  Paysage 

d'hiver  ;  effet  de  soleil  emiehant.  Bois  (31 

47)  :  200  fr, 

Panoraiini  .  effet  (fêle.  liois  (2:î-:i."))   :  80  fi\ 

Paynagc   d'été    ,    effet    di-    siilfil    euiiehaiit. 

Dois   (23-85)   ;  180  fr. 

KNAPTON,  Georges,    prinhc  cl 

iiriiviMir  .■iiii;l:n>    ik''   en    hl'.tS,    hkhI    rii 

I  7>'''^  :'i    l\rn>iiii:liili. 

K-stanipt'.'^  : 

1820.  —  Comte  Potocki.  —  Sujets  et  Etn 
des,  d'après  les  dessins  des  maîtres  d'Italir. 
La  plupart  par  Knapton.  En  t(nil.  iiii.-iinnt.>- 
deux  estampes  :  15  fr. 

KNAUSS,  Louis,  prinlrr  ;illr- 
iiiiiinl,    m-    :i    W  ioliudcii    en     |S',''.I.  — 

I I  i>luirc  ;  l'oii y.i il  :  <  Iciii^'. 

1868.  —  De.viidoff.  —  Tête  de  jeu  De  fille 
(25-20)  :  2.000  fr. 

1873.  —  Skdel.MEYKR.  —  t,e  lliiiilirur  uiiiler- 
uel  :  30.01)0  fr. 

1874.  —  EVER.\RD,  BRUXELLES.  —  Le  Vuleur 
11.200  fr. 

187.  —  SlermONDT.  —  Episiidr  de  lu  guérir 
(les  pdiisinis  (110-98)   :  11.000  fr. 

Portrait  d'eufant.  Bois  (11-9)  :  3.120  fr. 

Porlrail  de  petite  fille  (2G-21)  :  1.800  fr. 

1n78.  —  EVERARD.  —  Le  Voleur  dans  la  foi- 
re  :  (i.500   fr. 

1878.  —  Oelzelt,  Vienne.  —  Jeu  d'eufauts  ■ 
12.750  fr. 

Petite  fille  dessinant  :  22.125  fr. 

1883.  —  BUNKLE,  New-York.  —  l'rèl  pour  Ir 
lit  :  8.000  fr. 

1883.  —  Narischkine.  —  Portrait  d'enfant, 
en  buste.  Bois  (11-9)  :  4.000  fr. 

1887.  —  Ste\v\rt,  de  New-York.  —  L'.^ssenl- 
hlée  d'eufunls  :  100. .500  fr. 

issg.  —  BOLCKuw,  LONnRE.«.  —  La  Tasse  de 
nifê  :  20.175  fr. 

1890.  —  Sei^ey,  New-York.  —  Les  Funérail- 
les :  50.000  fr. 

1894.  —  Seney,  New-York.  —  Les  Fuiiéruil- 
lie  pardon  :  35.000  fr. 
Le  Café  :  41.000  fr. 

1898.  —  Grant  Morris,  Londres.  —  La  Tas- 
se de  café  :  27.550  fr. 

1899.  —  Daniel  Powers,  New-York.  —  Le 
Garçon  boucher  :  16.750  fr. 

1899.  —  MiEViLLE,  Londres.  —  L.e  Hrneon- 
nier  (85-69)   :  22.100  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  12  décembre,  Berlin.  — 
7.(7  Promenade  dans  les  champs  (34-27)  : 
6.387  fr. 

Dessins   : 

1891.  —  Vente  X...,  7  février.  —  Enfants 
jouant  avec  un  chien.  Dessin  :  315  fr. 


1892.  —  Vente  X...,  12  décembre.  -  /  /" 
Grande  dame  :  750  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  29  mars.  —  Jeu.r  d'en- 
fants. Etude  pour  le  tableau  coium  sous  !e 
nom  de  «  Fête  d'enfants  ».  Dessin  au  crayon 
unir   :   155  fr. 

Petite  Italienne  portant  son  petit  frcn- 
n(^ssin  a  la  plume   :  75  fr. 

189S.   —   William   Stewart,    New-York. 
Proiniétaire  campagnard.  Dessin  :    1.7.50   fi'. 

KNEHL,  Gothard. 

1887.  —  Goupil.  —  loueurs  de  hontes  : 
2.100  fr. 

KNELLER,  Godefroy,  pcinlrr  d 
iir;i\  l'iir  u  IIimii;iiiiI,  lie  ù  l.iilii'ck  rii 
iriK),  iiiiirl  ;'i  Lniiilrrs  ni  17'-*"!.  — 
l'iiii  r,i  il . 

ISiO.  —  Cardinal  Fesch.  —  Portrait  en  pied 
d'une  daine  anglaise  :  1.815  fr. 

1898.  —  Baron  de  Moreniieim.  —  l'orirait 
du  chancelier  Adison  (124-101)  :  1.030  f:' 

1898.  ~-  .].  David  et  Comte  M..  .  16  mai.  — 
Portrait  de  femme  :  320  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  15  mars.  —  Portrait  du 
chancelier  .Idison  (124-101)   :  000  fr. 

1900.  —  DEFER-Du^u•:sNIL.  —  Portrait  d'un 
h  innnc  de  guerre  :  80  fr. 

KNIBBERCH  (Ml  KNIBBERGEN 
(Van),  François,  |i<'iiilrr  n.iiii.iiKJ  du 

Wili'    >ir.lr.  —    l';iys,m-o. 

1899.  —  .ScHi'RinRT.  Munich.  --  Vue  d'une 
ville  sur  une  colline  (73-90)  :  1..5G2  fr. 

KNIEP,  Christophe-Henri,  |iiiii 
ire  ri  ilrssiii;ili'iir  .-i  llnii.i  m  I .  ni'   :\    llil- 
(ll■^ln■illl    rli     ITI^i.    IIKill     il     \.l|]|c^     en 
l<S"J.").  —   llisluiir:   rdclroil;   (iriirc. 

Dessins   ■ 
1823.  —  Gruni.ing,  Vienne.  —  Paysage  avec 

une  ancienne  tour  carrée  près  d'un  pont  de 

pierre,  sous  lequel  passe  un  clair  ruisseau. 

Dessin  cnlorié  :  13  fr. 
Paysage    ai>ec    ruines    et    un    torrent    for 

niant  cascade.  Gouache  :  13  fr. 

KNIGHT,  Charles,  -tun  ciir  d  .lo- 
sinuh'iir  uiiiii.-i  is  (je  \;\  .srcuiiilc  inoilii' 
(lu  X\  III''  ^i  ('■(•!(■.  IruA  uilluil  ù  LoiiiInvN. 

Dessins  : 
1823.  —  Grunling,   Vienne.   —   Paysage   de 
la    région,  de    North-T^éach    Gloucesther,    en 
.ingleterre.  Dessin  colorié  :  12  fr. 
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1891.  —  Vfa'te  X...,  7  février.  —  Jetine 
paysanne  dans  un  paysage.  Dessin  :  18  fr. 

Estampes    : 

1833.  —  Co.MTESSE  D'EINSIEDEL.  —  Jeune  fem- 
me acec  un  enfant,  qui  porte  des  raisins  ; 
figures  à  mi-corps,  d'après  William  Peters. 
Epreuve  au  pointillé,  in-folio,  en  largeur, 
avant  la  lettre  :  10  fr. 

Scarcity  in  India  ;  Deux  matelots  europé- 
ens devant  ïine  jeune  négresse,  d'après  Sin- 
gleton.  Epreuve  au  pointillé,  grand  in-folio  : 
6  fr. 

Urilish  l'ienty  ;  Deux  jeunes  femmes  an- 
glaises accompagnant  un  matelot  à  son  ba- 
teau, d'après  Singleton.  Estampe  faisant 
pendant  à  la  précédente.  Epreuve  au  poin- 
tillé, grand  in-folio  :  7  fr. 

The  tenents  farnily  ;  Jeu)ics  villageoises 
avec  enfants,  devant  une  cabane,  donnant 
à  manger  à  des  poules,  d'après  Thomas 
Stotliard.  Epreuve  au  pointillé  •  10  fr. 

The  Land  Lord's  family  ;  Famille  d'un  au- 
bergiste dans  son  intérieur,  d'après  Thomas 
Stothard.  Estampe  faisant  pendant  à  la  pré- 
cédente :  9  fr. 

Portraits  :  Prince  WilHam-Henri-Frederic. 
duc  d'Yorck.  —  Prince  Adolphe-Frederic.  — 
Princesse  Sophie-\fnlhildc,  fille  du  duc  de 
Cloncestner.  Quatre  estampes  d'après  Barto- 
lozzi  :  9  fr. 

Portrait  de  Vincent  Crémorne,  d'après  La- 
wrence. Estampe  grand  in-S»  :  7  fr. 

1888.  —  Marcfxin.  —  liritish  Plenty,  d'a- 
près Singleton.  Epreuve  de  1"  état  :  120  fr. 

1894.  —  Vente  X...,  13  février,  Londres.  — 
Idleness,  d'après  Morland.  Epreuve  de  1"' 
éfàt  :  475  fr. 

1R94.  —  Vente  X...,  17  mai.  —  Love  and  Jea- 
lousy;  L'Amour  et  la  Jalousie,  d'après  W. 
Bunhury   :  21  fr. 

189t.  —  Vente  X...,  22  décembre,  Londres. 
—  Lady  Hamillon,  en  bacchante,  d'après 
Rnmney   :  450  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  27  février.  —  The  Land- 
l.ords  Family.  —  The  tenants  family.  Deux 
estampes  se  faisant  pendant,  d'après  So- 
thard.  Epreuves  avec  les  lettres  tracées  : 
100  fr. 

1895.  ^-  Vente  X...,  21  décembre.  —  Cupid 
desarmed.  —  Cupid's  lievenge.  Deux  estam 
pes  se  faisant  pendant,  d'après  Benwell 
Epreuves  en  couleur  :  49  fr. 

189S.  —  Vente  X...,  février.  -  Lady  Hamil- 
lon, en  bacchante,  d'après  Romney.  Epreuve 
de  l»"-  état  :  2.132  fr. 

1899.  —  LiGAUD.  --  The  Primrose  Girl.  d'à 
prés  J.  R.  Smith.  Eijrenve  imprimée  en  cou- 
leur, avec  marges  :  310  fr. 

Charlotte  et  Werther,  d'après  James  North 


cote.  Epreuve  imprimée  en  sanguine,  le  ti- 
tre coupé  :  40  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  28  février.  —  Toni  and 
his  pidgeons,  d'après  J.  Russell.  Epreuve 
imprimée  en  couleur  :  49  fr. 

Hag  Makers  in  a  storni,  d'après  R.  Westall. 
Epreuve  imprimée  en  couleur  :  60  fr. 

KNIGHT,  Daniel,  |irinlic  .nnrri- 
raiii  ('(HitiMiiporMin,  m''  à  l'liil,iili'l|iliir. 
—  l'ay.sngo. 

1883.  —  Vente  X...  —  Jeune  paysanne  cou- 
chée dans  l'herbe.  Aquarelle  :  300  fr. 

1897.  —  Thorne,  New-York.  —  Pêcheuse 
de  moules  (.54-44)  :  2.000  fr. 

KNIP,  Martin-Thierry,   iM'inh.' 

Iiollaiidai.s,    né    à    Tilhoui'fï    en    1780, 
iiiorl  (Ml  18-45.  —  Pay.sane. 

18fi5.  —  COMTE  DE  PoURT.\LÈS.  —  Paysage 
traversé  par  un  torrent  (103-146)  :  400  fr. 

KNIPS,  J.-Maximilien,  firavcur 
cl  (lc>.sinali'iii'  allriiiaiiil  du  X\  II''  sir- 
cU'. 

Dessins  : 
1S06.  —  Destailleur.  —  Calice  en  or,  émail- 
lé  cl  ciselé.  Dessin  à  la  plume,  reliaussé  (30- 
191    :  6  fr. 

KNOLLE,  Jean-Henri-Frédéric- 
Louis,  i;ra\riir  allruiaiid.  ih''  i'ii  1S()7. 
Iravailla  rii  Allciuaiiiic  cl  eu  llalic. 

Estampes    : 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  La  S'ativilé, 
d'après  Carlo  Maratli.  Estampe  grand  in-fo- 
lio. Epreuve  de  1"'  état,  avant  la  lettre  : 
1."i  fr. 

/,((  même  estampe.  Epreuve  de  2"  état, 
avec  la  lettre  :  8  fr. 

Sainte  Cécile,  d'après  Carlo  Dolce.  Estam- 
pe graïul  in-folio  :  15  fr. 

l.e  Denier  de  César,  d'après  le  Titien.  Es 
tampe  in-folio,  en  hauteur.  Epreuve  de  l'"' 
élal,  avant  toute  lettre  :  35  fr. 

I.a  même  estampe.  Epreuve  de  2°  état, 
avec  la  lettre  ouverte  :  24  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  3"  état, 
avec  la  lettre  :  12  fr. 

Les  Enfants  d'Edouard  IV,  d'après  Th. 
Hildebrandt.  Estampe  in-folio,  en  largeur. 
Epreuve  de  2"'  état,  avant  la  lettre  :  46  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  3«  état, 
avec  la  lettre  ouverte  :  35  fr. 

1.0  même  estampe.  Epreuve  de  4"  état, 
avec  la  lettre  fermée,  23  fr. 

18.53.  —  AcKER^^ANN,  Dresde.  —  La  même 
estampe.  Epreuve  de  1°''  état  ;  les  têtes  des 


Il: 


K(»r. 


(Ieu\    ciil^iiils    eniliirniis    sont    seules    lenni 
iicfs   :    ii   fr. 

1.(1     mrinf     cxhiiiilii-.    I'".|in'ii\'i'     de    ^"   ëtiit, 
a\:iiil   la  k'Ilrc   :  u"i  fr. 

KNOOP,  A. 

is'.l'i.   —   l-'i.i:isi;HMAN,    l''li\N(;l"Ui.   —   /.'■   Me- 
nu <■!  :  1.a02  fr. 

KNUPFER,  Nicolas.  |)ciiilrr  Im.I- 

hiiiihiis,  ii('- ;i   [.('iii/i^' «Ml  HMY-'t.  1  ni 

KKIO.  —  liislciirc  ;  (  irnrf, 

17.').").  —  \  .\.N  MansI'-klu.     -  htscpli  ri  .SCS  frr- 
rrs   :  -ya   U: 

I7(;:i   —  LiiRMiER.  —  Mars  cl  Véiiiis  :  iTS  fr. 
iri;.").  —  Lrendert  de  Neukvii.i.e.  —  l.c  cinixi 

ilrriiiit  rUnic  :  340  fr. 

KNYFF  (de).  Alfred.  |)riMhc  l)rl-<> 
ilii  .\l.\"  >ii''c|i'.  ni'  :'i  liril.xcilr.s.  — 
I  ':i\  >;ii;r  ;    A  ii  i  iii.i  ii\  . 

fsTi;.  —  \i:nte  de  Knvee  : 
Siilcil  ciiiirlKiiU  dans  in  l'aiiipiiic      'rdllO  fr 
(■/(//;■  (tr  lune  an  l'uni  ili'  In  Mensf  .  >'.G.MI  fr. 
Urni/rirs  ri  rhaliùa n irrs  iVEmssr  :  l.GGdfi'. 
l'ni:    l'rniiir   à   ]  illiTssnr-Mrr  :   1.220  fr. 
(  hrnni'rirrr-snr-Mninr   .   1.120  fr. 

/.-•  saii  ■  \sm  fr 

/.('S  prairirs  ilr  la  frnnr  ilr  Saint  l'irrrr  : 
I.(l.")n  tr. 

Cczaniln-r  :  1.200  fr. 

l'ji  clami  dr  Compiconr  :  l.TSO  fr. 

IJsiirr  ilr  la  fiirrl  dr  Fanlainrhlrnn  : 
1,020   tr. 

I  iniir^  dn!i:<  1rs  dnnrs  dr  lilakrnUri  tihr  : 
I.0;.'(1    fr. 

I.a  Srinr  an  Inii^  de  Ilunldijnr  .  720  fr. 

(Irnijr  dans  la  hrniinr  :  1.200  fr, 

/.(•  /'(/;(/  dr  Snrrsnrs    1.700  fr. 

1S77.  —  .'^r.nKl.MEVER.  —  l'rlilr  rillr  nn  Innd 
ilr  Iran  :  rffrl  dr  Innr  :  OGO  fr. 

isso.  —  HÉRE.Aii.  —  Pansnijr  :  200  fr. 

18S2.  —  nEiiXlÊNU'  VENTE  Kniff.  --  l.a  llrniir 
rr  m  flmrs  ;  2.400  fr. 

Lrs  prairirs  dr  I.atjranqr  :  '[Sit)0  fr. 

i:iùnltnnrhnrr  dr  la   Mrnsr      l.'.GO  fr. 

f.r  (7i),s-  ilr  la  frrmr  :  1  :;.')0  fr, 

/.(•  Villaiir  dr  l'iiarlrpanl  :  1,4.')0  fr. 

T,rs  ■plai'irs  de  la  TIrir  :  080  fr. 

Bœnf  :  Etude  :  920  tr. 

1RS.").  —  Troisième  vente  Kniff.  —  Trim- 
prnn.r  dr   rnriirs,  à  Crnl;.   Cantpinr  :  .WO  fr, 

!,■■<  /)/,;//(.  s  ,;,■  Mnrirfnniainr,  Oise  :  250  fr, 

Ilirnfs  an  rrpns.  Mmlrfnnlainr  :  GOO  fr. 

\rnf  laldran.r  ri  clndrs  d'aiiinmn.r  sur 
\iiii<  :  .52.')  fr. 

I.rs  haalrnr^  dr  l  liampiiii))/,  Srinr  :  GSO  fr, 

AranI  l'iirnip',  prrs  (irandrillr,  Manriir  : 
M)  fr. 


Sans      hni<,      n     llonrlirnrr.     pnirinrr     dr 
l.i'nr  :  :!S0   fi-, 
llrlrnn    tirs  rhantps,   llonrlirnrr   :  :î20   fr. 
Sans    buis    n    Mi'is.    iiraviiicr    dr    l.irijr    : 

:!20  fr. 

/,()  (  haprllr  ilr  \li(is,  pmrinrr  dr  l,ir- 
,jr    :    :l.S0   fr. 

Marais  dans  1rs  l.andrs  ;  rlfrl  dr  pria- 
rinips  :  ZbO  fr. 

I.rs  Snnirs   .   rnachrr  dr  sulril      :iOO  fr. 

Jardin  dr  A.  Slriirns  :  rffrl  dr  urine  : 
.')0.')  fr. 

Ilords  dr  Viinrllir,   l'>rl<ji<inr  :  32.5  fr. 

ISSS.  —  \'1.;\T|-,  III',  .iDM.iir,  —  17/(7/cs  ri  ni'in- 
tons  an  pdlnragr  :  320  fr 

1800.  —  Vente  X...  —  'Vablrnnx  dr  ijrnre  : 
-.■,.500   fr. 

]89i.  —  H.  LiiRMER.  —  r.a  TiviiTe  (82-.5S)  : 
.'>i)0  fr. 

l'IOO.  —  DerRiiuSSE.  —  Ihrnf  dans  vri  paUi- 
raae   (45-G5)    :   115  fr. 

1!)(X).  —  Vente  X...,  21  .inin.  -  Cmnlirr  dr 
sniril  snr  la  rivirre  (SOC.l)  :  C'.O  tr. 

KOBELL,  Ferdinand,  |iriiilrc  il 
LiiMXciir  nlIniKind,  m''  :'i  \l:Hiiilii'iiii 
m  17  10,  iniirl  imi  IT'.tCi.  -  r:iys:ii;c  ; 
(  liMirr. 

IsGO.  —  Giiin.s.MinT.  —  T'ntlsaijr  Imisr.  — 
l'.nirrr  dr  forêt.  Deux  table.'iux  se  faisant 
|.|.|iilaiit  (50-.5S)  :  84  fr. 

riessins  : 

1S14.  —  BRrrN-NEERr,,\Ann.  —  l'aysnfie  avec 
fii/arrs  ri  nnirnan.r  :  vnr  drs  bords  dr  In 
Mrnsr.   Dessin   :  22   fr. 

1816,  —  Chevalier  Hauer.  —  l'ansmir  aver 
nninian.r.   Dessin   :  10  fr. 

1823.  —  Gruneing.  Vienne.  —  Drn.r  paysa- 
ars.  Dessins  à  la,  iilmne,  lavés  il'enrre  de 
cliine  :  10  fr. 

Paiisinie  avec  figures.  —  l'niisanr  acre 
elinir  il'enn.  Deux  dessins  i\  la  plume  ■ 
25  fr. 

rai/snac  nninlaiiiicn.r  acre  prrsonnnars  n 
rifrvai.  —  \'nr  d'nnr  porir  rii  ininrs  rt  dr 
fabrirjnr^  avrc  plnsienrs  fii/nres.  -  Pai/saiic 
reprcscnlani  nn  Iniis  ciitonrc  de  planches. 
Trois  dessins  à  la  plume  :  12  fr. 

l'nysaçie  montafinrn.x  avec  clintc  d'rnn  ri 
nnr  faniiHr  de  paysans.  Dessin  an  bistre  : 
li   fr. 

l'aijsnqe  avec  rorliers  et  cascade.  Dessin 
a  la  snrif;iiine  :  7  fr. 

l'rchrnrs  dans  n.n  batrnn  snr  nnr  rivirrr. 
Dessin  à  l'enere  de  cliine,  rehaussé  ilcblane  : 
10  fr. 

Pnt/stoie  :  clair  de  Uinr.  Dessin  à  l'enrre 
de  chine  rehaussé  de  blanc  :  0  fr, 

Paysaye    avec   rivière    et    grands    clicncs. 
I    Dessin   a    la   pierre   noire  :    10   fr. 
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Paysage  avec  berger  et  son  troupeau.  Des- 
sin au  bistre  :  35  fr. 

1859.  —  Kaieman.  —  Intérieur  de  ferme. 
Dessin  à  la  plume,  lavé  de  bistre  :  7  fr.  50. 

1864.  —  Comte  .Andreossy.  —  Une  Tempê- 
te ;  vue  prise  sur  les  bords  du  Bhin.  Des- 
sin à  la  plume,  lavé  d'aquarelle  :  5  fr. 

Caseade  et  chute  d'eau  à  l'entrée  d'une  fo- 
rêt. Dessin  à  la  gouache  et  à  l'aquarelle  : 
6  fr. 

1865.  —  Vente  X...  —  Trois  paysages.  Des- 
sins à  la  plume  et  à  l'encre  de  chine  :  12  fr. 
50. 

Estampes  ; 

1816.  —  Chevalier  Haler,  \  hcnne.  —  Qua- 
tre paysages.  Epreuves  de  dimensions  di- 
verses :  8  fr. 

1817.  —  Comte  Rigal.  —  VErmite  en  médi- 
dation  ;  Le  Solitaire  en  prière  ;  Villageois  : 
Villageoise  et  enfant  à  la  porte  d'une  chau- 
mière ;  La  Querelle  des  paysans  ;  La  Famil- 
le villageoise  ;  Le  Joueur  de  violon  ;  Le 
Joueur  de  triangle  :  Les  Joueurs  de  cartes  ; 
Les  Deux  paysans  gais  ;  Jeux  d'enfants  ; 
Etudes  de  figures  et  d'animaux  ;  Pense  Ro- 
se, suite  de  neuf  pièces...  etc.  En  tout,  qua- 
rante-sept estampes  sur  quinze  feuiUes  : 
17  fr.  50. 

Intérieur  de  forêt;  Vues  de  campagnes 
avec  monuments;  Portes  de  villes  et  châ- 
teaux en  ruines;  Autres  vues  de  villages  et 
hameaux;  Paysage  avec  torrents  et  ponts... 
etc.  En  tout,  quarante  estampes,  sur  vingt- 
deux  feuilles  :  38  fr. 

Suite  de  six  paysages  numérotés;  Vues 
de  sites  agrestes  avec  cascades,  ruines, 
chaumières,  figures  et  animaux.  En  tout, 
soxante  et  une  petites  estampes  sur  vingt- 
trois  feuiUes  :  31  fr. 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  Jeux  d'enfants. 
Suite  de  six  estampes,  d'après  nature. 
Epreuves  de  1"  état,  avant  que  plusieurs 
des  planches  n'aient  été  retouchées  et  la 
marge  du  premier  morceau,  portant  le  titre, 
coupée  ;  11  fr.  50. 

Suite  de  si.x  paysages.  Epreuves  de  l^'' 
état,  avant  les  planches  coupées  au  trait 
carré,  avec  grandes  marges  :  12  fr.  ."iO. 

Porte  d'entrée  d'une  ville;  à  droite,  une 
chapelle.  Estampe  en  hauteur  :  2  fr. 

KOBELL.  Franz,  prinhv  cl  <îr;i- 
vfiir  ;illfin;iml,  iir  ;'i  MuiiiiIkmiii  (M1 
17-49,  inori  h  .Municli  en  IS??.  —  P;iy- 
satîo. 

Dessins  : 
1773.  —  Lempereur.  —  Deux  paysages.  Des- 
sins lavés  au  bistre  :  7  fr. 

1823.  —  Gri'nling,  Vienne.  —  Paysage  avec 


ruines.  Dessin  à  la  plume,  lavé  de  bistre  : 
10  fr. 

Paysage;  effet  de  lune.  Dessin  à  la  plume, 
lavé  de  bistre  :  7  fr. 

Paysage  montagneux  par  temps  d'orage. 
Dcssiu  à  la  plume,  lavé  de  bistre  :  8  fr. 

Vue  de  ruchers  escarpés  sur  un  bord  de 
mer.  Dessin  à  la  plume,  lavé  de  bistre  : 
.")  fr. 

Paysage:  sous-bois  par  temps  orageux. 
Dessin  à  la  plume,  trempée  d'encre  de  chine 
et  lavé  au  bistre,  au  pinceau  :  14  fr. 

1864.  —  Comte  Andreossy.  —  Dcu.t  paysa- 
ges. Dessins  à  la  plume,  lavés  de  bistre  et 
rehaussés  de  blanc  :  4  fr.  50. 

Estampes    : 
1816.  —  Chevalier  Hauer,  Vienne.  —  Deur, 
paysages.  Epreuves  de  1«'  état  :  10  fr. 


KOBELL, 


illeiiiand 
Muiiicli. 


uravcui 

vaillail 

maux. 

1S21.  — 

18.50.  — 
animaux 

1868.   —   Rinecker 
Bois  (39-36)   :  630  fr. 


Guillaumei.  iicinlrc  cl 
ni'  ci\  \~('A\.  tra- 
~   Paysage  ;  Ani- 


Lafontaine.  —  Paysage  ;  l.O(X)  fr. 

Ri)i  Guillaume  II.  —  Prairie  avec 
;  10.290  fr. 

—  Halte   de  cavalerie. 


Dessins  : 

1823.  —  Grunling,  Vienne.  —  Etude  de  deux 
chevaux  dans  une  écurie.  Dessin  à  l'encre 
de  chine  :  8  fr. 

.■iulre  étude  de  (pialre  chevaux.  Dessin  à 
l'encre  de  chine  :  12  fr. 

Un  cheval  mort,  à  terre.  Etude  à  la  mine 
de  plomb  :  13  fr. 

Paysage  avec  un  groupe  de  figures  et 
trois  chetmux,  dont  un  monté  par  un  offi- 
cier. Dessin  à  la  mine  de  plomb  et  fini  à 
l'encre  de  <'hine  :  35  fr. 

Deux  clietuni.i:  au  pâturage.  —  Vn  tau- 
reau debout,  et  une  vache  couchée,  au  pâtu- 
rage. Deu.\  aquarelles  :  80  fr. 

Estampes  : 
1817.  ~-  Comte  Rioal.  —  Course  de  chevaux 
à  Munich,  en  1810.  —  Etude  de  cavaliers; 
suite  de  six  pièces.  —  Etudes  de  chiens  d'es- 
pèces différentes;  suite  de  onze  pièces.  — 
Deux  cartes  de  visites.  En  tout,  vingt  estam- 
pes à  l'eau-forte,  d'après  les  propres  dessins 
ilu  graveur  :  5  fr. 

néjouissances  villageoises,  d'après  F. 
Franck.  —  Clair  de  lune,  d'après  Teniers.  — 
Les  vaches  gui  s'abreuvent,  d'après  Van  de 
Velde.  —  Halte  de  cavaliers,  d'après  Kuyp. 
—  Caravane  en  repos,  d'après  Wyck.  — 
La  surprise  d'un  piquet  de  cavalerie,   d'à- 
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pris  Maas.   Ku   Iniif.  six  estampes  .1   r;i(|uii 
tinta  :  27  fr. 

Bohémieus  drmmidaiU  l'aiimôiir.  —  Itolir- 
mieniie  disant  la  bonne,  aventure.  Deux  os 
tampes  en  hauteur,  d'après  Wouwerniaiis  : 
10  fr. 

T.e  passage  d'un  corps  de  tmnpe.  —  Les 
occupations  <ui  eamp.  —  Le  ninnéije.  —  l.a 
llrani/e.  Quatre  estainpes  en  largeur,  d'a- 
lu'ès  WouNAermans  :  12  fr.  50 

Marrhe  de  cavaliers;  Cavaliers  arrêtés. 
Intérieurs  d'écuries;  six  petites  pièces  eu 
hauteur,  d'après  Wouwermanns.  —  Vétawj 
aui-  canards;  Le  bord  de  la  forêt;  deux  piè- 
ces,  d'après  Wynants.  —  Paysanne  passant 
un  gué.  d'après  J.  Both.  En  tout,  neuf  es- 
tampes :  18  fr. 

Le  troupeau  au  bord  de  Venu.  —  Le  men- 
diant: pièces  en  largeur.  —  Le  l'dtre.  —  La 
rHUise;  pièces  en  hauteur.  Quatre  estampes, 
d'après  Berghem  :  8  fr. 

VilUttieoise,  allaitant  un  enfant,  en  gar- 
dant son  tniupea.u.  d'après  Berghem.  —  Les 
Cascades,  d'après  Ruysdael.  —  Jeune  fille, 
prés  d'un  troupeau,  tenant  un  agneau  dan^ 
ses  bras,  d'après  Leduc.  —  Bepos  du  Fau- 
connier, d'après  Karel  du  Jardin.  —  Paysan, 
près  lie  deu.r  chevaux  chargés,  d'après  Vati 
Rnmyu.  En  tout,  cinq  estampes  :  21  fr. 

Rejios  de  chasse,  d'après  Lingelhach.  — 
Voyageurs  couchés  en  plein  champ.  —  Le 
troupeau  rentrant.  —  Le  Repos.  —  Animau.r 
au  milieu  de  ruines;  ces  quatre  dernières 
pièces,  d'après  H.  Roos.  En  tout,  cinq  es- 
tampes :  ■?A  fr. 

f,e  liaiitème  de  Notre  Seigneur  par  Saint- 
lean,  daprès  Beich.  —  Deu.r:  paysages,  clair 
de  lune,  d'après  Ferdinand  Kobell.  —  Ber- 
gers près  d'une  cascade,  d'après  P^ranz  Kn- 
hell.  —  Canal  en  Hollande,  d'après  Persse 
lis.  —  L'ainuseinent  des  bergers,  d'après 
Claude  Lorrain.  —  Le  Uepos  de  la  .Mainte 
Famille,  d'après  Guaspre  Poussin.  En  tout, 
sept  estampes  :  1G  fr. 

1821.  —  WiNiu.iiR,  Lkipzic.  —  Paysage;  d 
droite,  un  vieillard  d'-niandant  l'aumône, 
d'après  Nicolas  Bergliem.  Estampe  grand 
in-folio,  eu  largeur  :  1.5  fr. 

Paysage  avec  animaux,  d'après  Adrien 
Van  de  'Velde.  Estampe  grand  lu-folio  : 
12  fr. 

Le  Manège,  d'après  Wouwermans.  Estam- 
pe grand  in-folio,  en  largeur  :  35  fr. 

1833.  —  C.OMTE.SSE  D'ElNSIi:nEI..  —  Paysage 
montagneux:  sur  le  devant,  deux  patres, 
dont  l'un  est  it  cheval,  et  un  petit  troupeau, 
d'après  Berghem.  Estampe  in-folio,  en  lar- 
geur :  Ij  fr. 

\uttle   paysage;    un  paysan   u    etieral     i/ui 
fait   l'aumône   à    un    vieillard     accompagné 


iViiiie  feninie;  d'après  l'.ergliem.  Estampe 
lu-folin,   en    larj-icur  ;   IG   l'r. 

Cavalier  debout,  prés  de  son  cheval  et 
trois  cliiens,  d'après  Kuyp.  l'ist.-impe  in-folio, 
en  largeur  :  4  fr. 

riiasseur  sonnant  le  Hallaly.  d'après  Jean 
Lingell)acli.  Estamiic  iu-fiiHo,  en  largeur  : 
(■)   fi'. 

Les  nccupations  de  la  soirée,  au.  camp,  au 
milieu,  un  officier  ri  cheval  ave  une  dame 
en  croupe,  d'après  P.  Wouwermans.  Estam- 
pe in-folio   :  15  fr. 

Passage  d'un  corps  de  troupes  près  d'un 
village,  d'après  P.  Wouwermans.  Estampe 
in-folio  :  10  fr. 

Surprise  d'un  piquet  de  cavalerie,  d'après 
Tliéoilore  Maas.  Estamiie  in-folio,  en  lar- 
geur :  7  fr. 

(iroiipe  de  paysans  dansant  au  son  de  la 
Cornemuse;  à  gauche  le  village,  d'après 
François  Franck.  Estampe  in-folio,  en  lar- 
geur :  G  fr. 

r.rniijie  de  si.v  paysans  assis  devant  uni' 
iniiisnii.  prés  d'un  feu  et  au  clair  de  lune. 
il'après  David  Teniers.  Estampe  in  folio  : 
S   fr. 

Paysage;  à  gauche,  une  petite  cascade, 
d'après  François  Kobell.  Estampe  in-folio, 
en  largeur  :  3  fr. 

1843.  —  Weigel,  Leipzic.  —  Les  Cavaliers. 
.■^uite  de  six  estampes,  grand  in-4'',  en  lar- 
geur :  .S  fr. 

néjnuissances  Villageoises,  d'après  P. 
Franck.  Estampe  grand  in-folio,  en  lar- 
geur :  15  fr. 

Les  amusements  des  bergers,  d'après 
Claude  Lorrain.  Estampe  grand  in-folio,  en 
largeur  :  20  fr. 

f.es  occupations  de  la  soirée  au  camp, 
il'aprcs  Ph.  Wouwermans.  Estampe  grand 
iii-fnlio,  eu  largeur  :  IG  fr. 

/,/■  l'assage  d'un  corps  de  troupes  ')rVs 
d'un  village,  d'après  Ph.  Wouwermans.  l-.s- 
lampe  grand  in-folio  :  15  fr. 

Iliihemiens  demandant  l'aumône,  d'après 
l>li.  Wouwermans.  Estampe  grand  in-fo- 
lio :  15  fr. 

llohémienne  disant  la  bonne  aventure. 
d'après  Pli.  Wouwermans.  Estampe  grand 
iii-folio  ;  15  fr. 

L,a  caravane  au.  repos,  d'après  Th.  Wyck. 
Estampe  in-folio,  en  largeur  :  8  fr. 

L'Etang  aux  canard,  d'aprè  Wymants. 
Estampe  grand  in-folio,  en  largeur  :  24  fr 

1875.  —  GuiCH.\RDOT.  —  Suite  de  vingt-cinq 
paysages,  d'après  Salomon  Gessner.  Epreu- 
ves avec  grandes  marges. 

.■lutres  paysages  et  Etudes  de  plantes.  En 
i  tout,  cent-vingt-cinq  estampes  :  2GC  fr. 


K(tlî 


—  ne. 


KOBELL.  Henri.  inMiilrc  i;i;ivciir 
cl  clossinaiour  liollnmlnis.  né  i\  Uot- 
lerdani  eu  \7'.A.  niorl  en  17S'?.  — 
Paysag(>  :  Marines. 

Dessins  : 

17T().  —  Ni;y.man.  —  l'nc  vue  de  mer,  an 
clair  de  lune;  vaisseaux  en  rade.  Dessin  à 
la  plume  et  à  l'encre  de  chine  (9  pouces-(i 
p.)  :  71  fr. 

Marine  avec  bateaux  marchands.  Dessin 
colorié  (15  ponces-10  p.)  :  121  fr. 

Autre  marine  avec  nier  arjUée.  Dessin  co- 
lorié :  100  fr. 

Fête  dans  le  port  de  Woiicirh;  lancement 
d'un  vaisseau  du  Uni.  Dessin  colorié  (20 
pouces-13  p.)  :  220  fr. 

1814.  —  BRUl!N-NEEr..\ARD.  —  Une  tempête 
sur  mer.  Dessin  à  l'encre  (7  pouces-10  p. 
8  1.)  :  26  fr. 

1823,  —  GRMNLiNn,  Vienne.  —  Vue  de  deu.r 
bateaux  voguant  en  pleine  mer,  toutes  voi- 
les déployées;  matelots  à  bord.  Aquarelle 
(16  pouces  4  lignes-11  p.  6  1.)  :  .•?!)  fr. 

1857.  —  Vente  X...,  30  novnml)re.  —  Navire 
en  panne.  Aquarelle  :  M  fr. 

1858.  —  MOURIAU.  —  Marine.  Dessin  colo 
rié  (36,1-49)  :  11  fr. 

Paysage  et  animau.T.  Dessin  à  la  plume, 
lavé  (le  bistre  et  d'encre  de  cliine  (36,7-45,4)  : 
31  fr. 

1858.  —  Vente  X...,  7  décembre.  —  Deu.r 
marines  avec  bateaux  à  voiles  et  figures. 
.\quarelle  :  40  fr. 

1859.  —  KAUi.MAN.  —  Port  de  mer  avec  nain- 
res.  Dessin  à  la  plume  et  à  l'encre  de  clii- 
ne :  9  fr. 

1855.  —  Thy.ssen.  —  Combat  naval  en  rade 
de  Batavia.  Aquarelle  :  27  fr. 

1S65.  —  Vente  X...,  19  avril.  —  Paysage. 
Dessin  à  l'encre  de  cliine  et  aquarelle  : 
11  fr.  25. 

1875.  —  GuiCHARDOT.  —  Marine  avec  vais- 
seaux de  guerre.  Dessin  à  la  plinne.  lavé 
d'encre  de  chine  :  20  fr. 

Estampes   : 
1817.  —  Comte  Rigai..  —  l'n   lot  de  douze 
estampes    représentant    des    paysages,    des 
marines    et   des    scènes    de    bnrd    de    m.er   : 
G  fr.  .50. 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  L'Œuvre  de 
Kobell  Henri,  en  dix-huit  estampes   :  75  fr. 

Grande  Chauniif're  et  grange  à  foin,  pri'S 
d'un  taillis;  à  droite,  la  mer  et  des  bâti- 
ments à  voiles;  à  gauche,  un  villageois  et 
son  chien.  Estampe  in-folio,  en  largeur. 
Epreuve  de  l"--  état,  effet  de  jour,  avec  des 
fioules  dans  une  basse-cour  :  4  fr. 

1855.   —  Van   den   Zande.   —  La   inême   cs- 


tuuiiK-.  ICproiivo  de  1''  état,  effet  do  jour  et 
poules  :  8  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  l""  état, 
lavée  à  l'encre  de  chine  par  le  graveur  :8  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  2"  état, 
représentant  un  effet  de  nuit,  pris  au  clair 
de  lune;  les  poules  ont  été  supprimées  dans 
la  basse-cour  et  placées  sous  un  hangar  : 
S  fr.  50. 

La  m,ênie  estampe.  Epreuve  de  2"  état,  la- 
vée à  l'encre  de  chine  par  le  graveur  :  7  fr. 

Vue  prise  en.  Hollande;  à  la  gauche  du 
devant,  une  grande  église,  des  fabriques  et 
une  longue  jetée;  plus  loin,  des  villages 
avec  moulins  à  vent.  Epreuve  d'essai  :  5  fr. 

Vne  marine;  vers  le  milieu,  une  barque 
à  voile,  chargée  de  foin;  à  gauche,  sur  le 
devants,  cinq  hommes  dans  un  bateau. 
Epreuve  de  l""'  état  :  2  fr.  25. 

Deu.x  paysans  dans  une  cour  entourée  de 
Ixitiments  en  ruines  ;  l'un  assis,  l'autre  de- 
bout. Epreuve  de  1"""  état  :  4  fr.  75. 

1865.  —  Camberi^yn.  —  Vue  d'un  canal  de 
Hollande  avec  barques.  Epreuve  de  1'"'  état, 
avant  le  nom  du  graveur  :  6  fr.  50. 

1875.  —  GuiCHARDOT.  —  Vue  d'une  grande 
chaumière  et  d'une  grange  à  foin,  au  bord 
de  la  mer;  (jiiatre  épreuves  différentes. 

Vue  d'un  canal  de  Hollande;  deux  épreu- 
ves différentes.  En  plus,  douze  estampes  re- 
présentant des  sujets  divers  :  102  fr. 

KOBELL.  Jean-Henri,  ixinlrc  (^1 
gi'nv  riir  alIciiKiiid,  m''  à  I  Irllsliaxcil 
en  17S"^,  iiiori  en  iSl  I.  —  Aiiiinanx; 
Pay.sagc. 

1818.  —  Lavallée.  —  Deux  vaches  dans  une 
prairie.  Bois  (11  pouces-10  p.)  :  420  fr. 

1821.  —  Lafontaine.  —  Paysage;  champ  de 
blé  et  animaux.  Bois  (17  pouces-21  p.)  : 
1.000    fr. 

183S.  —  Vranchen.  —  Paysage;  prairie  et 
aniniaii.r  (12  pouces-15  p.)   :  2.200  fr. 

1843.  —  Heri.s  et  Leroy.  —  Cojiie  du  tau- 
reau de  Paul  Potier  :  1.105  fr. 

1845.  —  VA.S.SEROT.  —  rtepos  d'animaux  : 
l',7  fr. 

1845.  —  Mltfre.  —  Pâturage  hoUaudais  : 
7.50  fr. 

18.50.  —  Roi  Guillaume  II.  —  Prairie  avec 
bétail   (78  112)    :   10.000   fr. 

18.56.  —  Coninck,  Gand.  —  Paysage  avec 
troupeau  (33-41)   :  3.000  fr. 

1857.  —  Baron  de  Varange.  —  Taureaux, 
vaches,  et  moutons  au  pâturage.  Bois  (38- 
471  :  1.820  fr. 

1862.  —  Weyer,  Cologne.  —  Un  cheval,  des 
moutons,  des  chèvres  et  un  Imnif  au  pâtu- 
rage. Bois  (9  pouces-11  p.)  :  310  fr. 
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Vacher  au.  pdliiragr.  Bois  (8  poucesl-lO 
|i.  i)   :  t;i(i  Ir. 

]S(;5.  —  Tondu.  —  l'aysaijc  avec  fujurKs  : 
iltil  Ir. 

Fnnii;  rt  animaux  :  100  fr. 

ISWi.  —  M,\1)AME  U.S.SICLINO  Toi.l.KNS.  —  Pai/- 
sngc  avec  figures  cl  animaux;  effet  d'ini- 
Innnii:.  Bois  (00-80)  :  4.800  fr. 

l'di/suge  avec  figures  et.  aiiiniuii.r  {'X.Wt)  : 
or,(l  fr. 

IsCi'.).  —  I)i;i,i:ssi;rt.  —  l'ugsuge  avec  an/ 
niini.r   (:!ll-;i)    :  1-S.-i(l   fr. 

/,(■  taureau,  d'après  l'aal  l'iiller.  Copie 
(Oi-sl)    :    l.:'..00  fr. 

IKO'J.  —  Kr,\KTZER.  —  L'Augcrge  ('l'J-O:'.)  : 
2.r)70  fr. 

1x71.  —  W'v.MPERSSK.  —  Deu.v  Vuclll's  lliuis 
une  prairie.  Bois  (:?(I-;!G)  :  710  fr. 

ISSl.    —    .1.    Bl.ANCKK,    .\M,STERD.\.\1.    —     Vlldics 

a  ta  prairie.  Bois  (j5-45)   :  1.78.T  fr. 

fSîll.  —  MiiNTBRIso.N.  —  l'alurage  (SG-'iO)  ■ 
'iCiO   fi'. 

is'.ii.  —  [.KiiKiiUER,  Rotterdam.  —  l'agsagc 
liiitlaudais.   Bois  (50-G9)   :  335  fr. 

Le  temps  de  traire.  Bois  (SS-.^O)   :  27,'j  fr. 

l'aijsage.  Bois  (37-31)  :  275  tr. 

.\utre  paijsuge.  Bois  (30-30)   :  180  fr. 

18'.I7.     —     VENTE    .\I.EXANDRE    R...     —     /.('     l'as 

scur  :  l(i.'>  fr. 

DessiiiS  : 

ISil.    —   CHRVM.IER    de    CL,\r.SSIN.    —    f;/(('    Va- 

elle  ciiucliée  et  vue  de  fucc;  l'Inde  (Tniins 
niitiire.  nessiu  à  la  pierre  imire  et  laviT  .-iii 
liislie  (13, ',-10,3)   :  34  tr. 

IS.'iS.  —  MolRIM'.  —  Pansage  et  aniuiau.r. 
Dessin  à  In  pierre  iioiie  lavé  de  bisIreilO.S- 
21,1)   :  53  fr. 

ISfiS.  —  Vente  X...,  7  deieinlu'e.  —  ]'actie 
ileliiiut  et  iiuutrc  inautnus  enuelics  près  d'au 
arlire,  Aipiarelle  :  30  fr. 

Pâturage  avec  i/ualrc  Inruf-i  et  une  va- 
elle  eiiueliée.   Dessin  an  erayon   :  21   fr. 

IKOl.  —  Vente  X...,  9  mai.  —  Valics  dans 
un  pâturage,  .\qiiarelle  :  17  fr  50. 

Eslnnipes    : 

1843.  —  WEinEE,  LEIPZ.ir..  —  Itienfs.  \  aiiies. 
Cheval,  Cliien...  etc.  Suile  do  qiialre  estani- 
fies,  in-8",  en  largenr  :  23  fr. 

Deii.r  tètes  de  vaclii'S,  dirigées  l'une  vers 
la  droite,  l'autre  vers  la  gauche.  Deux  es- 
tampes,  111-8"   :  IG  fr. 

1S.55.  —  Van  den  Zande.  —  La  suile  des  qua- 
tre estampes  en  hrrgeur:  Les  deii.e  vaches. 
—  T^n  vache  r/iii  boit.  —  La  vache  et  les 
dcu.r  moutons.  —  Lm  cheval  près  d'un  clia- 
riot.  Epreuves  avec  marges  :  3  fr. 

T. a  même  suite.  Epreuves  sur  papier  de 
cliine  :  10  fr.  .50. 


1857.     —     TllYSSEN. 
4   fr.   25. 


—     La     même    suite 


KOBELL  (Les).  Ferdinand, 
François   il    Guillaume. 

Estampes  : 
1.S75.   -     (il  icHAïuiiiT.   —   Leurs  œuvres,   en 
rinq    ii^ids   eslam]ies   de   différents   élats   et 
iloiil    pliiMêiirs   diiiililes    :   80   fr. 

KOBLITZ,  CF. 

|s:;:;.         Comtesse  d'Einsiedee.  —  Elude  de 

i/iialrc  jciiiiiics  et  d'un   enfant,  d'après  Bar- 

liilozzi.   l-;slain|ie   pi'lit  iii-folio,  en  largeur  : 
1  fi-. 

KOCH,  Frédéric,  i:r:ivoiir  ol  ilos- 

^ill.■|ll■ll|■    Il  llrill.iliii    <lll    \\   III''     sirrlr. 

Dessins   : 

1770.  —  .Nevman.  —  Marine  avec  péclienrs. 
Dessin  colorié  (7  pouces  G  p.)  :  20  fr. 

lue  intérieure  d'une  niuisnu  de  paysans: 
cinq  per-iiiiiinhics.  lires  d'une  iheminée,  se 
livrent  a  d'alxindantes  libalinns.  Dessin  co- 
liiiié,  d'après  un  lableau  de  'Van  Ostade 
(  l:'.  i)0U(-es-11  p.)   :  107  fr. 

l'hecau.c  u  l'uhrciivoir.  Dessin  colorié, 
d'après  Woiiwerniaiis  (10  poui'es-14  li.)  : 
11'.)  fr. 

l'agsai/e  avec  ruines,  figures  et  animau.v. 
Dessin  enlmie,  d'après  \nn  de  Velde  (10 
piiiiees-'.l  p.)    :   135   fr. 

Itcu.r  petits  pagsajcs  avec  figures  et  ani- 
iiiiiu.r.  Dessin  à  l'eiiere  de  chine  (G  pouces.i- 
5  p.?,)  :  10  fr. 

Estampes  : 

1S17.  —  Comte  Ricae.  —  Dame  debout,  vue 
jnscju'au.r  geniiuj\-  clic  met  ses  gants,  d'a- 
près C.  E.  Biset.  —  Quatre  portraits  d'hom- 
mes, d'après  L.  Cvaiiaeli,  Holbeiii  et  .Mde- 
u lever.  —  Deu.v  pendants  :  Paysans  cas  a 
nii-ciirps,  d'ajues  \iin  Ostade.  —  La  l'aile 
en  Egypte,  d'aines  Dietricli.  —  Vue  d'une 
rivière  bordée  de  montagnes.  —  Portrait  île 
Frédéric  II,  roi  de  Prusse,  d'après  Ciiiiin- 
yliaiii.  En  tout,  ili.v  e.stampes  à  l'eau-forte  : 
;!1  fr. 

18',:l.  —  Weii,i:i,,  Leipzii;.  —  La  fuite  eu 
l'ggptc,  d'.ipres  Dictrieli.  Estampe  iii-4"  : 
-.M)  fi-anes. 

Portniit  d'homme,  tenant  un  bdtoii  de 
coinniandemanl  îles  ileu.r  niuins  et  pniiant 
un  collier  au  cou.  Figures  à  iiij-or|is.  d'à 
près  Reinlirandt.  Estampe  iii-4''  :  3S  fr. 


"ÏKOCH,  H. 


1S^'3.   -     Smimier.  —  Vue  Kermesso  ;  300  fr 
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KOCH.  Joseph- Antoine,  ixinlrc 
l'I  gra\L'ur  allcuKUid  iir  ;i  l'^lluiigciiall) 
en  170N,  inorl  à  liome  en  ISiW.  — 
llisioire:   Paysage. 

Estampes  : 
1843.  —  WiiiCEL,  Leipzig.  —  Les  Arnunau- 
tes,   d'après  A.  1.   Carslen.   Suite   de  vingt- 
quatre  estampes,  in-folio,  en  largeur  :  40  fr. 
Le  serment  des  Français  à  Montenesimo. 
Estampe  grand  in-folio,  en  largeur  :  6  fr. 

Paysages;  sites  d'Italie.  Suite  de  vingt  es- 
tampes, in-folio,  en  largeur  :  24  fr. 

KOCH,  Michel,  iicinlrc  d  dcssi- 
nalriir  ilaiicn,  lldrissail  à  Rome. 

Dessins  : 

1823.  —  Grunling,  Vienne.  —  Les  Tyroliens 
se  rassemblant  pour  défendre  leur  pays. 
Dessin  à  la  plume  (7  pouces-9  p.J)  :  12  fr.  50. 

Paysage;  vue  du  Tyrol.  Dessin  à  la  plu- 
me trempée  de  bistre  (8  pouces-10  p.)  :  22  fr. 

Autre  vue  du  Tyrol.  Dessin  à  la  plume 
(8  pouces-10  p.)  :  18  fr. 

Le  Monument  de  l'Homme  Bienfaisant. 
d'après  une  idylle  de  S.  Gessner.  Dessin  au 
pinceau  trempé  de  bistre  (12  pouces  3  lignes 
10  p.]  :  33  fr. 

KOCK,  Mathieu,  peintre  et  gra- 
veur hollandais,  né  à  Anvers  en  ll)00, 
mort  en  ir)r)4.  —  Paysage;  tienre. 

18.59.  —  K.4IEMAN.  —  fin  Général  amené 
devant  im  Empereur,  en  présence  de  s(jn 
armée  victorieuse.  Dessin  à  la  plume  : 
ï<  fr,   50. 

KODDE,  Pierre. 

1711.  —  Utenbogaert,  .Amsterdam.  —  Les 
Musiciens  et  les  joueurs  de  cartes  :  140  fr. 

1898.  —  Vente  du  Mu.sée  Ku.ms,  Anvers.  — 
Réunion  joycn^e.  Unis  f38-.ï3'i  :  1.550  fr. 

KOEBERGEN,  Wenceslas,  juin- 
Ire  naiiiaiiil.  im'  à  Bruxelles,  llcu'issail 
vers  KiUO.  —  Ilisloire. 

1833.  —  Verbelen,  Bri'.xeixes.  —  Le  Mar- 
tyre de  Saint-Sébastien  :  38  fr. 

KOEDYCK.  Denis,  graveur  ri 
dessinateur  liollaudais,  né  à  Saardaui 
en  1681. 

Estampes  : 

1865.  —  Camberi.yn.  —  Femme  vue  jus- 
qu'aii.x  genoux  et  as.'iise  sur  une  chaise  ; 
elle  tient  de  la  main  droite  un  hareng.  Es- 
tampe en  hauteur,  d'après  G.  Metzu.  Epreu- 
ve avec  marges  :  9  fr. 


Buste  d'homme  coiffé  d'un  chapeau  à  lar- 
ges bords  ;  il  est  éclairé  par  la  droite.  Dans 
le  bas  une  marge  blanche  destinée  à  rece- 
voir tme  inscription  :  10  fr. 

Cheval  vu  presque  de  profil,  tourné  à  gau- 
che, où  l'on  voit  une  femme  couchée  au 
pied  d'un  arbre.  Estampe  en  largeur,  d'après 
Wouwernians.  Epreuve  avec  marges  :  8  fr. 

KOEDYCK,  Nicolas.  |.eiulre  el 
ii'ravcur  liollaudais.  né  eu  KiSl.  — 
Inlérieuis;  Genre;  Pcu'trail. 

1771.  —  Grrret-Braankamp,  Amsterdam.  — 
Vue  Scène  d'intérieur  ;  un  maître  de  maison 
descend  un  escalier  qui  le  conduit  à  la  ca- 
ve, où  il  va  surprendre  son  valet  et  sa  ser- 
vante en  train  de  folâtrer  (29  pouces-23  p.)  : 
9.030  fr. 

Dans  une  galerie,  un  homme  et  une  fem- 
me sont  assis  autour  d'une  table  (29  pouces- 
23  p.)  :  3.570  fr. 

1816.  —  Cardinal  Fesch.  —  Portrait  d'un 
poète  :  725  fr. 

1863.  —  Demidoff.  —  Le  Pansement  .■ 
1.000   fr. 

1880.  —  Martin-Coster.  —  La  Petite  garde- 
malade.  Bois  (35-29)  :  3.300  fr. 

1881.  —  WiLSON.  —  Intérieur  hollandais  : 
5.100  fr. 

1892.  —  Thoré-Burger.  —  Portrait  présu- 
mé de  Van  der  Meer  :  5.500  fr. 

1898.  —  Vente  du  Musée  Kums,  .envers.  — 
La  petite  garde-malade.  Bois  (39-29)  : 
13.000  fr. 

1899.  —  Schubbart,  Munich.  —  Joueurs  de 
cartes  dans  un  riche  intérieur  (73-58)  : 
3.625  fr. 

Estampes  : 
1843.  —  Weigel,   Leipzig.  —  Le  cheval  de 
labour  et  la  femme  couchée.  Estampe  en  lar- 
geur, d'après  Wouwermans  :  12  fr. 

KOEK,  Pierre,  peintre  et  graveur 
ludlaudais,  né  à  ^  lost  vers  1500,  mort 
eu    \;)1){).  —  Ilisloire. 

Dessins  : 

1776.  —  Mariette.  —  Un  Orphée  rustique. 
Dessin  à  la  plume  et  à  l'encre  de  chine  : 
7  fr. 

1785.  —  Nourri.  —  David  prosterné  devant 
l'arche.  Dessin  à  la  plume  :  6  fr. 

1823.  —  GRUNi.iNfi,  Vienne.  —  Intérieur  d'une 
cliambre  ;  on  y  volt  un  père  de  famille,  as- 
sis dans  un  fauteuil  et  entouré  de  ses  en- 
fants. Dessin  à  la  plume,  lavé  d'encre  de 
chine  (5  pouces-6  p. 4)  :  24  fr. 

1864.  —  Comte  Andreossy.  —  La  Flagella- 
tion. Dessin  à  la  plume,  lavé  de  bistre  : 
4  fr.  25. 
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Estampes  : 
ISl:;.  —  W'iiiGEL,  Leipzig.  —  Suite  îles  lapls- 
xrrics  ilr  iharlcs-Qiiint,  eu  fiirme  de  frise  : 
Marche  des  Janissaires  et  de  l'empereur  de 
Turquie  ;  Cérémonies  de  iiiiees  ;  Fêles  et 
Funérailles  ;  Manière  de  voyager  et  autres 
inirurs  des  Turcs.  Suite  de  dix  estampes  ; 
sur  Ui  dernière,  l'artiste  s'est  repi-ésentc  te- 
nant an  arc  et  des  flèches  :  30  fr. 

1S(77.  —  F.  DlDOT.  —  La  même  sutte.  de  dix 
estampes  :  430  tr. 

KOEKKOEK.  Bernard-Cor- 
neille. |iriiilrc  liulhiiiikiis.  m''  m 
ISO:;,  iniu'l  «Ml   lSC)-.>.  —  ]'ay^;l^■^. 

isi2.  —  Thielens.  —  Paysage  arec  cava- 
liers  (G5-79)  ;  2.600  fr. 

Paysage  avec  figures  el  animau.r.  Boi.-- 
(30-H))   :  260  fr. 

Paysage  avec  troupeau.  Bois  (28-35)  :  130  fr. 

Paysage  avec  figures  el  inuutous  (3^-39)  : 
G75  fr. 

1S43.  —  Heris  et  Leruï.  —  Paysage 
2.830  fr. 

18i3.  —  De-S  Malines,  Brlxelles.  —  Vue 
des  bords  du  Rhin  (48-60)  :  1.S20  fr. 

Fnrirons  de  Dînant,  Belgique  (35-45)  : 
390  fr. 

Environs  de  Clevcs.  Buis  (68-80)    ;  4.550  fr. 

8VJ.  —  V.\N  DER  Maren.  —  Bords  du  Rhin, 
avec  figures  et  animaux  (39-51)   :  725  fr. 

Paysage  avec  figures  et  un  clieval  blanc. 
Bi.is  (13-18)   :  550  fr. 

18.50.  —  Roi  Guil-LAtJ.ME  //.  —  Paysage  aiec 
fniures  et  Uestiau.r  (174-lGO)   :  7.200  fr. 

Paysage,  en  Luxembourg  (87-111)  :  5.000  fr. 

sterne  sujet  ;  pendant  du  précédent  (87- 
111)   :  4.800  fr. 

1S.5G.  —  CONINCK,  Gand.  —  Paysage  d'hiver; 
Ri)'ière  couverte  de  patineurs  (63-89)  : 
1  noo  fr. 

Une  gorge  du  Tyrol  avec  chasseur  (128 
11)5)    :  2.300  fr. 

1x57.  —  Richard  Wali.ace.  —  Falaises  au 
bord  de  mer  :  106  fr. 

1861.  —  Rhoné.  —  Paysage,  après  un  ora- 
ge :  8.300  fr. 

1863.  —  Gilkinet.  —  Paysage  du  Tgrul  ^139 
106)    :  5.800  fr. 

1865.  —  Comte  de  Pourtalès.  —  Paysage 
traverse  par  un  chemin,  sur  lequel  circnle'il 
plu.<iieurs  villageois.  Bois  (39-.52)   :  1.500  fr. 

1860.  —  Mada.me  Usselino-Toli.ens,  .\mstpr- 
dam.  —  Le  Buhrtal  par  vue  soirée  d'été  : 
troupeau  conduit  par  deux  bergers  et  nac 
jeune  bergère.  Bois  (73-G6)  :  6.565  fr. 

1867.  —  W.  DE  Truenfels.  —  La  Prière  à  lu 
Madone  (63-70)   :  1.080  fr. 

Eté  (29-29)   :  1.2.50  fr. 

llirer  (22-29)  :  1.200  tr. 


18G9.  —  Dei.essert.  —  Vue  du  Rhin  (6686-  . 
8.000  fr. 

L'.lpproche  de  l'orage  (67-84)   :  8.100  fr. 

1870.  —  M.  Yakountschikoff.  —  Paysage 
(33-45.)   :  3  .5(10  fr. 

Le   Vien.c  cluiteau  (33-45)  :  2.820  fr. 

1871.  —  Wyni'ERSSE,  La  Haye.  —  Ruines 
d'un  chiiteau  dans  le  Grand  Duché  ae 
Luxembourg  (87-11)   :  10.815  fr. 

1872.  —  Pereire.  —  Paysage  ;  un  massif 
de  chênes  séculaires  s'élève  au  bord  d'une 
rivière,  (/ni  baigne  les  murs  en  ruines  d'un 
I  icu.r  château  :  un  troupeau  de  vaches  est 
dans  l'eau,  cl  un.  paysan  conduit  par  la  liri- 
de  son  cliccal  chargé  de  bagages  ;  aulr:s 
personnages  causant  entre  eux  (59-77)  : 
S. 200  fr. 

1872.  —  Papin.  —  Paysage  .  Bords  du  Rhin  . 
12.600  fr. 

1872.  —  Geertriiyen,  .Anvers.  —  Paysage  : 
10.000  fr. 

1S73.  —  Briene.n,  Bruxelles.  —  Paysage  . 
5.9(10  fr. 

1873.  —  Sedelmedyer.  —  Paysage  ;  effet 
d'hiver  :  9.5(10  fr. 

1S73.  —  Donner,  Bruxelles.  —  Paysage  .■ 
site  de  la  Suisse  Sa.vonne  :  6.500  fr. 

lS7i.  —  Vente  S...  —  Paysage  :  Intérieur 
d'un   bois  :  27.100  fr. 

1S77.  —  \\pii;r,  Londres.  —  Un  intérieur  de 
fnièl  :  J3.910  fr. 

1878.  —  BïRoN  D.  —  Le  bois  de  La  Mage  . 
s '.5  fr. 

1881.     —    MaU-R     l)'.\LSA-RrSBACH,    VIENNE.    — 

Paysage  des   bords  du  Rhin   :  5.470  fr. 

1881.  —  Bl.ANCK,  Am.stehd\m.  —  Paysage 
uiiintagni  :i.c  et  boisé  :  effet  de  soleil  cou- 
cliant.   Buis  (2.5-22)   :  4.305  fr. 

1S81.  —  BlERENS,  Am.sterdam.  —  Pugsugc 
2.1.50   fr. 

1883.  —    \'ENTE    J.    KOEKKOEK,    ROTTERDAM.    — 

Paysage  :  9.2'rO  fr. 

1881.  —  NiEPuoRT,  .Amsterdam.  —  Intérieur 
de  forêt  :  420  fr. 

1884.  —  Raven.steyn.  Amsterdam.  —  Paysage 
niontagneu.r  :  4.1.58  fr. 

188G.  —  Levy-Crémieu.  —  Cascade  dans 
une  forêt  (G0-.56)  :  3.500  fr. 

1889.  —  Van  Goch,  L\  Haye.  --Paysage  .• 
■sortie  de  forêt  :  12.300  tr. 

Paysage  au  bord  de  l'Elbe  :  7.300  fr. 

L'Embouchure  de  l'Escaut  :  9-40  fr. 

.■lu  bord  du  Zuiderzée  :  430  fr. 

1891.  —  Ledeboer,  Rotterdam.  —  L'OunKjan 
(71-87)  :  2.025  fr. 

Paysage  d'automne.  Bois  (66-50)  :  2.100  fr. 

Paysage  d'hiver  (G7-82)  :  1.925  fr. 

Paysage   d'été   (63-SOl  :  ? 

Paysage.  Bois  (30-41)  :  960  fr. 

Incendie.  Esquisse.  Bois  (20-25)  :  .50  fr. 


AMi 


i;o 


1894.  —  Vente  Koekkoek.  —  Paysnoi'  .■  ''/■ 
fel  d'hiver  :  3.100  fr. 

1898.  —  Vente  du  Musée  Kiims,  .\nvers.  — 
Paysage  boise  (29-24)  :  1.100  fr. 

1899.  —  HuRST,  Londres.  —  Paysayu  ;  l'Iii- 
vcr  en  forêt  (7G-70)  :  4.125  fr. 

1900.  —  Van  Pallandt  Streengkacht.  —  Suiis- 
bois  :  5.520  fr. 

Aquarelles    : 
1868.  —  Comte  d'Aquila.  —  Une  prairie  avec 
animaux    (2;{-31)    :   300   fr. 

1895,  —  Du  Val  de  Beaui.ieti.  —  T.e  Cturp  de 
vent.  Aquarelle  (33-42)  :  500  fr. 

KOEKKOEK.  Jean.  |>ciiiliv  Ih.I- 
hiiulnis.  m''  l\  M  iildcllxinrj;  en  |S||, 
iiiorl  en    iNiJI.  —  Marines. 

1883.    —    Vente   Koekkoek,    Roni:ni)A.\i.    — 
Deux  marines  se  faisant  pendants  :  1.200  fr 
Deux  autres  peliles  marines  :  295  fr. 

KOEKKOEK.  Jean-Herman, 

|M'iiiln'  linlhiildais.  m''  à  N  ci-r  en   I77M, 
iiiorl   rii    IS.M  ,  —  Marines. 

1838.  —  Franchen.  —  Marine  ;  nier  en.  fu- 
rie. Bois  (16  pouces-22  p.J)  :  420  fr. 

1842.  —  Thiei.ens.  —  Marine  aftc  narircu. 
Bois  (23-27)   :  70  fr. 

Marine  faisant  pendant  ù  la  prérédcnle. 
Bois  (23-27)  :  50  fr. 

1861.  —  RhonÉ.  —  Vue  des  euu.r  inlérieiin  x 
de  ta  Hidlande  :  1.200  fr. 

1!SS1.  —  NiKUWKNHUYS,  de  Bruxelles.  — 
Mer  Innileiise  (31-43)  :  675  fr. 

1881.  —  Blancke,  Amsterdam.  —  Eau  calme  : 
vue  sur  la  côte  de  Hollande  (4.5-G4)   :  760  fr. 
Marine.  Bois  (21-29)   :  420  fr. 

1881.  —  BiERENS,  Amsterdam.  —  Marine  : 
1.070  fr. 

1883.  —  Vente  Koekkoek,  Rotterdam.  — 
Marine  avec  personnages  au  bord  de  larn.er  ■ 
330  fr. 

1886.  —  Vente  X...  AiM-sterdam.  —  \  ne  sur 
Zuiderzée  :  819   fr. 

1891.  —  Ledkboer,  Rotterdam.  —  Un  nau- 
frage sur  les  côtes  d'/inuletcrre  (06  100)  : 
3.000  fr. 

Marine  avec  figures  et  une  barque  cliar- 
yée  de  foin,  près  de  la  jetée  d'un  petit  port 
(06-90)  :  600  fr. 

Un  Sauvetage  sur  les  côtes  de  Jersey  (30 
57)  6.50  fr. 

Deu.v  marines  se  faisant  pendant,  arec 
figures  et  bateaux  (38-56)  :  650  fr. 

Vue  d'une  plage  avec  figures  et  bateaux 
pfrheurs.  Bois  (15-20)  :  600  fr. 


Dessins  : 
1858.  —  Vente  X...,  7  décembre.  —  Le  De- 
part  du   port   ;   chaloupes  à   voiles   partant 
pour  la  pèche.   Dessin  à  l'encre  de  chine  : 

10  fr. 

KOEKKOEK.  Guillaume,  |ieiiilre 
Imilanilais.  —    l'a  vsagc. 

1883.  —  Vente  Koekkoek.  —  Paysage  ;  vue 
d'hiver  :  460  fr. 
Paysage  ;  pendant  du  précédenJ  :  420  fr. 
Paysage   ;  sous-bois  :  505  fr. 

1886.  —  Vente  X...  —  Amsterdam.  —  Vue 
d'un,  village   :  630  fr. 

1S91.  —  Ledeboer,  Rotterdam.  —  Pue  cou- 
verte  de  neige  avec  des  maisons  liullundui 
ses  du  vieux  temps  (85-123)  :  700  fr. 

KOENE,  Isaac.  |ii'inlre  allemand, 
m''  à  ilarieniNcrs  ItiriO,  ninri  en  I7K>. 
—  Paysage. 

1S74.  —  Vente  X...,  27  avril.  —  Le  Chemin 
rri'U.r  :  6.50  fr. 

KOENIG.  Franz-Nicolas,  |.einlre 

el  gra\ein'  suisse,  m''  à  lierne  en  I7<'>(t, 
niori  en  1S;{",'.  —  l'iirirail;  (lenre; 
M  inial  nre  ;  Paysage. 

Dessins  et  miniature  : 
tx:?:!.  -—  c.RiiNi.iNr,,  Vienne.  —  Une  villageoi- 
se suisse,  assise  sur  une  pierre,  un  panier 
de  fleurs  à  ses  pieds.  Dessin  à  la  plume,  la- 
vé à  l'aquarelle  :  10  fr. 

/■;((■  femme  suisse  regardant  avec  une  jeu- 
ne fille  par  une  fenêtre  ouverte.  Dessin  à  la 
plume,   lavé  à  l'aquarelle   :  10  fr.  • 

1897.  —  Madame  G.  de  P...,  30  novembre.  — 
Portrait  d'homme,  1790,  debout,  en  habit 
gris,  eulotle  verte,  el  une  canne  à  la  main. 
.Miniature  rectangulaire  :  1.50  fr. 

KOENIG,  Jean,  |ieinlre,  graveur 
el  dessinalenr  allemand  du  X\  II'' 
siè(de,  morl  à   .Vngsboin'g  en  ICil".'. — 

1 1  isloire  ;  (  IriH'iiH'nls  ;    (  lenre. 

!8;îs.  —  Ch.  MimcK.  —  Adam  et  Eve, 
dans  le  Paradis  terrestre,  sous  l'arbre  de 
vie,  au  moment  où  Eve  présente  la.  pomme. 
Cuivre  (9  pouces-7  p.)  :  150  fr. 

Dessins  : 
1896.  —  DE.STAU.r.EUR.  —  Galerie  d'un  Cu- 
rieux au  xvii"  siècle  :  Tableau.x  ;  Statues 
uniii/ui-s  ;  Vases  ;  Meubles...  etc.  Dessin  à 
la  plume  et  ;\  l'encre  de  chine  (.37,6-25)  : 
101    fr. 
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KOENIG,  i;r;i\riir  IV.iikm  is  du 
mil  irii   (lu   .\  I  \''  sircic. 

Estampes   : 

181:!.  —  Wr.K.KL,  Leipzig.  —  François  V  a 
.Wiiliiil.  (l"a.|ircs  Alfreil  Ji)haiiiiot.  Eslaïuiic 
Kiariil  in-liiliii,  en  largeur  :  75  l'r. 

Al  ic^liiliiiii  (lu  Mari/uis  df  l'fépiiic.  li'a 
prés  Alfred  Joannol.  Estampe  grand  iii-rnliu, 
en  laigenr  :  75  fr. 

INV.l.  —  Hhisari),  GanI).  —  Les  hiiifiiin  lir 
jiiilet^i.  Eslam(ie  d'après  Deeainps  :  I   fr.  75. 

KOEPPING,  Karl,  ^rn\riir  nllc- 
niniiil,  ne  i\   Orc.'^dc  eu   IS|S. 

Estnmjies  : 
IS'.i'i.    —    \\,\i\.    \     ,    l'i    nnxcniliir.    -      /.(■ 

Clirisl     ilnunil     l'iUitf.     d'après     .\Innkaisy. 

Epreuve  avaid  la  remarque  :  121)  fr. 
1S!I5.   —  \'i:NTb:  X.,.,    10  mars.   —  Fiiiiifinii. 

d'après  G.  Clairon.  Epreuve  d'arliste  sur  pa 

iner  japon,   signi'e   du    piMUlic   et   graveui    : 

inn    fr, 

KOERTEN  (M'"),  Jeanne,  |Hinlrr 
ci  i;i'a\riii'  irnniiiiii'  liollniid;! i.sc.  — 
1 1  i^liiiri'  :  (  leiirr  ;  l'a  \  sui^c. 

Eslampes  : 
17(11;.    —    MicUEl..    —    l'iirliiiil    (lu    iiiiidslrc 

Itckkcr,  assis  auprès  d'iiKt'  labtc,  sur  {(KiucI- 

le    rciKjsciil   (Ica.v   (jl(ibc.'>    ;   lUnis    iiuc    bililia- 

lh('(IU('   :  (j5   fr. 

/'//(■    fciiiuic   [i'jiiiuiil    lu    l.ihcili'    de    Itaiiic, 

assise  sur   uit    lr('iiii',   à   cùlc   (luii((cl   smil   les 

(hiice  ('(''sars  :  i'.)  fr.   .50, 

I  Ile    (le   la    iiille    d'  t  nisie  i  daiu    du    ((de    de 

r\,   aeee   imuilire   de   nai'ires    :   \iV.]   fi' 

KOETS.  Rodolphe   mi   Roeloph, 

|HMnlrr  liollaiid.i  i.s,  m''  à  Zwcdic  rii 
l('i.i.).  iiiori  cil  17'-'.).  —  1 1  i~.|uirc  :  iNir- 
Irnll. 

1SS1.  —  WlT.soN.  —  J'n  l'art  rail      'Mlll  fr, 

KOETSCHET,  Achille,  pcinlrc 
lr.iiH;ni-^  de  in  sccd iiijc  un  lil  u'  du  \  I  X'' 
siècle.  —   l'iiN  sni;c. 

ISIlO.  —  \i'\TE  KciETscilET  .\CHII.I.E,  28  mars  : 

1.  Ij's  Dilues  à  t'auiiers,  l'as-dc-Calais 
(141-200)    :   :^00  fr. 

2.  Les  \  (iii.r-di'-Cerriaij  :  effet  du  ruatiri 
(97-1 'lO)   :   .525  Ir. 

:i.  Le   Vieux  pi'rheur  (81  r,0)   :  l.:WO  fr. 

4.  Jeune  Cfiiffannier.  à  Montmartre  (81-.59); 

5.  Une  Idi/lle  sur  la  butte  Montmartre  (73- 
92)   :  320  fiv 

f>.  h'KlaïKi  de  Caïuiers  {{\:,-m)   :  205  fr. 
7.  /,(■   h'dut  de  tiien   (G.5  !«)   :  1.50  tr. 


8.  /.(■  Meudiaut  (54-G5)  :  125  fr. 

'.I.   l.'Kijlise  d'Anvers  ((i.5-.50)   :  120  fr. 

10.  Jardinier  se  reposant  (05-54)   :  205  fr. 

11.  Etude  d'arbres    (0.5.50)    :   '? 

12.  Le  Vieii.r  Vaualidiid .  sur  lu  bulle  Maiil 
martre    (05  5'.)    :    1.020   fr. 

l;!.   Lffel  (faiitdiuiie   (05  50)    :    '? 
li.   Le   ISaleau-Laioir   (i;0-81)    '! 
15.   /■'//(•   Hue  a   (diiiiers   (.50-05)    :    110  fr 
10.    (  ;/     Cal  II     de      l'a  ris,     près     des      bulles 
Maiiliiiailre    (.54-81)    ;    140    fr. 

17.    fai/sinie    a    Morlefoiitaiuc    (.50'.K',)    :    '.' 
is.   /,,■   Lnicadéro  (49  01)   :  KÎO  tr. 

19.  Le    Vieii.r  jardinier   iî9  5'i)    :    '.' 

20.  l'aris,  eu  des  bulles  Moiil inarlre  (51- 
81)    :  115  fr. 

21.  /  (/  Fiiijer  dans  les  dunes  ('rO-Oîi   :  :!00  fr. 
:,';.'.   l-'erme  d  Isainll'rieè  (10-05)  :  1.50  fr. 

.::'•.    Les    Hunes    (  iO  1:5)    :    '.' 

2t.  Les  l'élu rds  :  roule  de  Sainl^l'rire  CrO 
05i    :    ? 

:,'5.   /)(/;/ s-  les  Dunes   (10-05)   :    121»  fr. 

.'0    /  lie  Une  ii  Anvers  (40-01)   :  l;!5  fr. 

27.  l'iiininiers   a   Dréeij    (40-01)  .? 

2s.   Les   Trois  arbres    (61-40)    :'! 

^'9.   l'riealense  à  Elaples  (01-40)  :  115  fr. 

;)0,   /,,■   Mdiiliii   (ÎG-GI)   :  100  fr. 

:il.   /  //    Cdin    à   Cainiers    (Ol-'iO)    :  2.50   fr. 

:!2.   Ll-:iiiiiii   de   rEijIise    (',0-01)    :'.' 

:W.   /.(■  riieiiiiii  du  rillaiie  (10-01)   :   '.' 

:î'r.   /.(/    Lareiise    (-18-00)    :   1 

Xi.   (  (inelier  de  siileil  n   Ceriuni   (18  05   :   '.' 

:iO.  Hiirds  de  la  Seine  :  effet  du  malin  (41 
0:i)    :   ? 

:i7.   /,(■  Clieiniu  eren.r  (lO-O:!)   ■   155   fr. 

:!8.   Cliininiiêres  à  Anvers   (liS-OOl   :   ':' 

:!9.  i,es   Ilrniji-res   (:W-,55)    :    'i' 

10.  1  limiers    (?,8  01)    :   ? 

11.  Le  Diiiilis  ù  Mandenre   (;i8-.55)   :   '.' 
42.   Hateaii.r  a   Suint  Denis    (:!8-55)    :    '! 
l:!.   /.(■    \  ittinie  de   Ceriiaii    CiS-Ol)    :   '! 
41.  llaiis  tes  fleurs  (38-10)   :   '? 

15.  LesBords  de  ta   Seine   (38-10)    :   '.' 
40.   /,('  Départ  des  tianiiies   (37-11)   :  7 

17.  L'ErjUsé  de  Saint-Ouen  (35-24)   :  •!• 

18.  Télé  de  Mendiant  (3.5-24)   :   ? 

19.  Barques   ù    Saint-Valenj    (33-10)    :    '? 
.50.  Effet  de  neine  (33-10)   :  '? 

51.  La  Ferme   (33-41)   :   '! 
.52.  Les  Ihirciues  (33-41)   :   ? 
.53.  La  Place  de  la  Cdiirurde.  Bois  (28-35)  :  7 
54.  Le    Port   Saint-Xirotas.    Bois    (27-35)    :  ? 
.55.    /,,(    Trieiiteiise.    Bois   (27-35)    :    ï 
.50.   Les  Cliauinieres   (25-31)   :    ? 
57.  Le    Sentier    :    effet    de    suleiî    ediiiiiaiit 
(21-32)    :  ? 
.58.   Im  Seine  à  Saint-Denis   (24-31)   :   ? 
.59.   \  lie  prise  d  Paris.  Bois  (24-34)  :  ? 

00.  Les  Meules.  Bois  (24-34)   :  ? 

01.  Le  l'hemin  de  VEtnno  (20-34)  :  7 

02.  Vue  prise  à  Saint-Denis  (20-21)  :  ? 

03.  Le  Paul  Sdlférino  (18-31)   :   7 
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64.  Paysage  (12-29)   :   ? 

65.  Le  l'ont  de  Gien;  e\[et  de  soleil  cou- 
chant (13-24)   :   ? 

66.  Les  (iorijes  fl'Ll-Kanlara  ('.)7-148)  : 
495  fr. 

67.  Laveuses  à  d'F.l-Kantara  (97-70  :  200  fr. 

68.  Le  Marabout  à  Alger  (59-50)  :  215  fr. 

69.  Mauresque  (54-4G)   :  120  fr. 

70.  Les  Laveuses  (41-64)   :  145  fr. 

71.  Cour  de  Mosquée  (41-33)  :  ? 

72.  hl-Decherra   (38-61)   :   ? 

73.  L'/Cbreuvoir  (38-61)   :  ? 

74.  Une   Terrasse    (38-61)   :   125  fr. 

75.  Le  Chevrier  (38-46)  110  fr. 

76.  Une  Hue  à  Alger  (46-38)  :  ? 

77.  Les  Gorges  à  El-Kantara  (38-46)  :  110  fr. 

78.  La  Hue  Telembi  à  Alger  (46-3S)  ;   ? 

79.  L'Oasis  (33146)  :  110  fr. 

80.  Sidi  Abederamann.  Bois  (35-27)  :  ? 

81.  Une  Bue  à  Alger  (35-24)  :  ? 
83.  La  Casbah  (33-41)  :  ? 

83.  La  Rue  de  la  Girafe,  à  Alger  (33-22)  :  ? 

84.  Le  Pont.  Bois  (32-24)  :   ? 

85.  La  Montagne  Bose,  à  El-Kantara  (27- 
41)   :    ? 

86.  Coucher  de  soleil  (24-34)  :  ? 

87.  Le  Matin,  par  un  temps  calme  ;  mari- 
ne  (22-33)    :    ? 

88.  Le  Soir  (16-23)   :  ? 

89.  Femme  et  Enfant  à  Evulcnc,  Suisse 
(93-74)   :  350  fr. 

90.  Coucher  de  soleil  à  Marctes,  Suisse  (51- 
66)  :  130  fr. 

91.  Le  Trient  (46-61)   :  120  fr. 

92.  Le  Torrent  (46-61)  :  150  fr. 

93.  La  Dent  du  Midi  (46-38)  :  195  fr. 

94.  L'Eglise  à  Evolène  (35-28)  :  145  fr. 

95.  Une  Vue  de  Suisse  (35-27)  :  ? 

96.  Les  Sapins,  à  Marcles  (32-43)  :  7 

97.  Les  Chalets  (29-43)  :  7 

98.  Les  Lacs,  à  Bienz  (29-.35)  :  7 

99.  Le  Nusen   (26-35)   :   ? 

KOFFERMANS,  Marcellius. 

1898.  —  Goi.D.SCHMiDT.  —  Piirhait  d'homme 
(HO-56)    :    5.300   fr. 

Portrait  de  femme.  Pendant  du  privu^leiit 
(80-56)   :  8.500  fr. 

KOFFLER,  Nicolas. 

Dessins  : 
1864.  —  Comte  .Andréossy.  —  Paysage  avec 
figures   et  animaux.   Aquarelle   gouachée   : 
15  fr. 

Eludes  d'arbres.  Deux  dessins  A  In  pierre 
noire  :  12  fr. 


KOHLER,  Nicolas,  oravcur  cl 
(Icssiiialcur  allciiKiU(.l,  lU'  à  l'^raiirrort. 

1823.  —  Grunling,  Vienne.  —  Paysage  avec 
cascade.  Dessin  au  crayon,  lavé  de  bislre 
;5  pouces-6  p.  7  1.)   :  13  fr. 

KOKER  (de).  Marie- Anne,  tiia- 
Ni'iir  cl  (Icssiiialcur  li(illaiiilaisc  de  la 
lin  (lu   .W  11-   si(-clc. 

Estampes   . 

1817.  —  Comte  Rigal.  —  Un  lot  de  neuf  es- 
tampes, représentant  une  série  de  paysut;  s 
animés  :  9  fr. 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  Vue  d'un  villa- 
ge avec  une  rivière  sur  le  devant.  Estampe 
in-folio,  en  largeur  :  12  fr. 

Chaumières  au  bord  de  l'eau.  Estampe  in- 
4°,  en  largeur  :  10  fr. 

Paysage  avec  chaumières  et,  à  droite,  une 
femme.  Estampe  in-folio,  en  largeur  :  12  fr. 

Paysage  avec  des  voyageurs  montés  sur 
des  ânes.  Estampe  in-4'',  en  largeur  :  7  fr. 

KOLB,  i>raveur  ailcniainl  de  la 
|ircuii(''rc  moitié  du  XIX'  siècle. 

Estampes    : 
1843.   —  Weigel,    Leipzig.   —  Entrevue   de 
Maximilien   d'Autriche    et    de    la   princesse 
Marie    de    Bourgogne,    à    Caiid,    d'après    A. 
Peller.  j:,stampe  grand  in-folio  :  10  fr. 

K  0  L  B  E  ,     Charles  -  Guillaume . 

jx'iiilrc  et  graveur  alleniaud,  né  à 
Berlin  vers  1760,  mort  on  1830.  — 
Paysages  animés. 

Dessins  : 

1859.  —  K.^lEMAN.  —  Paysage  avec  figures. 
Dessin  à  la  plume  lavé  de  bistre  :  5  fr.  50. 

Estampes   : 

1816.  —  Chevalier  Hauer,  Vienne  . —  Paysa- 
ge avec  figures  et  un  groupe  d'arbres  touf- 
fus. Estampe  in-folio,  en  largeur  :  13  fr. 

1817.  —  Comte  Rigal.  —  Estampes  par  Kol- 
l)e,  d'après  ses  propres  dessins  : 

1°  La  Chute  des  Damnés  ;  La  Chasse  au 
lion  ;  La  Chasse  au  cerf  ;  Le  Satyre  et  les 
Hacchantes  ;  La  Danse  des  Nymphes  ;  La 
Navigation  ;  Les  Pâtres  ;  La  Conversation  ; 
Le  Bepos  du  berger  ;  Les  Baigneurs  ;  Le 
Chêne  ae  Palemon.  En  tout,  onze  estampes, 
dont  plusieurs  portent  le  nom  du  Maître  et 
la  date  de  1900  :  Les  2»,  .3^  4^  5°  et  11»  sont 
en  largeur  :  23  fr. 

2»  Vues  de  forêts  ;  Vues  de  coteaux  cou- 
verts de  bois  ;  .Autres  sites  champêtres.,  etc. 
En  tout,  dix-sept  estampes  en  largeur,  por- 
tant le  nom  du  Maître  :  30  fr. 
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3"  rues  et.  Paysages  avec  figures  et  ani- 
inaiir.  En  tout,  dix-neu£  estampes,  en  lar- 
i^em-  :  17  fr. 

4"  l'ayasijes  avec  finurea  cl  luiiiiuni.r.  Kn 
tout,  trente-sept  estamiies,  ihuii  vinst-ileux 
eu  largeur  :  30  fr. 

5"  Etudes  de  sujets,  de  fin  un' s  et  d'ani- 
maux. En  tout,  trente  quatre  estampes  : 
14  fr. 

Des  estampes  qui  précédent,  cent  sont  nu- 
mérotées de  1  à  100. 

Estampes  par  Kollie,  d'apies  Salumon  Ges- 
suer  : 

1"  Apolton  et  Dapluie  ,  Sacrifiée  au  Dieu 
l'an  :  La  Conversation  au  liain  :  La  Cabaue 
des  pèclieurs  ;  La  Uéveusr  ,■  home  fille  as- 
sise près  d'une  fontaine,  évoutaiit  un  jeune 
luimrne  gui  pince  de  la  tgrr  :  La  Solitude  : 
Le  Saunait  ou  la  Solitude  poétique;  Le 
Bois  ;  Le  Pont  rustique.  Suite  de  dix  estam- 
pes précédées  du  portrait  de  Gessner  :  36  fr. 

2°  Chloé  ;  Damon  et  l'Iiilis  .■  La  droite  . 
Lu  Fontaine  dans  le  bois  ;  Le  Temple  :  Lu 
Fête  chamjJêtre  :  La  Promenade  sur  l'eau  , 
La  Récolte  des  pommes  :  Le  l'érlieu.r  ;  Le 
Soir.  En  tout,  di.x  estampes  en  largeur  :  46  fr 

3"  Le  Bain  Grec  ;  La  Fontaine  en  Arca- 
die  :  Le  Concert  champêtre  ;  Danse  de  jeu- 
nes garçons  ;  ie  Bosquet  ;  La  Cascade.  En 
tout,  six  estampes  en  hauteur  :  30  fr. 

1833.  —  Comtesse  d'Ei.\.siedei,.  —  Eaux-foi- 
les  par  Koll)e.  d'après  ses  proiires  composi- 
te ms  : 

Etudes  de  gToujies  d'arbres,  vaches  cl 
patres.  Estampes  numérotées   :  1-9. 

Groupes  de  figures,  bergères  ;  paysages 
avec  animaux.  Estampes  numérotées  :  10-17. 

Deu.r  grands  paysages  avec  cabanes  ru^- 
ligues.  Estampes  in-folio,  en  largeur,  numé- 
rotées :  18  et  19. 

Paysages  rustiques  et  idylliques.  —  Her 
cule  et  Dejanire.  —  Nessus  et  Déjanire.  Es- 
tampes in-4o  et  in-8",  en  largeur,  numéi-o- 
tées  :  20-26. 

Intérieurs  de  forêt.  ..  Paysages,  dans  le 
iioût  de  Waterloo,  avec  figures.  Enfant  de- 
bout, tenant  un  bâton.  Estampes  in-folio,  en 
largeur,  numérotées  :  27-31  et  38. 

Faune  dansant.  —  Faune  debout.  —  Deux 
caches,  dont  une  dans  l'eau.  —  Paysage 
dans  le  goût  de  Waterloo.  Estampes  in-fo- 
lio, en  largeur  et  in-8°,  numérotées  :  32-37. 

Paysage  de  forêt  avec  quelques  cabanes  à 
fiuaclie.  —  Paysages  avec  faunes  et  chas- 
seurs. Estampes  in-folio,  en  largeur  et  en 
hnnlcur,  numérotées  :  39-41. 

l'arlii'  d'arbres  où  passent  un  seigneur  et 
une  dame.  —  Entrée  d'un  pare  où  passe  un 
caralicr  au  galop.  Estampes  in-folio,  en  lar- 
geur, numérotées  :  42  et  43. 

Trni^  paysages,  dont  l'un  avec  un  pont.  — 
]  arhe  debout.  —  Paysage  couvert  de  bois   : 


sur  le  devant,  une  Nymphe  surprise  par  un 
Satyre.  Estampes  in  folio  et  in-S",  en  lar- 
geur, numérotées  ;  'i'i-i7  et  JO. 

Paysage  ou  partie  de  forêt,  sur  le  devant, 
un  pâtre  reposani  aci'c  un  cliicn  cl  deux  ca- 
ches. ..  l'aysaije  en  larycar  en  forme  de  fri- 
se. Estampes  in  foUo,   numérotées  :  48-49. 

Paysage  où  l'on  voil  l'iuton.  et  chenal  avec 
l'roserpine  ravie.  —  Deux  pagsuyes  ou  inté- 
rieurs de  forêt.  Estampes  in-folio,  luiiuéro- 
(écs  :  51-53. 

l'aysage  dans  le  style  de  Gessni'r  ;  a  droi- 
te, la  famille  d'un  Satyre.  —  Paysage,  dans 
le  goût  de  \\'alerlo<i.  —  Pagsayes,  sur  l'un 
un  chariot  chargé  de  foin.  Estampes  in-folio 
et  in-S",  en  largeur,  numérotées  :  54-57. 

Paysage  :  sur  le  devant,  deux  chèvres.  — 
lien.c  figures  nues  assises.  —  l'aysage  dans 
le  août  de  Gessner  avec  des  Kymphes.  — 
I  aareau  debout  dans  une  prairie,  prc^  d'une 
licierc.  Estampes  in-fidio  et  ui-8°,  en  lar- 
geui-,  numérotées  :  5s-Gl. 

l'ionicnade  sur  l'eau.  —  Paysage  couvert 
de  hois,  sur  le  devant,  quatre  figures  nues 
dans  une  barque.  Estampe  iii-folui,  numé- 
rotée  :  62. 

Les  Garçons  bergers  :  autre  paysage  du 
même  caractère.  Estampe  in-folio,  numéro- 
fée  :  63. 

Grand  paysage  hcron/ne,  tians  le  style  Ita- 
lien, sur  le  devuni,  un  ijronpc  de  <]uatre 
Satyres  et  l-'aunes.  Estampe  in-fuliu.  numé- 
rotée :  G4.   Epreuve  avant  le  nom. 

Trois  paysages  :  sur  l'un  nu  taureau  cou- 
rant. —  llomnii'  nu.  a  ehecal.  ravissant  une 
jeune  femme.  —  Eluiic  de  six  figures.  Es- 
tampes in-folio  et  in-8",  en  largeur,  numéro- 
iri's  :     (li.5-i;'.|i.     EpriMucs    lin     l'-'"    clal. 

7' cols  petits  paysages,  dont. l'un,  surpassé 
d'un  ton  de  lavis.  —  Taureau  debout.  — 
Femme  assise.  —  Homme  tirant  l'arc.  — 
Taureau  vu  en  face.  Estampes  in-lS",  ln-8" 
et  in-folio,  numérotées  :  70-76 

lenne  femme  nue,  ilehoat,  dans  une  ri- 
vii'rc.  à  limite  du  devant  de  grandes  herbes. 
—  f'agsafie  dans  le  style  de  Waterloo  ;  à 
droite  quatre  grandes  vaches.  Estampes  in- 
folio, en  largeur,  numéi-otées  :  77  et  78. 

Deux  pelits  paysaacs.  dans  le  style  de 
Waterloo.  —  Partie  de  forêt  :  sur  le  dcvuni 
un  chasseur  avec  un  paysan.  —  7' rois  lirc- 
bis  couchées.  —  Croupi-  de  caches  et  de  tau- 
reaux. Estampes  in-folio  et  in-R",  numéro- 
tées  :  7'.I-Sl. 

Grand  paysioie  dans  le  style  de  Waterloo; 
sur  le  devant,  sous  les  arbres  un  paysan  se 
reposant.  —  .iutre  petit  paysuae  du  même 
caractère.^  Deux  brebis,  dont  l'une  est  cou- 
chée. Estampes  in-folio  et  111-8",  en  largeur, 
numérotées  :  85-88. 

Intérieur  d'un  bois  avec  de  gros  arbris- 
seaux.   —    .Autre   paysage    avec    de   grandes 
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herbes  ;  à  gauche,  un  Satyre  porte  un  en- 
fant. Est;ini|ies  in-folio,  en  largeur,  numéro- 
tées :  89  et  90. 

Deux  paysayes  avec  des  parties  de  buis, 
dans  le  style  de  Waterloo  ;  sur  le  devant 
(/uelques  figures  rustiques.  Estampes  in-fo- 
lio, en  largeur,  nunu'rolées  :  91  et  92. 

Moulin  dans  la  forêt  ;  sur  le  devant,  un 
troupeau  de  vaches.  —  Groupe  d'arbres 
dans  un  bois,  où  on  voit  trois  vaches  et  un 
pâtres.  Estampes  in-folio,  en  largeur  et  en 
hauteur,  numérotées  :  93-94. 

Deu.v  paysages  :  Entrée  de  bois  dans  le 
goût  de  Waterloo  ;  sur  l'un,  on  voit  un  cha- 
riot à  trois  chevaux.  —  Trois  petits  paysa- 
ges dans  le  même  goût.  —  Une  vache  cuu- 
chée  et  deux  debout.  Estampes  in-folio  et 
in-12",   numérotées  :   95-100. 

l'âlre  et  jeune  fille  gardant  trois  varlics. 
dont  l'une  pisse.  —  Garçon  montant  une 
vache.  Estampes  in-folio,  en  largeur,  nunif- 
rotées  :  101  et  102.  Epreuves  sans  les  numé- 
ros. 

Deux  paysages  :  l'un  dans  le  goût  de  Salo- 
ninn  Gessner  ;  l'autre  se  distinguant  par  vn 
grand  tronc  de  souche  dans  l'eau.  Estampes 
in-folio,  en  largeur,  numérotées  :  103  et  104. 
Epreuves  avant  les  numéros. 

Deux  paysages  :  l'un  arec  un  pont  fait 
d'un  tronc  d'arbre  .■  le  second,  présente  un 
grand  arbre  au  milieu,  et  à  droite,  sur  le  de- 
vant, trois  vaches.  Estampes  in-folio,  en  lar- 
geur, numérotée  :  105  et  106.  Epreuve  avant 
les  numéros. 

Dej/x  autres  paysages  du  même  caraclere, 
et  de  même  grandeur.  Sans  les  numéros 

Grande  chasse  au  cerf.  Estampe  in-folio, 
en  largeur,  avant  le  numéro. 

Danse  de  Nymphes  au  son  du  flageolet, 
joué  par  un  Satyre,  sur  un  riche  fond  de 
paysage.  Estampe  in-folio,  en  largeur. 
Epreuve  avant  la  lettre  et  avant  le  numéro 

Le  Discours  entre  deux  villageois,  au  pied 
d'un,  chêne.  Estampe  in-folio.  Epreuve  avec 
l'adresse  de  G.   Fleischer. 

Les  Baigneurs  ;  paysage  dessine  et  gravé 
à  Veau-forte  par  C.  W.  Kolbe.  Estampe  in- 
folio, en  hauteur. 

Le  berger  se  repasaiil.  Pendant  du  mor- 
ceau précédent. 

La  Lliute  des  Damnés.  Composition  bizar- 
re, gravée  à  l'eau-forfe  et  au  lavis.  ICstamiio 
in-folio. 

La  Ltiasse  au  lion.  Compo.sition  dans  le 
style  de  Ruhens.  Estampe  in-folio,  en  lar- 
geur. Epreuve  avant  le  nom  de  l'artiste. 

Le  Chêne  de  Palémon  ;  sur  le  devant,  à 
droite,  deux  bergers  ;  à  gauche,  un  pont 
de  pierre.  Estampe  in-folio,  en  largeur.  Piè- 
ce capitale  du  !■"■  état   ;  les  noms  coupés. 

Intérieur   d'une    forêt,    sur    le    devant,    à 


droite,  trois  villageois.  Estampe  in-folio,  en 
largeur. 

Autre  paysage  où  l'on  voit  un  pont  avec 
deux  ecaliers,  et  au  lointain  quelques  rui- 
nes. Estampe  in-folio,  en  largeur. 

Paysage  avec  de  grands  arbres;  sur  le 
devant,  un  pêcheur  à  la  ligne.  Estampe  in- 
folio,  en  largeur. 

l'aysage  montagneux  coupé  par  des  cas- 
cades. Epreuve  du  1"""  état,  et  sans  nom,  qui 
n'est  pas  ébarbée;  elle  est  in-folio,  en  lar- 
geur. 

Dauuin  et  PliylUs;  Idylle  dr  Oessner: 
Phyllis  est  assise  près  du  puits,  Daniou, 
devant  elle  joue  de  la  lyre;  Le  devant  est 
limé  par  de  grandes  plantes.  Estampe  in- 
folio, en  largeur.  Epreuve  du  1'=''  état,  sans 
le  nom. 

l.'fEuvre  de  Kolbe  ainsi  énuméré  :  80  fr. 

f.e  Pêcheur,  d'après  la  peinture  en  goua- 
ilie  de  Gessner.  Estampe  grand  in-folio,  en 
largeur  :  5  fr. 

Damon  et  Phlllis,  d'après  Gessner.  Es- 
tampe in-folio,  en  largeur  :  4  fr. 

Chiné,  d'après  Gessner.  Estampe  in-folio, 
en   largeur  :  4  fr. 

J,a  Fiinlaine  dans  le  bois,  d'après  Gessner. 
Estampe  grand  in-folio,  en  largeur  :  4  fr. 

1S43.  —  Weigel,  Leipzig.  —  La  Bacchanale. 
Estampe  grand  in-foiio,  en  largeur  :  4  fr. 

Vues  au  pays  de  Dessau;  Suite  de  quatr-.', 
paysages.  Estampes  in-folio,  en  largeur  ■ 
12  fr. 

Suite  de  vingt-cinq  paysages  avec  figures 
ayant  pour  titre  :  «  Collection  des  tablea.u.t 
en  gouache  et  des  Dessins  de  Salomon  Gess- 
ner, gravés  à  Veau-forte  par  C.  Kolbe,  Zu- 
rich, 180G-1811  ».  Estampes  grand  in-folio,  eu 
largeur  :  40  Ir. 

Paysage  héroïque,  connu  sous  le  nom  de 
la  "  Pièce  aux  herbes  ».  On  y  voit  des  pâ- 
tres conduisant  des  bestiaux.  Estampe 
grand  in-folio,  en  largeur  :  4  fr. 

Paysage;  sur  le  devant,  une  \gmptie:  à 
gauche,  des  joueurs  de  gxdlare.  Estampe  in- 
folio, en  largeur  :  8  fr. 

Paysage  héroïque,  avec  des  bergers  qui 
sacrifient  au  Dieu  Pan.  Estampe  grand  in- 
folio,  en  largeur  :  5  fr. 

1843.  —  Df.bois.  —  Paysage;  scène  pasto- 
rale, à  gauche,  une  jeune  fille,  assise  sur  le 
bord  II  une  fontaine,  écoute  un  jeune  hom- 
me qui  joue  de  la  lyre;  il  est  ombragi^  par 
une  touffe  de  diverses  plantes,  au  milieu 
desquelles  s'élève  un  therme  en  ruine. 
Epreuve  avant  la  lettre,  sur  papier  de  chi- 
ne :  21  fr. 

1855.  —  \'AN  DEN  Zande.  —  Suite  de  di.x  pay- 
sages et  Intérieurs  de  forêts,  ornés  de  figu- 
res et  d'animaux.  E.stampes  portant  le  nom 
(le  Kolbe,  dans  la  marge  du  bas  :  10  fr. 
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I  ((('  (/'/(;/  />'/'/■-■■  '/'  jiurlir  ciiiiverl  de  Ikiih: 
ri-ra  la  ijniirlif,  qiuitrr  figures  dans  un.  hii- 
Icdii  lins  dr  di'n.r  iiranits  arhres.  Kstiiin 
]>v  en  l.-i|-;4iMir,  sans  ikiiii  (l'aiifciir,  mais 
|ini1aiit  sur  la,  liiar-j^r  ilii  liaiil,  à  ilrnilc,  le 
iniriii'ni  III.  Ic^^rn'iiicnl  li'aii'  a  la  |iiiiiili'  : 
,".   fr. 

l'dijsiiijf  ni  liiiiilriir.  iiïi.  Il  dmili',  un  Iniiii- 
inr  nu  tire  dr  l'iirr.  A  la  ,L;aiii  lii>  du  haut, 
le  iiiiniéro  37.  —  Aiilre  piiii'^inir,  en  Inwers, 
iirer  puni  de  pierre  d'une  seule  iiielie  A  la 
ilniiio  ilii  liant.  Il'  niiiiiciii  i7.  Les  ilnix  es- 
laliijips  :  2  fr. 

T.a  siiile  des  ein^l-einq  ihnisiiijes,  il'.-ipn'S 
.Saliiiiiiiri  (lessiii-r,  ili'jâ  einiiiifii's  a  la 
veille  <lii  ('.(iinle  Hmal.  en  1S|7.  l-iprenves 
;i\ec  ^raiules  iiiar.ni's   :  2X   fr. 

ISâlj.  —  Hl.S  DE  LASS.M.I.r.  —  l'iii/sihie:  Inté- 
rieur de  l'iirèt.  Eslanipe  en   lra\-ers  :   i  fr. 

X'Sl'A.  —  Gie.oi  X.  —  F'aHsiiiies  areadiens. 
iiree  fii/iires  antiques,  l-'u  tnut,  (]nali.ii-ze 
eslainiies   :   s  [r.    ."iii. 

KOLBEL.  Antoine.  i;i:i\iMir  iimn- 
Iriir  n  lli'iiiniiil,  I  i'n\  ;i  II  Lill  n  \  ii'iilir. 

Dessins  : 
1823.  —  GnUNl.lNr,,  \'ienno.  —  Pansage  biii 
se  ai'ee  une  fciniiie  aeeanifiaijnée  d'an  en- 
fant et  lia  eiiiiaijeiir  an  repus.  Dessin  à  la 
l'innie  et  :i  rcncre  de  eliine  ((i  [lOUcus-V  p. 
G  1.)   ;  12  h: 

KOLLER.  Guillaume,  imIuIic 
jiiil  firli  Ic'ii .  tii'  ;'i  \ieiiiic  en  |S"J'.).  — 
Il  IsloilT  :    (  iellfc. 

1S70.  —  Y.MiOTiNT.scilIKdl'F.  —  Vil  mariage 
\'énilien   {3G-30)   :  3.250  fr. 

1873.   —  EVER.^RD,  LONDRES.   —  Sédiieliiin 
5.G2.5   tr. 

1877.  —  Sedelmeyer.  —  Le  llaptciiie  . 
2.lli;n  fr. 

|S80.  —  HiKlFT  \'AN  Wlirni.NIÎKnG  Geeresthin. 
.\M.sTEHIi!\M.  —  Ihi  talileaii.  sans  désigiiatiun 
de    siijel    :   3.100    fr. 

18S1.     —     liI,.4NCKi:,     AiMSTEliDAM.     —     Fillisl     et 

Marguerite.  Bois  (GS-.57)  :  G.510  fr. 

Marguerite  et  Marthe.  Cois  (G5-51)  : 
't.'Àib  fr. 

le  Départ.  Bois   (21411)     2.100  fr. 

ISSl.    —   r^VERARD,   LONDRES.   —   l'Iiarles-Qlli II  t 

étiez  l'agger  :  7.100  fr. 

Iss:!.  —  KoEKKOEK,  Rotterdam.  —  Dame 
dans  lin  intérieur  :  3. .517  fr. 

1X88.  —  S.MET  DE  NŒVER.  —  Les  .iilieii.r. 
Bois  ((i8-(;0)   :  920  fr. 

1880.  —  Van  Gogh,  La  Haye.  —  Faust  et 
Marguerite   :  1.020  fr. 

^^^92.  —  DaIT'IA.S.  —  Le  même  taldeau  : 
950  fr. 


1895.  —  \ENTE  X...,  17  mai,  Berlin.  —  Mar- 
ipierite  sorliint  de  l'église  :  1.881   fr. 

189S.  —  RU.'^TON,  LO.NDRE.S.  —  l'Ililippllie 
W  elter  liemaiidant  arâec   :  2.875  fr. 

Aqiitirello   : 
Is'.iâ.  —  Di:  \Al,  m.  l!KAi'i.iEt.i.  —  Les  .■Xdieii.r. 
AqnareUo  (40-32)   :  110  fr. 

KOLLIEZ. 

l'iOO.  NiiNTl',  X...,  29  jniii.  —  \  imitas  (lOS- 
l.'ll     :  LlOO  fr. 

KOMMAN,  S. 

Dessins   : 

1877.     —     WOtlTERS,     BRUXtT.LES.     —     Diigsil- 

ge   aree   figures   et   animaii.r.    Dessin    an    Ia- 
xis d'encre  de  eliiiie  :  5  fr. 

KONIG.  M. 

1SG5.  —  Comte  de  Poiirtai.ès.  --  Des  l'ag- 
saiines  et  un  enfant,  assis  sous  nue  treitte, 
eeniiteiit  îles  musiciens  a nitintants :  dans  te 
Iniiitain.  un  Voit  ta  ville  et  ta  vallée  d'Un- 
ie r-Seen.  Cuivre  (27-27)  :  95  fr. 

KONINCK  (de),  David.  \  ..ir 
GONINGK. 

KONINCK  (de),  Pierre.  \  ulr 
GONINGK. 

KONINGK,  Salomon,  ikmmIiv  .•! 
l;i;i\  ciir  liulhiiiiln  !.><.  ni'  ;'i  A  iiislrrilnm 
CM  11 ')()'.(.  —  Il  ixjdli'i'  ;  l 'ml  1  ;i  II  ;  (  n'iirc. 

1773.  —  Van  Dt:N  \[\RCK,  .\M.steRI)AM.  —  Prê- 
tres et  serilies  se  présentant  devant  Pilule, 
pniir  lui  demandei  la  murt  du  l^tirist.  Bois 
(:>7  iJoiices-3'i  p.)  :  5'iG  fr. 

1788.  —  Lengi.ier.  —  l'rétui  eu  mcdilalinn  ■ 
•.'00   fr. 

1821.  —  FoNsiiN,  DniHNAHIiE.  —  /,((  Faille 
du  itiainant  (22  ] ■es-31  p.)   :  110  fr. 

ISili.  —  C\RniNAt,  l'ESCH.  —  L'Eerivain.  : 
I.G.50  fr. 

1861.  —  Leroy  D'ETIoM.E.  —  Le  Denier  de 
César  :  1.700  fr. 

T'ne  jeune  llnltaudaise   :   'i.50O  fr. 

1SG2.  —  Weyer,  Col.or.NE.  —  L'Enlèvement 
d'F.tiriipe  (36  poiiees-lG  p.)   :  3'iO  fr. 

Le  Diirleiir  llt.nier,  assis  dans  smi  fun- 
teiiil,  lisant  une  lettre  (29  poilces-2l  p.)  : 
.")S1  fr. 

Le  reliinr  de  la  reine  eers  le  roi,  assis  sur 
son   trône.   Bnis   '10  p()iiees-13  p.)    ;   72  fr. 

180'!.  —  De  W...  de  Marseille.  —  L'Enléve- 
iiient  d'Europe  (100-128)   :  500  fr. 
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1865.  —  Tondu.  —  Têtr  de  jriine  femme  : 
25  fr. 

1865:  —  Mkffhi;.  —  PortraU  d'un  officier  : 
980  fr. 

1866.  —  De  K.vn.  —  l'ortrait  d'homme. 
Bois  (32-25)  :  630  fr. 

1881.  —  De  Beurnonville.  —  Portrait  de, 
vieille  femme.  Bois  (7i-60)   :  2.0,")0  fr. 

L'.lvare.  Bois  (02-71)  :  600  fr. 

1891.  —  Hauptm.wn.  —  Portrait  d'une  dame 
hollandaise  :  1.950  fr. 

1893.  —  Pemberton,  Londres.  —  Un  Iiitr- 
rieur  :  9.445  fr. 

1898.  —  GOLDSCHMIDT.  —  Portrait  d'hom- 
me. Bois  (32-25)  :  3.G00  fr. 

Dessins  : 

1776.  —  Neym.\n.  —  Trois  études  de  figures 
grotesques.  Dessin  au  bistre  et  à  l'encre  de 
chine  (5  pouces-6  p.)  :  5  fr. 

1844.  —  Chev.^lier  de  Ci.aussin.  —  Portrait 
d'un  vieillard  assis.  Dessin  à  la  plume  (16,5- 
14,7)    :  10  fr. 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  Le  même  des- 
sin :  4  fr. 

1860.  —  NORBI.IN.  —  Un  vieillard  sommeil- 
lant. Dessin  à  la  plume  :  3  fr. 

Estampes   : 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Buste  d'un 
Oriental  portant  une  perle  à  l'oreille  gau- 
che.  Estampe  portant  le  nom  du  graveur  et 
la  date  de  1638  :  8  fr. 

Vieillard  assis  dans  w?i  fauteuil,  les  mains 
levées  et  jointes.  Estampe  grand  in-8"  :  7  fr. 

1843.  —  Wëigel,  Leipzig.  —  La  même  es- 
tampe :  10  fr. 

Buste  de  vieillard  à  grande  barbe,  vêtu 
d'une  robe  de  velours  noir.  Epreuve  de  2" 
état,  avec  la  lettre  :  10  fr. 

Buste  de  vieillard,  coiffé  d'un  turban.  Es- 
tampe en  hauteur  :  8  fr. 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  Lu  même  estam- 
pe :  13  fr. 

Buste  de  vieillard,  assis  dans  un  fauteuil, 
les  jnains  élevées  et  jointes.  Estampe  en 
hauteur  :  5  fr.  50. 

1857.  —  Thyssen.  —  Liuste  d'un  Oriental  : 
1  fr.  M. 

1865.  —  Camberlyn.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  portant  au  verso  la  date  de  1672  et 
la  signature  de  P.  Mariette  :  16  fr. 

Buste  de  vieillard.  Epreuve  de  l"  état. 
avant  la  lettre  :  9  fv. 

Vieillard  assis  dans  un  fauteuil.  Epreuve 
de  1"  état  :  4  fr.  50. 

Buste  d'homme.  Epreuve  de  1'"'  état,  avant 
le  fond  et  divers  autres  travaux  faits  de- 
puis à  la  planche  :  4  fr.  50. 


1875.  —  GuiCHARDOT.  —  La  même  estampe. 
Deux    épreuves;    la    première    à   l'eau-forte 
pure   et   la  seconde    terminée.    Ensemble 
35  fr. 

KONING,  Cornélis,  poinlro  ol 
ii'ravL'ur  liolhiiiiliiis,  ni-  ;i  Ihirlciu  eu 
'ir)'24.  —  Porlniil  :  (Iciirp. 

Estampes   : 
1877.   —   Behague.   —   Bal   de   jeunes    sei- 
gneurs  et  de   leurs   maîtresses,   d'après  W. 
B...   Estampe   in-4°,  en  largeur.   Epreuve  de 
l""-  état  :  50  fr. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Coster  Laurent.  /?/)- 
primeur,  d'après  Van  Campen.  Estampe,  in- 
folio :  3  fr.  50. 

Julienne  de  Nassau,  Landgravine,  d'après 
.\ndriessen  :  6  fr. 

Luther  Martin.  Epreuve  de  1''  état,  avec 
l'adresse  du  graveur  :  8  fr.  50. 

KONING,  Jacques,  iirinlfc  liul- 
limdtu.s  du  X\  II'  .siècle.  —  ilisloir-e; 
Genre  ;  Paysage. 

1837.  —  Van  der  Maes,  Gand.  —  Samson  Inr- 
liiré  par  les  Philistins.  Bois  (70-60)  :  70  fr. 

Dessins   : 
18,59.   -^  Vente  X...,   7  janvier.   —  Vue   de 
ihiUande.  Dessin  à  la  plume  :  3  fr.  50. 

KONING.  Philippe,  peitiliv  hol- 
landais, né  à  Auislcrdaiii  eu  IBU), 
uior)  eu  l()(S<).  —  Histoire;  Genre; 
Paysage. 

1702.  —  .lEAN  .«VnGÈs,  .AMSTERDAM.  —  Porteurs 
de  poissons  :  120  fr. 

Une  réunion  de  paysans  :  180  fr. 

1703.  —  PiETER  Six.  —  Une  poissonnii're  : 
'.I  fr. 

Portrait  d'une  femme  malade  :  5  fr. 
1706.    —    Daems.    —   Paysage    hollandais    : 
l'y  fr. 

1787.  —  Collet.  —  Paysage;  vue  de  Flan- 
dre. Bois  (11  pouces-15  p.)  :  170  fr. 

1788.  —  Lenglier.  —  Un  Prélat  assis  médi- 
tant sur  un  livre  ouvert  (.55  pouces-56  p.)  : 
200  fr. 

1812.  —  Vii.LERS.  —  Paysage  hollandais 
avec  chasseurs,  chevaux,  chiens  (132-  pou- 
ces-159  p.)  :  2.001  fr. 

1814.  —  Lebrun.  —  Le  même  tableau  : 
2.000  fr. 

1836.  —  CARDINAL  Fesch.  —  Les  environs  de 
Harlem  :  1.850  fr. 

1838.  —  Bai.lin,  Gand.  —  Sujet  historique. 
Bois  (58-40)   :   150  fr. 
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ls'i2.  -  Thielens,  Bruxelles.  —  Paijsuiir 
ai'fc  ruines  (:«-33)  :  150  fr. 

1S46.  —  HÉRIS.  —  Serai'  liinlérieiir.  lidis 
(45-36)   :  3i(l  fr. 

Is.'iG-    -       (l|{|ii[ili,      l.iiMiliL.-^.  lUiilsinje 

lll.i'.IO    fr. 

ISG1.  --  V.AN  I>i;n  .SchrieCK.  —  .ile.nniilre  le 
i',rtinil  ileeaiit  Jrriisdb'in  :  .")()U  fr. 

1SG2.  —  Wever,  Cologne.  —  l'diji^ai/e  avec 
fi;ii/res  (20  poui:es-17  p.?.)   :   \-ù  U\ 

Minerve  danx  l'atelier  ilr  1  nienin.  lînis 
[iU  pouces-2T  ])..})  :  340  fr. 

1867.  —  Marouls  de  Salamanm.  —  Uiune  cl 
aes  Nymphes  nn  hiiin,  fiirrprises  pur  Aeleun 
(S.>120)    :  300  fr. 

1867.  —  STEVENS.  —  L'A  vare  (83-77)   ;  625  fr. 

isey.  --  OUDRY.  —  Le  même  tableau  : 
600  fr. 

1872.  ~-  GlLOTT,  LONDRES.  —  Vue  de  Hiilliiii- 
(Ir.  à  eiil  d'oiseau  :  15.190  fr. 

1873.  -  .SEnKL\M',M:R.  —  I  lie  prise  en  Uni- 
laiiile    :   5.600   fr. 

IS7'i.  --  Vente  X..,  27  avril.  —  Xaliue  mur- 
le   :  8.000  fr. 

ls7i.    -  VENTE  X...    -  Paijsaiie  :  480  fr. 

1876.  —  De  LiSSINfiEN.  —  Site  aux  cnnirniis 
lie  Sclieueninfiue  (43-.50)  :  2.02ii  fr. 

1877.  —  Brooks.  —  l'aysaije:  vue  prise 
aux  envtrnns  de  Harlem   ^50-82)   :  72ll  fi-. 

1890.  —  ROTHAN.  —  Les  eueirons  de  Har- 
lem :  6.300  fr. 

Portrail  il'linmine   :  330  fr. 

1893.  —  Pemrertiin,  Londres.  —  Vue  île  Hol- 
lande, à  vol  d'oiseau   :  23.600  fr. 

1900.  —  Heller,  de  Vienne.  —  Vue  de  Hol- 
lande (77-108)   :  2.000  fr. 

Dessins  : 

18'i^  —  Chevallier  de  Claissin.  —  Rcu- 
niiiii  ijrolesqrie.  Dessin  :\  la  plume,  lavé  an 
bistre  (140-108)   :  IG  fr. 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  l'hilosnplie  assis 
dans  un  fauteuil,  lisanl  dans  un  liere  plure 
sin'  une  table.  Dessin  a  la  plume,  lave  au 
bistre  :  6  fr.  ,50. 

Paysage  de  Hnllaude.  Dessin  à  l'encre  rie 
chine,  rehaussé  de  blanc  :  3  fr.  .50. 

1857.  —  Thyssen.  —  Chaumière  un  hord 
de  Veau.  Dessin  an  bistre  :  17  fr.  25. 

Paysage.  Dessin  à  la  plume  :  20  fr. 

18.59.  —  Kaieman.  —  Paysage:  effet  du  snir. 
Dessin  a  la  plume,  lavé  d'encre  :  4  fr. 

1860.  —  Baartz,  Rotterdam.  —  Paysage. 
Dessin  :  3.59  fr. 

1861.  —  Vente  X...  —  Le  lielniir  du  marelié. 
Aciu.arelle  :  42  fr. 

1865.  —  CViMBERLYN.  —  Village  au  bord  d'un 


fleune.  Dessin  à  l.a  plume,  l;ivé  au  bistre  et 
a  rnidigo   :  2  fr.  .50. 

Paysage  avee  figures.  Dessin  à  la  plume, 
lavé  de  bistre  :  6  fr. 

1868.  —  ROBINSiiN,  DE  Londres.  —  Une  fer- 
me hollaiid.aise.   Dessm   :  211   fr. 

1875.  —  CiincHARDiiT.  —  Préil.ieatiiiii  d'un 
Saint.   Dessin  ,-i  la    plume  et  au  bisii'e   :  5   fr. 

KONINGH.  Léonard,    pcinhc   ri 

ilrssiiinlriir  liolln  liilnis,  \\v  ;i  |)()r- 
(Irrclil  cil  1777,  iiiiirl  ni  |S|',I.  —  l':iy- 
sul;c  ;   M:irini'. 

Dessins  ; 
l.s,57.    —    ÏHYSSEN.    —    Pagsiige.    Dessin    au 
bistro    :   10   fr. 

1857.  —  Vente  X...,  30  novembre.  —  Paysa- 
ge; bord  de  mer  aoec  figures  et  vaisseaux. 
Dessin  à  l'encre  de  chine  :  12  fr.  50. 

18.58.  —  Vente  X.  .,  7  décembre.  —  f.e  mê- 
me dessin  :  11  fr.  25. 

KONINGSLOO.  \  ni:  GONINX- 
LOO. 

KOOCH.  Henri. 

1864.  —  Co.MTE  Andréossy.  —  Décorations 
de  jardins.  Trois  dessins  à  la  plume,  lavés 
de  bistre,  rehaussés  de  blanc,  sur  papier 
teinic   ;  6  fr.   .50. 

KOOGEN  (Van  den,  Léonard, 

iH'iiilii'    l'I    i;r;i\  l'iir    liollaiiilnis,    iir    à 

Ihiriciii    \ci>    1(110,    ■!    rii    ICSl.  — 

1 1  isl(nr<'  :  (  iciirc. 

Dessins   : 
1875.  —  GuicHARDOT.  —  Soldat  vu  de  dus. 
—  Paysanne  vue  de  face,  tenant  une  criirlie 
à  la  main.  Deux  dessins  au  rayon  noir,  la- 
vés de  bistre  :  16  fr. 

Estampes    . 

1817.  —  Comte  Rical.  —  .lésus,  homme  de 
diiiileiirs,  nu,  assis,  enuronné  d'épines.  — 
Saint-Sébastien,  lié  au  pied  d'un  arbre,  et 
percé  d'une  flèche.  —  Saint-Pavnn,  un  fau- 
con sur  le  poing.  —  Qaatre  études  de  guer- 
riers: suite  de  quatre  pièces.  —  Femme  por- 
tant une  cruche:  au  fond,  un  village.  — 
Femme  vue  en  buste  et  de  profil,  dirigée 
vers  la  gauche.  Les  neuf  estampes   :  25  fr. 

1813.  —  Weicel,  Leipzig.  —  L'Homme  de 
diiiileurs.  Estampe  en  hauteur  :  20  fr. 

Saiut-Havon.   Estampe  en  hauteur  :  20  fr. 

Saint-Sélinstien.  Estampe  en  hauteur  : 
20  fr. 

Les  jiiucurs  de  dames.  Estampe  en  lar- 
.ceur  :  (i3  fr. 
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1855.  VAN  DEN  ZANDK.  —  Saiiit-llavuti.  Epreii 
ve  de  l"  état  :  12  fr.  50. 

1865.  —  Cambkri.yn.  —  L'Homme  de  dou- 
leurs. Epreuve  avec  marges  :  9  fr. 

Saint-lSavon.  Epreuve  avec  grandes  mar- 
ges :  36  fr. 

Guerrier  debout,  vu  de  dos;  il  s'appuie  de 
la  main  gauche  sur  son  bouclier.  Epreuve 
avec  marges  :  11  fr.  50. 

.iutre  guerrier,  vu  de  dos,  el  tenant  de 
la  main  droite  des  faisceaux  romains. 
Epreuves  avec  marges  :  14  fr.  50. 

I.a  femme  portant  la  rruche.  Epreuve  avec 
marge  :  18  fr. 

Les  joueurs  de  dames.  Epreuve  manquant 
de  conservation  :  2  fr. 

1875.  —  Gt'icHARDOT.  —  L'Homme  de  dou- 
leurs. —  Salnt-Uavon.  —  Saint-Sébastien.  — 
Trois  pièces  de  la  suite  des  quatre  guer- 
riers. —  La  femme  portant  la  cruche.  Les 
sept  estampes  :  205  tr. 

SCHWARZENBERfi.  —  Trois  pièccs  de  la  suite 
des  quatre  guerriers.  Estampes  en  hauteur  : 
35  fr. 

KOOPS.  |iriiili'c  l'I  liosiiiiili'iir  ilr 
l;i  prciniri'i'  iiioilic'  du  ,\  \  111'  sirclr. 
—  l'iiy.-^iii;!'  ;  Miiiiiir--. 

Dessins  : 
1776.   —   Neyman.  —   Deux  petites   marines 
se  faisant  pendant.  Dessin  au  bistre  (3  p(ju- 
ces-2  p.)   :  0  fr. 

KORE  /de). 

1838.  —  Hai.lin,  Gand.  —  Marigre  d'nn 
Saint.    Bois   (26   pouces-33  p.)    :  130  fr. 

KORIOUSAI,    pciiilrc   d    -nivcnr 

i,l|inii;iis. 

Estampes  : 

1805.  —  Vente  S...,  18  février.  —  Prome- 
nade des  nouvelles  toilettes  au,  Yoshiwara. 
Estampe  avec  six  figures  :  45  fr. 

Tigre  bondissant  au  dessus  d'une  cascade. 
Estampe  coloriée  :  300  fr. 

Trois  jeunes  femmes,  autour  d'un  brase- 
ro, sur  lequel  chauffe  le  saké.  Estampe  : 
38  fr. 

KORK  BAKKER.  \ Oir  BAK- 
KER,   Corneille. 

KOSTER,  Evrard,  [H-lnlrr  liulhiu- 
(l;ii.->.  nr  i\  l,;i  ll;i\c  en  |N17.  —  \  lies 
do  villes  :  Miirincs. 

1801.  —  Ledei-boer,  Rotterdam.  —  Vue 
d'une  ville  et  de  son  port  avec  figures.  Bois 
(26-43)  :  150  tr. 


Dessins  ; 
1857.  —  Thyssen.  —  Marine;  temps  calme, 
avec  navires.    Dessin   à  l'encre  de   chine   ; 
10  fr. 

KOSTER  (de),  Simon,  prinlic  ri 
iiiMsciir  li(ilhiiiil;i  is.  ih''  u  M  iiIdrlIioiirL;' 
m  I7(i7,  inorl  ru  ls:!l.  —  l'orjriiii; 
l'avsaii'c  ;  Oriieiiiciils. 

1865.  —  ChapuIS,  Bru.XELI.EP.  —  fuilrail 
d'un,  vieillard,  coiffé  d'un  bonnet  de  four- 
rure  (47-38)   :  150  fr. 

Estampes  : 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiehel.  —  Buste  de 
Cliarles  James  Fox,  d'après  NoUecl^ens.  Es- 
tampe grand  in-folio  :  4  fr. 

KOVALESKY,  P.,  priuhr  russe 
(■()iil('iu|H)niiu,  né  n  Siuul-r<''lers- 
lioiiri;-.  —  l';iysiige;  Sujets  uiililiiires. 

1808.  —  De  Neuvii.EE.  —  Cosaques  (48-71)  ; 
^'10   fr. 

KOWALSKI,    Wieruz-Alfred, 

|)rinlre     riis^r     ciiuleuiiiornin,     né     ;t 
\  ,irs(i\  ie.  —  (ieui'(\ 

IWI'i.     —     FI.KISCHMAN,     FliANCEORT.      —      .\u.r 
Aguets  :  1.512  fr. 
.logeu.r.  retour  :  4.375  fr. 
Tempête  de  neige  :  1.502  fr. 

189.5.   —  Rrichar,    New-Yori{.   —   .{liant   a 
la  rencontre  ;  2.650  fr. 
Apres  les  Noces  ;  5.000  fr. 

IS'j'j.  —  D.  PowERs,  New-Yori\.  —  Prome- 
ntnte  à  clieval  dans  le  parc  :  1.200  fr. 

KOZAKIEWEZ. 

1892.  —  \'ENTE  X...,  12  décembre.  —  Mcn- 
iliante  :  512  fr. 

KRABETH,  Lii-nsiMU'  alicniinHl  du 
uiilien  i\\\  W  I'  siècle,  ii|i|)(d(''  en 
iMiiine  :  Le  Maître  à  l'Ecrevisse. 

Estampes  ; 
1843.  —  Debois.  —  Décollation  d'un  Saint 
Uinlgr.  Le  Bourreau  lève  son  cimeterre, 
prêt  à  trancher  la  tête  du  saint,  qui  est  à 
genoux,  les  mains  jointes,  et  dirigé  vers  la 
droite;  une  foule  de  peuple  est  retenue  par 
des  giu'des,  dont  un  est  armé  d'une  lance. 
Dans  le  haut  de  l'estampe,  un  prétoire,  où 
se  voit  un  magistrat,  auquel  une  femme  pré- 
sente la  tète  d'un  martyre  dans  un  plat. 
.\  droite  et  à  gauche,  des  spectateurs  ap- 
jiuyés  sur  une  balustrade  (25,8-16,8).  Estam- 
pe non  décrite  et  sans  marque  :  157  fr  50. 
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La  Vieille  assise,  lu  télc  ceinlc  (Vuii  riclie 
liiindeau,  et  entuare  d'une  large  auréole, 
serre  l'enfant  Jésus  ilans  ses  liras:  elle  est 
enveloppée  d'un  graml  iiiaiileau,  dont  une 
partie  vient  se  grouper  à  ses  pieds  au  pre- 
mier plan;  dans  le  tond,  à  gauche,  une  por- 
te de  catliédrale  d'architecture  byzantine. 
Au  bas,  du  même  côté,  sur  une  pierre,  une 
écrcvisse,  marque  du  Maître  (1G,5-11).  Estarn- 
pe  inédite  :  159  fr.  GO. 

La  :'\aiivité,  au  milieu  des  restes  d'un  an- 
cien temple.  L'Enfant-Dieu  est  couché  dans 
une  rréchc,  autour  de  laquelle  on  voit  la 
\'ierge  et  .Saint-Joseph,  à  gauche,  trois  an- 
ges eu  partie  cachés  par  le  pied  d'une  co- 
lonne sur  laquelle  est  inonté  un  berger.  Dans 
le  fiiiid,  des  musiciens;  plus  loin  encore 
des  liei'gers  couches  sur  une  montagne,  aux- 
quels un  ange  vient  annomer  la  venue  du 
Meshie.  lislniupe  en  hauteur  :  l.'i7  fr.  .'lO. 

Clirisliiiii.  nii  de  Daneinarclc,  éi.  mi-corps, 
presiiiie  de  (ace  et  tourné  vers  la  droite.  Le 
fond  représente  une  arcade  i.irnée  de  neuf 
écussons  d'armes;  au  bas,  est  écrit  le  nom 
du  personnage.  Estainiie  en  hauteur.  ICpreu- 
ve  à  l'eau-torte   :   52   fr. 

18'iG.  -~  Dei,bkcq,  ih;  li.\M).  —  L'.innoneia- 
tion.  La  \ierge  est  assise  à  droite,  tenant 
un  livre  ouvert.  A  gauche,  l'auge  qui  s'age- 
nouille. Au  fond,  l'intérieur  d'un  palai.s 
Epreuve  sans  marque  :  1!)1  fr. 

La  \atnilé.  La  Vierge,  à  geunux,  fournée 
vers  la  gauche,  et  Saint-Joseph,  tourne  vers 
la  droite;  l'un  et  l'autre  adorant  l'enfant  Jé- 
sus. Epreuve  sans  marque  :  111  fr. 

Le  même  sujet,  avec  une  cuinpositiun  dif- 
férente. .\u  milieu  de  l'estampe,  la  Vierge, 
à  genoux,  vis-à-vis  de  l'enfant  Jésus.  A  droi- 
te, Saint-Joseph,  à  gauche,  un  paysan  de- 
bout et  appuyé  contre  la  colonne.  Epreuve 
sans  marque   :  91  fr. 

Jésus  prenant  cornjé  de  sa  mère.  Il  est  de- 
bout, a  droite,  tourné  vers  la  \"ierge  qui 
est  genoux  et  accompagnée  de  deux  fem- 
mes. Epreuve  sans  marque  :  111  fr. 

La  Vierge  avec  l'enfant  Jésus.  Elle  est 
assise,  tournée  vers  la  gauche  et  embrassant 
son  lils,  qui  seul  a  le  nimbe  à  rayons.  La 
marque  du  graveur  est  au  bas  sur  une  pier- 
re. Epreuve  endommagée  :  36  fr. 

L.a  Fille  de  Jcphlé.  Elle  est  à  genoux,  au 
milieu  de  l'estampe,  la  tète  inclinée,  les 
mains  cachées  dans  les  plis  de  sa  robe. 
Jephié,  d.  droite,  son  sceptre  à  la  main  ;  pies 
de  lui.  un  homme  vêtu  d'une  robe  fourrée 
et  cnitir  ii'un  chaperon,  e^t  vu  de  dos.  .\. 
gauihe,  les  filles  d'Israël,  et  au  fond,  l.i 
foule  qui  attend.  Un  gros  arbre  s'élève  le 
long  de  la  droite  et  un  rocher  est  vers  la 
gauche.  Estampe  non  décrite;  Epreuve  sans 
marque    i:35,9-19,5)    :  320   fr. 


]s.")2.  —  \'i.scHi;ii,  B.M.K.  —  /,'/  l'iirificaliiii, 
lie  la  Sainte  Vierge.  Epreu\e  iiorlant  la  mar- 
que à  la  droite  du  bas  (16,2-10,8)   :  70  fr. 

Jésus-Chrisl  en  croi.r  entre  les  deu.r  Vn- 
rons.  Epreuve  rnjrtant  la  miiniue  dans  le 
bas,  près  du  trait  carré  (25,S-18  ):  80  fr. 

Jésus-Christ  devant  le  grand-I^rétre  Anne. 
Estampe  en  hauteur  (1G,3-10,7)  :  44  fr. 

Jésus-Christ  outragé  dans  le  prétoire.  Es- 
tanqie  en  liauteor  (1G,:!-I0,7j   :  KiO  fr. 

Le  Coiironneinent  d'épines.  Est;inipe  en 
liauteur  (16,3-10,7)   :  12u  fi-. 

/.(/  Sépulture.  E^lamiie  en  hauteur  (10,3- 
10,7)   :  131  fr. 

La  Hésnrrertion.  Estampe  en  hauteur  (16.3- 
10,71.  Epreuve  portant  la  marque  à  la  droite 
du  bas  :  130  fr. 

l^K.  —  \'AN  r).<.  .\MsTi;r!n.\M.  —  La  Vierge 
et  t'Kiifiinl  Jesns  :  dans  le  fond,  a  gauche,, 
une  calliedrale,  d'architecture  bysantine  ; 
an  lias,  du  même  coté,  la  marque  (10,5-11)  : 
21.-.  fr. 

1S77.  —  F.  DiDOT.  —  T^ii  Vierge  assise. 
Epreuve  du  l"  éfnt  :  35.5  fr. 

KRAEMERER. 

1S&3.    —   \'ENTE    .KL'    PROFIT    DE    M.W.WIE   E.    M... 

—lléverie  :  720  fr. 

KRAFFT.  Jean-Louis,  i^nnciir 
ri  (IcssiiKili'iif  tLiiiiuiid,  ni'  ;i  lînixrllos 
('Il  1707),  iiKirl  \crs  177(1. 

Dessins   : 

1816.    —  CHEV.4LIER   H.WER,    \'IENNE.    —   (jrund 

Mausolée.  Dessin  au  lavis  ;  100  fr. 

Estampes  ; 
1897.    —   P.   WOUTERS,    BnuxtXLES.   —   Suite 
lie  si.r  paijsioies.  d'après  D.  Teuiers  :  7  fr. 

20. 

Danae.  d'après  Uubens.  Epreuve  avec  mar- 
ges :  S  fr.  40. 

KRAFFT,  Pierre,  ^ruvoiir  (d  «Ics- 
.siii;ilriir  aliriji;iii(l,  IK'  ;'i  II;m];iii  xci's 
I7S(». 

1805.  —  Cù.MTE  .\MmE0ssY.  —  .[daui  et  Eve 
rlias-:és  dn  i'nrndis  terrestre.  Dessin  à  la 
IMiTi-e  noire  :  5  fr.  .50. 

KRAMER.  Hermann.    prinlir   d 

(li's,siii;i|i'il|-  ;i  IIi'IiiiiikI  (ilt  \l.\''  .•■.irclc, 
111'  ;'i  lîoiliii  ni  ISOS.  —  (Iciiit;  I';i\'- 
s;ij4c. 

IWsi.  —  KruTZ,  Berlin.  —  l'agsage  avec 
mines   :  213  fr. 
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KRAMMER.  Etienne,  priiilrc 
iilU'iiiaiHl  (lu   W  ir   ^ii'ilc.  nv  ;i    Tni- 

gUO.  GlMlir. 

1823.  —  Grunlino.  —  Xymphc  couchée  sur 
un  m.  Dessin  h  la  plume  (4  pouces  G  1.-7  p. 
6  1.  )  :  13  fr. 

KRANACK.  \ Oii  CRANACH. 

KRANS  (.11  KRANZ. 

1881.  —  Sanford,  Brtxeu.es.  —  Jcudc  fem- 
me endormie  ;  1.625  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  25  février.  —  l'ortiait 
de  jeune  femme  enrobe  blanclie.  Miniature- 
17.5  fr. 

KRATKÉ.  Charles-Louis,  pein- 
tre cl  iir.i\  (Mir  IV:ui(;:ns.  ik-  ;i  Pnris  en 
isr^cS.  —  l*;iy.s;iii(' ;  (iciire. 

Estampes  : 
1895.  —  ^■E^TE  X...,  20  février.  —  Le  Bain  de 

Diane,  d'après  Corot.  Epreuve  d'artiste,  sur 

parchemin  :  35  fr. 
Le  Lac,   d'après  Corot.   Epreuve  d'artiste, 

sur  parcliemin  :  43  fr. 
1899.  —  LEC.4UDEY.  —  La  liataille  de  Solfé- 

rinu,  d'après  Meissonier.  Epreuve  d'artiste  : 

200  fr. 

KRAUS.   Georges-Melchior, 

jH'iiili'c  (i  i;ra\i'iir  alicinaïKl,  ik'  à 
P"raiK-lorl-.siir-le-.Mein  en  173"j,  mort 
on  IKOf).  —  Paysng-e  :  (lenre. 

Estampes  : 
1833.  —  Comtes.se  D'EiNsiEDEL.  —  Vue  de  la 

Wartbourp,   en   Thuringc,    près   ôTûscnach. 

Estampe  à  l'eau  forte,  in-folio,   en  largeur. 

Epreuve  coloriée  :  3  fr. 
Vue  du  même  pays,  près  du  Madclstcin. 

Estampe  à  l'eau-forte,   in-folio,  en  largeur. 

Epreuve    coloriaée,    faisant    pendant    à   la 

précédente  :  3  fr. 

KRAUS.  Jean-Ulrich,  iiciulic  el 
!4ra\ciii'  all('inaii(i.  m''  à  l^ranclori-siir- 
le-.Mein  en  \~'.\7.  mort  à  \  ienne  (_'ii 
ISOG.  —   lii>l(iin':  l'aysapjo. 

Estampes  : 
1798.  —  Frm  ENiioi.z,  Xlremberg.  —  L'Inté- 
rieur de  la  liasilif/uc  de  Saint-Pierre  de  Ho- 
me, lors  du  Jubilé  de  1700,  sous  le  pontifi- 
cal de  Clément  XIL  Estampe  grand  in-folio, 
en  hauteur.  Epreuve  du  1"'  état  :  5  fr. 

1820.  —   CO.MTE   POTOCKI.    —    Un   lot   (Ir    i/ua- 

tre-vingt  dix  estampes,  dont  :  trente-deux 
sujets  de  la  Rible,  Titre  et  Frontispice  com- 
'îris   ;  La  Vie  de  Samson,  d'après  Verdier, 


en  trente-neuf  pièces  ;  et  dix-neuf  paysages  : 
8  fr. 

IS'tS.  —  WEIGEE,  LElPZifi.  —  Iliirchanale.  Es- 
tampe en  liantpiir  :  4  fr. 

KRAUSSIN. 

Estampes   : 
1744.  —  Quentin  de  Lohangère.  —  Deux  sui- 
tes différentes  des  figures  de  la  liible.  En 
tout,    trois-cent-cinquante-trois    e.stampes    : 
39  fr. 

KRAUSZ,  Simon-André,  iieinlic 
li(illaii(lais,  ik''  à  La  Haye  en  1760, 
morl  en  \X'27).  —  Pay.sage  ;  Animaux. 

1881.  —  WiLSON.  —  Le  Moulin  :  920  fr. 
1886.  —  Courtin.  —  Le  même  tableau.  Bois 

(15-17)   :  370  fr. 

Dessins  : 

1882.  —  GiGOUX.  —  Groupe  de  personnages 
au.  liord  d'un  fleuve.  Dessin  nu  crayon,  lavé 
d'encre  (je  chine  (22-19)  :  21  fr. 

KRAY,  W. 

189!).  —  1).  PnwERS,  Xew-York.  —  Vénus 
.iplirndilr  .  8..500  fr. 

KRAYER.  Voir  CRAYER. 

KRAZ,  W. 

18',)5.  —  Vente  X...  Berlin,  17  mai.  —  La 
Loreley  :  1.250  fr. 

KREBS.  \  oir  KRABETH. 

KREINS,  Hilaire- Antoine,  pinn- 
tre  et  (.le.S8inol('ur  nainami.  m''  à 
Luxemliourg-  en  1S0(J,  morl  eu  ISI)'^. 
—  Paysages  aninu''s. 

Dessins  : 
1865.   —  Camberlyn.   —  Homme   assis  aux 
pieds  de  deux  saules,  sur  le  bord  d'une  ma- 
re. Dessin  nu  lavis  de  plusieurs  tons  :  2  fr. 
75. 

KREUGER. 

1898.  —  Vente  X...,  21  janvier.  —  Le  Bou- 
levard ue  Clirhy  (60-73)  :  105  fr. 

KREYDER,  Alexis,  pcinlrc  alsa- 
eicii  coiilcuiiioraiii,  iH'  à  Amliaii.  — 
l'^lcurs  cl    j-'niils. 

1880.  —  \ENïE  X...  —  .iiibépine  en  fleur  : 
1.850  fr. 

1886.  —  Courtin.  —  Pavots  dans  un  vase 
et  un  panier  de  cerises  (103-75)   :  2.G00  fr. 

Fruits  (.52-72)  :  1.080  fr. 
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Bouquet  de  runes  et  fleurs  itieene^  <liiii< 
un   vase   (51-10)   :  780  fr. 

ISSS.   —  \KNTi;   AT   PROFIT  DE  MADliMOI.SKLLE    P. 

—Bouquet  de  lilas  .  ."lOU  fr. 

1800.  —  \\:\TlL  liAl'lN.  —  llouqiiel  lie  rases  : 
230  rr. 

ISOT.  —  .\.  Doit.  —    Biiisins  :  loo  l'r. 

Haîsiris   Iduiies  et  roses  :  \^\'>  fr. 

Ciirtieilles   de   ruisiiis   :  (iOO  fr. 

Bouquet  <le   ruses   :  l.jil  fr. 

I.S'JT.  —  Rahiinnk  firiiAHM.  —  ISiihins  liluues 
et  ii'iirs  susjx'udus  coulre  un  mur.  Deux 
pcmiaiits  (43-n2)   :  850  fr. 

1809.  —  HAnT.\r'\NN.  —  Banquet  de  fleurs  (00- 
73  i    :  320  fr. 

/.((  Selilossu:uld  à  Munster,  Alsaee  (30-05)  : 
410    fr. 

Fruits   (SI-KV'    :   700  fr. 

Iloio/net  de  [leurs   i^0-G5)   :  050  fr. 

Antre   iiauqnet  de  ftenrs   (10S-S2;i    :  450  fr. 

Antre  hauquel  de  ftenrs  (.5.5-45)  :  380  fr. 

1000.  —  \  KNTr  X.,.,  li  mars.  —  l'iraines 
(94-651   :  330  fr. 

Buisins  hluues  et  raisins  noirs  (.50-GG)  : 
200  fr. 

1000.   —  A'KNTi;  X....   0  juin.   —  Branelie   de 
roses  «  Gloire  île  Injan   .,   :  105  fr. 
Cerises-  .-  125  fr. 
Baisijis  :  380  fr. 
Aeunt  le  supplii'e  :  105  fr. 
Murée  busse  a  (irundrinnp  :  200  fr. 

KRETZCHMER,  Hermann.  iiciii- 
Irr  cl  L;r:i\i'iir  alli'uniinl,  m''  :'i  -\iikl;im 

on    ISl".?.  —   (  iriiri'. 
1880.    —    \'ENTC    X...    .\.M.sTEni)AM.    —    VAvtiut 

du  bereeau  :  705  fr. 
KRICHUBER. 

IsôO.  —  liRi.vn.'-  riE  GûN7:ai,é.s.  —  Faret. 
AiiiN-nvlle  (37-31)    :   125  fr. 

KROOS. 

1833.  —  \FRiii:i.EN,  Bruxelles.  —  Vue  d'un 
édifice  qotliii/ue  :  :iO  fr. 

KRUEGER,    Ephraïm-Gottlieb, 

lilM\('lll'    cl    lll•^-^i||:ll^llr    alli'liKiliil,     IM' 
à   Di'csdr  rii   I7.>f'i.    iiKirl  rii  I7"'>1. 

Estamiios  : 
1833.  —  r.il.MTESSE  D'EiN.siEnEL.  —  l'art  mit 
de  (iusjxir  Xetselier,  duns  su  jeunesse,  fui- 
s'int  de  lu  ninsiijue  ueee  su  femme,  d'aiavs 
G.  Netscher,  lui-mèmo.  Estampe  graml  in- 
folio.  Epreuve  ilo  1''  état,  avant  la  lettre  ; 
■G   fr. 


1843.   —   W  i;i(,Kl.,    I.EIPZI'.;.   —  Jasejili   jiresen- 
tanl  son  jiere  u  l'tiurnon,  d'après  I-'eriliiian<l 
Bol.  Estamiic   grand   in-folio,   en   Itirgeur 
7  fr. 

KRUEGER,  Ferdinand  Antoine, 

lir;i\  nu-  ;i  I  lciii;iiiil,  m''  i'i  I  In '^i  le  en 
17'.!.'!,  lr,i\iiilLi  rii  .Mli'iiiiiuin'  l'I  m 
llolic. 

is;:;.  —  Wrii.rt.,  Leiiizig.  —  Le  Clirist  por- 
liint  sii  i-nu.r,  d'après  B.  Euiin.  E.stanipe  in- 
fclio  :  7  l'r. 

KRUG  un  KROUGH.  i.cinlrr  ,\ 
(|('s.sni:ili'iir  ,illi'iii;iMil  (In  .\l.\"  ^il'■(■|l■. 
—  liili''riiMir>  ;   1  'a\  s:iL;r. 

18.59.  —  Vente  a...,  7  janvier.  —  Un  Inté- 
rieur de  ferme.  Dessin  lave  à  l'encre  de  elii- 
!ie  :  8  fr. 

KRUG  <Mi  KRUGER,  Ludwig, 
ilil   II'  Maître  à  la  Cruche,  iicinlrr, 

iii':i\riir  l'I  DrlV'Ni'c  nllrnioiiil,  ik'  en 
I-IS",),  iiKirl    à   NiH'rnilHML;   ou  \^)'.\i).  — 

llisliiirr    rrJi^iiMIsr. 

Estampes    : 

1798.    —    FnU'ENHOLZ,    NURENOiERG.    —    L'Ida- 

ration  des  rais.  Estampe  en  liauteur  1G2- 
122)   :  L)  l'r. 

Deux  femmes  rtues,  daiit  une  tient  nui'  té- 
lé lie  inart.  ICstanipe  en  liatil.'in"  :  5  fr. 

1801.  —  WlM'.LER,  Leiiv.R}.  —  Lu  Sulieite. 
Estampe  en  liaiitenr  (17G-1231   :  4  fr. 

L'Adoration    des    rois    ::  G    fr. 

Saint  Jean  duns  Vite  de  L'ulliinos.  Eslam|io 
en  liauteur  (144-971.  Epreuve  <le  2°  état,  avec 
l'adresse  d'Hemennann,  écrite  sur  une  pier- 
re :  G  fr. 

]SÎ3.  —  W'LK.FL.  Li  ll'Zii,.  —  Suint  Setiu^lirn 
uttuelié  "  un  urine.  Estampe  in-S"  :  38  fi-. 

lsi3.  —  DlCBOi.'s.  —  /.((,  Xiitieité  :  10  fr. 

l.'Adarutian  îles  rais  :  24  fr. 

Les  lieu.r  fenirnes   nues   :  10  fr. 

/.(/    Iluiijiieuse   :    13    fr. 

lS'r9.  -  lUlI.'-^MIT,  (i\Nli.  —  té  \dniutian  des 
mis  :  13  fr. 

18.52.  —  \'1.SCHER,  I5ALE.  —  Lu  \ulieité  : 
11    fr. 

Lu  >uinte  Vierije  rt  l'Fiifunt  .Jésus.  I,a 
\'ierge,  assise  au  pied  d'un  arbre,  donne  le 
sein  à  l'enfant  Jésus  qui  est  couclié  sur  ses 
genoux  :  wne  tal)letle  avec  la  marque,  est, 
siis)iendue  à  une  liraiicho  d'arbre.  Estamiio 
en   liauteur   (12,8-10,5)    :  21   fr. 

IS53.  —  .\CKLRMAN\,  DRESDE.  —  Lu  \utieilc  : 
7   fr. 
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L'Adoration  des  rois  :  8  fr. 

18G1.  —  Lajariette.  —  La  \aiiiité.  —  L'A- 
doration des  rois.  Deux  épreuves  avec  mar- 
ges. Ensemble  :  31  fr. 

1865.  —  Camberlyn.  —  La  yaUvité.  Epreuve 
restaurée  :  4  fr. 

1875.  —  GuiCHARDOT.  —  L'Adoration  des 
rois  :  156  fr. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  La  même  estampe  : 
Al  fr. 

18S5.  —  De  la  Béraudière.  —  Les  Deux  fem- 
mes 7mes  :  i  fr. 

KRUSEMAN.  Corneille,  luinliv 
liolhiiidiiis.  né  à  Am>tcr(laiu  en  17',)7, 
inoii  (Ml  isr)7.  —  Histoire;  Genre; 
I'ni-Ii;iil. 

1850.  —  Roi  Guillaume  II.  —  Saint  Jean- 
Baptiste  prècliant  dans  le  désert  (382-479)  : 
10.500  fr. 

KRUSEMAN  (Van).  Elten.  pcin- 
tri^  liolliin(lai.s  dn  ronimencenienl  du 
XIX'  siècle. —  Histoire;  Paysage. 

1864.  — -  Marqui.ç  de  Saint-Cloud.  —  Vue 
d'une  vide  hollandaise  ;  effet  de  neige  : 
270  fr. 

1883.     —     \'ENTE     KOEKKOEK,      ROTTERDAM.     — 

Paysage  montagneux  :  525  fr. 

KUEHL.  Gottard.  peintre  alle- 
uiaiid  riinlrni|)()rain,  nr  à  .Munich.  — 
(  icni  r. 


Cfiez    l'Antiquaire 


1881.   —   Everard. 
1.820  fr. 

1900.  —  \-E.\TE  X...,  21  juin.  —Chez  le  Bras- 
seur (106-75)   :  1.080  fr. 

KUERFURTH.  \  .,ii  QUER- 
FURT. 

KUESEL,  Matthaus,  graveur  alle- 
iiiand.  Ml-  à  .\iig>li()ury  en  i(')".?l,  mort 
ni  IC)S2. 

?  Sternberg.  —  Portrait  de  Léonhard 
Wels,  DKcemvir  d'Augsbourg,  en  pied,  d'a- 
près .1.  Werncr.  Estampe  grand  in-folio  : 
C  fr. 

KUGIER.  Luise. 

Email   : 
1899.  —  Duc  DE  Tallerand,  Valençay  et  Sagan. 
Mgr   de     Dalberg,     prince     Primat.   Email 
peint  :  1.550  fr. 


KUILENBURG  (Van).  Abraham, 

|)(Mntn^  iiollandais  du  milieu  du  .W'II' 
siècle.  —  Paysages  animés. 

1765.  —  Van  Cauwerven,  Leyde.  —  Enfants 
et  Satyres  dansant  dans  un  paysage  :  13G  fr. 

1881.  —  De  Beurnonville.  —  Diane  et  ses 
compagnes  dans  un  paysage.  Bois  (44-72)  : 
415  fr. 


KUKL. 

1884.  —  Vente  M., 
ciens  ;  9U0  fr. 


10  mars. 


Les  Politi- 


KULEMBAGH.  \  oir  WAGNER, 
Jean-Georges. 

KULMBACH  (von),  Hans,  pein- 
tre et  graveur  allemand  de  la  lin  du 
XV"  siècle,  mort  vers  1545. —  Sujets 
religieux  ;  Portrait. 

18G2.  —  Weykr,  Cologne.  —  Portrait  d'un 
homme,  en  habit  garni  de  fourrure  et  en 
bonnet.  Bois  (13  poucesJ-10  p.)  :  157  fr. 

Portrait  d'une  dame  en  robe  jaune  et  bon- 
net blanc.  Bois  (13  pouces.VlO  p.)  :  177  fr. 

Dessins  : 

1864.  —  Comte  .\ndreos.sy.  —  La  mise  en 
croix.  —  Jésus  entre  les  deux  larrons.  Deux 
dessins  à  la  plume  :  10  fr. 

KUNTZ,  Corneille.  V.dr  EN- 
GHELBRECHT. 

KUNZ,  A.-L. 

1892.  —  Vente  X...,  12  décembre,  Francfort. 
— yature  morte  :  1.425  fr. 

KUNZ  nu  KUNTZ.  Carie,  peintre 
cl  gia\eur  allenuind,  né  à  .Manidieim 
en  1770,  mort  en  IS30  à  Carlsrulie. 

Estampes  : 
1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  La  Vache 
f/iii  pisse  ;  Grand  troupeau  de  bœufs,  va- 
ches, clicvaux  et  brebis  dans  une  prairie  ;  à 
gauche,  quelques  maisons  rustiques  avec 
plusieurs  arbres.  Estampe  grand  in-folio, 
en  larH'fMir,  d'après  Paul  Potter.  Epreuve  de 
2"  état  :  35  fr. 

Les  estampes  qui  suivent,  sont  des  vues 
de  Worlitz,  près  de  Dessau,  et  ont  été  gra- 
vées par  Carie  Kunz,  d'après  ses  propres 
compositions  : 

1"  Le  Stein  ;  grand  rocher  ;  imitation  d'un 
volcan  en  pleine  éruption  ;  effet  de  nuit.  Es- 
tampe grand  in  folio,  en  largeur,  imprimée 
au  lavis  :  12  fr. 
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2°  l.a  miiui-  i-^laiiipc.  Epreuvo  terminée, 
en  couleur  :  10  îv. 

3°  \'ue  du  ]J(ilai.<  ducal  dr  W'orlil:.  Eiirou- 
ve  terminée,  en  coulenr  :  10  fr. 

i°  La  maison  ijuthiijiif  dr  W'dililz.  Eincii- 
ve  terminée,  en  couleur  :  li  fr. 

5»  Le  temple  de  Venus  a  Woiiltz.  Epreu- 
ve terminée,  en  couleur  :  y  fr. 

Ces  quatre  dernières  estampes,  grand  in- 
iolio,  en  lai'geui',  se  faisant  pendant,  ont 
été  publiées  à  Dessau,  en  IT'.iT,  par  la  Suclt- 
1é  clialcograpliiqne, 

1S43.  —  WEUiEL,  Leipzig.  —  L'aysage  avec 
troupeau  au  repos  au  bas  d'une  colline,  sur 
le  haut  de  laquelle  sont  encore  des  moulons 
debout  ou  couclics.  Estampe  grand  in-S'^,  en 
largeur  :  7  fr. 

Le  Hepos,  d'après  Jacob  Van  der  Doës.  Es- 
tampe grand  in-folio,  en  largeur.  Epreav? 
de  !'='•  état,  avant  la  lettre  :  20  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  2"  état, 
avec  la  lettre  :  ÏJ  fr. 

La  Vdcln'  nui  liisse,  d'après  Paul  Potter 
Estampe  grand  in-folio,  en  largeur.  Epreuve 
du  2"  état,  avec  la  lettre  ;  40  fi'. 

Paysage  avec  troupeau  et  trois  bergers, 
dont  ^eux  jouent  aux  cartes  et  le  troisième 
joue  de  la  flûte,  d'après  Paul  Potter.  Estam- 
pe grand  iu-folio,  en  largeur.  Epreuve  de  1'  ' 
état,  avant  la  lettre  :  13  fr. 

Le  Itepos  champêtre,  d'après  J.  H.  Roos. 
Estampe  grand  in-folio,  en  largeur.  Epreuve 
de  1"  état,  avant  la  lettre  :  ÎO  fr. 

La  mèuie  estampe.  Epreuve  de  i"-  état,  avee 
la  lettre  :  20  fr. 

Paysage,  où  l'on  voit  un  bœuf  gui  broute, 
une  vacne  couchée  et  des  nhjutons,  d'après 
.\.  Van  de  Velde.  Estampe  in-folio,  en  lar- 
gein-  :  7  fr. 

1853.  —  .VciiERM^NN,  Dresde.  —  .igar  ren- 
voyée par  .Ibraham.  —  .igar  dans  le  désert. 
Deux  estampes,  grand  m-fnlio,  en  lar.ueur, 
d'après  Claude  Gelée.  Epreuves  de  1'^''  état, 
avant  xa  lettre.  Les  deux  :  iO  fr. 

KUPETZKI,  Jean,  iioinhc  Ik.IIuii- 
(l;iis,  \\i-  l'ii  It')('i7.  iiiiiil  l'ii  1710.  — 
1 1  i>liiirc  ;   l 'iirl  r.iil . 

ls81.  —  Van  I.dii.  —  Portrait  de  Varliste. 
par  lai-mérne  .-  GIO  fr. 

1888.  —  Otto  PiiiN,  COLOfiNE.  —  Portrait  de 
Daniel  Erasme  von  Huldcnherg,  à  Vdge  de 
GO  ans  \M-7'i)  :  1.0.10  fr. 

KURSBAUER, 

lS7s.  —  OEi.zrn.  \  lENNE.  —  La  Demande 
en  mariage  interrompue  :  9.270  fr. 

KURZ,  Adam. 

18S1.  —  Vente  X...,  li  mai.  Vienne.  —  \a- 
iure  morte  :  S40  fr. 


KUSLEN,  Marc-Philippe,  i^Ta- 
vciir    iilli'iiiiiiiil,    I  ra  v;i  ilhiil    ;i    Aiiifs- 

liuiiri;'. 

Estampes    : 

18'30.  —  Co.MTE  PoTûCKI.  —  Suite  de  sujets 
et  (l'Eludes,  sous  le  litre  de  «  Gerardi  de 
Lairesse  \'ortreffichen  Malilers...  »  .4ugs- 
bourg;  Johan  Ulrich  Krause,  volume  in-t'', 
avec  cent  planches  par  Marc  Philippe  Kiis- 
len  :  j  fr.  50. 

KUSSEL,    Mathieu -Melchior, 

i;i':i\  l'iir    ri    i |r-,-,iii.i I cii r  ,i  I  Iriii.ind.   ni" 
;'i   Alli;>li(iliri;-   ru    Iti'.'l.    iiuiil    en    IdS",'. 

Estampes   : 
f^'Si.  —  COMTESSE  D'EiNsiEDEi..  —  Deu.j:  su- 
jcls    .s»/'   tes    arts   libermi.v.    Deux    estampes 
111-8",  eu  largeur  :  4  ir. 

1855.  —  \'AN  DEN  Z.\.\tiE.  —  Portrait  d'Itoni- 
uic  vu  de  faee,  la  main  drtiite  posée  sur  une 
table  :  6  fr. 

1805.  —  C.MIEERLVN.  —  Le  Prince  Léopold- 
Guillaume.  areliiilnr  d'.iutriche,  d'après 
Jean-Ulrich  Mayr.  Epreuve  de  1'"'  état,  avant 
la  lettre  ;  seulement  le  nom  du  graveur,  à 
la  droite  du  bas  de  la  marge  inférieure  : 
3  fr.  50. 

1873.  —  GiGoux.  —  .•^igismond-François,  ar- 
chiduc a  .{utriehc.  Estampe  petit  in-folio  : 
1    fr. 

1877.  —  F.  DIDUT.  —  Weiss  Léon,  conseiller 
impérial,  d'après  J.  Werner  ;  2  fr.  50. 

fh'iius  Jean,  consul.  Epreuve  avec  mar- 
ges :  4  fr. 

KUWASSEG,  Carl-Joseph,  \u-\u- 
liT  ;iul  l'icliii'ii  ii:il  lira  li>i''  IViiiiciii.s, 
(■niitrill|Hiraiii,  m''  à  I  !ir.-.|i'.  —  l^i'V- 
sai;'!'  ;   Mariiir. 

18G5.  —  COMTE  DE  PornT.\LÈ.s.  ^Falaise  (.50- 
71)  :  20  fr. 

1n67.  —  G.UI.I.ARD.  —  T'agsage  montagneux 
avec  cascade  (73-GO)   :  0.50  fr. 

Falaises  battues  par  la,  mer  (40-32)  :  255  fr. 

1S71.  —  Wymperse,  La  H\ye.  —  Mnnlagne 
du  Chili  (46-32)  :  1.071  fr. 

1880.  —  Vente  X...  —  Marine  .  480  fr. 

1883.  —  BoRMCHE.  —  Les  Falaises  :  170  fr. 

]'ne  de  \yous,  en  Dnuphiné  :  145  fr. 

Une  rue  a.  .in vers  :  155  fr. 

1889.  —  Vente  X...  —  Tempête  :  350  fr. 

1899.  —  \'ENTE  X...,  ')  juillet.  —  .■ineienna 
vue  de  Villeneuve-Saint-Georges.  prise  de  la 
Seine  :  430  fr. 

Intérieur  de  riUage.  —  Paysage  des  bords 
de  ta  .^eine.  Deux  pendants  :  155  fr. 
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KUYCK  Van  .  Louis,  pcintro  lla- 
iiKiiiil  ilii  iiiilicii  (lu  XiX'  si('cl(\  — 
(  iciirt'  :  AniiiKuix. 

1895.  —  ÏRUCHY.  —  Ecurie  flaiiianilc  (55- 
80)  :  1.000  fr. 

KUYP.  \(>i:  CUYP. 

KUYPER,  Jacques,  poinlic  lla- 
niaihl.  lit'  à  A  luslciihuii  en  I7<')l.  morl 
en  iS(IS.  —  I iili''i'i('iirs  :  Paysaii'c. 

18S1.  —  BiERENS,  Amsierd.\m.  —  Inléiieur 
liolhindais  :  315  fr. 

Dessins  : 

1776.  —  \\'EY.MAN.  —  Paysage  hoUanfiais  ; 
Bord  de  rivière  avec  lac  cl  fifinrcs.  Dessin 
colorié  \^  pouces-7  p.  )  :  1!)  fr. 

Paysage  avec  figures,  animaux  et  mou- 
lin. Dessin  colorié  (5  pouces-G  p.i)  :  22  fr. 


Àulre  paysage  du  viême  genre.  De.ssin  au 
bistre  (/  pouces-10  p.)  :  0  fr. 

1823.  —  Gruni.ing,  Vienne.  —  Paysage  avec 
figures  (i  ponces  S  lisnes-13  p.  G  1.)  :  15  fr. 

KUYTENBROUWER,    Mar- 
tinus. 

1805.  —  Du  V.^L  DE  Beaulieu.  —  Paysage  ; 
forêt  de  Funiainebleau.  .\quarelle  (35-50)  : 
35  fr. 

KYMLI. 

1814.  —   F.    DiDOT.   —   La   bonne   femme   .- 
120  fr. 
L'Ivrogne  :  117  fr. 

184C.  —  Saint.  —  Buste  d'une  jeune  fille 
étendue  sur  un  soplia  :  105  fr. 

1808.  —  Vente  X...,  18  mars.  —  La  FuniUle 
du  peintre  (19-23)  :  5G0  fr. 


LAAN  Van  der  ,  Adrien,  i;r;i- 
vciir  cl  ilcssiiKilciir  iillriiiiiinl .  in'  ;'i 
rirrrlil  m  Ki'.IO. 

Dessins  : 

1787.  —  CoLI.KT.  —  l'aysinjr  arrr  //(/((/es   et 

rivivrc.  Dtmia  cnluric  (9  poiires-s  (m  ;  lootr. 

l'(iijsa(jc.    —    1"!'    cVim    canal    i-niirnl    de 

glace,   ueux  dessins   à  l'enure  di'   i  linir    (Ifl 

pouces.V'j  p.;^).  Ensemble  :  l:-G  l'r. 

181Î.    —    BRUUN-XÉERGAARU.     —     1  /('(/./•    /;((//(■ 

et    jeune    Ijcnjcrc    ganlaiit   an    linniii'nn    ilc 
miiainns.  Dessin  à  l'encre  de  idinie  :  11  fr. 

1>2:!.  —  Grinlinh,  ^■]ENNE.  —  I  "'•  'l'niir  ca- 
bane clans  une  forêt  :  vci-'i  la  uaaclir.  an 
grand  arbre  sons  lequel  sont  dea.e  frnuncs  : 
un  cnicn  bail  à  une  marc  ruisinc.  Dessin  à 
la  plume  et  au  bistre  (10  p.  6  1,-18  ]i.  G  1.)  : 
23  fr. 

18Ô7.  — THYssra.  —  Fi'uiiae  tracnillant  île- 
l^ant  sa  parle.  Aquarelle  :  i  fr.  M. 

1S.:.7.  ^  Vente  X...,  30  noveinlue.  —  Paysa- 
ge arec  cUaam'iére  ;  Pont,  voijageur  à  che- 
val, .mrque  que  l'on  décharge,  et  chardlc 
gui'  l'on  charge  avec  des  gerbes  dr  Idé. 
Gouaeiie   :  S3  fr. 

1875.  —  GriCHARniiT.  —  Crands  arbres  na 
bord  d'un  eheuiin.  i/ne  riarcunnii!  un 
paysan  et  son  cnlitnl.  siiiris  d'an  chien. 
Dessin  i*  la  pluirie,  lave  d'eneie  de  chine  ■ 
9  fr. 

Estampes    : 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  La  Pèche 
de  la  baleine  cl  la  jièchc  dn  hareng.  Deux 
estampes,  grand  in-fcdio,  en  largeur,  d'apn-s 
Van  der  Meulen  :  S  fr. 

1843.  —  WEIGEL.  Leipzig.  —  Vues  d'Ilnlie 
et  d'.lllemagne.  d'après  .1.  Glauber.  Suite  de 
quarante  estampes,  in-folio,  en  largeur  : 
12  fr. 

LAANEN  fVan  den. 

1897.  —  Chevalier  de  Klinkoch.  —  Tiénnion 
(jalanlc  (65-78)  :  505  fr. 

LAAR  .Mi  LAER  Van  .  Pierre, 
<lil  Bamboche  ri  missi  Le  Snuffelaar, 

|ii'iiili-i'    r\    i;r;i\'i'iir   lii  il  l;i  ii(  l;i  is,    ni''   ;i 


l.niii'rii  en  |()K!,  iiKirl  en  1(17  1.  —  l'''i,^'- 
,s;ij^c>,  ;  (lh:isscs;  l'nircs;  Scriics  ilri'i- 
liil  i(|lli'.s  ;    lîiiiiiiinclKulo. 

1745.  —  De  i,\  RixjrE.  —  Paysage  ;  voya- 
geurs alta(/ucs  par  des  l'alenrs.  Cuivre  (10 
pouces-lj  p.')   :  300  fr. 

Cavaliers  ù  la  porte  tl'nne  lu'jlelleric  (11 
pouces-14  \\.l)   :  31  fr. 

1751.  —  CRozAT.  Baron  de  Thiers.  ~  Un. 
Musico  :  danse  hollandaise  dans  un  liev 
public  ne  filles  galantes  et  de  jcniies  yen: 
(18  pouces-2  pieds)  :  2.50  fr. 

1773.  —  \"AN  DER  Mahck,  —  Le  Dcparl  iioui 
la  chasse.  lîois  (15  pouces-lS  p.)   :  205  fr. 

1770.  —  .Nevman.  —  Paysage  :  en  pleine 
campagne  des  voleurs  atlaqvcnl  nn  eoclic. 
Bois  >li  pouces-17  p.)  :  270  fr. 

1777.  —  I'RIM:e  de  C.iiNti.  —  L'Annunce  de 
la  \alicile  an.c  bergers  :  230  fr. 

1783.    —   BOURLIER    DE    S\INT-niLAIRE.    —    [';((' 

femme  debonl.  me  a  tracers  d'une  croisée, 
liaehant  des  choii.r  :13  p(Jiiies-ll  p.)   :  327  fr. 

ISOO.  —  DiTC  d'Orléans.  —  Porirails  de  deu.r 
jennes  gens  :  280  fr. 

18:33.  —  Xerbkli'N.  Itruxelles.  —  .Scène  de 
Brigands     lOll  fr. 

Scène  Jidiennc   :  110  fr. 

1S37,  —  Mm>,  (iAND.  —  l'afisagc  avec  figu- 
res  id   rabanes    (03-73;  :   100   fr. 

ls:"s.  —  Ch.  Minck.  —  Paysage  avec  figu- 
res et  aniniau.r  :  au  inilicn  du  tableau,  un, 
cheeal  gri^  pnnnnele  a  cule  île  inmitiins  et 
de  brebis  :  sur  le  decanl  nn  jeune  garçon 
caresse  son  rliicn.  Bois  :  3i)il  fr. 

1815.  —  \'\ssERiiT.  —  f.e  llelonr  des  bri- 
gands :  330  fr. 

184G.  —  Cardinal  Fesch.  —  L'Entrée  d'une 
hi'itcllerie  ilalicnui'  :  190  fr. 

18G4.  —  Lherbi:tte.  —  Le  Repos  des  bi'r- 
gers   :  .:G0  fr. 

1865.  —  Chaplis,  nnr.VELLEs.  —  .iliaque 
par  des  bri'jands  d'une  cnilnre  attelée  de 
quatre  clierau.v  (81-105)   :  22(1  fr, 

ISGS.  —  Horsin-DeON.  —  Ll'  Maréchal-fcr- 
ranl  (Sl)-115)  :  510  fr. 

1809.  —  GOLDSMinT.  —  7)0   Vision  de  .lacnb 
(.50-.5Si   :   il)  fr. 
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J.S72.  _  Narischkine.  —  Le  Maréchal-fcr- 
raiû  2.090  fr. 

1874.  —  Lem.\itre.  —  Fête  de  lilagc.  Bois 
[U-'i-i]  :  600  fr. 

La  Halte.  —  Le  Votjaocur.  Deux  pendants. 
Bois.  i,16-ïl)    :  450  fr. 

1879_  _  Vente  X...  —  Les  Saltimbanques  : 
€00  fr. 

1888.  —  MARQII.S  D'HovD.^x.  —  Les  voya- 
geurs  :  75  fr. 

1888.—  OTTO-PEIN,  Cologne.—  Halte  devant 
■une  auberge  (28-36)  :  850  fr. 

1891.  _  MONTBRISON.  —  Soudards  à  l'esta- 
minet (4/-63)  :  510  fr. 

1897.  —  Alexandre  K...,  15  mars.  —  Paysa- 
ge avec  animaux  :  195  fr. 

1900.  —  Vente  K...  —  Attaque  de  brigands 
dans  une  caverne  :  110  fr. 

(  Marquis  de  R...  —  Le  Départ  pour 
la  chasse  :  370  fr. 

Dessins  : 

1756.  —  Duc  de  Tallard.  —  Vue  d'un  pont 
sur  un  canal.  —  Paysans  faisant  boire  un 
cheval.  Deux  dessins  à  l'encre  de  cliine  : 
40  fr. 

1758.  _  Sybrand-Feitama,  .\msterdam.  — 
Une  caverne  où  l'on  ferre  un  cheval.  Dessin 
à  l'encre  de  chine  (G  pouces-10  p.)  :  63  fr. 

1772.  —  HUQUIER.  —  Intérieur  d'une  maison 
de  paysans  (13  pouces  2  lignes-ll  pouces)  : 
149  fr. 

Une  chasse  au  cerf  et  au  sanglier.  —  Qua- 
tre tei.es  d'aigles.  —  Vn  cheval  portant  des 
paniers.  Dessins  à  l'encre  de  chine  et  colo- 
riés :  79  fr. 

1773.  —  Lempereur.  —  Différerds  sujets 
avec  figures  et  animaux.  Trois  dessins  à  la 
plume  et  lavés  :  18  fr. 

Deux  paysages,  dont  l'un  est  la  vue  des 
Thermes  de  Dioctétien.  Dessins  à  la  plume 
et  lavés  :  18  fr. 

1776.  —  Neymax.  —  L'.Abreuvoir  aux  che- 
vaux. Dessin  à  l'encre  de  chine  sur  papier 
bléu  (9  pouces-7  p.)  :  12  fr. 

Paysage  avec  ruines  et  figures.  Dessin  au 
bistre,  mêler  d'encre  de  chine  (8  pouees- 
7  p.è)  :  16  fr. 

Porte  d'une  ferme,  par  où  passe  un  paysan 
sur  son  âne.  Dessin  carré,  lavé  au  bistre 
(5  pouces  de  chaque  côté)  :  8  fr. 

Ruines  nomaines  avec  troupeau  de  mort- 
tons.  Dessin  au  lustre  (9  pouces-10  p.).  — 
Buveurs  au  cabaret.  Dessin  à  la  plume  et  à 
l'encre  i>e  chine  (8  pouces-11  p.).  Ensemble  : 
25  fr. 

Chariot  attelé  de  trois  chevau.r,  devant  la 
porte  d'une  ville.  Dessin  à  l'encre  de  chine 
sur  papier  bleu  (10  pouces-15  p.)  :  9  fr. 

Vue  des  Thermes  de  Dioclélien,  avec  figu- 


res sur  le  devant.  Dessin  au  bistre  (8  pou- 
ces J-IS  p.)  :  21  fr. 

1796.  —  Mariette.  —  Deux  feuilles  conte- 
nant sis  éludes  de  figures  de  Gueux.  Dessin 
au  bistre  et  à  la  pierre  noire  :  130  fr. 

1823.  —  Grunling.  —  Une  Chasse.  Dessin  à 
la  plume  et  à  l'encre  de  chine  (8  poucesi- 
12  p.)  :  12  fr. 

1842.  —  ViLLEN.AVE.  —  Jésus  causant  avec 
les  Docteurs.  Dessin  à  la  plume  et  lavé  (19- 
25)  :  30  fr. 

1857.  —  Thyssen.  —  Paysans  montés  sur 
des  ânes.  Dessin  au  crayon  :  1  fr. 

1859.  —  Kaieman.  —  La  Conversations  des 
paysans.  Dessin  au  crayon  :  1  fr.  75. 

1865.  —  Desperet.  —  Trois  figures  de 
paysans.  Dessin  à  la  sanguine  :  4  fr. 

1893.  —  DE  Balliencouri.  —  Joueurs  de  car- 
tes et  Joueurs  à  la  morra.  Dessin  à  la  plu- 
me (23,a-d6)  :  20  fr. 

Estampes  : 

1766.  —  D'.\rgexville.  —  Chevaux,  ani- 
maux Uivers,  ]]aysages.  En  tout,  quinze  es- 
tampes ue  différents  états  ;  5  fr. 

1801.  —  WiNKLER,  Leipzig.  —  Suite  de  huit 
estampes  représentant  divers  animaux.  La 
première  de  ces  estampes  sert  de  frontispice 
aux  sept  autres  (11,5-10,9)  :  25  fr. 

1810.  —  Prévost.  —  Les  Deux  cavaliers. 
Estampe  en  largeur  :  27  fr. 

1811.  — Silvestre.  —  La  Suite  de  huit  es- 
tampes dédiée  à  Don  Ferdinand,  roi  de  Na- 
pies  et  représentant  des  :  Chevaux,  bœufs, 
cochons,  ânes,  chèvres,  chiens,  buffles  et 
millets.  Estampes  en  largeur  (11,5-16,9).  — 
La  Suite  des  six  chevaux  en  différentes  at- 
titudes. iLStampes  en  largeur  (8,4-9,6).  Les 
quatorze  pièces  :  30  fr. 

1817.  —  Comte  Rioai,.  —  L'Œuvre  de  Pierre 
Laar,  se  décomposant  ainsi  : 

.\.  La  Suite  des  huit  animaux 

1°  Buffle,  vache,  cheval  et  âne  à  une  fon- 
taine, sur  laquelle  est  inscrite  la  dédicace  à 
Dom  Ferdinand,  roi  de  Naples. 

2°  Les  trois  chevaux;  à  gauche,  un  paysan 
assis. 

3"  Les  trois  bœufs  ;  à  droite,  un  bouvier 
couché  sur  Vherbe. 

4°  Les  trois  cochons,  prés  d'une  fileuse  ; 
à  droite,  deux  ânes,  dont  un  est  debout. 

5"  Un  bouc,  deux  chèvres  et  trois  béliers 
près  aune  dévideuse;  à  droite,  une  cabane. 

6»  Sept  chiens  et  un  chasseur  ;  à  droite, 
à  la  fenêtre  d'une  maison,  un  chat. 

1°  Deux  buffles  ;  à  gauche  un  bouvier. 

S°  Les  mules  arrivant  à  l'écurie  ;  à  droite, 
un  rateuer.  Ces  estampes  mesurent  en  hau- 
teur :  4  pouces,  5  à  6  lignes  ;  en  largeur  : 
0  pouces,  3  à  4  lignes. 
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E.  La  suite  de?  six  chevaux  : 

1»  Cheval  coiidiiil  ifir  un  pnysiin. 

■Z°  Cheval  à  la  Joidainv. 

3t>  Cheval  qui  ph>iC. 

1"  Cheval  attaché  à  tin  arbre. 

"i"  I.es  deux  chcvau.r  dans  le  prù. 

(i"  Les   deux  rheraux  funrls. 

Aux  ciels,  à  la  iivemicie  île  ces  estampes  : 

.'  P.  D.  Laer  fe  »  et  aux  cinq  autres  :  «  P. 
D.  L.  te  »  et  le  numéro.  Ces  estampes  mesu- 
rent en  liauteur  :  3  pouces,  1  à  2  lignes  ;  en 
largeur  :  i  pouces,  7  a  S  lignes. 

C.  Estampes  isolées  : 

15"  Hoiuiue  tenant  iin  jiclit  niaileau  u  la 
jnain  ;  a.  est  ajenouillé  devant  une  flleuse 
assise  :  plus  loin,  >nie  villageoise  et  deu.r 
paysans  .  a  gaudie.  un  une  ;  dans  le  (nnil. 
des  ruines  ;  le  haut,  la  gauche  et  le  6"^  du 
trait  carré,  <)  plusieurs  taille-^  :  dans  la  non- 
ge  «  f.  V.  Lacr.  F.  ».  Ce  sujet  e,st  dit  :  ^  La 
Famille  ».  Ses  diinensious  sont,  en  hauteur: 
c!  pouces,  3  lignes  :  en  largeur  :  2  pouces, 
11   lignes. 

Iti"  Les  deux  paysans  :  l'un  debout,  l'autre 
<issis  et  vu  par  le  dos  :  au  milieu,  un  ckceul 
de  charrue  ;  au  fund,  â  droite,  une  culline. 
où  un  homme  conduit  un  cheval  de  somme  .■ 
au  bas,  vers  la  gauche,  le  chiffre  du  rnaitre. 
Les  dimensions  de  cette  estampe,  qui  man- 
que à  la  collection  Rigal,  sont,  en  hauteur  : 
3  pouces,  3  lignes  :  et  en  largeur  :  3  pouces, 
6  lignes. 

l?"  Les  deu.r  cavnlien  qui  se  battent  au 
pistolet  :  on  aperçoit,  à  gauche,  à  travers 
des  arbres,  la  tête  d'un  cheval.  Les  dimen- 
sions de  cette  estampe,  sont,  en  hauteur  : 
1  pouce,  1  ligne  ;  en  hni^eur  :  2  pouces,  10 
lignes. 

18°  Paysage  .■  à  la  droite,  une  rivière.  Les 
dimensions  t!e  cette  estampe  sont,  en  hau- 
teur :  1  pouce,  5  lignes  ;  en  largeur  :  1  pou- 
ce,  2   lignes. 

10"  Un  vieilli'  assise,  un  bâton  dans  se^ 
■mains  ;  ellc\  est  vue  de  profil  et  tournée 
vers  la  gauche.  Estampe  de  forme  en  losan- 
ge, ilont  les  ilunensiniis  sont  :  1  ponce,  8  li- 
gnes, d'angle  en  angle. 

20»  Cavalier  au  galnp  .  //  se  dirige  du  côté 
gauche.  Les  diniensioiis  de  cette  dernicre 
estampe  sont,  en  hauteur  :  1  pouce.  3  lignes  : 
en  largeur  :  1  pouce,  -4  lignes. 

L'Œuvre  de  Pierre  Laar  aiuM  cnuinéré  ; 
54  fr. 

ls;i?,.  —  Cdmtes.se  n'EiNSiroEi..  —  La  suite 
des  huit  différents  animaii.v  :  moins  les  nu- 
méros ô  et  'j  :  Cj  fr. 

La  suite  des  six  chevaux  :  7  fr. 


isi.;î,  —  Dkboi.s.  —  La  même  suite  des  si.c 
chevaux  :  10  fr.  ."lO. 

181.").  —  \'r\Tr  .\.  D...,  27  avril.  —  La  même 
suite  :  1  fr. 

18i7.  —  l)i:  1  \  MoTTi:-FouQUET.  —  La  suite 
r/cs  huit  diffi-icnls  animau.v  :  24  fr. 

18t'.i.  —  BRt.<\ni),  (iand.  —  L' Oeuvre  de 
l'icrre  i^aa'  en  di.v-neuf  estampes,  montées 
sur  grand  papier  et  réunies  eu  im  volume 
m-fûlio  relie  :  31  fr. 

18.5.").  —  >AN  w.\  Z.\MiE.  —  /,((  suite  des  huit 
différents  animau.v,  moins  le  numéro  3.  Les 
sept  estampes  :  ,39  fr. 

Lit  suite  des  si.c  clievau.c.  Toutes  ces  es- 
tampes, sauf  la  première,  sont  doubles  avec 
différences.  Eu  tout,  onze  pièces  :  '.)  fr.  50. 

L.es  (teii.v  caialiers.  Epreuve  du  l"  état. 
U")!  di'crit,  avant  que  les  marges  du  cuivre 
n'aient  été  nettoyées  et  le  trait  carré  ren- 
forcé. —  ('ne  autre  épreuve  du  même  sujet, 
mais  en  2°  état.  Los  deux  pièces  3  fr.  25. 

Le  taysage.  Epreuve  du  1'"  ei;it.  avant  la 
planche  nettoyée  et  le  trait  carré  :  i  fr.  50. 

La  même  estampe.  Elireuve  du  2'^  état  : 
2  fr. 

1801.  —  I,M\Rli:TTr.  —  Les  deux  Iniffhs. 
Estampe  formant  le  nuini'ro  7  de  la  suite 
des  huit  pièces  relatives  aux  diff.'rents  ani- 
maux :  1  fr.  50. 

La  suite  des  si.v  clicvan.v  .  1  fr. 

1865.  —  liniBi.Ri.VN.  —  La  suite  des  huit 
différents  iinimiiu.r.  En  tout,  huit  estampes  ■ 
21  fr. 

La  suite  (tes  sî.f  clievau.v.  Les  éiireuves 
des  numéros  '.i.  11.  13  et  14  sont  avec  les  an- 
gles du  cuivre  aigus  ;  et  les  deux  autres, 
avant  que  les  chiffres  aient  été  renforcés  : 
1  fr. 

Les  deu.r  Cavaliers.  Epreuve  du  1  ■■  état, 
iMiM  décrit,  avant  que  les  marges  du  cuivre 
n'aient  ite  nettoyées  et  le  trait  carré  renfor- 
cé   :   2   fr.    50. 

r.a  Famille.  E|ireuve  du  1='  état  :  G  fr.  50. 

1873.  —  Gjgoux.  —  La  suite  des  si.v  che- 
vaux :  Ù  fr.   50. 

]>:75.  —  GuiCH.\Rni:iT.  —  7.(7  suite  des  diffé- 
icnts  animau.v.  Huit  estampes  de  1''''  état  : 
125  fr. 

Ta  même  siiile   :   10  fr. 

La  même  suite  .   48  fr. 

La  suite  des  si.v  chevau.7-  :  5  fr. 

La  Famille.  —  Le  Paysage.  —  Le  Cava- 
lici  Deux  épreuves  de  chacun  de  ces  si.t,lets. 
ICn  ioui.  six  e.stainpes  :  14  fr. 


LABBE. 

1883.    —    .S\B\TIF.R. 

liO  fr. 


Vue  prise  en   Grèce 


LAB 


i:{s 


LABELLE      de  .    Voir    BELLA 
DELLA    (I  DELLA  BELLA. 

LABILLE  DES  VERTUS  .mi 

LABILLE-GUIARD    M .  prinhv 

IV;inc:ii>.    lit'    à    L';^|■i^  en    174'.).    lunilc 
(Ml  IS.S3.  —  l'ortrail  ;  (uMire. 

ISSl.  —  De  Bei;rnonville.  —  Porlrait  de 
jeTiyie  lemmc.  Toile  de  forme  ovale  (69-55)  : 
455  fr. 

Portrait  de  Marie-Antoinette.  Toile  de 
forme  ovale  (52-43)  :  C50  fr. 

Portrait  présumé  de  Madame  FJituiheth. 
Toile  de  forme  ovale  (62-4G)  :  580  fr. 

Pastel    : 

1883.  —  ^■ESTE  X...,  14  décembre.  —  Jeune 
fUte  en  Ijuste.  Pastel  :  l.sno  fr. 

LABOUCHÊRE,  Pierre-An- 
toine, iieiiilic  IVaiicai.'^  de  la  })reniièi'c 
inoilir   du   XIX"  siècle,   né  à  Nantes. 

I  I  lNll)i|-{'. 

1850.  —  \'ENTE  nu  Roi  Gitli.at'me  II.  — 
Luther,  Melancliton,  Poméramus  et  Cruci- 
ger.  traduisant  la  Bible  (167-215)  : 
7.500  fr. 

LABRADOR.  Jean,  iieintre  es])a- 
g-nol  du  X\"'  siè(de.  iikh-I  à  Madrid 
en  KiOO.  —  Naliirc  iiioi'lr  :  |-"lriirs; 
(ieiire. 


1843.  —  .\Gr.4Do 
etc.,  :  115  fr. 


1852. 
300  fr. 


\ature  morte:  Fruits. 
Maréchal     Soult.     —    Fleurs 


1898.  —  De  JUH.NÉ.  —  Fleurs  et  Fruits  (1.36- 
98)  :  lo'„  fr. 

LACHENWITZ.  F. -S.,  peinlrc 
allemand  ^\\\  iiiilini  du  XIX"  siè(de. 
—  Paysage:  .\iiiniaii\. 

899.  —  D.  PowERS,  New- York.  —  l'n  clan 
poursuivi  par  des  loups  :  1.250  fr. 

LACOLLOMBE  de  .  graveur  el 
de>>inalriir  IVaii(;:ii>  i\r  la  |ircniière 
iniiilii'  du   .\  \  HT    >irc|c. 

Des.sins  : 
186/.—  \ente  X...  PAR  Clément.—  Nouveaux 
desseins  [sic)  d'arc/uebuserie,  dessinés  tt 
gravés  par  De  LacoUombe:  Paris,  chez  De 
Marteau,  );J3.  Neuf  estampes,  in-folio,  en 
largeur  :? 


LACOMA,  François- Joseph - 
Paul.  |ii'inlri'  ('S|iai;ii(il.  uv  à  lîarcc- 
lune  en  \~S{).  —  (  ici  ire  ;  Idenrs  :  l'"niil>. 

If<s6.  —  \i;nte  .\...  —  lue  curlieille  de 
fleurs  :  418  fr. 

LACOMBE.   Armand- Augustin. 

ijraveiir  el  dessinaleni'  IVaiieais,  né  à 
Hliodez  i.\ve\r(in  en  17.)'.l,  iikhI  à 
Paris  en   ISdl.' 

1814.  —  Briin-Xeergaard.  —  Nymphes  se 
baii/naiii  dans  un  Inc.  Dessin  aux  cayons 
noir  et  ulanc  (20pouces-30  p.  9  lignes)  :  21  fr. 

LACOUR.  PieiTC,  |icinlre  IVan- 
eais,  né  à  Bonleau.x  en  I74(').  niorl  en 
ÏS14.  —  Histoire;  Genre:  l'oitrait 

1900.  —  Vente  X...,  11  iivnl.  —  Portrait  de 
J.  J.  Taillasson  :  170  fv. 

1900.  —  \'ENTE  X...,  14  juin.  —  Porlrait  du 
Général  Bonaparte  :  65  fr. 

LACROIX  de,.  Gaspard-Fran- 
çois, peintre  IVaneais  du  X\  IIP  siè- 
cle, né  à  .Marseille.  —  .Marin(\ 

1773.  —  Lempereur.  —  Deux  tableaux  re- 
présentant des  vues  du  mont  Vésuve,  pen- 
dant une  éruption  (18  pouces-32  pouces)  : 
37  fr. 

1810.  —  Sn.vE.ÇTRE.  —  Trois  marines,  d'a- 
près .  ernet.  Copies  (3.5-pouces  6  lignes-49 
p.)  :  209  fr. 

ISIO.  —  \'E.NTE  X...,  10  janvier.  —  lue  d'un 
2)ort  mer,  dont  le  premier  plan  est  oc- 
cupé par  des  monuments  d'architecture  (12 
pouces-ié  p.)  :  168  fr. 

1842.  —  Thielens.  —  T'!/e  du  port  de  Na- 
pies  (■35-.0)   :  70  fr. 

1846.  —  Stevens.  —  Marine  :  121  fr. 

1847.  —  SiMONS,  Rruxelle.?.  —  Marine  (24- 
23)  :  26  ir. 

1858.  —  ^■ENTE  X...  —  Marine  :  145  fr. 

1863.  —  A'nisiN.  —  L'Aurore.  —  Le  Midi.  — 
Le  Coucher.  —  La  Nuit  :  490  fr. 

1864.  —  Lherbette.  —  Marine  :  "201  fr. 
1868.  —  HORSiN-DTvON.  —  Vue  prise  nu  bord 

de  la  Méditerranée  (85-54)  :  'iKi  fr. 

1873.  —  Vente  X...,  15  mars,  —  Marine  (74- 
98)  :  610  francs. 

1874.  —  Vente  B...,  2  avril.  —  Vue  du  port 
de  Gênes  :  2.300  fr. 

Vue  prise  à  Baïa  :  2.000  fr. 
1879.   —  Vente  Lacroi.x.   —   Les   Pécheurs 
d'écrevisscs  :  920  fr. 
La  Clochette  :  1.110  fr. 


:!'.) 


i,\l" 


IRSS.  —  C, \sQn:T.  —  l'iirtiiiil  <ir  VUiiin-iti- 
liirr   Cailicriiic   II    ( Td-CT i       i70   Ir. 

lynx.  —  i\l,\U(,n  IH  n'HiUDAN.  —  Iliii'jiirij^f.-i 
à  Vciilivi'  d'un  pml  :  is  l'r, 

WM.  ~  Hauo.  —  I  "r  (/"  /""'  lie  (,i''iii's.  — 
Vue  pnsr  ii  llaïu.  Deux  l;ililo:ni\  m'  l;iis:iiit 
liriidant   il'if<--'lG,).   Enseiiilili'   :  ■Jl'idn   1  r. 

is'.i'i.  —  r.DiiiiiT,  Dijon.  —  lainic  de  in- 
cIk'is.  cilct  du  unir   ifii-V.))  :  31  fr. 

is'.iT,  -  \i\Ti:  m;  Mai)\mk  X....  !^  mai.  — 
L'Iùilicr  d'un  pnii  (lOÔ-liS)  :  :il(t  l'r. 

IsiiN.  —  Casimir  Périkr.  —  Snti'il  Imml. 
—  Mer  calme.  Los  deux  ;  ;i()0  Ir. 

F.siniiilies    : 
lS3:i.    —    ('.i).\iTi:ssi;    Li'I'.l.NSlKm  I,.     —     \rdiilii 
dcllii    villil    di    I  r.sc;/(/,    d'uiircs    Hnckevt.    K.--- 
taniiK'  t;i"iii.l  iii-lMlm,  en  lavL^eur  :  î  fr. 

LADAME,  Gabriel,  i;r.i\  cur  IV;iii- 

Cllis   illl    lililirii    ilil    .\  \  I  I  r    -^irrlc 

lOsl.-miviPs    : 
1S77.  —  F.    OlIKiT.  —  Lu   uiiltiiiifniuf   rnlii'i' 
du    Uni/    !■!    lie    lu    llni/ue    iliiiis    leur    lininie 
ville   lie    /'invs.   le  -ii;  amil   IGWf.    Eslaiilpe    iii- 
l'oliii,  eu  lar.neur  :  «u  fr. 

LADBROOKE,  Robert,  prinlic 
iinuiais.  Ml-  il  Nurwick  ru  \~i\'.),  ninri 
en    |Sl-.>.  —   l':iys;ii;<'. 

1873.  —  MARUnS  DE  I.A  HOCHEBDlSSEAr.  — 
;.(.'  .-//((/((/  elu'ue   :  13.001)  fr. 

1871.  —  \'ENïE  X...,  30  niai-s.  —  Les  Briiiir- 
rcs  de  Houssc-IIiild  :  l'J.OOO  fr. 

1888.  —  FiscH,  Londres.  —  Pinjxinie  bni^é 
avec  Doiiômieiet  :  5.350  fr. 

Pansage  :  hindi  de  rivière  :  8.1  lO  fr 

LADENSPELDER,  Jean,  |Miiilic 
cl  t;rav('iii'  ;illriii:iiHl.   lu'  ;'i    I'.sm'u    i-ii 

lôii.  —  m>iuiic. 

Estampes    : 

1813.  —  Weii.ei,,  iJilPZir,.  —  Alla  III  s'ap- 
payant  sur  une  branehe  d'urhre.  l'.^tampe 
in-4°,   en  hauteur  :  25  fr. 

La  ùainlc  Trinité.  Estamiie  en  liaiiteur 
(43,3-31,1)   :  2G  fr. 

?  Aternkerg.  —  Les  Eeungélisles.  .•suile  rie 
quatre  estampes  en  liauteur  (13,8-',),3)  :  35  fr. 
25  fr. 

?  StENGEI..  —  ti'  liiiiilieiir  de  l'  linniir.  Es 
tanipe  iu-8",  en  liauteur  :  G  fr. 

LADMIRAL,  Jean,  lirnvi'iir  1h»I- 
landais  du  milicLi  ilti  X\  III'   sircic. 

Estampes    r 
1843.   —  Weigel.   LEIPZIi;.   —   l-lunelies   iienii 
«  B.  S.  .ilbini  Disserlatiu  de  arleriis  et  re- 


vis nile<liiiiiriiiii   luniiiiin.   I.eijile,   1  ;3(i  «.   Ks- 
laiiipe  ^r.aiii]  iii-'i"   :  ~^  fr. 

rlauelies  iiniir  ■•  11.  >'.  1"'//)/  liisserliilin 
seeiiinla  de  sede  el  eiiiisu  euhiris  Elliiiiliii m 
Lei/de,    17;',7.    "    l'^laliipi'    t;iainl    ni-i"    :    8    fr. 

LAEN    Van  deri.  P.  V. 

isss.  —  Maruiis  ii'lliii  iia,\  —  l'iirlruU 
d'iiornine  et  poilruit  de  femnie.  Les  deux 
:  1110.73,)  :  310  fr. 

LAENEN   Van  der  ,  Christophe, 

|H'ililiT  lidllainlais.  -     I  iiIcTicur^. 

]s4j.  _  \-AN  Ilri:r;\.  Gami.  —  '  nueerl  liiuin- 
prlre.   Bi)is  (47-03)   :  GO  fr. 

neii.e  liibleiiii.r  se  faisinil  jieiiduiil  seènes 
iriiilerieiir  :  500  fr. 

18G3.  —  P.MILII.,  .\NV1  HS.  —  Seene  d'inté- 
rieur    105  fr. 

LAER.  \  nir  LAAR. 

LA  FAGE    de  .  Nicolas,  peinlic 

mMvriir     ri     (lc>>ili:ilriir     IValirai-^    ilil 

milieu    lin    .W  II'    sièi-je.  —    llislnirr 

ri'liLjii'iiM'. 

l.)e.s-.uis   : 

|77(;  —  Xeyman.  —  Lu  Suinte  Funiitle.  — 
[.Il  l/c/T/e,  sur  un  iniufie,  1  niptnree  pur 
Siiiiit  Frininiis.  Deux  ih'S.-iiis  u  la  pliiine  et 
ail  lustre  ;  13  fr. 

l'nrlruil  de  Viiiileiir.  duns  nu  inedriilhni. 
sniileiiu  iiiii  un  siilijie.  r)e-.Mli  à  la  plume 
(11   |»mees-0  p.)   :  3li  fr. 

L'Adiiiiitinii  des  ller'jei-..  —  Fruuiiienls  de 
mehers,  étnde.  Deux  dessins  a  la  |duine 
(II"  pi.iuces-ll  p.)  :  5G  fr. 

Estain]ies   : 

17ii.  —  Quentin  m:  Lurani.I'RE.  —  L'Œuvre 
de  ^lClllllS  de  Lu  Finie,  qm  .sôix;iiite-triiis 
'■staïuiies  :    31    fr. 

17.50,  —  Ole  liK  TM-I.mui.  (Jiiaranle  di  ux  es- 
limpes  ;   4   fr. 

LA  FAGE  de  .  Raymond,  |Min- 
Irc,  i;r:ivriir  ri  ilr»iii;i(riir  IValirais, 
lir   ni    KiriC.  :'i    ri>lr,  |il'i''S  ilr  TiMlloilM', 

iiinii    II    Lyon    m    Mis  I.  —    llishiirr  ; 

(  iriirr. 

Dessins  : 

17',1.  —  C.RriZAT.  —  Huit  sujets  de  l'IUsloi- 
re  siiinle.  dnnt  le  serpent  d'airain.  Dessins 
a   la   plume,  lavés  à  l'enere  de  ehine  :  70  fr. 

Huit  uutres  sujets,  ilunt  le  Trininidie  de 
lliieilins  et  d'Ariane,  Ijessiiis  ,-'i  la  plume  et 
lavés   :   100  fr. 

17 i5.  —  De  I.A  RiiniE-  —  Qiiiilre  dessins, 
eu  l'urine  d'ëeenlail.  nriiês  d'un  u'und  nmn- 


LAI- 


—   1 


bre  de  figures  et  rcprésenlanl  le-;  quatre 
saisons  :  -40  fr. 

1756.  —  Duc  DE  Tallard.  —  La  peste  des 
Philistins.  Dessin  à  l'encre  de  chine  :  50  fr. 

Une  bataille.  Dessin  à  l'encre  de  chine  : 
40  fr. 

1767.  —  De  Jixienne.  —  L'Enlêvenienl  des 
Sabines.  —  Le  Jugement  de  Salomon.  —  La 
peste  ues  Philistins.  Trois  dessins  à  la  plu- 
me et  a  l'encre  de  chine  :  39  fr. 

Les  noces  de  Cana.  Dessin  à  la  plume  et 
lavé  (20  pouces-8  lignes-33  p.)  :  40  fr. 

1770.  —  Baudoin.  —  Le  Triomphe  de  Bac- 
chus.  —  Diane  au  bain.  Deux  dessins  à  la 
plume  et  lavés  (9  pouces-13  p.)  :  73  fr. 

1772.  —  HUQUIER.  —  Trois  sujets  de  frises. 
Dessins  à  la  plume  et  au  bistre  :  96  fr. 

Trois  autres  sujets  de  frises.  Dessins  à  la 
plume  et  au  bistie  :  61  fr. 

Trots  autres  sujets  de  frises.  Dessins  à  la 
plume  et  au  bistre  :  83  fr. 

L'Enlèvement  des  Sabines.  Dessin  à  la 
plume,  lavé  à  l'encre  de  chine  (17  pouces  9 
lignes-as  p.  6  1.)  :  154  fr. 

La  Ohuie  des  .Anges.  Composition  en  neuf 
pièces.  Dessins  à  la  plume,  lavés  à  l'encre 
de  chine  :  260  fr. 

Elie  et  la  veuve  de  Sarepta.  Dessin  à  la 
plume  lavé  à  l'encre  de  chine  :  9  fr. 

Le  sacrifice  d'iphigénie.  Dessin  à  la  plu- 
me, lavé  d'encre  de  chine  (14  pouces^-15 
p.J)   :  o±  fr. 

1773.  —  ...ARQUis  DE  Chevigné.  —  Le  Triom- 
phe de  Bacchus  et  d\iriane.  —  Diane  au 
bain.  Deux  dessins  à  la  plume  et  lavés  : 
310  fr. 

1773.  —  Le.mpereur.  —  Le  Frappement  du 
rocher.  Dessin  à  la  plume  et  lavé  :  27  fr. 

La  r-este  d'Egine.  Dessin  à  In  plume  et 
lavé  (13  pouces-29  p.)  :  8  fr. 

1775.  —  Mariette.  —  I^ortrait  en  pied  de 
Raymond  de  La  Page.  Dessin  à  la  pùime  et 
à  l'encre  de  chine  :  48  fr. 

Une  suite  de  huit  sujtes,  colles  sur  quatre 
feuilles  :  Triomphe  de  Bacchus  ;  Bacchana- 
les etc..  Dessins  à  la  plume  :  402  fr. 

Douze  sujets  variés.  Dessins  à  la  plume  et 
au  bistre  :  .325  fr. 

1777.  —  Prince  de  Conti.  —  D€u.v  frises 
représentant  :  le  Triomphe  de  Bacchus  et  un 
Bacchanal.  Dessins  à  la  plume,  lavés  de 
liistre  :  80  fr. 

Deux  autres  frises  représentant  .-  Les  \'û- 
ces  de  Psyché  et  de  V.imour  et  une  Fête  au 
Dieu  Pan.  Dessins  à  la  plume,  lavés  d'encre 
de  chine  :  88  fr. 

1779.  —  Va.s.sal  de  .SAiNT-HtnERT.  —  Martyre 
de  Saint-Etienne.  —  Le  serpent  d'airain. 
Dessins  k  la  plume,  lavés  à  l'encre  de  chi- 
ne :  85  fr. 


1779.  —  -Marquis  de  Calvière,  d'.\vignon.  — 
Le  Passage  de  la  Mer  Rouge,  au  moment 
ou  Moïse  fait  rejoindre  les  flots.  Dessin  à 
la  plume,  lavé  à  l'encre  de  cliine  :  60  fr. 

Saint-j ean,  dans  le  désert,  montrant  Jésus 
à  ses  aisciples.  —  Jésus-Christ  mort,  au  mo- 
ment a'èlre  mis  au  tombeau.  Deux  dessins 
à  la  plume  et  lavés  à  l'encre  de  chine;  le 
dernier  sur  velin.  Ensemble  :  18  fr. 

Le  »  ..re  Eternel  apparaissant  à  Noé  et  lui 
montrant  l'.lrchc  d'alliance.  Dessin  à  la 
plume,  sur  velin  :  43  fr. 

Le  Frajjpernent  du  rocher.  —  Saiil  consul- 
tant l'ombre  de  Samuel  et  deux  différentes 
compositions  de  l'Annonciation  de  la  Vier- 
ge. Dessins  à  la  plume  et  lavés  :  48  fr. 

La  Sainte  Famille.  —  La  Samaritaine.  — 
Jésus-Christ  mort.  —  Salmacis  et  Herma- 
phrodite. —  Danse  de  carnaval  et  un  autre 
sujet  de  fantaisie.  Les  six  dessins  à  la  plu- 
me et  lavés  :  S  fr. 

1783.  —  Dazincourt.  —  Trois  sujets  de  la 
Fable.  Dessins  à  la  plume,  lavés  à  l'encre 
de  chine  :  294  fr. 

1785.  —  NOURRY.  —  Le  Serpent  d'airain. 
Dessin  à  la  plume,  lavé  d'encre  de  chine, 
sur  velin  (9  p.  3  1.-13  p.)  :  200  fr. 

Le  Massacre  des  Innocents  et  le  Serpent 
d'airain.  Deux  dessins  à  la  plume,  lavés 
d'encre  -e  chine  sur  velin.  Ensemble  :  220  fr. 

Jonas  vomi  par  la  baleine.  —  Jiinon  et 
.Irgus.  Deux  dessins  à  la  plume;  le  premier 
est  lavé  d'encre  de  chine  ;  42  îr. 

Le  Baptême  de  Jésus-Christ  et  le  Repas 
chez  le  .•.  .^arisien.  Dessins  à  la  plume,  lavés 
d'encre  de  cliine  :  109  fr. 

Mars  et  Vénus,  et  le  Triomphe  de  Gala- 
thée.  Dessins  à  la  plume  ;  32  fr. 

Quatre  compositions  :  Le  Baptême  de  Jé- 
sus-Christ. —  Le  Serpent  d'airain.  —  Acis  et 
Galamée  et  une  Bacchanale.  Dessins  à  la 
plume  :  17  fr. 

Joseph  explique  les  songes.  Dessin  à  la 
plume  :  100  fr. 

yie  Baptême  de  Jésus-Christ.  —  Le  Christ 
au  tombeau  et  Orphée  aux  Enfers.  Trois 
dessins  à  la  plume,  lavés  à  l'encre  de  chi- 
ne :  JU  fr. 

Seize  compositions  et  études,  dont  plu- 
sieurs pensées  du  Baptême  de  notre  Sei- 
gneur. Dessins  à  la,  ]ilume,  lavés  à  l'encre 
et  au  bistre  :  30  fr. 

17.S7.  —  Coi.i.ET.  —  Le  Serpent  d'airain. 
Dessin  la  plume  et  au  bistre  (11  pouces- 
1(1  p.)  :  16  fr. 

Un  sujet  de  la  Fable.  Dessin  à  la  plume, 
et  à  l'encre  de  chine,  sur  velin  (5  pouces- 
7  p.}  :  10  fr. 

Décollation  de  Saint-Jean.  Dessin  à  la 
plume,  lavé  à  l'encre  de  chine  (15  pouces- 
10  p.)  :  38  fr. 


Il 


I.AI-- 


17'J7.  —  Wul'TîKR.'^,  lîiu  XKl.l.ES.  —  Quatre 
cruiiiiis  (t  la  i>luiiic  :  11  fr. 

17'.l!l.  —  Basan,  père.  —  /,'■  Itaplcnic  dr  Jr- 
su!>-( m i>^l.  Dessin  ii  Li  |iliimi',  laxf  île  lus- 
tre   :    lu   Ir. 

ISOj.  —  De  Saint  Yves.  —  Le  même  dessin  : 
18  fr. 

1810.  —  De  Silvestiîe.  —  /.r,s  Teclosugcs 
se  disposant  à  quitter  leur  paijs  pour  aller 
à  la  recherche  d'un  nouveau  lieu  de  rcsi- 
denre.  —  Les  Toulousains,  sous  la  conduite 
de  J  neodoric,  leur  roi,  défunt  et  mettent 
en  fuite  l'armée  romaine  commandée  par 
Lillorius,  venu  pour  assiérjer  Toulouse. 
Deux  dessins  à  la  plume,  laves  à  l'encre  de 
chine   (11)  pouees-2i  p.)   :  48  fr. 

Prise  ae  la  ville  de  Delphes  et  Pillage  du 
temple  d  Apollon  par  les  Tectosages.  —  Sos- 
ténes,  roi  de  Macéilonie  défait  et  pris  par 
les  Tectosages.  Deux  dessins  ;i  la  plume,  la- 
vés a  l'encre  de  clnne,  sur  velui  (lU  pouces- 
22  p.)  :  48  fr. 

Les  Tectosages  bâtissant  la  ville  d'.in- 
cyre,  près  du  Mont  Taurus.  —  Littorius 
pris  et  chargé  de  cliaines,  monté  sur  un  âne, 
mené  en  trionrphc  à  Toulouse.  Deux  des- 
sins à  la  plume,  lavés  à  l'encre  de  chine, 
sur  velin  (10  pouces-22  p.)  :  -18  fr. 

Bagmond  de  Saint-tjiUes,  Comte  de  Tou- 
louse, recevant  des  mains  du  pape  lrl)ain 
II,  la  crot.c  pour  la  guerre  suinte  contre 
les  injtaeles.  —  Ilerlrand,  t_'iinite  de  Tunlon- 
se,  recevant  les  clefs  de  la  ville  de  Tripoli, 
réduite  sous  son  oliéissance  après  sept  ans 
de  siège.  Deux  dessins  à.  la  plume,  lavés 
d'eni  re  ue  clnne,  sur  velni  (IG  pouces-22  p.)  : 
48  fr. 

Le  siège  du  Parlement  de  Timiouse,  fi.ré 
dans  celle  ville  en  1303,  par  ordre  de  Phi- 
lippe U,  surnommé  Le  Bel,  roi  de  France. 
—  Comuat  entre  les  catholiques  et  les  Hu- 
guenots dans  la  ville  de  Toulouse.  Deux 
dessins  ^  la  plume,  lavés  d'encre  de  chine, 
sur  vehn  (IG  pouces-22  p.)   :  48  fr. 

La  Chute  des  Amies  relielles.  —  Moïse 
recevant  les  tables  de  la  lui.  —  Luth  cl  sa 
famille  sortant  de  Sodome,  et  neuf  autres 
études.  Dessins  à  la  plume;  deux  l.-ives  a 
l'encre  et  au  bistre  :  18  fr.  2">. 

ry.ldoration  des  Bergers.  —  /.(/  ^[agdetrine 
au.v  pieds  de  notre  Seigneur,  ehe:  .Simon 
le  l'hiirisien.  —  Les  Saintes  femmes  et  Saint 
Jean,  pies  de  Jésrts  en  croi.v.  —  Le  martyre 
d'un  saint.  Cinq  dessins  à  la  idume;  trois 
lavés  a  l'encre  et  au  bistre  :  27  fr.  .JO. 

Cimibiit  entre  les  Grecs  et  les  Troijens, 
près  des  murs  de  Triige...  etc.  Quatre  des- 
sins -  la  plume,  laves  à  l'encre  et  au  bis- 
tre ."li^   fr. 

Douze  sujets  tirés,  la  plupart,  de  l'Histoi- 
re sainte  et  de  l'Histoire  profane.  Dessins  à 
plume   :   iG  fr. 


In  lot  lie  cent  cinquante  dessins  :  Elu- 
des de  léles;  Copies  d'après  Haphaél,  Le 
Poussin,  ou  d'après  des  bas-reliefs  et  statues 
antiques...  etc.  Le  tout  :  110  fr. 

181:3.  —  l)K  CuiNCY.  —  Le  serpent  d'airain 
et  le  .Massacre  des  Innocents.  Deux  des 
sins  à  la  i)lume  lavés  d'encre  de  chine  : 
9!)  fr. 

1828.  —  1-.  H.  Lem(jvne.  —  La  Peste  d'Egi- 
ne.  Dessin  à  la  plume  et  lavé  (13  pouces-29' 
p.)   :  10  fr. 

1830.  —  BRfNET.  —  In  sujet  liistorique. 
Dessin      la  plume     10  fr. 

185a.  —  Van  uen  Zanoe.  —  l'elile  llacchanale 
en  largeur.  Dessin  à  la  iilume,  lavé  à  l'en- 
cre de  chine  :  4  fr. 

18.J8.  —  MOURIAU.  —  Le  Passage  de  la  mer 
rouge.  Dessin  à  la  pilume,  lavé  d'encre  de 
rliine  [yj...\]   :  il  fr. 

18."y.).  —  Kaie.man.  —  Figures  allégoriques 
tenant  un  portrait,  peut-être  celui  de  l'au- 
teur. Dessui  au  crayon  :  14  fr. 

la  Heugion;  sujet  allégorique.  Dessin  à 
la  [ilume  :  G  fr.  .50. 

La  ijataille  de  Constantin.  Dessin  à  la 
plume,  lavé  d'encre  de  chine  :  3  fr. 

Fragmmt  d'un  Jugement  dernier.  Dessin 
la  plume,  lavé  de  sanguine  :  4  fr.  50. 

Fm  construction  d'un  édifice.  Dessin  à  la: 
sanguine   :  3  fr. 

Le  serpent  d'airain.  Dessin  à  la  plume, 
lavé  u  encre  :  3  fr. 

18G3.  —  Vente  X...,  13  avril.  —  Sujets  tirés 
de  l'Histoire  romaine.  Six  dessins  à  la 
plume  :  il  fr.  50. 

Comiiats  de  guerriers.  Six  dessins  à  la 
plume   :  G  fr. 

1.SG5.  —  \'ENTE  X...,  1')  avril.  —  Allégorie 
Dessin  a  la  plume   :  2  fr. 

1882.  —  Giciicx.  —  L'Adoration  des  Ber- 
gers. Dessin  à  la  plume  :  20  fr 

1883.  —  De  la  Beraudière.  —  Bacchanale; 
sujet  allégorique.  Dessin   ?   ?   '? 

1808.  —  M\RQUIS  DE  Chennevière.  —  Bac- 
chanale.  Dessin  h  la  plume  et  à  l'encre  de 
liiine  :     7(1  fr. 

1900.  —  Marquis  de  Chenneviicre.  —  Le 
Baptême  du  Christ.  Dessin  à  la  plume,  lavé 
d'encre  de  chine  :  205  fr. 

Mngt-trois  sujets  tirés  de  Diistoire  sainte 
et  de  t  RiStoire  profane.  Dessins  à  la  plume 
lavés   :  330  (r. 

Estampes  : 
1873.  —  GiRoux.  —  «  Ego  dormio  et  cor 
meuin  vigilat  »;  La  Vierge  et  Jésus.  Epreu- 
ve in-i",  à  l'eau-forte  :  2  fr.  50. 

Recueil  d'estampes  d'après  les  meilleurs 
dessins  de  B.  La  Fage  :  sujet  de  la  Bible, 
\ouvcuu  Testament,  Mythologie,  Baccha- 
nales, trises...  etc.  En  tout,  cinquante-sept 
estampes  :  15  fr. 


LAK 


—  1  1-2  — 


LA    FARGUE,   Jacques-Elie, 

iicinln'  cl  iiravciii'  li()ll;uiil;ii>  ilii 
X\  111'  si('-(li-,  nv  à  l.:i  liuyc.  —  l';iy- 
saffc  ;  \  nos  de  \  illo. 


17C0. 


HOET.  —  Vue  du  vieux  Dclft  :  S8  fr. 


LA  FARGUE,  Paul-Constantin, 

iirinlrc  et  iira\('iir  iKilhindiiis  dr  hi 
seconde  moilic  du  X\  111'  siccic.  in' 
;i  La  Haye.  —  l'aysaiic;  lidcriciirs  : 
\'uc.s  lie  villes. 

ITGO.  —  HoET.  —  Vue  de  La  Haye  :  Si  fr. 
1899.  —  Vente  X...,  Berlin.  —  Deux   eues 
d'Avislerdam  :  160  îv. 

Dessins  : 

1776.  —  iNey.man.  —  De».?-  paijsaijes  avec 
fiijurcs  et  animaux.  Dessins  ii  l'encre  de 
cliine  i^  pouces-6  p.)  :  12  fr. 

Paysafir:  cheval  dans  une  prairie.  Des- 
sin à  la  iilunie  :  7  fr. 

Deux  payxaijas;  .-Iniutaux,  baratjues  et 
lointains.  Dessins  à  la  plume  (ô  pouces^-7 
p.)  :  21  fr. 

Vue  a'un  paysage  de  Hollande.  Dessin  au 
bistre  (9  pouce.s-13  p.)  :  17  fr. 

/Intrc  vue  de  Hollande  :  canal,  barriues, 
vioulin...  etc.  Dessin  à  la  plume  et  au  Ijis- 
tre  (10  pouces-16  p.)  :  18  fr. 

Vue  avn  village  hollandais.  Dessin  à  l'en- 
cre de  chine  (12  pouces-18  p.)  :  53  fr. 

177;).  —  M.4RQUIS  DE  Calvière,  d'.Wignon.  — 
Vue  d'un  canal  de  Hollande.  Dessin  à  la 
plume  et  au  bistre  :  15  fr. 

1823.  C.rcni.ixg,  Vienne.  —  Vn  paysan  de- 
bout, ayant  près  de  lui  un  panier  rempli  de 
poissons.  Dessin  colorié  (5  pouces  6  lignes- 
4  p.  2  l.j  :  10  fr. 

Paysage  :  vue  de  fabriques  flamandes  or- 
née ae  ligures.  Dessin  trace  à  la  pierre  noi- 
re et  lavé  en  couleurs  :  14  fr. 

1857.  —  Thyssen.  —  Intérieurs  de  villages. 
Deux  uessins  à  la  plume  :  4  fr. 

Vue  aes  dunes  dans  les  environs  de  Sclie- 
veningue.  .\quarelle  :  12  fr.  50. 

Deux  marines.  Aquarelles.  12  fr. 

Le  Bois  de  La  Haye.  Aquarelle  :  10  fr. 

1857.  —  Aenti;  X...,  l""'  décembre.  —  l'ne 
vue  prise  dans  le  bois  de  La  Haye.  Dessin 
au  bistre  :  3  fr. 

1858.  —  Vente  X...,  7  décembre.  —  Cava- 
liers avec  fonds  de  paysages.  Deux  dessins 
à  l'encre  de  chine  :  10  fr. 

1859.  —  Kaie.man.  —  Paysages  avec  figures. 
Dessin  au  pinceau  lavé  d'encre  :  11  fr.  50. 

1805.  —  Camberi.vn.  —  Vue  de  Medenbleck. 
Dessin  -  la  plume,  lavé  d'eiuro  de  chine  : 
1  fr.  Zb. 


lS'.i7.  —  \'ENTE  T...,  13  décembre.  —  Cava- 
liers avec  fonds  de  paysages.  Deux  dessins 
à  l'encre  de  chine  :  30  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  6  mai.  —  Un  défilé  de 
corporations.  .\quareUe  (17-39)  :  105  fr. 

LAFITTE,  Jean-Louis,  liTaveur 
cl  dcssinalcul'  IVancais,  m''  en  1770, 
iiiiirl   en  |S"2S. 

Dessins  : 

1S0.D.  —  Vente  X...,  18  avril.  —  Fragment 
antique.  —  Caracalla  et  Sévère.  —  Périclés. 
—  Un  Homain  défendant  sa  femme.  —  Les 
.lijes.  —  Paysage  historique...  etc.  Sept  des- 
sins à  -a  pien'e  d'Italie  :  230  fr. 

Vn  poru'-feuille  contenant  vingl-ncuf  feuil- 
les  de  dessins  .  187  fr. 

1814.  —  Bruun-Neergaard.  —  Prix  décerné 
à  un  Grand-Prètre  devant  la  statue  d'Apol- 
lon. Dessin  à  l'encre  de  chine  :  25  fr. 

1842.  —  ViLLEiN.WE.  —  \apoléun  dans  un 
combat.  Dessin  à  la  plume  et  lavé  (12-30)  : 
3  fr.  75. 

1880.  —  Maherault.  —  Le  Mariage  mysti- 
que de  Sainte  Catherine.  Dessin  à  la  plume 
et  à  lencre  de  chine  ;  9  fr. 

Scène  tirée  des  Mystères  d'I'dolphe  et 
d'Anne  Padcliffe.  —  Psyché  visitant  l'a- 
mour enilormi.  —  Psyché  enlevée  par  les 
Zéplurs.  —  L'.imour  s'enfayant.  Quatre  des- 
sins à  la  sépia  :  499  fr. 

1897.  —  De  Concourt.  —  Intérieur  d'atelier 
Dessin  sur  papier  jaune,  au  crayon  noir, 
rehaussé  de  blanc  (42-54)  :  250  fr. 

1898.  —  Vente  G.  et  T...,  31  janvier.  —Clé- 
mence wvÇ  i Empereur.  —  Embellissements 
de  Pans.  —  Industrie  nationale.  —  Législa- 
tion, uuatre  compositions  pour  bas-reliefs, 
avec  portrait  de  Napoléon  I""-.  Dessins  au 
crayon  noir,  i-ehaussés  de  gouache  (18-33)  : 
SO  fr. 

LAFOIMD,  Daniel,  irraveiir  cl  dcs- 
sinah'iir  suisse,  ik''  à  Berne  vers  1760. 

'  Estampes  : 

1833.   —   COMTESSE  D'EiNSIEDEL.   — -  Altdorf  Cl 

ses  environs  dans  le  canton  d'Uri,  d'après 
G.  Lory.  Estampe  très  grand  in-folio,  en  lar- 
^:eur  10  fr. 

Vue  ..es  environs  de  Thoun,  d'après  le  des- 
sin de  l'artiste  lui-même.  Estampe  très 
grinwi  iii-fiilio  en  largeur  :  10  fr. 

LAFONTAINE.  M.-D.-D..   juin- 
Irc  IValliais 
MX'    si,\d( 


le  la  |irrniicre  moilie  du 
—  Pavsase  ;   InirTicurs. 


1834.  —  HoTTuat,  Gan:). 
se  (20-27)  :  52  fr. 


Intérieur  il'égli- 


1  i: 


AI 


LA  FONTAINE  Illustrations 
relatives  aux  i. 

Estampes  : 

l.s7i'.  —  BiÔHAf.UE.  —  Estamiies  : 

D'ain-cs  lidiiclii'i-. 

1°  /.('  Ciilvndi  ifr  tlun  t/cilhinl  •<.  par  ili> 
Lannc^sm.  Epreuve  avaiii  railirssc  de  Bul- 
det,  a  loule  martre. 

Z°rM  C(jurt/!iaiir  amoiiif}i:ic.  par  dr  Lar- 
mossiii.  Epreuve  avant  l'ailresse  de  Itiddet, 
à   tiiule   inar^e. 

A"  1,1'  Fleuri'  Sriiwuiiiln',  par  Larniessi]i. 
Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldct,  très 
grandes  marges. 

4"  /.('  Miiiiiiil'iijiii',  jiar  de  I.arniessni. 
Ejirenve  avant  1  adresse,  de  Buldet,  à  toute 
marge. 

D'après  Eisen. 

5"  L^e  '/((S  ilr  consciiniri',  par  Tardieu. 
Epreuve  avce  tnute  sa  marge. 

6"  /.((  iliiiji'iiri'  ilri  liiii^i  roiiiinrrca,  ]iar 
Tanlieu.  l-4ireu\e  avei    une  grande  marge. 

7"  /.(■  i.'i^cdii.  par  Tardieu.  Epreuve  avec 
toute  sa  marg(>. 

8"  l'rnnii'tlri'  <i  tenir  e'esl  un,  par  L.  le 
Grand.  E|ueuve  avec  une  très  t;ianile  mar- 
ge. 

D'après  Laneret. 

9°  .1  femnir  nrare.  ijalant  Cseroc.  par  N. 
de  Laruressin.  Epreuve  a,vant  l'adresse  de 
Buldet,   toute   marge. 

10"  .^>.s  deii.r  amis,  par  de  Larmessin. 
Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet,  a  toute 
marge. 

ll'j  ..c  Faneiin.  par  de  Earmessin.  Eitreu- 
ve  a.vant  l'adi'esse  de  Buldet,  a  lnute  marge. 

\i"  Le  lidsriiii  jimii.  par  de  P.-irmessui. 
Epreuve  avant  l';ulresse  de  Biddet,  ,'ï  toute 
martre. 

i:î"  MCdise,  par  de  Larmessm.  Epreuve 
avant  l'ailresse  do  Buldet,  à  toute  marge. 

11"  lin  ne  s'iirise  jnninis  de  liiill,  ]iar  de 
Larmo^ui.  i:,preuve  av.iui  l'adresse  de  Bul- 
det,  a  toute  nuirge. 

15"  l.i's  (li/es  lin  Pire  l'Iiîlippe.  |iar  de  Lar- 
messm. Epreuve  avant  l'adre.bbe  di'  BuMet, 
L.  tiiute  martre. 

]<j"  i.e  Pale  il'iii)i]nilles,  |iar  île  Larmessin. 
Epreuve  avant  l'adresse  de  finldet,  à  toute 
marge. 

17"  Le  pelil  rliien  r/iii  périme  de  l'arfienl 
el  ile>i  pierreries,  par  de  Larmessin.  E]iren\e 
avant  1  adresse  de  Buldet,  très  grandes  mar- 
ges. 

IS"  /,rs-  liéinnix,  par  île  Larmessm.  Eju-eu- 
ve  avant  l'adresse  de  Buldet,  .a  tuute  marge. 

19"  ;>a  Serrinife  jnxtifice,  par  île  Larmes- 
sin, i-.preuve  avant  l'ailresse  de  Buldet,  ù 
toute   marge. 


20"  Les  'l'riiiineiirs,  ji.-u'  de  Larmessm. 
Ejireuve  ,-ivant  r.-idresse  de  liuldet,  a  tnule 
marge. 

D'.ipies    Lanrni. 

21"  l..^nneiin  île  lliiiis  Ciirrel,  par  -\v(di- 
ne. 

•J:.'"  /,((  l'Iinse  inijiii'isihle.  pai'  D.  SiiMi|ue 
l^pieii\i'  aver  ,L;ranile  marge. 

D'après  Le  Clere. 

Î3"  Le  l'iiiseur  d'ureilles  et  le  Ilarruniii- 
•  lenr  de  tnnnles,  p.ar  de  L.armessin.  Epreuve 
a\i'r   liiule  s,-i    niar.L'e. 

~i"  i.c  llossn/nnl,  pal-  de'  Laïauessm.  Epreli- 
\"e  ax'i.'r  toute  .--a,  m.arge. 

D'a|u-es   Le   Mesle. 

2.jo  i^a  ClDeliette,  par  EiUieuf.  Epreuve 
avec  l'adresse  de  Fillœuf,  toute  marge 

it'i"  /.(•  i'iirier,  par  Fillœuf.  Eiireuve  avec 
l'adresse  de   FiUo.'uf,   toute  marge. 

D'après   Pater. 

27"  ^es  Aren.r  indiscrets,  par  FilPeur. 
Epreuve  avec  l'adresse  de  Filletuf,  très  gran- 
de marge. 

2S-29"  Le  Baiser  donné.  —  Le  Baiser  ren- 
du. Deu.x  pièces  par  Fillœuf.  Epreuves  avec 
de  très  grandes  marges. 

30"  Le  Ciien  hallii  el  ceinlent,  p.ar  FiUiruf. 
Eiueuve  avec  une  très  grande  marge. 

31"  1,11  l'iiiniisiine  iiniuurense,  par  Fillieuf. 
Epreuve  avec  une  1res  grande  marge. 

33"  Le  Glouton,  \'\\v  Fillœuf.  E|ireuve  a\fc 
toute  marge. 

33"  ,^a  Matrnne  d'Ephese,  par  l'ilIiniE 
E|ireuve  avec  tmiti^  sa  marge. 

3i°  Lc  Savetier,  i]ar  Fillieuf.  Epreuve  avec 
une  ires  grande  marge. 

D'après    Meugliels. 

3jn  Le  Bast,  jiar  de  Larmessin.  Epreuve 
a\-ant  l'adresse  de  Buldet,  très  grande  mar- 
ge. 

30"  Frère  L,iire,  (lar  de  Larmessin.  Epreu- 
ve av.'int  l'adresse  de  Buldet,  très  grande 
marge. 

37"  /,(/  Jument  du  ennipere  Pierre,  p.-ir  de 
Larmessin.  i^preiive  avant  r.adresse  de  Bul- 
det,  tnule  marge. 

38"  Le  l'illai/euis  qui  elierrhe  son  veau., 
par  de  Larmessin.  F.preu\i;  av.aiit  l'adresse 
de  Buldet,   toute   marge. 

r:ette  suilc  de  Irenli-lmit  estampes  :  3..''jOI1  fr. 

ls;7.  —  F.  DîDoT.  —  (  l'entnie  anire.  an- 
liint  eserne.  ]iar  de  Larmessm.  d'.aïues  Lan- 
cret.  i:,iii'"u\e  a\aiil  l'adresse  de  Buldet  : 
2.J   fr. 

1S78.  —  Both.  —  /,((  même  estninpe.  Epreu- 
\e  .'ivant  l'adresse  de  Buldet,  avec  marge 
viertre    :   30   fr. 

Ln  lioclielte,  jiar  FiUouif,  d'après  Lenies- 
le.  Epreuve  à  toute  marge  :  30  fr. 
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1879.  —  MiCHKL.  —  Le  Cuvier,  par  Fillœuf, 
d'après  Lemesle.  Epreuve  à  toute  marge  : 
42  fr. 

1881.  —  M.ML.WD.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet  :  8  fr. 

A  femme  avare,  galant  escroc,  par  de 
Larmessin. 

Le  (jascon  puni,  par  de  Larmessin,  d'a- 
près Lancret.  Epreuve  avant  l'adresse  de 
Buldet  :  17  fr. 

Le  Pâté  aangitittes,  par  de  Larmessin, 
d'après  Lancret.  Epreuve  avant  l'adresse  de 
Buldet  :  38  fr. 

1878.  —  ROTH.  —  La  même  estampe.  Epreu- 
ve avant  l'adresse  de  Buldet,  toute  marge  : 
57  fr. 

A  femme  avare,  galant  escroc,  par  de  Lar- 
messin, d'après  Lancret.  Epreuve  avant  l'a- 
dresse de  Buldet,  marge  vierge  :  30  fr. 

Les  deux  amis,  par  de  Larmessin,  d'après 
Lancret.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet, 
marge  vierge  :  91  fr. 

Le  taucon,  par  de  Larmessin,  d'après 
Lancret.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet  : 
33  fr. 

Les  Uyes  du  frère  PItilippe,  par  de  Lar- 
messin, d'après  Lancret.  Epreuve  avant  l'a- 
dresse de  Buldet,  niarge  vierge  :  56  fr. 

Le  petit  chien  qui  secoue  de  l'argent  et 
des  pierreries,  par  de  Larmessin,  d'après 
Lancret.  i^preuve  avant  l'adresse  de  Buldet, 
marge  vierge  :  46  fr. 

Les  Rémois,  par  de  Larmsesin,  d'après 
Lancret.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet, 
marge  vierge  :  70  fr. 

La  Heroante  justifiée,  par  de  Larmessin, 
d'après  Lancret.  Epreuve  avant  l'adresse  de 
Buldet,  marge  vierge  :  216  fr. 

Les  Hémois,  par  de  Lamessin,  d'après 
Lancret.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet, 
toute  marge  :  33  fr. 

La  Clochette,  par  Fillœuf,  d'après  Lemes- 
le. Epreuve  à  toute  marge  :  20  fr. 

1879.  —  AliCHEL.  —  Le  Cuvier,  par  Fillœut, 
d'après  Lancret.  Epreuve  sans  désignation 
d'état  :  42  fr. 

1830.  —  Maheraui.t.  —  L  'Aniicau  de  Hans 
Carvel,  par  .\veline,  d'après  Laurin.  —  La 
Chose  impossible,  par  Sornique,  d'après 
Laurin.  Les  deux  e.-^tampes  avec  marges  : 
30  fr. 

1880.  —  Wasset.  —  Les  Troqueurs,  par  de 
Larmessin,  d'après  Lancret.  Epreuve  avant 
l'adresse  de  Buldet,  toute  marge  :  15  fr. 

1881.  —  iviAiLLAND.  —  Les  Oyes  du  frère 
Philippe,  par  de  Larmessin,  d'après  Lancret. 
Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet,  grande 
marge  :  39  fr. 

Le  Gascon  puni,  par  de  Larmessin,  d'a- 


près Lancret.  Epreuve  avant  l'adresse  de 
Buldet  :  31  fr. 

.(  femme  avare,  galant  escroc,  par  de  Lar- 
messin, d'après  Lancret.  Epreuve  avant  l'a- 
dresse de  Buldet,  marge  :  34  fr. 

Les  deux  Amis,  par  de  Larmessin,  d'après 
Lancret.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet; 
marge  :  i6  fr. 

Le  Faucon,  par  de  Larmessin,  d'après 
I,ancrei.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet, 
17  fr. 

Le  Cuvier,  par  Fillœuf,  d'après  Lemesle. 
Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet  :  8  fr. 

La  Courtisane  amoureuse,  par  Pierre,  d'a- 
près Subleyras.  Epreuve  d'eau-forte  :  80  fr. 

1881.  —  MuiiLBACHER.  —  Les  Lunettes. 
Epreuve  in-folio,  ovale  en  travers  coloriée, 
sans  état  désigné  :  100  fr. 

Frère  Luce,  par  et  d'après  Jacques  Gabriel 
de  Saint-.\ubin.  Epreuve  à  l'état  d'eau-for- 
te :  350  fr. 

1881.  —  MtCHELOi.  —  Le  Cas  de  conscience, 
par  J.  lardieu,  d'après  Eisen.  Epreuve  avec 
la  lettre,  à  grande  marge  :  44  fr. 

La  uageure  des  trois  commères,  par  J. 
Tardieu,  d'après  Eisen.  Epreuve  avec  la  let- 
tre :  20  fr. 

Promettre  est  un  et  tenir  c'est  un  autre, 
par  L.  i^egrand,  d'après  Eisen.  Epreuve 
avec  la  lettre  :  18  fr. 

Le  Faucon,  par  Schmidt,  d'après  Lancret. 
Epreuve  sans  désignation  d'état  :  14  fr. 

Niçaise,  par  de  Larmessin,  d'après  Lan- 
cret.  Epreuve  sans  désignation  d'état  :  16  fr. 

Les  j.roqueurs,  d'après  Lancret,  par  de 
Larmessin.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Bul- 
det ;  marge  vierge  :  47  fr. 

1882.  —  Du  BOIS  DU  Bais.  —  On  ne  s'avise 
jamais  de  tout,  par  de  Larmessin,  d'après. 
Lancret.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet  : 
30  fr. 

Niçaise,  par  de  Larmessin,  d'après  Lan- 
cret. Epreuve  avant  l'adresse  de  Bulilet  : 
27  fr. 

La  ,icrvante  justifiée,  par  de  Larmessin, 
d'après  Lancret.  Epreuve  avant  l'adresse  de 
Buldet  :  12  fr. 

Le  Faiseur  d'oreilles. —  Le  liacconimodeur 
de  moules.  Deux  estampes,  par  de  Larmes- 
sin, a'après  Le  Clerc.  Epreuves  avant  l'a- 
dresse de  Buldet  :  26  fr. 

T. a  Clochette.  —  Le  Cuvier.  Deux  estampes, 
d  après  Lemesle,  la  première  avec  l'adresse 
de  Larmessin,  gravée  par  Fillœuf,  la  secon- 
de par  ,-ieinvork  :  29  fr. 

Les  i^imcttes.  —  Le  nossignol.  Deux  es- 
tampes d'après  Ramberg.  Epreuves  sans 
marges  :  62  fr. 

Frère  Luce,  par  Le  Bas,  d'après  Subleyras. 
F.preuve  sans  désignation  d'état  :  10  fr. 
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ta  •Aochellc,  il'aprcs  Lemeslc.  —  Lu  .In- 
cuiiilc,  ii';iiiri>s  Ramberg.  —  f.''<  llrmoh  ri 
la  Scrvdiilc  ju^lificc,  d'api'cs  l.nnriol.  Ou:i- 
tre  estaiiipob  .mavccs  par  limiiu'l  ;  100  11-. 

ISS;;.    —    CdRNKIU.AN.    —    L<1    Jniiinili'.    —    l.d 

Jiiincnt  du  ruinfirrc  Pierre.  Deux  estanipi's, 
d"apres  -.amberK.  Epreuves  sans  dèsiguaticiii 
(l't'tal  :    u:   fT. 
Les  iiicines  exiaiiipes  :  50  fr. 

1SS2.  —  M.  Dl.s  CMI-.SN.MS.  —  ;,(•  l'dijsiiii  qui 
Chere/ir  smi  reaii.  d'aiires  lianiber.L:-.  l'épreu- 
ve sans  rtat  lirsi^^iM'    '^'1  fi'. 

Le  .  oirier  eiichunlé,  d'apri  ^  liauiliert. 
Epreuve  sant  état  (iésigué  :  22  Ir. 

Is85.  —  ni;  BErn.NoNVii.i.E,  —  .1  irinine  uni- 
re,  ijuliirit  rsernc,  jiar  île  Larnie^sin,  ilapres 
Laucret.  i^preuve  avant  l'adresse  de  Buldet, 
mar^e  :  ir>  fr. 

Les  lii'U.e  (iiiiis,  ]iar  de  I.arniessin.  d'après 
Laneret.  Epreuve  avant,  l'adresbe  de  Bul- 
det, marge  vierge  :  48  fr. 

Mrdise,  ]iar  île  Larmessui.  d'après  Lan- 
eret. Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet  : 
3'J  fr. 

]ss7.  —  Mai,inkt.  —  Le  (iasrnii  jiiini.  par 
J.  'raniieu.  d'a)ires  Eiseii.  Epreuve  avec  la 
lettre  :  :il  fr. 

Le  inêine  siiji'l,  par  Larniessin,  d'après 
Laucret.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Bul- 
det et  avec  graiule  marge  :  'M  fr. 

Mraise,  par  de  I^armessiu,  d'a)irès  Laucret 
Epreuve  ndermediaire  entre  le  !"■  et  le  2" 
état,  uu  le  nom  de  Schnndt  est  remplacé 
par  celui  de  Larniessin,  mais  avant  que  la 
placlie  11  au  été  retouchée  :   ÎS  Ir. 

Lu  iiiéiiie  eshnnpe.  Epreuve  a\aut  l'adres- 
se de  Buldet,  a\ei-  marge  :  :!0  fr. 

Oïl  ne  s'aeise  jamais  île  IdnI,  par  de  Lar- 
me.ssin,  d'aiircs  Laucret.  E|U'euve  avant 
l'adresse  île  Buldet,  avec  grande  marge  : 
2j   fr. 

Les  mjes  du  frère  l'Iiilipiie,  piar  de  Lar- 
messui, d'aju-ès  Laucret.  Epreuve  avant 
l'adresse  de  Buldet,  avec  marne  :  12  fr. 

Le  jiiilé  d'inif/uilles,  par  de  Larniessin, 
d'après  Laucret.  Epreuve  .ivaut  l'adresse  d\' 
Buldet  :  2i  fr. 

Le  pelil  rliieu  (jui  sri-iiiie  île  Viinjeiil  et 
des  pierreries,  piar  de  Larincssiu,  il'aprés 
Laneret.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet  : 
28  fr. 

Les  lléuiiiis,  )iar  de  Larniessin,  d'après 
Laneret.  Epreuve  .avaut  l'.idresse  de  Buldet: 
gr.audt'  in.'irge  :  IG  fr. 

Lu  serrante  justifiée,  jiar  de  Larmessiu, 
da|irès  Laneret.  E|)reuve  avant  l'adresse  de 
Buldet:  grande  marge  :  .'^G  fr. 

Les  I  ror/iieurs,  jiar  de  Larniessin,  d'après 
Laucret.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Bul- 
det   :   '.)   fr. 

L'Aiiiieiiii    de    lliiiis    Currel,    ].ai-    .Vveline, 


d'apics  l.aiirin,  l-:preii\('  .■iv,-iiit  l'.-idresse  de 
Biddi't:  grande  marge  :  :iO  fr. 

/,((  eliiise  luipnssitile.  |i;ir  Si.rniiinc, 
d'après  l..-iinin.  l-;pieu\c  ii\aiil  l'adics^c  di" 
Buldet:  grande  marge  :  iiO  fr. 

Les  .leeii.r  iiidiserels,  par  FillnMil,  d'après 
l'.aler.  i.prru\c  .-im'c  l'adresse  du  gra\eur, 
ni;iis  a\:int  le  unni;  grande  marge   :  :iO  fr. 

I.e  Hiiiser  dniiiie.  —  Le  lliiiser  rendu.  — 
|icii.\  csiauipes,  par  Fillicid,  d'.-ipLcs  l'ater. 
i:|ircu\e  a  liiiile  marge  :  120  fi'. 

Le  (lieu  iiiittii  rt  eiinleiit,  |i;ir  Fdlicnl, 
ilapiis  l'ater.  Epieiive  a  giaiide  marge  ; 
:!7  fr. 

/,(/  (  iiurlisane  uutniireuse.  par  Fillœnl, 
d'aprcs  l'ater.  E|ii'eu\e  sans  ilrMgnation 
d'elat   :  10  fr. 

/.((  .uuliniii  iri\plir\e,  par  l'illiciil,  d'après 
Pater.  SLpreuve  .--ans  dcsrgnal  imi  d'état  : 
:,  fr. 

Le  .^iirelier,  par  FilUeiil,  d'après  Pater. 
Eprcmc  a\e"  l'ailresse  du  graveur  et  la 
date  I.e  17:;i;  :  21   fr. 

/.(/  même  esliimiie  p.ar  Duiireil.  Epreuve 
eu   ciailre-ii:irl  le   :    î   fr. 

1  s,.  —  .\IRI\.  —  E.slampe.s  d'après  Fra- 
gi.iuanl   : 

Jiieiinde  CA"  plunrlie.  Ir  l'ardnn',  par  Triè- 
le.  Eioeuve  axaiit  l;i  leltre  :  21   fr. 

Le  (  lieu  liiittii  et  emitenl.  ]iar  Beliguou. 
Epieuxc  eu  ■  nult-urs,  sans  marge  :  100  fr. 

Le  .•'iieetier.  par  Dambrun.  Epreuve 
av.-int  la  lellrc  t  aUe  marge  :  :!0  fr. 

Le  riDjsiin  qui  II  iiffensé  smi  seiqueur. 
Epreuve  avant  la  leitre  :  20  fr. 

Le  (  uleiidi  1er  des  eieiltiirds.  par  Piam- 
briiu.  lipri'uve  eu  couleui-,  sans  marge  : 
100  fr. 

()//  iir  s'iiif<e  jiimuis  lie  liiiit.  par  Patas. 
Epi-euve  a  l'eliit  d'eau-fi.irle,  a\ec  de  gran- 
des marges  :  llj  fr. 

/.((  iiiêiiie  estinupe.  Epreuve  a\ant  la  let- 
tre, tdiite  marge  :  :!o  fr, 

/,(/  jiaueee  du  rni  de  l.iiilie  'V  pliiiiiiie, 
lu  Ciissellej.  Epl-eiive  avajit  la  Icllre:  gran- 
de  marge   :  2:!   fr, 

/.((  même  e'.tuuipe  (:,''■  pluuelir,  Ir  (lieeu- 
lier).  tpreuve  à  l'elat  d'ean-fnrle  :  2I.j  fr. 

/.(/  même  estinupe  i:V'  pliiiirlir.  rtiliie). 
Epreme  avant  nulles  li'tires,  nirii  lermniée; 
tuiite  marge  :  200  fr. 

f.ii  (  iiupe  eiielunilee.  j-'.preiive  avant  l:i 
lellre:  luiiie  mai.L'e   :  21   fr. 

Le  Mmiiiifiqur.  par  Tillianl.  F.prein-e  à 
rei.'it  d'eaii-fiirle:  tmite  marge  :  22.")  fr. 

Ilrlplirqiir.  |iar  Duclns  et  Palas.  Epreuve 
av.'iiit  la  Icllre;  lniite  marge  :  20  fr. 

/.((  Clnrlirtlr.  ]iar  iKniibrini.  Epreuve  ;"i 
l'elat  d'eaii-fiaie  reniargee   :  80  fr. 

Lr    ..iDiituii.    \r.iv    .Suiiuiiet.    —    Le    V.uiser 
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rendu,    par    Lingée.     Les    deux    estampée 
avant  -a  lettre;  toute  marge  :  52  fr. 

Le  Hossionol,  d'après  Rambert.  Epreuve 
avec  xa  lettre  :  3i  fr. 

18S9.  —  Decloux.  —  La  Clochette,  par 
Bonnet,  d'après  Lemesle  :  100  fr. 

La  loconde,  par  Bonnet,  d'après  Lancret  : 
berg  :  az  fr. 

Les  liéniois,  par  Bonnet,  d'après  Lancret  : 
234  fr. 

La  servante  justifiée,  par  Bonnet,  d'après 
Lancret  :  161  fr. 

1889.  —  ViGNÈRF.s.  —  Estampes  d'après  Fra- 
gonard  : 

Fleuron  du  Titre  des  «  Contes  »  de  La 
Fontaine,  édition  Didot,  par  Chauffard. 
Epreuve  à  toute  marge  :  92  fr. 

Joconde  {Z"  planche,  le  Pardon).  Epreuve 
avant  toutes  lettres;  toute  marge  :  15  fr. 

Le  Mari  confesseur.  Epreuve  à  l'état 
d'eau-forie  pure;  toute  marge  :  100  fr. 

Le  uascon  puni.  Epreuve  à  l'état  d'eau- 
forte,  avec  marge  :  55  fr. 

Le  Paysan  et  son  seigneur.  Epreuve  à 
l'état  a  eau-forte  pure;  toute  marge  :  133  fr. 

La  viême  estampe.  Epreuve  avant  toutes 
lettres,  a  grandes  marges  :  11  fr. 

La  fiancée  du  roi  de  Garbc  (2«  planche. 
Le  Chevalier).  Epreuve  avant  toutes  lettres  : 
13  fr. 

Le  Pdté  d'anguilles.  Epreuve  à  l'état 
d'eau-forte  pure,  grande  marge  :  160  fr. 

La  Matrone  d'Ephère.  Epreuve  avant  la 
lettre;  les  noms  des  artistes  à  la  pointe  : 
13  fr. 

Le  Glouton.  Epreuve  avant  la  lettre  :  G  fr. 

Le  Baiser  rendu.  Epreuve  à  l'état  d'eau- 
forte  pure,  avec  marge  :  205  fr. 

La  munie  estampe.  Epreuve  avant  toutes 
lettres;  toute  marge  :  21  fr. 

Les  deux  Amis.  Deux  épreuves  à  l'état 
■d'eau-forte  et  avant  toutes  lettres  :  490  fr. 

Sœur  Jane.  Epreuve  à  l'état  d'eau-forte 
pure,  avec  grandes  marges  :  399  fr. 

Le  muletier.  Epreuve  à  l'état  d'eau-forte 
pure;  toute  marge  :  265  fr. 

Le  Faiseur  d'oreilles.  —  Le  Ltaccommo- 
deur  ^e  moules.  Deux  estampes,  d'après  Le 
Clerc.  i:,preuves  avant  l'adresse  de  Buldet  : 
12  fr. 

La  Cloc.ielle,  par  Fillœul,  d'après  Le- 
mesle. Kpreuve  avant  l'adresse  de  Buldet; 
grande  marge  :  19  fr. 

1890.  —  Destailleur.  —  On  ne  s'avise  ja- 
mais .  e  tout,  par  et  d'après  J.  Cr.  de  Saint- 
.Aubin.  Epreuve  de  2»  état,  avec  marge  : 
135  fr. 

1891.  —  KiNNEN.  —  Treize  estampes,  d'après 
Fragonard.  Epreuves  avant  la  lettre,  avec 
marges  :  260  fr. 


1891.  —  B.\v.\RD.  —  Quatre  estampes, 
d'après  Ramberg  :  13  fr. 

1897.  — -  B.\RON  J.  PicHON.  —  Illustrations 

des  «  Contes  d  de  La  Fontaine;  édition  en 
deux  volumes  in-4°,  imprimés  par  P.  Didot, 
l'aine. 

Suite  coniplùtc  de  vingt  planches,  plus  le 
fleuron  et  L'encadrement  de  la  dédicace.  En- 
semble vingt-deux  estampes.  Epreuves 
avant  les  numéros  et  les  noms  des  artistes 
gravés;  le  fleuron  est  légèrement  imprimé 
en  couleur  ;  eUes  ont  toutes  leurs  marges  : 
170  fr. 

Le  (calendrier  des  vieillards,  d'après  Bou- 
cher par  Dambrun.  Epreuve  à  l'état  d'eau- 
forte  :  35  fr. 

Le  Cocu  battu  et  content,  par  L.  Delignon, 
d'après  Le  Mesle.  Epreuve  à  l'état  d'eau- 
forte;  les  personnages  sont  plus  grands;  tou- 
te marge  :  35  fr. 

La  Matrone  d'Ephese,  par  A.-J.  Duclos, 
d'après  Le  Mesle.  Epreuve  à  l'état  d'eau- 
forte  :   35  fr. 

Le  Faucon,  gravé  par  Le  Bas,  d'après  Su- 
bleyras.  Epreuve  avec  toute  sa  marge  : 
10  fr. 

Le  Villageois  qui  cherche  son  veau, 
d'après  Vleughels.  Composition  ayant  forme 
d'écran,  gravée  à  l'eau-forte  par  un  ano- 
nyme :  31  fr. 

Le  Villageois  qui  cherche  son  veau, 
gravé  à  l'eau-forte  par  Cochin.  Pièce  qui 
fut  brisée  par  Cochin  père,  avant  qu'elle  ne 
fût  terminée,  son  fils  la  reprit  en  1731, 
n'ayant  alors  que  seize  ans  :  33  fr. 

Le  Savetier.  —  Le  Glouton.  —  La  Matrone 
d'Ephése.  —  La  Courtisane  amoureuse.  — 
Le  Cocu  battu  et  content.  Cinq  pièces  gra- 
vées par  Fillœul,  d'après  Pater.  Epreuves 
avec  toutes  leurs  marges  :  55  fr. 

La  Servante  justifiée.  —  Nicaise.  ■ —  Le 
Baiser  rendu.  —  Frère  Luce.  —  Le  Villa- 
geois qui  cherche  son  veau.  Cinq  pièces 
gravées  d'après  Lancret,  Pater  et  Vleughels. 
Epreuves  avant  l'adresse  de  Buldet;  les 
deux  dernières  ont  de  grandes  marges  : 
35  fr. 

Les  deux  amis.  —  A  femme  avare,  galant 
escroc.  —  On  ne  s'avise  jamais  de  tout.  — 
Le  Gascon  puni.  —  Le  petit  chien.  —  Nicai- 
se. —  j^a  servante  justifiée.  —  Les  Bernois. 

—  Le  Calendrier.  —  Le  Magnifique.  —  La 
Courtisane  amoureuse.  —  Le  Baiser  rendu. 

—  Le  uiouton.  —  Les  aveux  indiscrets.  —  La 
Matrone.  —  La  Jument  du  compère  Pierre. 

—  Le  Bast.  —  La  chose  impossible.  —  L'An- 
neau ae  Ilans  Carvel.  —  La  Clochette.  —  Le 
faiseur  d'oreilles.  Vingt  et  une  pièces,  gra- 
vées d'après  Lancret,  Boucher,  Paterre 
Meughels  et  autres  artistes.  Epreuves  la 
plupart  avant  l'adresse  de  Buldet  :  70  fr. 

Le  Poirier.  —  i^e   Villageois  qui  cherche 
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son  veau.  —  hicoiuU'.  —  Les  Luncitcs.  — 
Le  liossUinol.  —  Le  jugement  du  coinpcre 
Pierre.  Six  picces,  dessinées  et  gravées 
par  ri.  Raniberg.  Epreuves  avec  tuutes 
leurs  marges  :  8  fr. 

Le  c^avetlcr.  —  Frère  Luce.  —  Le  faiseur 
d'oreuLes.  —  L'horoscope.  —  La  Devineres- 
se. —  Mcuise.  ■—  Le  Cas  de  conscience.  — 
Suite  du  cas  de  conscience.  —  La  Clohette. 

—  Suite  du  l'dté  d'anguilles.  —  Le  Gascon 
puni  etc.  Seize  pièces  iu-S",  gravées  par 
Cochin  et  publiées  par  Selis  en  1735.  Epreu- 
ves du  l"  état,  avant  que  les  compositions 
aient         cintrées  par  le  haut  :  19  fr. 

Nicaise.  —  Les  deux  amis.  —  La  servante. 

—  Les  troqueurs.  —  La  courlisane  amou- 
reuse. —  Le  Calendrier.  —  Le  Baiser  donné. 

—  Le  uaiser  reniiu  etc.  Onze  pièces  gravées 
en  réduction,  d  après  Lancret,  Boucher  et 
Paterre  :  î.j  fr. 

Le  cas  de  conscience.  —  Le  Rossignol.  — 
Les  Oyes  de  frcre  Plulippe.  —  Le  Faucon. 

—  Les  liéinûis,  etc.  Vingt-cinq  pièces  gra- 
vées d'apiès  Eisen  pour  l'édition  des  fer- 
miers généraux.  —  Soixante-quatre  vignet- 
tes in-b",  gravées  d'après  Cochin  pour  l'édi- 
tion de  David  jeune,  1743.  —  Ensemble  qua- 
tre-vingt-neuf pièces  :  GO  fr. 

te  Faucon.  —  L'Homme  entre  deux  âges. 

—  L'.imour  et  la  Folie.  —  L'.istrologue.  — 
Frère  Luce.  —  Le  l  dlagcois  qui  cherche  son 
veau.  —  Les  Oges  de  frère  I^hilippc.  Vingt- 
cinq  pièces,  gravées  d'après  Humblot,  Le 
■Clerc  ,  Jeaurat,  Bonnart,  Gravelot,  etc.,  la 
plupart  en  leduction  :  32  fr. 

LAFOSSE     de  .  Jean-Baptiste, 

<;r:ivriii-  IVinirais.  ni'  :i  l'uris  l'ii  17'il, 
iiKirl  ru  177.1. 

Estampes  : 

1833.  —  CoMiEs.SE  D'EiNSiEDFX.  —  La  malheu- 
reuse famille  Calas,  d'après  L  .C.  de  Car- 
montelle.  i^stampe  in-folio,  en  largeur  : 
3  fr. 

18Ô1.  —  THV.'-snN.  —  La  même  estampe  : 
3  fr.  70. 

1S73.  —  GlROt:x.  —  La  même  estampe  : 
1  fr. 

1>77.  —  Ckh.\gue.  —  La  même  estampe  : 
10  fr. 

LouLs-i'liilippe  d'Orléans,  duc  de  Chonrcs, 
à  cheral.  d'après  Carmontelle.  Estampe  m- 
folio  :  i:;.J  fr. 

187 ('.  —  F.  DinciT.  —  L'.iblié  de  Chuucrlin, 
assis  dans  un  fauteuil  et  tenant  un  livre.  — 
Oaspard  de  Fontenag,  lieutenant-général. 
Deux  portraits,  d'après  Caniiuntelle.  Estam- 
pes in-folio  :  17  fr. 

Mesdames  Hérault  et  de  ^échelles,  d'après 
Carmontelle.  Estampe  in-folio  ;  (il  fr. 


(  /(.  i,nillainnc  Lambert,  >r.i|)rès  Carmon- 
telle :  -.'i  fr. 

.Moznrl.  arec  son  fils  loucluuit  du  clavecin 
et  sa  fille  qui  chanle.  Epreuve  de  1«''  état, 
avant  toute  lettre  .■  173  fr. 

Le  C'inite  de  W'aldner,  d'après  Carmontel- 
le :  2'J  fr. 

1S07.  —  De  Gûncourt.  —  Portraits  <l'après 
L.  C.  (le  Carmontelle  : 

Casiiard  François  de  Fniilenag,  lieute- 
niint'ijL  lierai.  Estampe  in-fijli'i  :  4  fr. 

Madiimc  Hérault  cl  Madame  de  ."iéliellcs. 
représentées  en  pied.,  assises  eu  regard 
l'une  au  l'autre,  sur  une  même  planche. 
Estaniiie  in-folio  :  li  fr. 

Lambert,  Conseiller  au  Parlement.  Epreu- 
ve avec  marge  :  2  fr.  ôO. 

Le  i  résident  de  Mcsnières.  Estampe  in- 
folio :  ô  fr. 

Trudaine.  Epreuve  avant  la  lettre,  à  toute 
marge.  —  Joseph  Xaupi.  Epreuve  avec  mar- 
ge. Les  deux  estampes  :  7  fr.  'M. 

LAFOSSE,  Jean-Charles,  pcinlr.' 
t;[  dcshinalciir  IVniirais,  ik''  à  l'aris  m 
1640,  morl  l'ii  171t'),  —  llisloiic;  l'or- 
I  rail  :    I  t(''r(  n'al  ion  . 

173 1.     —     CO.MTESSE     DE     L.*     VERRUE.     —     VU 

groupe  de  trois  anges  :  150  fi'. 

1711.  —  Croz.\t.  —  La  Xalnir.  emironnée 
des  Grâces,  préside  a  la  uaissiiucc  du  Corrù- 
ge   :    :i  fr. 

174.1.  —  De  la  Rouue.  —  £"//(  et  ses  filles 
(27  poucesè-35  p.)  :  170  fr. 

17."i3,  —  \l.Mi:  Covi'EL.  —  ï'y"/\  élniles  pour 
une  figure  d'auge,  une  Hiarc  et  di'S  telcs 
d'enfants  :  27  fr. 

Triiis  esquisses  :  Enlèvement  d'Europe, 
Mort  L^Addiiis.  et  un  ange  pniaiit  du  vio- 
lon :  21  fr. 

Deux  autres  esquisses  :  Prédication,  de 
Xotre  .jcigneur  et  une  Bacchanale    03  fr. 

Esquisse  d'une  .Issomplion  de  la  Sainte 
Vierge,  de  forme  ronde  :  45  tr. 

Sainte  .ignrs,  demi-figure  de  grandeur 
naturrtlf  :  'M  fr. 

Uni:  clude  de  tête  de  femme  (14  pouces- 
j    11  p...   :  a  fr.  10. 

17(il.  —  De  Seli.e.  —  Coriolan   :  1.000  fr. 

]7r,7.  —  De  JULIENS!:.  —  Notre  iiciiinenr  ado- 
ré par  ics  anges  (30  poucos-42  p.l  :  312  fr. 

17;o.  —  L.\  LiVE  DE  JULLV.  —  La  nésurrec- 
ti'in  de  ta  lucre  de  .•^aint-Pierre.  Esquisse  ihi 
grand  talileau,  qui  est  aux  Chartreux  (27 
pouce3-22  p.)  :  232  fr. 

L'Apothéose  de  Saint  Loui^.  Escpiisse  du 
tableau  peint  dans  le  dôme  des  Invalides. 
Toile  iunde  de  5  pieds  de  dinmèlre  :  .')00  fr. 

1772.  —  M.\R^ult^E  DE  CHEVifiNÉ.  —  L'cn/aut 
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prodigue,  dans  un  paysage.  (55  pouces-53 
p.)  :  300  fr. 

1773.  —  LEMPKRF.tR.  —  Deux  esquisses  : 
Achille  poursuivant  Heelur;  La  mort  d'Hec- 
tor (8  p.è-6  p.è)  :  27  fr. 

1777.  —  Prince  de  Conti.  —  Apothéose  de  la 
Vierge:  projet  de  plafond  :  720  fr. 

Apothéose  de  Sainl-I.oais.  Esquisse  termi- 
née de  ia  coupole  ilu  dôme  des  Invaliiles  : 
1.400  fr. 

1779.  —  BuiLE.w.  —  Le  vième  tableau  : 
650  fr. 

Apothéose  de  la  Vierge  ;  projet  de  pla- 
fond :  b81   fr. 

177y.  _  La  Lyve  de  .Iully.  —  Le  même  ta- 
bleau :  500  fr. 

1784.  —  De  Vandreuil.  —  Débutadc    350  fr. 

1787.  _  Collet.  —  Vénus  commandant  des 
armes  à  Vulcain  (42  pouces-26  p.)  :  58  fr. 

1792.  —  De  l\  Reynière.  —  Débntade  tra- 
çant iombre  de  son  amant,  portée  sur  le 
mur  par  la  lumière  d'une  lampe  (30  pouces- 
24  p.)  :  10'.  fr. 

1830.  —  Brunet.  —  Les  Esquisses  origina- 
les aes  Pendentifs  du  Dôme  des  Invalides, 
représentant  les  quatre  Evangélistes  :  151  fr. 

184o.  —  C.VRDIN.M.  Fesch.  —  Jésus  dans  le 
désert  :  245  fr. 

La  Descente  de  croix  :  97  fr. 

1862.  —  BONVOISIN.  —  Saint  Georges  terras- 
sant le  Dragon  :  100  fr. 

La  Justice.  —  La  Force.  Deux  tableaux  de 
forme  ovale  et  sur  bois,  se  faisant  pendant  : 
35  fr. 

Motse  sauvé  des  eau.c  :  30  fr. 

lasi.  —  M.ULAND.  —  Diane  et  ses  \'ymphes  : 
1.400  fr. 

1888.  —  Marquis  d'Houdan.  —  Derniers  mo- 
ments ae  Saint  François  :  54  fr. 

liébccca  et  Eliezer  :  75  fr. 

1897.  —  Vente  de  l'hôtel  dWnglade.  —  Trois 
plafonds,  attribués  à  De  Lafosse,  Lebrun  et 
Coypel. 

1»  Les  quatre  Saisons  avec  leurs  attributs 
(750-580)  :  27.000  fr. 

2"  Jy' Aurore  chassant  la  Suit  (GS5-510)  : 
2.500  fr. 

3°  L'haéton  eonitiiisant  le  vliar  du  S(jlell 
(280-510)  :  2.000  fr. 

1909.  —  GRir.NON-Dl  MOfl.lN.  —  Ale.randre 
recevant  la  famille  de  Darius  :  41<i  fr. 

Dessins  : 
1767.  —  De  Jullien.ne.  —  Un  groupe  de  trois 
anges,  i.  mi-corps.  Dessin  aux  trois  crayons 
sur  papier  gris  (13  pouces  G  lignes-l"  p.)   : 
24  fr. 

Quatre  dessins,  dont  deu.r  projets  de  pla- 
fonds, l'un  colorié,  l'autre  à  la  plume,  lavé 
de  bistre  ;  12  fr. 


Six  dessins,  dont  .■  une  Sainte  Familli'  et 
Diane  a  sa  toilette  :  20  fr. 

La  télé  d'un  jeune  homme.  Pastel  [Vi  pou- 
ces 3  lignes-9  p.  9  1.)  ;  21  fr. 

17()'.i.  —  De  Cayeux.  —  Onze  dessins  dont  : 
Plusieurs  sujets  du  Nouveau  Testament  : 
21  fr. 

Onze  études  de  figures  :  11  fr. 

1772.  —  B.  .A,UDR.AN.  —  Huit  dessins  dont  : 
Une  esquisse  coloriée  :  9  fr. 

1772.  —  HUQUIER.  —  Attributs  allégoriques 
à  différents  sujets  en  cent  feuilles.  Dessins 
à  l'encre  de  chine  :  70  fr. 

Deux  dessins  :  Décoration   d'un  salon   ; 
Projet  de  tomoeau  :  12  fr. 

Vingl-elnq  trophées.  Dessins  à  la  sangui- 
ne :  14  fr. 

Une  (Aimposltlon  pour  plafond.  Dessin 
peint  à  l'huile  sur  plafond  :  7  fr. 

1776.  —  Mariette.  —  Sujet  île  plafond  : 
L'Education  de  l'Amour.  Dessin  au  bistre, 
rehaussé  de  blanc  :  50  fr. 

Le  Massacre  des  Innocents.  —  Un  sujet  de 
l'histoire  romaine.  Deux  dessins  à  la  sangui- 
ne :  1;  fr. 

Trois  sujets,  dont  :  Diane  se  reposant  au 
retour  de  la  chasse.  Dessin  au  bistre  :  60  fr. 

Huit  sujets  divers  ;  Esquisses.  Dessins  à 
la  sanguine  et  à  la  pierre  noire  :  29  fr. 

1777.  —  Prince  de  Conti.  —  Sujet  de  pla- 
fond :  L'Education  de  l'Amour.  Dessin  au 
bistre,  rehaussé  de  blanc  :  40  fr. 

Diane.  —  Clytie.  —  L'Olgmpe.  Trois  des- 
sins au  crayon,  lavés  de  lustre  :  59  fr. 

1779.  —  Marquis  de  Cai.vière.  —  Quatre  su- 
jets :  David  et  Abigaïl  ;  La  Chute  des  Gé- 
ants ;  La  destruction  de  Lutrin  :  Les  quatre 
Saisons.  Dessins  au  bistre  :  14  fr. 

Divers  projets  d'architecture.  Douze  des- 
sins :  lu  fr. 

1799.  —  Basan,  père.  —  Le  Massacre  des 
Innocents.  —  La  ^.ontinencc  de  Sripion. 
Deux  dessins  à  la  sanguine  :  G  fr. 

1811.  —  De  Silvestre.  —  L'Adoration  des 
Mages.  —  La  Circoncision.  —  La  Bésurrec- 
tion  de  Lazare...  etc.  En  tout,  sept  dessins 
à  la  sanguine  :  8  fr. 

l'sgclié  portée  aux  Cleux.  Dessin  à  la  san- 
guine :  2  fr. 

18.55.  —  \'AN  DEN  Zande.  —  Jésus  devant  Pi- 
late.  Dessin  en  hauteur,  à  la  pierre  noire, 
sur  papier  gris,  rehaussé  de  blanc  :  3  fr. 

1880.  —  Maherault.  —  Costumes  pour  le 
Théâtre  de  iOpéra.  Dix-huit  dessins  à  l'a- 
quarelle, plus  le  Frontispice  :  790  fr. 

1882.  —  GiGOUX.  —  Tritons  et  Na'iades.  Des- 
sin à  la  plume  :  4  fr. 

1883.  —  De  la  Béraudii%re.  —  Portrait 
d'homme.  Dessin  au  lavis  d'encre  de  chine, 
rehaussé  de  sanguine  (28-20)  :  190  fr. 
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Deu.r  i''Mc,s  ,s'//  iiin:  iiiviiic  ffii'uc.  Dessin 
à  la  iiliiino  el  au  lavis  d'encre  île  eliine  (Kl- 
25)   :  al)  l'r. 

IHSS.  —  Carhk.  —  FttnUiiiir  iiKiniiiiifiitiilc. 
Dessin  au  lavis  d'eiirre  île  eliine  et  a  l'a- 
quarelle ;  205  fr. 

Salait  a'Ilôtcl  avec  /«D/rs,  clirniiiirr  ri  ilc- 
conilli/ii^.  Dessin  a  la  |iluine  el  au  lavis 
d'euere  .,e  chine  :  25:!  Ir. 

Le  1  rijiif  (II'  Ldiih  X\  .  Dessin  à  la  iduiiie 
et  au  lavis  d'einre  de  rliine  avor  sejna  : 
271  l'r. 

Mnilrh'^  d'iippti/iiics  il  //o/s  tininrlii's.  Des- 
sin a  la  plume  et  au  lavis  d'enere  de  eliine  : 
291  Ir. 

1W)3.    —   De    nu.l.lKNI.Ol'RT.    —    Qlllllrc    liunli'- 

Icf.  i/c  uoi^iii^  lif  purlr^i.  Dessins  a  la  idiune 
et  ai!  lavis  :  5  fr 

IRO'i.  —  BAi:nOT.  —  lu  dr^sin  il  Ui  pliiini  : 
12   fr. 

ls'.i5.  —  Lei-kvri:.  —  Mdlif^  ilr  ilicuriiliDii'i. 
Trms  dessins  à  la  séina  et  a  l'iMiere  de  chi- 
ne :    1 15   tr. 

IS'JI..  —  DesTAII.LEI  R.  —  Priijrl'i  df  Toti-ln- 
rcs  (iii.r  urines  cl  i-liiffrru  itii  Rui.  Trois  des- 
sins a  la  iilnine  et  a  l'eni-re  de  chine,  sur  la 
même  teuiUe  (21-32;  :  2G0  Ir. 

Grand  cl  bran  chandelier,  duni  la  bulieeln- 
est  fiipptjrlée  par  un  Faune  et  une  Faiiiiesse 
atisis  sur  un  pU'ilestal  et  ornés  d'un  masque. 
Dessin  a  la  idume  et  à  la  sepia  (40-21)  : 
355  fr. 

l'rnjel  de  liiaire  a  prèrher,  phirèi'  derani 
une  niche,  sans  une  aii'iide  il  caissun.  siip- 
parlée  par  deu.r  ealannes.  DesMii  à  la  plu- 
me et  .-i  l'encre  ih'  eliine   (33-31)   :  l'iO  fr. 

Madelc  de  liriil.e-jHirJanis,  en  farine  de  trê- 
]ned.  Dessin  a  la  ijlunie  et  à  l'encre  de  chine 
125-in  :   71)  fr. 

.tn;lle  el  lùaiinieul  de  hanlurr  d'un  cadre, 
e.réciité  piinr  le  iniuphiii.  Dessin  a  la  idii- 
me  et  à  l'encre  de  chine  (23-26)  :  130  fr. 

Maitté  tt'une  eheuiiiièe,  dont  les  janihaurs 
Saiil  ariiés  d'une  l'hiincre  ailée  :  la  taldelle 
siippnrle  une  ijlaee  aeee  fn.ailan.  Dessin  à, 
la  idume  et  à  l'eui.-re  de  chiné  (10-15)  :  3.7  fr. 

l'rnjel  de  lit  aeee  lialdai/uin  el  inirair:  le 
dcissier  l'^t  en  liais  sculpté  el  arné  de  calani- 
bes  et  de  caniuois.  Dessin  à  la  pliinie  ef 
aquarelle  (33-21)  ;  S5  fr. 

Grand  Canapé  surinante  d'une  (ilace  aî- 
née, (lice  lialdaauin .  l.e  dassier  du  canapé 
parle  au  inilicu  un  alalc  a  deii.c  lélcs  et  le 
Fraiiliiu  du  inirair  rciifcrine  un  chiffre  fia- 
ruc  des  leltrcs  .S.  P,.  Dessin  à  la  plume  et  à 
l'aquarelle  t40-311  :  185  fr. 

Madi  Ic'i  de  ilea.c  fauleuils  en  liais  sealplé, 
el  d'un  eunape  en  lapissrrii'.  Trois  dessins 
à,  la  plume,  eni-re  de  chine  et  aquarelle  : 
lOll   fr. 

['rajel    tic    [acatle    ntantitncnlale    pour    un 


édifice  luililaire  .  .i(  parle,  ruinprise  entre 
des  caïaiiis  accoles  el  placés  deliûut,  est  siir- 
nioulce  a  an  daine  arrondi.  Dessin  a  la  plu- 
me et  eiii  re  di'  c  lime  (20-3'J)  :   15  fr. 

Maine  d'un  uraud  panneau  décoratif,  por- 
tant au  ciailre  une  Xiimiihe  étendue  dans 
une  cuiiuiHe.  DcMii  .-i  l,a  plume  cl  au  crayon 
unir,  avec  reli.aiils  d'iaicre  de  cîTinc  (100- 
110;  :  .511  fr. 

Maùcle  d'aïajle  de  plafond,  avec  inédall- 
lan  orne  de  lelc  de  fcinine.  Dessin  à  la  plu- 
me et  a  l'encre  de  eliine  :  4l)0  fr. 

Projet  de  cheminée  inanuiueulale.  La  ta- 
ldelle est  ornée  d'un  ijraud  inéduillnn  accolé 
lie  deu.r  casques  et  iiorlaat  une  fiuure  de 
fenirue.  Dessm  .'i  la  plume  et  eiiei'e  de  chi- 
ne (3'J-2'J)  :  100  fr. 

isîis.  —  Venu-:  X...,  7  février.  —  Fontaine 
iiiaiiiiineiilule.  Dessin  ;i  la  plume  et  aqua- 
l-clle  :   4.50    fr. 

i.-'raiiinii  pour  cadre.  Dessin  :  21  fr. 

llrulcpurfuin.  Dessin,  plume  et  bistre  : 
55  fr. 

Autre  Unilc-piirfuiu.    Di^s^iii    :   110  fr. 

l'Iaiire  a   jirrclier.  Dessin    :    10   fr. 
lalie  l'haire  a  prêcher.  Dessin   :  57  fr. 

l'Iainhean  jioiir  cierge  pascal.  Dessin  : 
35  fr. 

Panneau. r  d'oriiciiieuls.  Dessin  :  51  fr. 

.\ulics  l'anncuu.r  d'orneinents.  Dessin  : 
55  fr. 

Autres  Panneau. r  d'aruemeuls.  Dessin  : 
50  fr. 

l.sûS.  —  >  t.NTi-:  X...  G.  i;t  T.,  1'-''  février.  — 
.Moileles  de  vases  funéraires.  Qiiafre  dessins 
.•i  la  plume  et  au  lavis  d'encre  île  chine  (1(3- 
2S1  :  'ii  fr 

is'.is,  —  \'E.\TE  X...,  7  fi'vrier.  —  Projet  de 
foiilaine  manu nienlale.  Dessin  à  la  plume, 
l.ivc  il'encre  de  cliiiie  et  rehaussé  d'aquarel- 
le  :   :iill  fr. 

Iliule-jiarfuin  en  forme  de  trépied.  Dessin 
a  la  plume,  lavé  de  bistre  :  11(1  fr. 

Sept  panneau.r  d'ornemenis  avec  atlrihuts 
divers.  Dessins  a  la  plume,  lavés  d'encre  de 
chine  :  V'.iJ  fr. 

|sii;i.  ~  \'Ai.LET.  —  Fsiiuissc.  Dcssin  au 
ci'.-iyuu  noir  et  s.an.suine  (37-20)  :  13  fr. 

189'.).  —  .J.  DELAVE.  —  .Modèle  de  dessus  de 
parle,  avec  roses,  caniuois  el  flèches.  Des- 
sin a  la  plume  et  la\i>.  :  155  fr. 

1900.  —  De  c.henneviêres.  —  Iiacchnnte 
ivre.  —  Autre  liaccliante.  Les  deux  pièces  : 
110  fr. 

Estampes   : 

1820.  —  Comte  Pcitocki.  —  Architecture  ; 
Décorations  d'appartements  :  Ornements  et 
Meuutcs,  par  De  Lafossc  et  d'après  lui.  En 
tout,  215  estampes  :  12  fr. 

1897.  —  Baron  .7.  Pichon.  —  Secrétaires.  — 
Ilidels.     —    Poites     tl'horloijes.   —    Lutrins. 


I.Al 


—  ir)(> 


Seize  pièces  de  la  troisième  série,  formant 
quatre  cahiers  complets,  marqués  des  lettres 
I.  L.  1.  et  Z.  Epreuves  avec  toutes  leurs 
marges  :  90  fr. 

Meubles.  —  Chejninées.  —  Gaines.  —  Pla- 
fonds... etc.  Quarante  pièces  tirées  de  toutes 
les  séries.  Epreuves  dont  un  grand  nombre 
ont  toutes  leurs  marges  :  85  fr. 

1898.  —  Vente  X...  mai.  —  Cartouclir.  Es- 
tampe :  100  fr. 

Chaire^  à  prêcher  :  80  fr. 

Flambeau  :  100  fr. 

Support  pour  cierge  pascal  :  100  fr. 

189j.  —  Vente  X...,  28  février.  —  Dessins  . 
de  meubles.   Quatre  estampes,   avec   toutes 
leurs  marges  :  30  fr. 

LAFRENSEN.  VoirLAWREINCE. 

LAGARDE,  Pierre,  iuMulrr  IVnn- 
çois  cotilcniiiiii'jiin.  né  à  Paris.  — 
Genre. 

1897.  —  VENTE  X...,  13  décembre.  —  Ln  Dili- 
gence sur  la  route  de  Fontainebleau  :  370  fr. 

1899.  —  \  ENTE  Sisi.EY.  —  L'Incendie.  Pastel  : 
G20  fr. 


LAGIE,  Victor, 

1874.  —  CouTEArx. 
reuils  :  S.-'jOO  fr. 


Les  7narchands  d'écu- 


LAGNEAU  on  LANNEAU. 


Portrait   de  jeune 
Portrait   d'homme 


1883.    —    SCHWÎTEB. 

homme  :  250  fr. 

1898.   —  T.^notiRiER. 
i..>-~6j   :  2.725  fr. 

Autre  portrait  d'homme  (20-13)  :  250  fr. 

1900.  —  DEiKR-Du.viESNiL.  —  Portrait  du  Car- 
dinal Duperron  :  3.650  fr. 

Portrait  du  Cardinal  de  Bourbon  :  1.860  ïr. 

Portrait  d'homme  ;  1.150  fr. 

Dessins  : 

1860.  —  XORRi.iN,  —  Portrait  d'homme  cliau- 
ve,  à  lonpuc  barbe  blanche.  Dessin  aux  trois 
crayons  de  couleur  :  100  fr. 

1863.  _  VENTE  X...  —  Portrait  d'homme. 
Dessin  aux  trois  crayons  :  140  fr. 

1865.  —  Desperet.  —  Portrait  d'une  vieille 
femme.  iJessin  aux  trois  crayons  :  42  fr. 

1875.  —  GincHARDOT.  —  Portrait  d'homme, 
à  lonquc  barbe,  la  tête  couverte  d'une  ca- 
lotte bordée  de  fourrure.  Dessin  aux  trois 
crayons  :  90  fr. 

Portrait  d'un  magistrat  sous  Louis  XIII. 
Dessin  aux  trois  crayons  :  80  fr. 

Autre  portrait  de  magistrat  de  la  même 
époque.  Dessin  aux  trois  crayons  :  75  fr. 


1S80.  —  IMaherai'lt.  —  Portrait  d'un  vieil- 
lard en  buste.  Aquarelle  :  48  fr. 

1883.  —  GiGOUX.  —  Portrait  d'une  jeune 
femme  anée,  portant  un  fichu  noué  sous  le 
mentoti.  Dessin  au  crayon  noir,  légèrement 
colore  au  pastel  :  95  fr. 

1882.  —  FiLLON.  —  Portrait  de  Jean-Pierre 
Acarie,  membre  du  Conseil  des  Seize,  pen- 
dant la  i.igue.  Dessin  aux  trois  crayons  ; 
1.860  fr. 

188û.  —  De  Silvesire.  —  Portrait  de  jeune 
homme.  Dessin  colorié  (40-37)  :  250  fr. 

ISbj.  —  JUrmontel.  —  Portrait  de  Jean- 
Pierre  --Lcarie,  membre  du  Conseil  des  Seize, 
pendant  la  Ligue.  Dessin  aux  trois  crayons 
(37-28)  ;  1.705  fr. 

Portrau  d'homme  :  145  fr. 

1892.  —  Haro.  —  Portrait  présumé  de  Dan- 
delot,  frère  de  l'amiral  Coligny.  Dessin  aux 
trois  crayons  :  1.600  fr. 

1803.  —  Geoffroy-Dechaume.  —  Portrait  de 
vieiUaru.  Dessin  aux  trois  crayons  :  1.350  fr. 

1894.  —  G.alli.  —  Deux  portraits  :  L'un 
d'homme,  l'autre  de  femme.  Dessins  au 
crayon  noir,  rehaussé  :  295  fr. 

1897.  —  E.  Gavet.  —  Portrait  de  jeune 
homme.  Dessin  aux  trois  crayons  (39-25)  : 
850  fr. 

1898.  —  Tabourier.  —  Portrait  de  liciUard. 
Dessin  aux  trois  crayons  :  2.725  fr. 

l'orlrait  d'homme.  Dessin  à  la  mine  de 
plomu  :  250  fr. 

1898.  —  Marmontel.  —  Portrait  de  Jean- 
Pierre  Acarie,  membre  du  Conseil  des  Seize, 
pendant  la  Lifjuc.  Dessin  aux  trois  crayons 
(37-28)   :  4.050  fr. 

Portrait  de  srignenr  (22-17)  :  1.000  fr. 

1899.  —  Calando.  —  Portrait  de  Henri  IV, 
Dessin  aux  trois  crayons  :  202  fr. 

L'hommage  à  Apollon.  Dessin  :  140  fr. 

1900.  —  De  Chennevières.  —  Portrait  de 
Jean-Pierre  Acarie.  Dessin  aux  trois  crayons 
(37-28)   :  <80  fr. 


LAGNIET. 

1900.     —      DEFER-DI'MESNIL. 

uiunts  :  l';5  tr. 


Deux    men- 


LAGNY. 

Dessins  : 

1776.  —  .Nkvman.  —  La  partie  de  tric-trac. 
—  Un  femme  chauffant  le  lit  de  son  enfant. 
Deux  aes.=ins  coloriés  (5  pouces-4  p.)  :  72  fr. 

Si.v  sujets  d'intérieurs.  Dessins  au  bistre  : 
179  fr. 

Vn  homme  écrivant  sur  tine  table  couverte 
d'un  tapis  de  Turquie.  —  Une  femme  lisant 
une  lettre.  Deux  dessins  coloriés  fl2  pouces- 
9  p.  )  :  3211  fr. 


—  i:.i  — 


LA(i 


Une  icmmc  assise  prùs  d'une  table  couver- 
te de  poissons.  Uessiu  colorié  (20  pouces- 
Ij  p.  I  :  ;.':)0  fr. 

Paysage  avrr  aiiiniaii.r  dans  nue  prairie. 
Copié  ac  Knrel  Du  Javilin.  Dessin  colorié  : 
305  fr. 

Vn  festin  ;  copie  fie  Stein.  Dessin  colorié 
(17  pouces-19  p.)  :  Gi3  fr. 

1S57.  —  THYSSEN.  —  Jeune  feuiine  tirant  de 
la  biere.  .-^quarelle  :  ô  fr. 

LAGRENÉE,  Jean-Jacques,  ilil 
Le  Jeune,  |M-iiilrr  l'I  i:r;i\ciir  IVaii- 
Cais.  ii(''  à  l'.-iris  \ri'>  1710,  iinnl  en 
IS'^1.  —  \l  vlli(il<ii;ii'  :  Siijris  n'IiL^icux; 
Genic. 

1777.  —  Prince  de  Conti.  —  La  Présentation 
au  Temple  :  l.^O.j  fr. 

Sainte  Fanttlle  :  Saint  Josepli,  la  Sainte 
Vierge  et  l'enfant  Jésus  qui  embrasse  Sainte 
Callienne  :  400  fr. 

Pan  et  Syrinx.  —  Le  Sacrifice  de  la  Pou- 
le. Ces  deux  tableaux,  ensemljle  ;  1.350  fr. 

1778.  -^  DUL.\c.  —  Diane  au  bain  avec  ses 
Nymplies  .■  579  fr. 

1783.  —  LtBŒUK.  —  Un  Repus  en  Egypte 
(32  pouces-.-  p.)  :  300  fr. 

1781.  —  L.4B0RDE.  —  La  Tragédie.  —  ta  Co- 
niédie.  —  [.'Eloquence.  —  La  Musii/ue.  Qua- 
tre pendants  allégoriques  représentés  par 
des  femmes  et  des  enfants  (29  pouces-33  p.)  : 
2»0  fr. 

1785.  —  2°  \'ENTE  LAiiORDE.  —  Lcs  quatre  mê- 
mes tauicau.v  :  2.351  fr. 

1787.  —  COLLET.  —  Saint-Jean,  l'Evangélis- 
tc.  —  La  Tentation  de  Saint-.intoine.  Deux 
pendants.  Bois  (16  pouces  G  lignes-12  p.  G  1.)  : 
287  fr. 

Tcic  de  femme.  Bois  (3  pouces  G  li.gncs- 
3  p.)  :  9  fr. 

Un  .-iacriilce.  grisaille  eu  forme  de  frise 
(10  pouces-17  p.)    :   57  fr. 

Le  Repos  de  la  Sainte  Famille  (30  pouces- 
37   p.)    :    137   fr. 

I^'aniour  ilc  la  musique.  —  L'aumur  de  la 
guerre.  Deux  pendants  (31  p(iuces-32  p.)  : 
3G  fr. 

170/.  —  Grimod  de  l.k  Reymiïre.  —  Moise 
saueé  des  ean.v  par  la  fille  de  Pharaon.  — 
La  princesse  Nausicaa  remontant  Ulysse  sur 
le  bord  de  la  mer,  après  son  naufrage.  Deux 
pendants.  Cuivre  (8  pouces-12  p.J)  :  213  fr. 

1898.  —  M.\nQtris  D'HouD.w.  —  Portrait  de 
femme  en  costume  de  l'époque  du  premier 
Empire.  Miniature  :  340  fr. 

1899.  —  Vente  G...,  G  juin.  —  Jeune  femme 
à.  mi-corps,  tenant  vn  agneau  dans  ses  liras 
(30-26,1  :  310  fr. 


Dessins  : 
177().   —   FuUR.MU.E.    —   Sacrifiée    au    Dieu 
Pan.  Dessin  au  lustre,  sur  papier  bleu  :  5,8  fr. 
Le  Triomphe  d'un  empereur  roviain.  Des- 
sin au  bistre  :  48  fr. 

1782.  —  BoILEM'.  —  ('(î  Ucpn^  en  Egypte. 
Dessin  au  bistre  ;  140  fr. 

1787.  —  Collet.  —  L'Ahundance  ;  allégorie. 
Dessin  a  la  plaine  colorié  (20  piiuces-14  p.)  : 
132  fr. 

.Inges  appurlanl  des  palmes  au.r  mères 
des  Innocents,  dont  ils  emportent  les  corps 
dans  le  ciel.  Dessin  au  Instre  rehausse  de 
blanc  (~~  pouces-15  p.)  :  GO  fr. 

L' .'idoration  des  mis.  Dessin  à  la  plume, 
lavé  de  bistre  (22  pouces-lG  p.)  :  64  fr. 

.Igar  dans  le  désert.  Dessin  au  crayon  rou- 
ge (11  pouces  6  lignes-7  p.  6  1.)  :  15  fr. 

Le  Triomphe  d'Amphitriie.  Dessin  à  la 
])lume,  lavé  de  lustre  (G  pouces  G  lignes-7  p. 
i;    1.)  :    27    fr, 

L'Admtralion  de  Joseph.  Dessin  en  forme 
de  frise,  à  la  plume  lavé  do  l)istr(.'  (5  pouces- 
8  p.)  :  40  fr. 

1797.  —  Vente  X...  —  Jésus  au  Jariliu  des 
oliviers.  Dessin  lavé  d'aquareUe  :  70  fr. 

1709.  —  B.^SAN.  —  L'Adoration  des  bergers. 
Dessin  au  lustre  ;  7  fr. 

L'Eitfanl  Jésus  cl  la  Vierge.  Dessin  au  lus- 
tre :  ZKi  fr. 

ISO.i.  —  \'];nte  X...,  18  avril.  —  Jésus  au  Jar- 
din lies  (diriers.  Dessin  lavi'  d'aquarelle  : 
80  fr. 

1812.  —  De  ^oincy.  —  lieseenle  de  croi.v. 
Dessin  a  la  plume,  lavé  de  liistre  :  17  fr, 

18,55.  —  A  AN  m;N  Z\Nni .  —  La  Sainte  Fatn'lle. 
—  Saint  Sébnslirn .  auquel  un  ange  n'iire 
les  flèches.  Deux  dessins  à  la  plume,  lavés- 
de  bistre  :  m  fr. 

1875.  —  GflCH\RiioT.  —  Composition  allégo- 
rique. Dessin  au  lavis  de  lustre.  —  Composi- 
tion d'ornements  pour  un  plafond.  Dessin  à 
la  plume,  lavé  de  bistre.  Les  deux  piéies  : 
oo  fr. 

188G.  —  RICHARD  LION.  —  L'Enlèvement 
d'Europe  :  carton  pour  la  tapisserie.  Dessin 
au  lavis  d'aquarelle  (25-3tn  :  245  fr. 

ISys.  —  De  Bryas.  —  Pyginalion  et  (,ala- 
téc.  Dessin  à  la  sepia,  sur  trait  de  plume 
(25-18)  :  380  fr. 

Paysage  :  vue  d'Ilalie.  Sépia  gouacliée 
(39-50)  :  95  fr. 

1899.  —  \'ALI.ET,  BORDEM'X.  —  Répudiation. 
Dessin  au  lustre,  rehausse  de  blanc  (41-57'  : 
36  fr. 

Fustigation.  Dessin  au  bistre,  rehaussé  de 
blanc  (35-58)  :  51  fr. 

Estampes  ; 
1855.  —  Van  den  Zande.  —  Sacrifiée  au  Dieu. 
Pan.    iipreuve   portant   au   bas   une  marge 
blanche  :  8  fr.  50. 


i.Ar, 


—  i:û'  - 


Quatre  enfants  jouant  avec  une  ckérre. 
Epreuve  avec  marges  :  12  fr.  50. 

1S65.  —  Camberlyn.  —  Le  Sacrifice  de  Gé- 
déoii.  Epreuve  du  1"  état  :  1  fr.  50. 

Le  SovnneH  de  Jésus,  d'après  Guido  Reni  : 
1  fr.  25. 

LAGRENÉE,  Louis- Jean-Fran- 
çois, (lil  l'Aîné,  |iiMnlr.'  rr;iii(;;iis,  né 
à  Paris  en  17"/4,  mort  lmi  ISUo.  — 
Histoire  ;  denre. 

1767.  —  DE/iLLlKNNE.  —  Jcunc  Salijre jouant 
avec  te  sifflet  du  Dieu  Pan  (2G  pouces-21  p. 
3  1.)  :  2.W  fr. 

1770.  _  FORïiER.  —  Ariane  al)andonnéc  et 
Consolée  pur  ^accnus  (24  pouces-30  p.)  : 
200  fr. 

1775.  —  De  GRA-MMOnt.  —  Dellisubér  au  biiin 
(15  pouces-20  p.)  ;  1.145  fr. 

1777.  _  Prince  de  Conti.  —  Vénus  endor- 
mie ;  Mars  la  contemple  et  écarte  les  dra- 
peries ;  deux  pigeons  voltigent  dans  le 
fond  :  2.001  fr. 

La  Madeleine  pénitente  :  523  fr. 

L'Astronomie  c,  l'Histoire.  Deux  pendants  : 
620  fr. 

1777.  —  COMTESSE  DU  Barry.  —  Vénus  et 
Mars  :  1.-150  fr. 

1778.  —  Dri.AC.  —  Zéplujre  et  Flore  :  500  fr. 
Vénus  sortant  du  bain  (15  pouces-12  p.)   : 

380   fr. 

178u.  —  MARQUIS  DE  Changran.  —  Le  inêriie 
tableau  :  250  fr. 

1782.  —  Marquis  de  Ménars.  —  Groupe  de 
trois  femmes  au  bain,  au  bord  d'une  rivière 
(21  pouces-26  p.)  :  2.271  fr. 

1784.  —  Comte  Merle.  —  Le  Sacrifice  de 
Polixene  (40  pouces-30  p.)  :  2.400  fr. 

178j.  —  Laboroe.  —  Ccrés  enseignant  l'agri- 
culture a  1  riptoléme.  —  Junon  priant  Eolc 
de  déchaîner  les  vents  contre  la  flotte  d'E- 
née.  —  Vénus  recevant  de  Vulcain  les  armes 
qu'elle  lui  avait  commandées  pour  Knée.  — 
L'Union  de  Neptune  et  d'A  niphitrite.  Les 
quatre  tableaux  (89  pouces-48  p.)  :  2.3,51  fr. 

178(5.  —  Lambert  et  du  Poraii,.  —  Ilellisalié 
au  bain  (15  pouces-20  p.  )  :  1.000  fi-, 

1812.  —  Cii)S.  —  Mars  et  Vénus  :  460  fr. 

18.58.  —  .-Vrbaud,  de  .louQUES.  —  L'Amour  en- 
chaîné par  les  Grâces  :  930  fr. 

1859.  —  De  Satnt-Marc.  —  Les  Jardins  d'Ar- 
midc  :  270  fr. 

1860.  —  Vente  X...  —  Actéon.  —  Vénus  et 
Paris.  „eux  pendants  :  3.350  fr. 

La  Toilette  de  Vénus  :  1.725  fr. 

1861.  —  Vente  X...  —  f.a  lUconciliation  de 
Jupiter  et  de  Junon  :  500  fr. 

1862.  —  \'EME  X...  —  Sujet  mgtliol'xiique  : 
400  fr. 


If^Gt.  —  Marquis  de  Saint-Ci.oud.  —  Pggma- 
lion  :  l.UOO  fr. 

1S05.  —  DUVAL.  —  Les  Chei-alicrs  danois  : 
3.UUU  ir. 

186o.  —  Tondu.  —  La  Peinture  :  165  fr. 

ISfas.  —  De  \ii.lars.  —  La  Jiéclaralion  (63- 
50)  :  175  fr. 

1868.  —  H.  Didier.  —  Paris  et  Hélène  (68- 
53)    :  580  fr. 

18Ga.  —  Dubourg.  —  La  Sculpture  et  la 
Peiniurc.  Deux  pendants  (58-48)   :  1..500  fr. 

1870.  —  Maillet  du  Boulay.  —  Mars  et  Vé- 
nus (iiS-u.i]  :  905  fr. 

1872.  —  PÉREIRE.  —  Pygmalion  et  Gtilatliée 
(lO.i-85)   :  3.100  fr. 

1873.  —  Baron  du  Forest.  —  Minerve.  Ta- 
bleau de  forme  ovale  (.58-70)  :  1.000  fr. 

1873.  —  Vente  X...  —  Paysage  ;  Les  bords 
de  la  .,uirne  :  190  fr. 

1873.  —  Marquis  de  la  Rochebousseau.  — 
Hébé  et  l'Amour  :  2..iS0  fr. 

18^0.  —  Baron  Thibon.  —  Les  Xyniphcs  au 
bain  :  .c.9,50  fr. 

1881.  —  De  Beurnonville.  —  Portrait  d'en- 
fant {Vô-il)  :  120  fr. 

L'LnU'ven}ent  d'Oritliye  par  Horée.  Es- 
quisse (55-44)  :  500  fr. 

Le  bommeil  de  Vénus  (45-34)  :  1.020  fr. 

\ympne  endormie  (45-34)  :  .520  fr. 

18S2.  —  Febvre.  —  Le  Sommeil  de  Vénus 
(23-20)  :  200  fr. 

La  Baigneuse  (72-90)   :  150  fr. 

1882.  —  Moreai:-Chaslon.  —  Jeune  femme 
étendue  sur  un  lit  de  repos  :  300  fr. 

1884.  —  Vente  X...,  21  janvier.  —  Sacrifice 
au  Dieu  Pan  :  125  fr. 

ISSj.  —  De  la  Béraudiêre.  —  Les  guatre 
étérnenls  :  24.000  fr. 

188a.  —  Broet.  —  Vénus  et  Adonis  :  3.000 fr. 

Diane  et  Actéon  :  2.250  fr. 

1886.  —  Oger  de  Bréarf.  —  La  petite  musi- 
cienne (.50-01)  :  1.120  fr. 

180i.  —  \'ENTE  X...,  28  mai.  —  La  Charité 
490  fr. 

Diane  et  Endymion  :  350  fr. 

18i),.  —  Baron  Lepic.  —  Cérès  (104-106)  : 
1.7.50  fr. 

1S9,.  —  liAUON  .1.  PicHON.  —  Enfant  endor- 
mi :  38  fr. 

1879.  —  \ENTE  .\.  L...,  15  avril.  —  Porirait 
allégorique  de  jeune  femme  (138-95)  :  1.300  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  17  février.  —  Mars  et 
Vénus  (125-1(0)  :  800  fr. 

Jupiter  et  Junon  (125-170)  :  300  fr. 

1898.  —  Comtesse  C.  de  C...,  28  mars.  — 
L'Education  de  la  Vierge  (43-34)  :  160  fr. 

1898.  —  Comte  C...,  30  avril.  —  Baigneuse 
(74-93)  :  730  fr. 

189o.  —  Vente  D.  et  p...,  19  décembre.  — 
Danaé   i/2-98)   :  375  fr. 
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IS'i'.i.  —  11.  MICHEL  Levï.  —  Tii-ax  siiji'ls 
iniiniiiliiiiiiiiic^  :  120  fr. 

IS'J'.i.  —  \r.NTE  X...,  10  mars.  —  f>iij^'t  tin''  de 
illistiilir  iirrr(/iie  :  150  fr. 

l.yj'J.  —  Ni.ME  X...,  m  in:ii.  —  AU'.iiiiKtrc 
(hinilildiil  lliicfiilnilr  :   l."iM  fr, 

IS'.ij.  —  \EME  G.  il....  Cl  juin.  —  La  .Muis- 
sun.  Tableau  de  forine  ovale  (72-.')S)  :  'sio  fr. 

1000.  —  ril'.\RT.  —  Cuiitdnii  sur  des  iiiui- 
(jcs  :    liu   fr. 

1000.  —  \i:me  X...,  x'O  mai.  —  llairliiis  cl 
Arninr  loO-lOO)   ;  ~'ljO  fr. 

Ilr^Mii^    : 

178."j.  —  Nourri.  —  Pjjijmalinii  ninunn'ii.i: 
de  m  sliitue.  Dessin  à  la  plmne  et  au  lustre  : 
72  fr. 

LSl.l.  —  But  t  .\-XEECi.\.4Rli.  —  ('//■(■(■  picsi'n- 
liiiit  II  ._  ii/ssc  un  liiruvagc  <'inpijisiiinic.  Des- 
sin au  lustre  (10  pouces  (j  lignes-il  p.  0  1.)  : 
Vj  fr. 

llphcc  ri  A  iflhiiy.i'.  —  \  J  iiijihfS  hiiiniiil 
des  traits  a  un  cerf...  ete.  (Juatre  dessins 
au  lustre   :   10  fi'. 

L'Eiuk  veiiieiil  d'I'.ii ri>pe.  —  /,'/  Mml  il'.ldu- 
n^'.s.  Deux  dessins  a  la  )]ierre  imiie  :  l;!  fi'. 

IsKJ.  —  \  ENTE  X...,  10  janvier.  —  Sujet 
mytliulugiijui'.  Dessin  au  bistre  :  719  fr. 

1S30.  —  Bri:net.  ~  Traptiée  d'armes.  Des- 
sin reliausse  d'or  :  10  fr. 

Is.")',).  —  \'ENTE  X...,  IG  niai.  —  l'aysage  arec 
fii/ures.  Dessin  a  l'eucu'e  de  i  bine  :  2.")  fr. 

Issir  —  M\HER.\ui,T.  —  .la piler  cl  lù.  Dessin 
.1  l'eie  re  de  rliiiie  :  22  fr. 

l.ss.;.  —  De  e\  Cirmdiere.  —  Pyiiuialiuu. 
Dessi/i       la  /dauie  cl  au  histrc  (25-18)   :  O.j  fr. 

Mercure  icnu'llaul  Hueelius  au.r  ludius 
d'Iui).  ..essiii  à  l:i  plume  et  au  lavis  de  bis- 
tre, reliausse  de  lUaiii-   (-10-32)    :  2.j  fr. 

[ji  Cduversatiou,  :  Une  jeune  femme  éten- 
due iir  un  canapé  s'entretient  avec  un  jeune 
liomme  debout  derrière  elle.  Dessin  au  lavis 
lie  bistre  (;i2-."i2)  :  210  fr. 

1w.):i.  —  Destmei.eir.  —  suite  de  119  des- 
sins à  la  sépia.  représeulaiil  des  vues  de  Tiej- 
nic  cl  ae  ses  euririiiis  :  70  fr. 

IS'.iil.  —  De  T^ALEl encourt.  —  La  Mort  de 
Didiin.  Liessin  à  la  plume  et  au  lavis  (23- 
30,2)   :  00  fr. 

1S90.  —  Destmlleur.  —  Frise  itaiis  le  acnrc 
uYiliiiui',  reprèseiilanl  la  Vieliure  et  le  tiêitie 
viililuire  au  luiliea  d'nhjets  aiieieiis  .  lampa- 
daires, trepiciis.  urnes,  easqui's...  etc.  Des- 
sin à  la  yilume  et  à  l'encre  de  chine,  avec 
reli.-iiits  sur  papier  teinté  (29,."j-.'i3i   :  .j  fr. 

l.'-'i)7.  —  B..\RON  J.  PiCHON.  —  Jeune  ferninc 
reiuchée  jouant  avec  un  chat.  —  Jeune  fem- 
me sur  un  lit  jouant  avec  un  oiseau.  Deux 
dessins  u.  la  pierre  noire,  légèrement  rehaus- 
sés de  sanguine   :  2.8  fr. 


1S'.I7.  —  De  Concourt.  —  La  Sultane.  Des- 
sin au  bistre  sur  trait  de  plume,  rehaussé 
de  blanc  de  yiuuKdie  (11-2.'))   :  100  fr. 

ISO).  —  \ENii>:  T...,  13  dcccnibre.  —  Sujet 
allcipiriiiuc.  Des.Mii  a   l.a   plu :  28  fr. 

IS'.KI.  —  \A1.E1.T,  BoRIlEAUX.  —  Projet  lie  plu- 
fond,   llessin    (lO-.'jO)    ;    100  fr. 

Is'.r.).  -  \i,Mi.:  .N,.,,  211  mais,  —  l'i/iimalioli 
cl  Calathee.  Dessin  a  la  pliuiic  et  au  lavis  : 
lOU   fr, 

Isuo.  —  \ENTE  X...,  17  avril.  —  La  Justice. 
Dessin   (24-31)    :   12r}  fr. 

1900.  —  \'ENTE  X....  13  mars.  —  L'Inccnlion 
du  dessin   (70-01)    :  107  fr. 

19(10,  — \ENTE  P...,  5  décembre.  —  l'orlrait 
de  jeune  linnirne.  Pastel  :  275  fr. 


LAGSTROPIUS. 

I  /0."i    —  \  ENiE  \  ,,,    13  mai. 
fleurs  :  32  fr. 


In    rase  de 


LAGUILLERMIE,  Frédéric- 
Auguste,  l;:u\  riif  IV;iii(;uis  riiiiliuii|Mi- 
ruin,  IK'  ù   l'.iris. 

I^^^lanlpes 

ls',i5,  —  \  ENTE  X.,,,  19  mars,  —  La  Vierije 
(111  haiser.  d'aïuvs  ilébert.  E|U'eu\e  il'artiste, 
avec  reni.inpie,  sur  parchemin   :  75  fr. 

IWis.  —  \ENTE  X...,  2  mai.  —  /.i;  Itctla, 
d'après  ic  Titien.  I-:preuve  d'aniste   :  075  fr. 

LAGYE,  Victor. 

Is7s.  —  ScHARi',  riE  \ii;nne.  —  Fiiiisl  et  Mar- 
ijiierio'  au  ja rdin  :  1.200  fr. 

Maraueiile  aaenouillée  ileeanl  la  Muter 
ilnlnrnsa   :    1,500  Ir. 

LAHAYE. 

is'.ii,  —  l)(iii|.',  —  l'cinrne  se  peignant  en 
plein  air  (SO---J   ;  02  fr. 

LAHOUVE  de  .  \  uic  HOUVE 
(de  la). 

LAHYRE  fdei.  Voir  HYRE   de  la). 

LAINE,  M.,  i:r,iv<uiE  d  ,|,.~,>iiiu- 
Iciir  IVuiic.iis  ilii   \  \  III     sirrir. 

Dessins  : 
1890.  —  DE.STAlI.EEUn.  —  Le  Concert  au  sa- 
lon: lli.r  pcrsonniiiics.  dont  une  jeune  fem- 
me, ehanlcnl  cl  joiienl  de  ilieers  inslru- 
inciiis.  L  lu^icnrs  auditeurs  sonl  dclioiil  ou 
assis.  ..ipiarelle  (33,5-i8i  :  ,580  fr. 

Moiletcs  d'encensciir  et  de  case  il  encens. 
Deux  uessins  à  la  iilume  et  a  l'encre  de 
cliiiie  sur  la  même  feuille  (29-10)  :  19  fr. 
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LAINDOR.  ar:i\riir  iVaiirnis  de  la 
lin  (lu  W  III'  sii'clc  cl  du  coniiuciire- 
moiil  lin  XiX".  nr  à  Toulouse. 

Estampes  ; 

1878.  —  ROTH.  —  Les  Oyes  du  frère  Phi- 
lippe, d'après  Schall.  Epreuve  à  toute  mar- 
ge :  GO  ir. 

La  servante  justifiée,  d'après  Schall. 
Epreuve  à  toute  marge  :  61  fr. 

Le  oascon  puni,  d'après  Schall.  Epreuve 
à  toute  marge  :  71  fr. 

LAIRESSE.  Gérard,  peintro  e\ 
gra\ cur  lHilhii)tlai>.  n('' à  Lutlich,  près 
Liège,  en  1040,  morl  à  Amsterdam 
en  1711.  —  Ilislôire  :  Mithoioiiie  ; 
Genre. 

ITOv.  —  Jean  Aggès.  —  Pallas  assise  : 
580  fr. 

Cércs  :  640  fr. 

L'Abondance  et  la  Paix  :  G45  fr. 

1703.  —  PiETER  Si.x,  A.MSIERD.\M.  —  La  Vier- 
ge tenant  le  christ  sur  ses  genoux  :  90  fr. 

170o.  —  D.^EMS,  .\MSTERDAM.  —  Alphée  et 
Arétliuse  :  225  fr. 

1706.  —  Van  Hoeck,  Am.sterdam.  —  Joseph 
reconnu  par  ses  frères  :  l.OSO  fr. 

Eslher  et  Assuérus  :  820  fr. 

Joscp  -  chez  Putiphar  :  795  fr. 

170..  —  P.  de  la  Court.  —  Un  Concert  : 
120  fr. 

Achille  au  milieu  des  vierges  :  2.640  fr. 

170/.  —  Van  den  Blooken,  ASisterdam.  — 
Mercure  et  nersé  :  540  fr. 

Paris  et  Hélène  :  1.000  fr. 

1707.  —  V.AN  Swoi..  —  yymphes  et  Satyres  : 
210  fr. 

Bacchus  et  Nymphes  endormies  :  290  fr. 
Salomon     tombant     dans     Vidolaterie     : 
870  fr. 

1708.  —  Vente  X...,  2  mai,  Dordrêchi.  — 
L'enfant  prodigue  prenant  congé  de  son 
père  :  750  fr. 

Le  sacre  de  Salomon  :  120  fr. 

1708.  —  Vente  X...,  17  avril.  —  Union  et 
Fidélité  dans  l'Amour  :  500  fr. 

Vé7ius  et  Bacchus  :  100  fr. 

Nymp.ie  jouant  et  dansant  aiec  des  petits 
amours  :  l.,550  fr. 

Le  mariage  de  Marc-Antoine  :  410  fr. 

1747.  —  Baron  de  Blanckeim.  —  Persée  te- 
nant la  tète  de  Méduse  et  changeant  le 
monstre  en  pierre.  Composition  de  plus  de 
trente  figures  (54  pouces-74  p.)  :  900  fr. 

176...  —  Gam.i.ard  de  Gagny.  —  Antiochus  et 
Stralonice;  dans  le  fond,  une  statue  éques- 
tre d'Hercule  ;2  pieds  0  pouces-3  pieds)  : 
1.810  fr. 


1764.  —  \'ENTE  de  L'Electeur  de  Cologne.  — 
Danse  d'enfants  au  son  du  triangle,  que  tou- 
che une  femme  assise  dans  un  fond  d'archi- 
tecture ;~  pieds  4  pouces-3  pieds  10  pouces)  • 
900  fr. 

1767.  —  De  Julienne.  —  Achille  déguisé  en 
femme,  sous  le  nom  de  Pyrrha,  à  la  cour 
de  Nicomède  (2  pieds  4  pouces-4  pieds  11 
pouces)  :  9.610  fr. 

1778.  —  De  Merv.al.  —  La  Cène  (51  pouces- 
60  p.;   :  1.150  fr. 

1772.  —  HuQUiER.  —  Vénus  à  sa  toilette, 
entourée  d'amours  (9  pouces-10  p.  4  1.)  ; 
300  fr. 

1773.  —  Van  der  Marck,  Amsterdam.  —  Une 
Bacchanale;  figures  dansant  et  chantant  (36 
pouces-bi  p.)   :  1.491  fr. 

Jupiter,  Mercure  et  la  Liberté;  allégorie 
sur  ta  guerre.  Grisaille  (29  pouces-19  p.)  : 
21  fr. 

1773.  —  Lempereur.  —  La  Décollation  de 
Saint  Jean-Baptiste  (11  pouces-S  p. 4)  :  52  fr. 

1776.  —  Blondel  de  G.agny.  —  Danse  d'en- 
fants au  son  du  triangle  (22  pouces-28  p.)  : 
4.412  fr. 

Les  quatre  Eléments.  Cuivre  (12  pouces-16 
p.)  :  2.400  fr. 

18'w.  —  Prince  de  Conti.  —  L'Adoration  des 
bergers  :  300  fr. 

1777.  —  Randon  de  Boisset.  —  L'Adoration 
des  Rois  (5  pieds-5  pieds,  1  pouce,  6  lignes)  : 
13.000  fr. 

Abranam  recelant  les  trois  anges  (3  pieds 
6  pouces  6  lignes-  5  pieds  5  pouces)  : 
5.901  fr. 

Vénus  sur  des  nuées  conduisant  le  ber- 
ger Paris  (18  pouces,  6  lignes-21  p.)  :  1.601  fr. 

1778.  —  Duc  des  Deux-Ponts.  —  Iphigénie 
en  Tauride  (56  pouces-74  p.)  :  2.400  fr. 

1878.  —  Lebrun.  —  Bacchante .  endormie  : 
1.700  fr. 

Minerve  terrassant  l'Envie,  qu'un  .imour 
semble  vouloir  percer  avec  la  pique  de  la 
Déesse  (48  pouces-54  p.)  :  1.200  fr. 

1879.  —  Verhulst.  —  Le  mariage  de  Ja- 
cob :  1.071  fr. 

1780.  —  Poullain.  —  Sainte  Famille  (20 
pouces-:i;i  p.)  :  5.800  fr. 

1783.  —  Lebœuf.  —  Aoraham  recevant  les 
anges  .  ■  pouces-78  p.)  :  8.900  fr. 

1784.  —  De  Montriblond.  —  Jésus-Christ  à 
table  avec  ses  disciples,  ou  la  Cène  (51  pou- 
ces-60  p.)  :  6.840  fr. 

Moïse  sauvé  des  eaux  est  présenté  à  Pha- 
raon (20  pouces-24  p.)  :  3.100  fr. 

1785.  —  Nourri.  —  Une  Bacchanale  (22 
pouces,  -  lignes-25  p.  6  1.)  :  ? 

1786.  —  Lambert  et  du  Porail.  —  Achille 
à  la  cour  de  Nicomède  (18  pouces-21  p.)  : 
220  fr. 
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17(jl  —  Lebrun.  —  .Iman  confondu  devant 
Assuénts  (38  pouces-ô'i  p.)  :  l.'MO  fr. 

1801.  —  ÏRONCHIN  DES  DÉLICES.  —  Hrliodorc, 
pillant  le  temple  de  Jéntsalem,  est  battu  de 
vcifies  par  les  anges  (53  pouces-G'i  p.)  : 
1.400  fr. 

La  Malaitic  il'Anlioriiiis  (li  poiu;e.s-lS  p.)  : 
2G1  fr. 

ISOl.  —  Toi.Liz.sN.  —  Le  jeune  Moïse  de- 
vant .  uaraon,  fnulnut  aux  pieils  sa  cou- 
ronne (ïi  pOTlces-30  p)    :  1.7G0  fr. 

1802.  —  HKESLErTEli.  —  Mura  auprès  de 
Vénus,  étendue  sur  un  Ut  d.e  forme  antique. 
Bois  .Li  pouces-26  p.)  :  300  fr. 

ISIO.  —  LEBRUiN.  —  Le  Trioniplic  de  Flore; 
plafond  :  261  fr. 

Le  aepart  d'Adonis  pour  la  chasse,  arec 
figures  vues  jusqu'aux  genoux  :  371  fr. 

Un  sacrifice  à  Céres  :  900  fr. 

1810.  —  Blondel  de  Gagny.  —  Antiochus  et 
Stratuiricc  :  1.7G2  fr. 

1813.  —  Fabre.  —  Paysage  avec  figures  (3G 
pouces-i2  p.)  :  400  fr. 

1816  VEME  \...,  10  janvier.  —  La  vierge 
présemant  lEnfant  Jésus  à  Saint  Jean  (15 
pouces-il  p.)  :  172  fr. 

1821.  —  PAif.NON-DlJONVAL.  —  Antiochus  re- 
cevant de  son  père  la  main  de  Stralonice. 
Bois  (14  pouces-18  p.)  :  100  fr. 

Minerve  terrassant  l'Envie  :  1.200  fi-. 

1821.  —  FON.SON,  OuDENARDE.  —  Lcs  Mysti^- 
res  de  la  lieligion  :  La  Foi;  L'Espérance;  La 
Chanté  et  l  Eucharistie  (30  pouces-23  p.'  : 
5G  fr. 

1831.  —  Chevalier  Erard.  —  Sujet  histori- 
que (.30  pouces-27  p.)  :  3G0  fr. 

1838.  —  Eallin,  Gand.  —  Sujet  allégorique 
(41  poures-.50  p.i  :  100  fr. 

184G  —  LARDINAL  Fesch.  —  L'Esilui  e  : 
385  fr. 

J.a  Duchesse  de  Cléves  :  GGO  fr. 

Motse  foulant  aux  pieds  la  couronne  de 
Pharaon   :  600  fr. 

1847.  —  SiMONS,  Bru.kelles.  —  Sujet  allé- 
gorique (GO-73)  :  150  fr. 

1851.  —  SACHEr.HEM,  Bruxelles.  —  Minerve 
et  Télcmaque  (83-1231   :  160  fr. 

18li,.  —  LtlERBRTTE.  —  Joscpli  et  l'utiphiir  : 
505  fr. 

186.x  —  Chapuis,  Bruxelles.  —  Vue  de 
Versailles  (63-51)  :  100  fr. 

1874.  —Vente  X...  —  Faunes  et  Bacchan- 
tes :  IsO  fr. 

1881.  —  Mailand.  —  Sacrifice  «  Ccrès  : 
810  fr, 

1881.  —  BiERENS,  .\MSTERi)AM.  —  Paysage 
hérimiur  :  493  fr. 

1882.  —  Du  Bus  de  Gi.signies,  Bruxelles.  — 
Allégorie  :  550  fr. 

189s.  —  Baron  de  Morenheim.  —  La  Fon- 
taine du  Commerce  (47-57)  :  280  fr. 


l'iiysane  avec  fiqures  et  animaux  (84-G5)  : 
li5  fr. 

isos.  —  \'ENTE  Di-  Musée  Kums,  Bruxelles. 
—  /.(•  Festin  de  t'icopatre  (58-71)  :  360  fr. 

1899.  —  Schubart,  Munich.  —  L'Annoncia- 
tion :  2. .51111  fr. 

ne.^.sins  : 

1750.  --  Duc  DE  Tallari).  —  l:ne  Fêle  de 
Flore.  Dessin  aux  crayons  rouge  et  noir  : 
42  fr. 

1763.  —  Babai  LT.  —  Le  même  dessin  : 
40  fr. 

1772.  —  HUQUlER.  —  Sujets  mytliologiqucs. 
Quatre  dessins  à  la  jiiume,  lavés  de  bis- 
tre :  06  fr. 

177.:..  —  Lempereur.  —  Allégorie.  Dessin  à 
la  sanguine  :  7  fr. 

1776.  —  Mariette.  —  Sujet  allégorique  sur 
les  Arts:  groupes  de  figures  et  d'enfants. 
Des.siu  a  la  plume  et  au  bistre  jaune  : 
10  fr. 

177o.  —  Neyman.  —  Une  danse  d'enfants. 
Dessui  a  la  plume  et  au  lustre  (4  pouces-7 
p.i   :  2;  fr. 

Un  Empereur  sur  son  trône  faisant  déca- 
piter deux  princes  couronnes.  Dessin  à  la 
sangume  (8  pouces-11  p.)  :  18  fr. 

Andromède  et  Europe.  Deux  pendants,  de 
forme  ronde,  à  la  sanguine  (8  pouces  de 
diamètre)  :  18  fr. 

Deu.r  sujets  allégoriques,  de  forme  cin- 
trée. Dessins  à  la  sanguine  'S  poiires-11  p.)  : 
47  fr. 

Quatre  sujets  de  plafonds.  Dessins  à  la 
sanguine  (8  pouees-12  p.)  :  69  fr. 

Apollon  et  Mercure.  Deux  pendants  au 
l)i-~tre  is  pouces-11  p.)  :  45  fr. 

Erésicliton,  dans  sa  corbeille,  effrayant 
les  femmes  auxquelles  il  était  confié.  Des- 
sin  à  la  sanguine. 

Vieillard  apportant  une  corbeille  de  rai- 
sins a  .iCn.r  fennni'S  qui  smit  a  table.  Ile.^siii 
à  la  sanguine  (12  pouces-15  p.)  :  15  fr. 

Coriolan  fléchi  par  sa  mère.  Dessin  à  la 
sanguine  (*    pouces-14  p.)  :  20  fr. 

Hercule  vaincu  par  l'Amour.  Dessin  à  la 
sanqnine  (14  ponces-18  p.)  ;  88  fr. 

[■;/  tombeau,  autour  duquel  de  nombreu- 
ses figures  sont  en  pleurs  13  iiouces-20  p.)  : 
26  fr. 

Diane,  au  retour  dr  la  l■has•il^.  Dessin  à  la 
plume  et  à  l'encre  de  chine  (12  pouces-17 
p.l  :  150  fr. 

Le  ir/oniphe  d'un  Empereur.  Dessin  au 
bistre  (17  pouces-10  p.)  :  15  fr. 

Minerve  repoussant  l'Envie.  Dessin  aux 
crayons  noir  et  blanc  ^16  pouces-19  p.)  ; 
10  fr. 

La  Paix  et  V.ibondance.  Dessin  à  la  san- 
guine   15  pouces-23  p.)  :  10  fr. 

.Iiiiilli-  a  la  cour  de  Mrouo'-de.  Dessin  fi. 
la  sanguine  (19  pdiires  22  p.jiiics.)   :  109  fr. 
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Apollon  »ur  le  Parnasse,  environné  de 
Muses,  de  Syniphes  et  d'Amours,  préside  à 
une  danse  champêtre.  Dessin  à  la  sanguine 
estompée  (18  pouces-22  p.)  :  214  fr. 

Un  pai/sage  mêlé  d'architecture.  Dessin  à, 
la  sanguine  estompée  (17  pouces-22  p.)  : 
■W  fr. 

i  élénuiiiiic.  Dessin  a  la  sanguine  estom- 
pée (10  pouces-25  p.)  :  80  fr. 

177/.  —  Prince  de  Conti.  —  La  Fête  des  Ta- 
bernacles. Dessin  à  la  plume  colorié  :  17  fr. 

177u.  —  Marquis  de  Cai.vière.  —  .ipollon 
sur  le  Parnasse,  entouré  de  Muscs,  de  Nym- 
phes et  d'Amours,  préside  à  une  danse 
champêtre  dans  vn  rianl  pitysn<je  (18  pou- 
ces-2;  p.)  :  auo  fr. 

1785.  —  NOURRI.  —  L'Adoration  des  ber- 
gers. Dessin  lavé  à  l'encre  de  chine,  sur  pa- 
pier meu   (8  pouces  6  lignes-10  p.   9  1.)    : 

5  f r.  50. 

La  marche  de  .'^ylènr.  —  l'ne  Fête  de  Cé- 
rès.  Deux  dessins  :  le  pemier  à  la  sanguine, 
le  second  au  crayon  noir  lavé  de  bistre  : 

6  fr. 

ISll.  —  De  .Silyestre.  —  Angélique  et  Mê- 
dor.  —  La  Tribunal  de  l'Ignorance.  —  Vn 
Sujet  allégorique.  Trois  dessins  à  la  plume 
et  au  ijistre  :  55  fr. 

1823.  —  Gruni.ing,  Vienne.  —  Paysage;  à 
gauche,  un  berger  debout  jouant  de  la  flûte, 
et  à  droite  un  berger  et  une  bergère  assis, 
prés  ae  leur  troupeau.  Dessin  à  l'encre  de 
chine  (13  pouces  6  lignes-  10  p.  9  1.)  :  25  fr. 

Paysage  d'hiver;  une  famille  assise  se 
chauffe  près  d'un  feu.  Dessin  à  l'encre  de 
chine  (13  pouces  2  lignes-10  p.  6  1.)  :  21  fr. 

1842.  —  Villenave.  —  La  Justice  et  la 
Paix  s  embrassant.  Dessin  au  crayon  rouge 
(37-43)  ;  13  fr.  50. 

1857.  —  Thy.ssen.  —  Adam  et  Eve.  Dessin 
à  la  plume  :  8  fr. 

1859.  —  Kaieman.  —  .^ujct  mythologique. 
Dessin  au  crayon  rouge  :  17  fr. 

Mars  cl  Vénus.  Dessin  à  la  sanguine  : 
Ifi  fr. 

L'Autel  de  VHyménée.  Dessin  au  crayon  . 
17  fr. 

Diane  debout  dans  un  paysage,  accom- 
pagnée e  plusieurs  Nymphes.  Dessin  à  la 
plnme,  et  lavé  au  pinceau  d'encre  et  de  bis- 
tre :  13  fr. 

18()4.  —  A'ENTE  X...,  9  mai.  —  L'Enfer.  Des- 
sin au  bistre  :  S  fr.  .50. 

1S93.  —  De  Balmencourt.  —  Stratonice. 
Dessin  an  lavis  (19,5-19)  :  5  fr. 

Estampes  : 
1744.  —  Quentin  de  Lorangère.  —  Vn  lot  de 
rint-cimiuante-si.r    estampes,    de    différents 
sujets  cl  de  différents  états  :  42  fr. 


17G5.  —  Duc  DE  T.allard.  —  L'œurrr  de  Gé- 
rard Lairesse,  en  un  volume  :  51  fr. 

1765.  —  Prince  de  Rubempré.  —  Le  même 
œuvre,  en  126  pièces  :  139  fr. 

1771.  —  Lebrun.  —  Le  même  œuvre,  en  181 
pièces  :  91  fr. 

1773.  —  Croz.w.  —  Le  même  œuvre,  en  144 
pièces  :  88  fr. 

1793.  —  Br.wdes,  Leipzig.  —  Marc-.4.ntoine 
et  Cléopatre.  Estampe  in-folio,  en  largeur  : 
10  fr. 

1796.  —  Bas.an.  —  L'œuvre  de  Lairesse,  en 
134  pièces  :  58  fr. 

179/.  —  Wouters,  Bruxelles.  —  Vingt-six 
eaux-fortes  :  8  fr.  40. 

1811.  —  De  Silvestre.  —  L'œirvre  de  Lai- 
resse. en  120  pièces  :  32  fr. 

1820.  —  POTOCKi.  —  Le  même  œuvre,  en 
306  pièces,  par  et  d'après  Lairesse  :  12  fr. 

1827.  —  Comte  Rioal.  —  Le  même  œuvre, 
en  142  pièces  :  30  fr. 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Quatre- 
vingt-seize  estampes  gravées  par  Gérard 
Lairesse,  d'après  ses  propres  compositions 
et  qui  sont  les  suivantes  : 

1"  Huit  estampes  :  L'Histoire  d'Adam  et 
d'Eve,  de  Caïn  et  d'Abel,  d'Abraham,  de 
Sarah.  ^.preuve  in-folio,  en  largeur  :  8  fr. 

2"  Deux  estampes  :  Joseph  recontvu  par 
ses  frères.—  Saul  sacré  roi.  Epreuves  grand 
in-folio,  en  largeur  :  5  fr. 

3"  Deux  estampes  :  Salomon  et  la  reine 
Saba.  —  La  Visitation.  Epreuves  grand  in 
8°  :  1  fr.  50. 

4°  Trois  estampes  :  Le  jeune  Jésus  expli- 
quant les  livres  saints.  —  L'Incrédulité  de. 
Saint- ihomas.  —  Sainte-Thérèse.  Epreuves 
in-folio  :  2  fr. 

5"  Doux  estampes  :  Marc-Antoine  et  Cleo 
paire.  —  Le  sacrifice  d'iphigénie.  Epreuves 
très  grand  in-folio  en  largeur  :  3  fr. 

0"  Trois  estampes  :  César  repoussant  la 
tête  '~^  Pompée.  —  Vn  Empereur  qui  fait 
trancner  la  tête  à  des  Ttois  vaincus.  —  Sol 
dats  vaincus  se  prosternant  devant  un  Cor. 
sul  romain.  Epreuves  in-folio  :  1  fr. 

7"  Six  estampes  :  L'Histoire  de  Didon  et 
d'Eiiée.  Suite  six  pièces  :  4  fr. 

8»  Deux  e.stampes  :  Vénus  remettant  la 
armes  à  Enée.  —  Mercure  ordonne  à  Callis- 
to  de  laisser  partir  Vlysse.  Epreuves  très 
grand  in-folio,  en  largeur  :  3  fr  . 

9">  Six  estnmpes  :  T^'Hlsloire  d'Argus  et  de 
Mercure.  —  Diane  découvrant  In  grossesse 
de  Callisto.  —  Cybèle  cherchant  sa  fille  Pro- 
serpine.  Suite  de  six  pièces.  Epreuves  in- 
8°,  en  largeur  :  2  fr. 

10°  Quatre  estampes  :  Vénus  dans  une 
conque  sur  la  mer.  —  Vénus  couchée  près 
de  l'Amour  endormi.  —  Vénus,  la  pomme  à 
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la  71111111,  ihnis  Ic^  airs.  —  Yen  un  dinis  la 
Jiinic  mc  \  tdcaln.  Suite  do  quatri'  pièces, 
in-4"    i    fr. 

11"  Deux  cstumiios  :  Dinnr  rt  Kiulymliui . 
—  lUii'  Bacchante  fiilonrcc  iVcufauls  jmiaiit 
des  ciinbali'S.  Epreuves  t^raiid  in  rclid  :  a  ir. 
12"  Deux  estampes  :  llciccliii.-.  qui  jiresse 
(les  raisins  dans  une  éeiirlle  Irniie  par  une 
Nymplie.  —  Silène  enilnrnti.  lOpiouves 
graïui  in-folio  :  2  fr. 

13"  ueux  estampes  :  Les  Sijmplies  île  Dia- 
ne à  la  chasse.  —  Harchantes  et  Sijniphes. 
Epreuve  ui-folio,  en  largeur  :  2  fi'. 

11"  Deux  estampes  :  liaeehanal  r(  fêle 
de  l'riape.  E|)reuves  grand  in-foluj,  en  lar- 
geur  :   2   fr. 

lu"  iteux  estampes  :  Orgie  de  riaeehus.  — 
Danse  de  Ilaeeliantes  et  de  Si/tnphes.  Epreu- 
ves grand  in-folio,  en  largeur  :  3  fr. 

l(j"  Deux  estampes  :  Vlijsse  chez  Circé.  — 
]'ënas  pleurant  .idunls  pri's  di'  Sun  loin- 
liean.  i:.iireuves  grand  in-folio,  en  largeur  : 
2  fr. 

17"  Deux  estauiiies  :  Séniiraniis,  avec  sa 
suite,  rei'enant  de  la  chasse  aa.r  lions.  — 
l'réense  el  .[-.liianar  s'/'Unnanl  de  retenir 
Enée.  Epreuves  grand  ni-folio,  en  Inrgeur  : 
2  fr. 

IS"  irois  estampes  :  .laaaste  et  la  Su- 
bille.  —  /.(/  .Masii/ae  et  la  Pc/csie.  —  Ttae- 
chaule  enihirniie  surprise  par  an  Sature. 
Epreuves  m-folio,  en  largeur  :  2  fr. 

l'.l"  Deux  estampes  :  Vn  sacrifice.  —  Mi- 
neree  prntéai'ant  nue  vestale.  Epreuves  in- 
foihi    ;    I    fr 

20"  (Juntie  estampes  :  Dea.r  alleauries.  — 
(allishi.  —  AjiDiUin  assis.  —  Epreuves  iu-.S", 
en  largeur  :  1  fr. 

21»  Huit  estampes  :  [";(<•  allêf/drie  et  sept 
sci'ues  .K'  (((  liiiliin  travestie.  Epreuves 
granu  in-S"  :  2  fr. 

22"  Quatre  estampes  :  Ilustes  el  Enfants. 
p;prruves  dr   fni'Hie   ovale    :   4   fr. 

23"  ijuatre  esUimpes  .■  Persée  délivrant 
.Andromède.  —  .lupilcr  el  Europe.  —  Mi- 
iierve  peianant  au  Inisle.  —  Pcaase.  Epri'U- 
ves  in-8"  et  iu-folio  :  2  fr. 

2'f"  Quatre  estampes  :  I.es  quatri'  saison:,. 
Epreuves  in-fulio,  en  largeur  :  2  fr. 

2.5"  l'rois  estam|)es  :  Einl)lcnies  à  la  i/loire 
de  iiuillaume  Henri,  prince  d'Orange. 
Epreuves  très  grand  in-folio  :  2  fr. 

20"  Huit  estampes  :  Trois  tètes.  —  Mercu.- 
rc.  —  Minerve.  —  I.c  Temple  de  Salomon. 
—  /.(■  (/(/■(■  pour  les  cartes  de  X.  ]'isscher.  — 
La  musique  dans  une  gloire.  Epreuves  en 
différentes  formes  :  2  fr. 

27"  ueux  estampes  :  Lieu.c  portraits  diffe- 
reuts  ue  Guillaume  de  \assiiu,  dont  l'un 
aeec  la  .Minerve  et  des  emblèmes.  Epreuves 
lU-S"    cl    aune    iu-folio   :   5  fr. 


isiî.i.  —  \Kni!r,i,KN,  liRixii.i.r.s.  —  Cinquante- 
si.v  estampes  :  .5  fr. 

lSi3,  —  Di;niiis.  —  .S/.[-  sujets  de  Vliistoire 
il'Ailuiu  et  d'Ere,  de  l'ain  et  d'.ibel.  Epreu- 
ves awiiil  la   lettre   :   1")  fr.  7."i. 

.tbraliam  a  table  aree  Siirah.  Epreuve 
avaiu  i.-i   Irlti-e  ;   ',   fr,  2U. 

Creuse  el  .tseagne  s'efjoreanl  de  releuir 
l'.nce.    Epreuve    a\';iut    l:i    li'lll'e    ;    ^    fr.    2."i. 

islu.  —  Hhisaht,  (lAND.  --  lieii.r  eslamiies  : 
:>  fr. 

Is.^LJ.  —  \AN  DEN  ZANDK.  —  .-issiissins  présen- 
tant la  lèle  de  l'oinpèe  u  .Iules  César.  Epreu- 
ve (hi  c  el.-it,  ,-iv.-uit  le  numéro  el  avaiil 
l'adresse  de  .N.  Wissclier  el  le  li;iil  earré 
renforce  :  2  fr. 

/,((  même  estampe,  du  iiièuie  elal  :  1  fr.  2.'>. 
.s'((/(7  iillegoriqiie  eu  bailleur,  poilant 
dans  la  marge  le  lilre  ■  n  Itebiilare  siiper- 
liiis  ».  ICpreiive  du  1^"  el.'it,  .-ivaiil  le  Irait 
carre  renforce  au  burin  et  l'adresse  de  N. 
Wisscher  :  1  fr.  r>ii. 

Le  même  sujet.  Eiueiive  du  2''  état,  avec 
le  Irait  e,-ine  renforce  el  l'adresse  de  Wlss- 
clier,   mai>  avant  le  numéro   :   1    fr.   2."i. 

l'ierr  a  1 1  egni  I  q  ne .  eu  baiilein.  \ii  luis,  a  II 
salqre  el  un  Jaune  lieniieiil  un  napier  sur 
lequel  nu  lit  ■  «  /)()()/  .1.  l'els  ».  Deil-X  épi-en- 
\t's  :  l'une  du  l'■^  l'autre  du  2"  état  :  1  fr.  .jO. 
\euus  se  reposiinl  au  pied  d'un  ailire. 
pies  de  l'Amour  endoniii.  IClireiixe  du  l'"'' 
ei.-il,  av.iiji  le  iiuiucru  el  a\anl  j'adresse  de 
N.   Wis.sclier  :  s  fr.  .'•,11. 

Séini  lainis  s'e.rereaiil  a  la  chasse  aii.c 
lion.s.  Epreuve  du  l"  et;if.  avant  la  lellre; 
seulement  le  nom  de  l'aiii-^le  grave  a  l'eau- 
fiu'te  :  13  fr. 

l.s.'jG.  —  His  Di:  LassSi.i.k.  —  liiiuter  et 
.tntiijpe.   Epreuve  de  l"'"'  eiat   :  i:'.  fr. 

1S57.  —  THYSSEN.  —  Seenes  de  Ibieeliaii- 
les.    Trois   estamiies    :    12    fr     .">ii. 

IN.'i.'S.  —  \'ENTE  X  ,.,  f'i  ni;ci;.\iBl;i:.  —  t'n  lot 
de  dir-sept  eslampes  en  snjrls  religieii.e  ou 
profanes    .    il    fr. 

ISCI  —  E\,IAI!I1TTE.  —  léiiils  pleurant 
.\iliinis.    E|u'eiive    de    l'"''   eiat    :   3    fr.    2']. 

Seeiie  de  déea  pilai  ion .  Epreuve  de  1'"' 
elal,    av  ml    le    numéro    :    1    fr. 

1S7.J,    —    GflCHAluior.    —    L'iriirre    de    Gé- 
rard   f.airesse,    en    l.'jU   )Meces   :   21.')    fr. 
:id    Eairesse.    en    15n    [uei  es    :    21.')    fr. 

LAJOUE,  Jacques,  |iciiilro  IVuii- 
(;;iis.  m''  à  Taris  ni  IliST.  iiicirl  ru  1  Tdl . 
—  l'in.sugf  ;  Arcliilrrliirr  :  l)(''ciii-,-i- 
lioii. 

1771.     —     \'ENTt:     X...,     1'.)     DiîCEMBIiE.     —     VlIC 

de  ,lardins.  —  Vue  de  Puramides.  Deu.x  ta- 
bleaux (22  pouces  l,  31  p.!.  Ensemble  : 
;7  fr. 
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1772.  —  lIUQi'iElî.  —  Vn  paravcnl  en  six 
feuilles   :   72  fr. 

1774.  —  Broch.\nt.  —  Deu.i:  dessus  de  por- 
te  :   100  fr. 

1857.  —  M.iRClLLE.  —  Intérieur  de  parc, 
avec  fontaine  :  385  fr. 

Fontaine  monumentale  :  146  fr. 

Quatre  dessus  de  portes  avec  figures  de 
Pater  :  200  fr 

1862.  —  BONNOisiN.  —  Palais  romain  d'or- 
dre ionique  :  125  fr. 

Deux  pansages  :  l'un  représente  un  ef- 
fet de  la  foudre  et  l'autre  une  rivière  avec 
un  pont  que'  traversent  des  voyageurs.  En- 
semble :  'AO  fr. 

1865.  —  Tondu.  —  Pierrot  et  Colombine  : 
465  fr. 

Personnages  travestis  :  450  fr. 

1863.  —  De  ViLL.^RS.  —  La  Balançoire 
(38-30)    :  189  fr. 

La   Dansp.    (38-30)    :    190    fr. 

La  Comédie  des  amours.  —  Le  Triomphe 
d'.4.rlequin.   Deux  pendants   (32-40)   :  420  fr. 

1876.  —  M.^RCiLLE.  —  La  Camargo  (52-58)  : 
4i  fr. 

1881.  —  Double.  —  Le  Parc  (47-57)  :  3.000 
francs. 

1881.  —  De  Beurxonville.  —  Vue  d'un  parc, 
dans  lequel  causent  deux  personnages  du 
temps   de   M'atteau   (60-70)    :   1.200   fr. 

1882.  —  Vente  X...  —  Le  même  tableau  : 
1.000  fr. 

1885.  —  Comte  de  l.*  Béraudière.  —  Vue 
d'un  parc   f49-75)    :  3.500  fr. 

1888.  —  Marquis  d'Houd.an.  —  Monument 
en  ruines  :  226  fr. 

1891.  —  MONTBBISOX.  —  Le  Parc  à  l'aban- 
don   (80-114)    :   2.500   fr. 

1896.  —  FURBY,  Marseille.  —  Paysage 
avec  mo7iumcnts  architecturau.v,  ^  chutes 
avec  monuments  architecturaux,  chutes 
dant  un  mur  :  45  fr. 

1898.  —  Tabourier.  —  Le  Jet  d'eau  (.57-70)  : 
2,000  fr. 

1899.  —  MUHLLB.iCHER.  —  La  Dausc.  — 
L'Escarpolette.  Deux  penrtnnts  (40-31).  En- 
semble   :   2.700   fr. 

Attribués  à  LAJOUE  : 

1887.  —  Ch.welain.  —  Peinture  décora- 
tive :  500  fr. 

1894.  —  Vente  X...,  5  Mai.  —  Quatre  des.-ius 
de  portes  en  grisaille  :  Allégories  des  Arts 
libéraux  :  500   fr. 

Dessins  : 

1744.  —  QUENTIN  DE  Lorangère.  —  Six  dcs- 
sins  divers  ;  40  fr. 

1772.  —  HUQUIER.  —  Le  Palais  de  Plitton. 
Dessin  au  crayon  noir  et  lavé  :  6  fr. 

Six  vues  de  salons  d'architecture.  Des- 
sins à  la  plume  et  à  la  sanpuiue  :  19  fr. 

Quarante-deux  dessins  d'orne/ncnts  :  5  fr. 


1773.  —  Lempereur.  —  Vn  projet  de  feu 
d'artifice.    Dessin   au    crayon    :   12   fr. 

1774.  —  Brochant.  —  Deux  dessus  de  por- 
tes   (3   pieds,  4   pieds)    :   100  fr. 

1779.  —  Marquis  de  Calvièhe.  —  Quatre 
vues  de  jardins  avec  monuments  d'archi- 
tecture.  Dessins  coloriés   :  11  fr. 

1879.  -^  SiEURiN.  —  Décoration  d'une  fon- 
taine. Dessin  à  la  plume,  lavé  d'encre  de 
Chine  et  d'aquarelle  :  6  fr. 

1888.  —  Carré.  —  Fontaines  décorées  de 
figures  et  d'ornements  en  rocailles.  Sijx 
dessins  à  la  plume  et  îavOs  d'encre  de 
Chine    :  405   fr. 

1894.  —  H.  Baudot.  —  Un  dessin  à  la  plu- 
me  :  11  fr. 

1896.  —  DESTAILLEUR.  —  Projet  de  fon- 
taine; la  vasque  est  supportée  par  des  Tri- 
tons et  des  Néréides,  qui  s'étendent  au-des- 
sus de  groupes  d'hommes  et  de  femmes. 
Dessin  à  la  plume  et  à  l'encre  de  Cliine 
(40,5-28,5)    :   355  fr. 

1897.  —  De  Concourt.  —  Fronti.ypice  de 
l'œuvre  de  Wouwermans.  Un  encadrement 
portant  en  haut  l'écusson  de  la  maison 
d'Orléans,  soutenu  par  deux  amours,  et 
descendant  des  deux  côtés  par  des  chutes 
de  verdure  et  de  treillage  à  des  scènes  de 
chasse,  au  milieu  desquelles  se  voit,  dans 
un  cartouche,  le  portrait  de  Wouivermans. 
Dessin  à  la  plume  ,lavé  d'encre  de  Chine 
(34-45)   :  440  fr. 

Deux  projets  j)our  des  dessus  de  portes  : 
Dans  une  bibliothèque,  deux  amours,  dont 
l'un  porte  une  toque,  une  fraise,  un  man- 
teau, et,  sur  son  ventre  nu,  le  baudrier  de 
l'armée  italienne.  Tous  deux  sont  appuyés 
sur  un  globe  terrestre.  Un  amour  couron- 
nant un  biistc  encastré  dans  vn  obélisque, 
dont  le  soubassement  porte  les  trois  fleurs 
de  lys;  une  second  amour  étendant  les  bras 
vers  le  buste.  Dessins  au  lavis  d'encre  de 
Chine   :   (33-32)    :  300  fr. 

Halte  ae  chasseurs.  Au  pied  d'un  bouquet 
d'arbres  et  prés  d'une  fontaine  surmontée 
d'xm  groupe  d'animaux  représentant  un 
cerf  forcé,  des  chasseurs  se  reposent  cou- 
chés à  terre:  dans  le  lointain,  une  chasse- 
resse à  cheval'  qui  a  une  amie  en  croupe. 
Dessin  à  la  iilunie,  lavé  d'aqnarolle  (23- 
27)    :   150   fr. 

1898.  —  Marquis  de  Chennevières.  —  Com- 
position  allégorique.  Dessin  à  l'encre  de 
Chine   (18-32)    :   100   fr. 

Arabesques,  o'tseaux  et  amours.  Dessin 
à  l'encre  de  Chine,  lavé  d'aquarelle  (30- 
18)    :    320   fr. 

1898.  —  Vente  G...   et  T...,  31  .Ianvier.  — 
Escalier  monumental    avec    ;fontaine    sur- 
rnontée  de  trois  CMrâces.  Dessin  à  la  plume 
et  au  lavis  d'encre  de  Chine   (27-50)   :  15  fr. 


—  l.V.) 


LAI. 


1809.  —  Cm.andk.  —  Lii  Fi'li'  (/rs  ]'i'nilini- 
gciirs.  DeSMii  avec  dix  liuU  lij4uri';),  attri- 
bué u  i^ajoiit!  :  lOj  fr. 

1900.  —  \i:\Ti:  X...,  10  l'i:vi!ii:i!.  —  Frunton 
d'un  pDrtiitnc,  nfcc  siiji'l^  en  nirnillrs  : 
l'ciscc,  li-s  t'iiniucs...  etc.  Des.sin  a  la  ['lu- 
me   ei   a   l'aqnai-elk'   :   200  fr. 

Estampes    ; 
1807.    —    BMiuN   J.    PlCHUN".    —    Cartouches, 
FoiUdinri,    l'crspectives,    etc.    Dix-huif    es- 
tampes   'gravées    pai'    Lajoue    et    Moiidon    : 
0   fr. 

LAKUY,  W.-J. 

1898.  —  \'i-:nte  V...  kt  P...,  10  Diîc[;.mdre.  — 
Bulles   df   su  mil   :   2C5   fr. 

LALANNE.  Maxime,  pcinln'  d 
g'i'nvciii'  lr;iii(;:iis,  in'  i\  I tordcaiix  en 
lS"?7,  mort  cti  lS!S7.  —  l':i\  ^ng-f  ; 
Genre;  Vues  de  villes. 

1807.  —  Pl.\T.  —  Paijsurics  :  neuf  pet  il  s 
sujets   iluûs    un    euilre    :   101   fr. 

1800.  ~  \ENTi-:  X...,  37  Avril.  —  Le  Port 
de    llurdeuu.r   :   100   fr. 

Dessins   : 

1882.  —  Gicoi  X.  —  Puijsaiie.  Hcssin  à  la 
mine  de  plomb  et  à  l'estampe,  de  forme 
ovale   :   ?G  fr. 

1898.  —   \'EN5e    V...    ET    P....    19    DECEMBRE.    — 

La  rue  du  Itue,  û  Bouen.   Dessin   :  149  fi". 

L'Iuipusse  du  Pettl-Salut.  à  Rouen.  Des- 
sin   :    132    fr. 

1000.  —  \.  P.EY.  —  La  Jardinière  de  roses. 
Dessin  au  rr.iyini  et  au  fusain,  rehaussé 
de  blanc  :  IG  fr. 

Le  Prirtlem/is  au  ■milieu  des  ruines:  évo- 
cation uutiijue.  Dessin  au  crayon  et  au 
fusain   :  50  fr. 

Lu  mure  uu  uiilieu  du  bois.  Dessin  au 
crayon   et  an   fusain   :   45   fr. 

Estampes   : 
1807.    —   De   (.;o.\court.    —    Un   vieux  port 
de  \ormindie.  —  Démolitions  du  boulevard 
Saint-Germain.    —    Rue    des    Marmousets. 
Trois    estampes,    dont    deux    épreuves    d'ar- 
tiste.   Ensemble    :    18    fr. 

1899.  —  V.^i.EEr,  Bordeaux.  —  Pan^  un 
parc.  Epreuve  à  l'eau-torte  (24-17)   :  U  fr. 

Le  l'aijsaiiiste  au.e  cluimps.  Epreuve  à 
l'eau-forte  (7-13)  :  18  fr. 

LALAUZE,  Adolphe,  i;fnveiir 
IVnmjtiis,  ii(''  à  Iii\  «■-(l('-(  lier  (^ii   \K\S. 

Estampes  : 
1805.  —  Vente  X...,  2  .Wril.  —  La  Senti- 
nelle,  d'après   Bargue.    Epreuve    d'artiste    : 
28   fr. 


ls;)7.  -  De  GoNCOflii.  -  .Muduuie  lu  mur- 
ijui^r  de  I  liuui'elin,  d'apri's  riri'u/.i'.  — 
l'nilrilit  lie  jennue,  d'a|M'es  l,a  'l'our.  — 
Miid'iune  lu  uiurquise  île  \iiuille-i.  'Trois 
l'sl.iuipi'-,  L;ra\ei's  en  ciill,-ilinr,-ii  niii  ;ivec 
llciliMun    :   (i   fi'. 

ISOO.  —  1,i:c.\i:dev.  —  Lu  Huile,  il'après 
Messonicr.   Epreuve   iu-4"    :  00  fr. 

L'ALBANE.  \  ..ir  ALBANI. 

L'ALGARDEo  \<>\v  ALGARDI. 

LALIVE  DE  JULLY.  \  uir  LIVE 
(de  la). 

LALOFFE  de),  Alexandre,  |iein- 
Ife  rrMiH;nis  (■(iiileiu|)()i';iili.  —  l'<iy- 
s;ii;'e  ;  (  ienrc. 

1890.  —  Rapin.  —  Pinjsuge;  effet  de  neige  : 
1.55   fr. 

LALONDE  (de),  -rnvcnr  d  dcssi- 
iKileur  IVtiiir.iis  (lu   X\  111°  sièele. 

Dessins   : 

1888.  —  Carré.  —  Carrosse  orné,  avec  ar- 
miiiries.  Dessin  à  la  plume  et  an  lavis 
d'encre  de   Chine   :   315   fr. 

Intérieur  de  ciiurnlire  ù  coucher  avec  al- 
ci'ire.  Dessin  à  la  plume  et  au  lavis  d'encre 
lie   Chine   et   d'aquarelle    :   405   fr. 

Les    quatre    cotés    d'un    boudoir.    Quatre 
dessins  à  la  plume,   avi'C  lavis  d'encre  de 
Chine    et    d'aquarelle    :    245    fr. 

l'oite  d'un  sulun,  uvec  inéduillnu  au- 
(/rss/rv.  Dessin  a  la  plume,  avec  lavis  d'en- 
iie  d<<  (_:inne  et  d'aquarelle  :  511  fr. 

/.//  (((('(■  buldaquin  en  forme  de  dôme. 
Dessin  an  lavis  d'encre  de  Chine  et  d'aqiia- 
lelle   :   2.".r,    fr. 

Lit  uvec  ijulerie  et  Imidiée  eu  haut.  Des- 
sin .-111  l.'ivjs  d'encre  de  Chine  et  d'aqua- 
relle  :  225  fr. 

:\  rubesques:  deii.r  Ciim posilinus  sur  une 
même  feuille.  Dessin  à  la  plume  et  au  la- 
vis   d'aquarelle    :   225    fr. 

180G.  —  DESTAn.Li:i:R.  —  Projet  de  eoffrct 
ù  bijiiu.r  fiiruiiiut  meuble:  lu  purlie  supé- 
rieure u  ileu.r  i'untuu.r,  décorés  de  médail- 
lons iie-e  sujets  allégoriques.  Dessin  à  la 
plurne  et  à  l'aquarelle   (27,5-20,5)    :  4.50  fr. 

Cuilre  de  glace,  avec  fronton,  formé  de 
guirlandes  de  fleurs  et  médaillon  couronné 
de  roses,  sur  lequel  se  voit  le  chiffre  de 
lu  r'-ine  Murie-.intoinette.  Dessin  à  l.-i  jiln- 
iiie  el  11,  l'encre  de  Chine,  avec  lavis  d'a- 
quarelle   (40-32)    :    3(10    fr. 

Autre  cudre  de  gluce.  urée  froulnn  fnrmé 
de  guirlandes  de  fleurs  et  d'une  muronne 
de  lauriers  retenue  pur  un.  luruil  de  ru- 
bans.   Dessin    à    la    jilume    et    à    l'encre    de 


LAL 


IGO  — 


Chine    avec    lavis    d'aquarelle    :     (48-33)     : 
365  ir. 

Vase  d'uiicvrcrie,  avfc  la  panse  garnie 
d'arabesques.  Dessin  à  la  plume  ei  à  l'en- 
cre de  Chine  (20,5-16,5)    :   150   fr. 

1898.  —  Vente  U...  et  P 19  novembre. 

—  Lit  de  parade.   Dessin  à   la  plume  et  à 
l'encre  de  Chine   :  81  fr 

1899.  —  \'ENTE  X...,  6  Mars.  —  Lit  Louis 
XVI.    De.ssin    à   la   plume    (34-25)    :    42    fr. 

1899.  —  Vente  X...,  28  Février.  —  Septir- 
me  collier  d'ameublement.  Suite  complète 
de  six  pièces;  Epreuves  à  toutes  marges  : 
18  fr. 

LA   LYRE. 

19(t.  —  B.  DE  FlLDE.  —  La  Esmeralda  (57- 
34)    :   100   fr. 

1900.  —  DEBHOL'SSE.  —  Aiiipidtritc  (4G-55)  : 
70   fr. 

\!jmphe   endormie    (32-40)    :   105   fr. 
1900.   —   Vente  X...,   27   .^vril.   —  Margue- 
rite   (42-27)    :    105    fr. 


LALLEMAND, 

ix'iiitre  IVaiiciiis,  nô 


inorl   en 
Goiirc. 


ISOO. 


Jean -Baptiste, 

à  Dijon  en  1770, 


Paysa^ 


■e: 


Mari 


lie  : 


1771.  —  Vente  X,..,  16  Décembre.  —  Deux 
payasges  avec  figures  et  fabriques  (17  pou- 
ces 8  lignes-23  p.)    Les  deux   :   45   fr. 

1772.  —  AUDRAN.  —  Paysage  avec  bai- 
gneurs (9  pouces  3  lignes-13  p.  6  1.)   :  8  fr. 

1772.  —  HUQUlER.  —  Deu.r  paysages  nrer 
figures  et  fabriques  (10  pouces  6  lignes- 
16  p.)    :  24  fr. 

1777.  —  Prince  de  Conti.  —  Sainte  Famil- 
le :  La  Vierge,  l'enfant  Jésus  et  saint  Jean 
caressant  son  agneau  :  81  fr. 

1887.  —  Vente  X...  —  L'nc  marine  avec  fi- 
gures :  500  fr. 

1891.  —  COURNERIE.  —  Un  temple  en  rui- 
ne   :   57   fr. 

1891.  —  MoNTBHisox.  —  Le  Desninaleur 
(55-45)    :   105   fr. 

1894.  —  Baudot,  Dijon.  —  Deux  paysa- 
ges :  Le  malin;  Le  Soir.  Bois  (25-37).  Les 
deux  pendants  :  1.520  fr. 

Marine;  tempête   (20-28)    :  62  fr. 

Paysage;  vue  de  Pouzzoles  (21-31)   :  102  fr. 

Intérieur  d'atelier.  —  Intérieur  de  rai- 
siné.   Deux    pendants    (33-41)    :   975    fr. 

1899.  —  Vente  X...,  10  Février.  —  Paysage 
avec  ruine  et  figures  .-  200  fr. 

1900.  —  Defer-Dimesnii..  —  Vue  de  l'an- 
cien château  de  Ctianlilly  :  5.000  fr. 

Vue  de  ISaréges  :  105   fr. 

19()0.    —    \-ENTE    X...,     12    FÉVRIER,     DI.ION.     — 

Paysage;  effet  du  .soir  (25-37)    :  3.175   fr. 

1900.  —  \ENTE  X...,  27  .Wril.  —  Paysage 
d'Italie  :  250  fr. 


Dessins    : 

1767.  —  De  Jui-LiENNE.  —  Paysage  avec 
chute  d'eau.  Dessin  à  la  gouaclie  (8  pou- 
ces 10  p.j  :  18  fr. 

.luire  paysage.  Gouache  8  pouces  3  li- 
gnes-12  p.  3  1.)   :  18  fr. 

1769.  —  De  Cayeux.  —  in  intérieur  de 
cuisine.   Dessin  colorié   :  15  fr. 

Deux  paysages.    Dessins   colorjcs    :    12   fr. 

Un  paysage  et  deux  feuilles  d'arcliitec- 
ture.  Dessins  coloriés  :  9  fr. 

Sept  paysages,  avec  figures  et  fabriques. 
Dessins  à  la  plume  et  à  la  sanguine  :  10  fr. 

Huit  autres  paysages.  Dessins  à  la  plu- 
me  et  au   bistre    :   13   fr. 

Cinq  autres  paysages.  Dessins  à  la  plume 
ec  au  bistre   :  10  fr. 

1772.  —  HUQUIER.  —  Vue  d'un  lauibrau. 
Dessin  à  la  plume  et  à  l'encre  de  Clune  : 
10  fr. 

Deux  pastorales  avec  figures  et  animaux. 
Dessins  coloriés   :  19  fr. 

i'n  paysage  et  une  marine.  Dessins  à  la 
plume   et   à   l'encre   de    Chine    :    10    fr. 

Paysage  avrr  bergère  endormie.  Dessni 
lulorie   :   16  fr. 

In  lot  de  petits  écrans,  peints  à  la  goua- 
ille   :   12    fr. 

1773.  —  Lemfereur.  —  Deux  vues  de  Ro- 
me. Dessins  à  la  gouache  :  48  fr. 

1776.  —  Mariette.  —  Deux  poris  de  mer, 
avec  figures.  Dessins  à  la  plume  et  à  l'en- 
cre de  Chine  :  40  fr. 

Trois  paysages,  mêlés  de  ruines,  avec 
figures.  Dessins  à  la  plume  et  à  l'encre  de 
Cliine   :  18  fr. 

1777.  —  Randon  de  Boisset.  —  Vn  para- 
vent  de  quatre  feuilles  à  uanneaux,  repré- 
sentant des  paysages.  Dessins  coloriés  : 
4SI   fr. 

1797.  —  VENTE  X...  —  Cn  charlatan  sur  son 
lliéàlre,  dans  un  paysage  d'Italie.  Dessin 
a   la  plume,  lavé  d'encre  de  Chine  :  54  fr. 

1803.  —  VENTE  X...,  18  Avril.  —  Le  même 
dessin    :  65   fr. 

1810.  —  PRÉVOST.  —  Deux  paysages  avec 
raines  el  fahriijaes.  Dessins  à  la  gouaclie  : 
18   fr. 

1814.  _  bruun-Neergaard.  —  Vue  de  rui- 
nes antiques.  —  Deux  marines  représen- 
tiinl  :  l'une,  la  tempête;  l'autre,  le  tenrps 
((Urne.  Dessins  à  la  gouache  :  37  fr. 

1883.  —  De  la  Béraiidiéue.  —  Le  coup  de 
vent;  Ruines  d'un  chdteuu  au  bord  d'une 
rivière  et  sur  le  devant  un  gros  arbre  ren- 
versé par  1(1  tempête.  Gouache  (36-25)  i 
16   fr. 

Paysage  avec  rivière,  figures  et  animaux. 
Gouache   (39-55)    :  61  fr. 

1894.  —  H.  Baudot,  Dijon.  —  Scène  fo- 
raine sur  un  quai.  Dessin  teinté,  avec  re- 
hauts   de    l.lauc    :    42    l'r. 


—  l()l 


l.AL 


relit  dessin  à  lu  piiiirir  presrniani  qinl- 
(ji/i'n  délails  dc^  piriiiii'rs  pliiii^  d'un  lii- 
hlruii    dr    Mn)ilitiii.^s(ird    :    20(1   fr. 

INDi;.     —     DKbblAll.LEl'li.    —      \'ur     du      l'uni- 

\fiij.   de   la   Poitipc   di'   la   Sainariliiinc,    lir 
rEijIise    di's    Aitnu^liiia.    pri^r    du     quiii    :lu 
l, ouvre.   Dessin   :i   bi    plmiic   fl   ,i    l'aiiiKirclli' 
:!S,j-5fJ,5)    :    illll    11-, 

Viit:  tic  lu  l'dUii'diC'h'ninruisr  llch..siii  ;i 
l'aquarelle    (2:i-:^l)     :    l.'io    fr. 

1897.  —    ^■KNTE    X...,     13    DlXEMliHE.     -      l'ui/- 

^nije   avec    ruiner.    Dessin    colorié    :    '.'M   iv. 

1898.  —    \  KNTK    t....     KT     'I'...,     .\K    J.4NV1EH.     — 

Fiinluinc  anliiiuc  dan-i  un  paysafie.  Dessni 
à    la   (ilnine   et   au   lavis   ^32-23)    :  25  fr. 

l'uil^uijc.    ..\(iiiarollo    (28-44)    :    23    fr. 

IS'.H).  -  r,AL.\Ni)0.  —  /,('  Moulin  tic  Chiircn- 
Ion.   .\i|uarclle    :   75   fr. 

1899.  —    \ENTE    X...,    17    AVUIL.    —     \  lies    pii- 

I  s-  (7(  llalic.  DtU-\  pendants  penits  à  la 
gouache   (45-70)    :   140   fr. 


LALMAN. 


Gonarlie 


I89r.  —  B.MiON  .1.  rn.noN.  -  Vue  tl'iin  elit'i- 
leiiii  el  tl'iin  pure  ueee  pièce  treuil,  .tu  pre 
niier  pliin,  un  seiiineiir  el  ;/("'  t'.unie,  eu 
eoslinne  Louis  \]  ,  piêcctl(''s  tl'uiie  jillelle 
Il  qui  une  pii/sunue  offre  tics  fleurs.  G(jua- 
rie    :    107    fr. 

LAMA.  Jean-Baptiste.  |iriiilrr  d 
ilrssiiKih'Ui'  iinlicii,  iii'  à  .\;i|ilc,  en 
1()()(),  mort  en  1745. —  Hisloiri':  Mnr- 

tyi'i)l(ioie. 

Dessuis    : 

IS-J3  —  Giim  INC.,  Vienne.  —  Sujet  uiylhu- 
lotiiiiuc  tiré  des  incliiiuoriihoses.  Dessin  à 
la  plmue,  lavé  il'enrre  de  Clinie  et  relevé 
lie  blanc  (19  pouces  2  lJgnes-8  ]).  3  1.)  : 
13  fr. 

.luire  sujet,  eiialeuvnl  tiré  des  mélinunr- 
plioses  Dessui  a  la  plume,  lave  d'encre  de 
Chine  et  reliaussi'  de  lilanc  (9  pouces  11 
liUnes-8  p.    1   1.!    :   19   fr. 

(■//   sujet   de   l'histoire  tic  Jiinou.   Dessin   à 
la  plume  lave  d'encre  de  Chine  et  rehausse 
<le  blanc  (9  pièces  11  ligues  8  p.  1  1.)  :  22  fr. 
'i(i-38j  :  1.850  fr. 

18.59.  —  K-MEM.4N.  —  Un  général  Idessé.  .sc- 
t  iiuru  cl  emporté  par  ses  soldats.  Desshi  a 
la  plume,  relevé  de  bistre  sui'  sansuine  : 
s  fr.  50. 

LA  MARE-RICHART  (dei.  Flo- 
rent-J.,  iicinlic  ri  o|-,i\-(.|||'  l'iMiirnis. 
110  h  Bavfiix  vrrs  ICi.'^O.  ukhI  imi  I71S. 
—  Porlrail  ;   lli.sloire. 

1877.  —  F.  DIDOT.  —  Porl;ail  tle  IViilippe 
lie  Savoie.  Dessin  au  cravon  :  11  fr. 


LAMBERT,  Eugène,  pcinirc  IVîhi- 
i;;iis,  iK'  à  Dijon  en  l<S".?l. —  Uccors  ; 
i'nysiigc. 

1S99.  —  Vente  X...,  20  Novembre.  —  Ptnj- 
stiife:    Saitit-l.cU'Sur-Oise    :    200    fr, 

LAMBERT.  Louis-Eugène,  ^icin- 
liT  rr;iii(;nis,  ih'  à  l'nris  cii  1S',>,>.  — 
.\tiiiii;iti.\  ;  (  '.linls  ;  (  icnrc. 

1872.  —  \  ENTE  /\N.\sTASi.  —  La  Convoitise  : 
590   fr. 

1874.  —  Vente  iies  |'Anneai;\  de  Fleurus.  — 
Intérieur         150    fr. 

1875.  —  H.  MoNNiEH.  —  Chatte  et  ses  pe- 
tits :  1.220  fr. 

1879.  —  .SAfŒnE.  —  Le  panier  de  chats  : 
1  4.50   fr. 

1S79.  —  Mot  CHUT.  —  La  Famille  :  3.150  fr. 

1881.  —  MEUWENHUVS.  —  La  Chevricre 
(51-41)    :    700   fr. 

1881.  —  Vente  de  l'association  des  artistes. 
—   Chaton    ■   2.000   fr. 

1881.  —   EvERARD.  —  Chats   :  3.350  fr. 

1882.  —  Fot-LD.  —  Chiens  et  chats  :  2.600 
francs. 

1882.  —  Vente  X....  23  Décembre,  Bruxel- 
i.E.s.    —  L^e    même   tableau    :   1.250   fr. 

1.883.  —  Mme  Veuve  E.  Membrée.  —  F«- 
niille  de  chats   :  2.410  fr. 

1.884.  —   BiiTiN.    —    Cliats    (35-27)    :   920    fr. 

],S.S5.     —    \ENTE    DES    OUf'HEEINS     DE     REUIIXY. 

-   Les    Chais   :   1.255   fr. 

1S87.  —  Ste\v.\rt,  New-Vork.  —  Une  fa- 
tiiille  ttc  chats  :  5.600  fr. 

1887.   —  MONVIN.   —  Chats   :   1.750  fr. 

1889.  —  Van  Gogh,  La  Haye.  Deux  pi- 
iicons  :    ,520    fr. 

1891.  —  Vente  X...  —  Chals  u  une  fenêtre  : 
2.500   fr. 

1892.  —  D'.ri'lAS.  —  Une  nichée  de  chats  ; 
2.000   fr. 

/'/(    conflit    ininiincnt    .    3.200    fr. 
1892.    —    Masson,    Nantes.    —  Famille    de 
chats    :    2.500    fr. 

1895.  —  Sanmarcelm.  —  En  pai/s  conquis 
'70-.58)    :   3.800   fr 

1896.  —  De  Castro.  —  L'.Assictte  au  lait 
(40-38)   :  l.,8.50  fr. 

1896.  —  DREYFt;s.  —  Une  mcre  (54-46)  : 
2.000    fr. 

1898.  —  Vente  de  Penne.  —  Chats  :  1.250  fr. 

1898.  —  GOLD.SCHIDT.  —  Chiens  a7i  coin  de 
•dire    (2.5-45)    :    1.000    fr. 

1898.  —  Casimir-Périer.  —  Jci^r  de  rhnts 
.03-80)    :    1.020    fr. 

1898.  —  \ENTE  X..-,  28  Avril.  —  .Jeunes 
chats   dans    un    panier   :   8.S0   fr. 

1-809  —  Hartmann.  —  .imuscnicnts  de  jeu- 
nes   chats    (38-31)    :    1.400    fr. 

I.S99.  -  M""  Pai:l  C.-Périer.  —  Chatte 
et  ses  petits  (12-9)   :  200  fr. 
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1899.  —  Daniel  Powers,  New-York.  —  Le 
jietit   chnt  jnvori   :   1.375   fr 

1899.    —    \ENTK    X....    20    DÉCEMBRE.    —    CliattC 

et  ses  petits  ;  "00  Ir. 

Dessins    et    aquarelles    : 

1881.  —  ANnKiEi:x.  —  Quatre  têtes  de 
cfiats.    .\L]uai-elle    :    2.550    (r. 

1883.  —  NENTt;  .\u  l'ROKrr  de  M'»»  B...  — 
Clnits.   .Vquarclle    :   -400    fr. 

1887.  —  BONNIN.  —  (.7(((/,s.  .\quarellP  : 
430   fr. 

1888.  —  Ch.  LEROfX.  —  7.C.S  CIkiIs  .Aciua- 
telle    :    780    fr. 

1891.  —  Vente  \...,  13  .Wrii..  —  /.es-  (^It'ils: 
lùrntail.    .\qnarelle    :    380    fr 

1892.  —   .A,LE.\ANflHE    DL'MAS,    FILS.    —   nisjlllle. 

.\quarelle   (35-27)    :  300   fr. 

1895.  —  Vente  X  ..,  2  .li  illet.  —  Les  eliats 
s'amusent.  .Aquarelle  eu  forme  d'éventail  : 
r)30  fr. 

1896.  —  \'ENTE  .].  F...,  15  Décembre.  — 
Clial.  —  Dessin  à  la  plume  :  280  fr. 

1899.  —  Hariman.  —  Jeiiws  rlvits.  .\qua- 
rclle   :  1.400  fr. 

Estampes    : 

1897.  —  De  GoNCOt'RT.  —  Jeu.e  de  chats.  — 
Epreuve  portant  la  mention  «  Bon  à  ti- 
rer »    :  8  fr. 

1899.  —  Comte  Doria.  —  ine  Place  en- 
viée. Eau-forte  in-4°;  épreuve  sur  papier 
fie   Hollande,   avant   tottte  lettre    :   2   fr. 

LAMBERT-LOMBART.  N  ..ii 
SUSTERMAN. 

LAMBERT,  P. 

Estampes  : 
1894.  —  ^■ENTE  X The  Queen  ejf  Fran- 
ce, dedicaled  to  his  e.rccUence  the  Mar- 
quess  of  Soailles  French  Em.bassadonr  at 
lundom.  Estampe  à  tonte  marge,  tirée  eu 
sani.niiue   :   99    fr. 

LAMBERTI,  Bonaventure.  |>(iii- 
Irr  cl  (Irssiiiulciir  iluliiMi,  ik''  à  (',ar|H 
cil  Kir)'.?,  iiiori  ;'i  lîiiiiic  cil  I7'?l.  — 
1 1  isloiic. 

Dessin»    : 

I77fi.  —  Nevman.  —  /.(■  Frappemenl  du 
rocher.  —  Dessin  à  la  plume  et  au  bistre, 
relevé   do   blanc    flO   pouces  7   ici    :   6   fr. 

LAMBERTS,  Gérard.  |iciiilic. 
jjriivciir  cl  (jcs.siiiiik'iir  lioil.iiKiius,  lie 
Cl)  I77f).  iiiorl  cil  ISM),  lr;i\;iilliiil  à 
Amslcnlnni.  —  Pnysas;c  ;  Arcliilcc- 
liirc. 

Dessins    et    aquarelles    : 

1857.  —  Thyssen.  —  Vne  sur  la  mille 
d'Amstelvcn.    —    Aquarelle    :    10    fr. 

Vue  pràs  d'Amsterdam.  ,\quarelle  ;  10  fr. 


1  ne  de  Mniderbenj.  Dessin  à  l'encre  de 
C.luiie   :  3  fr.   50. 

ISG5.  —  Camberlyn.  —  Vue  du  Buiten  Cin- 
ijel.  à  Amsterdam.  Dessin  à  la  plume,  lavé 
cil    couleurs   :   3   fr.   ,50. 

\  ne  d'une  ville  de  Hallande.  Dessin  à  "a 
plume,  lavé  en  couleurs  :  2  fr. 

LAMBINET,  Emile.  |.ciiilrc  IVan- 
Çiiis,  né  à  \  ersaillcs  en  ISI'.I,  inorl  en 
1S7S.  —  Paysage. 

18(11.  —  Vente  de  M"«  O.  D...,  23  Décembre. 
Chemin  près  d'Fcouen  (23-32)   :  195  fr. 

1872.  —  .\NASTASI.  —  Bords  de  la  Seine, 
Il    Bougival    :   850   fr. 

1872.  —  Baron  Clahv.  —  Pansage  (39-66)  : 
1.385   fr. 

1874.  —  L.\NDAis.  —  Les  Saules  :  350  fr. 

1875.  —  Vente  X...,  8  Février.  —  Le  Coup 
de   vent   :  560  fr. 

1878.  —  Vente  Lambinet.  —  /,'•  eillage  de 
niiisseville,   Manche   :  1.950  fr. 

Les  bords  de  la  Seine,  à  Bnmjiral  :  1.46(1 
francs. 

1880  —  Vente  X...',  16  Jannier,  Boston.  — 
i'aysage  :  1.250  fr. 

1881.  —  Everard.  —  Bords  de  l'Oise  :  1.000 
francs. 

1866.  —  .\.  COfRTlN.  —  Vne  mare  à  Cer- 
nay,    Scine-et-Oise    (60-81)    :    1.010    fr. 

1888.  —  Vente  X...  —  .4î/x  bords  de  la 
Marne    :   1.2,50   fr. 

Paysage   :   900  fr. 

1889.  —  \'.w  Gogh,  La  Haye.  —  Paysage 
aa.r   environs   de    Bougival    :   1.140   fr. 

1854.  —  Kastor.  —  Chemin  en  forêt  : 
210  fr. 

1899.  —  PERKINS,  \E\v-YORK.  —  te  Bac. 
lînis   (25-37)    :  1.050  fr. 

1900.  —  Grignon-Dumoulin.  —  Paysage  : 
l'.iKI    fr. 

1900.   — -  V'ente  X...,   15  .TuiN.   —  Lisière  de 
liais   :  120  fr. 
L'Etang:  Grisaille  :  140  fr. 

LAMBRECHT,  iieinlre  llamand, 
(le  la  seconde  moitié  du  XVIII"  siè- 
cle.—  Paysage;  Genre;  Intérieurs. 

I«l.-,.  _  odemœr,  Gand.  —  Deux  intérieurs: 
Sujets  d'assemblées  joyeuses   :  12   fr. 

im';  —  simons,  Bruxelles.  —  Vn  inté- 
rieur flamand   (93-82)    :100   fr. 

is,-|,s.  —  Vente  X....  ■—  Vn  intérieur,  avec 
pi  rsonnages   :   120   fr. 

1«(;3.  _-  Vente  R...  —  La  Leçon  de  mii- 
sigue    :  133   fr. 

]S65.  —  Tondu.  —  Intérieur  de  cuisine; 
sur  le  devant,  une  femme  as.'iisc  épluche 
des  légumes  :  41  fr. 

1S65  _  CHAPfis,  Bruxelles.  —  Le  Thé: 
plusieurs    personnes     de     distinction     sont 
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icindc.s   sur  la   ?c;-ri(s.sr  d'un   jhiic   sciiinrii- 
ridl   t8J-G."))    :   140   fr. 
/  ;(('    ^riiiri'    mn.-ùriilr    i.sS-C'j)    :    15(1    11'. 

18t>9.    —    GOLDSMIDT.    -      llllcllriir    V ilhliiri)/ :< . 

—    l.a    iiiairlnindr    ilc    Ir'iiiiif^.    l)<'ii\    |ii'ii 
(laiits    (i'^-ii).    Ensenilile   ;    llio   Ir, 

l'.IlKl.    —    OKIGNON-DUMDI  UN.    —     l' Il     lllilirlir 
ilijiis   1(1   rdiiijuigne   di-   llnitif   :   lll.'i   fr, 

l'.KM).    —    \ENTE    X....    ~",)    .IriN.    —    /■/(     lllilfllir 

lui.v  Icfiiniii's   (5547)    :    iri.'i   fr. 
r.)ii(i.   —  Vente  X....   r>   Déi.f.miuie.   —    lilhi- 

ijUuh   allil'olrs    ili'i'.iiil    l'iir    iiiihfnji'    .     190    fr. 

LAMBRECHT,  Joos 

l.s.'J.    —   HiusAnT,    tl\Mi.    —    /,(■    TrUiiiiptir 
lie    1(1    Itrli'jinii.    en    iIcu.n    estanilié.-^    :    l;!    fr. 


LAMBRON. 

ISuT.    —    G.MLURU. 

■0   fr. 


i'ii    Fliiiiciii     (FjO-JG) 


LAMEN  (Van  der). 


I^IC.  —  c;he\.\liek  II\i  El;,  \  ienne.  —  rtcii- 
hi(i:i    (id'diilc    Estampe    :   li    fr 

LAMÉSANGÈRE  de),  P.,  i^yu- 
vcur  français  de  la  lin  iln  X\  III"  sir- 
rlc  cl  (In  cùninirncrnirnl   iln  XIX''. 

Ksl:im|ie^    : 
18.S9.    —    Vente    B...    —    l'n    lai    (■(hiIcikiiU 
,;.:!.')0    jiicccs.    rciiréariildiil    le    nistiiiiic    pari- 
sien   (.le   liril   (I    !sss.    l^|ireii\cs   ilii    «   .Idurnal 
(les  Dames  el   des  Mdiles   »   ;   l.TC.'.i   fr 

LAMI,  Eugène,  pcinlic  a(|iiarcl- 
ii.slc  cl  lilliiii;i'a|ilic  français,  m''  à 
l'aris  cil  ISOU',  moil  en  iS'.iO.  —  His- 
toire :  (  l(>nre  ;  Porirail . 

18:'.o,  —  Colonel  de  (.;nA\'nrnL.  —  (l((iiiip 
(le    hdldillc    (le    Moiilcrcail    :    720    fr. 

1S7IL  —  .SsN-DuN.ATO.  —  Le  Di-pail  puiir  Id 
r//.;s.sc    (47-80)    :   4.000   fr. 

1/;    ^li'fplc-rhd^e    '47-^0)    :  3. .500   fr. 

/,(■  Cdlop  dii  hdl  (le  nipi'ia  (fiS-01)  :  2.0(10 
francs. 

lue  railuri'  de  indiques:  rdriidcdl  de 
is:ir,    (09  91)    :    4.000    fr. 

l'orlrait    du    rhcrdi    ('hdiupdiii     ((■)S-.52)    ,: 

I  500    fr. 

forH-dil  du  rhci-dl  C  laiii  (icU  (08-521  ; 
l.:i20   fr. 

187:î.  —  N'KNTE  X...,  20  M.M.  —  J.c  jdiir  du 
11,11  di-(jrd<.   ni   /«-'/   (65-90)   :3.02O  fr. 

1882.  —  P.ua.  DE  S.aintA'ictor.  —  Henri  III 

II  la   ;»Ofr'<.<('o/(    :   3. .5011   fr. 

1893.    —    Den.mn.    -—    f,c    niiiii    dllemand 
350   fr. 

1807.  —  \"ENTE  X...,  29  Mai.  —  Cnmbnl  de 
eiivdlPrie:   ]'almij    '45-65)    :   420  fr. 


1898.   —  DEi.ESSERT.   —   T.d   Promenade   en 

eileelie    :    1.890    fr. 

189S.   —   TABuiHlER.   —   Le    Ilhiii    iillemai^d 
Il  Uil    :    300    fr. 

I90IL  —  .\l(inE.\i  -.Nli.M((N.  —  Cheval  d'offi- 
(ler  supérieur  tenu  pur  une  estajette.  (25- 
11)   :  5.50  fr 

190(1.  —  .\1UM.  —  Le  liai  masijué  (17-24)  ; 
:.'i.o  fr. 

1900.    —    Cii'A.sco,.    —    Chasseur    d'Afrique 
20-13,    :   310   fr. 
Ciiirassiei    d   ehcnil   (25-20)    :  50(1  fr. 

Aquarelles    : 
1843.    —    Mainemake.    —    Le    Départ   pour 
la  ehdssc  ■  111  fr. 

1857.  —  RICHARD  \VALL,\CE.  —  Salull  du 
diK     (l'l_)rli'aiis    :    (l.iO    fr. 

Inlcrtciir  du  jaijer  de  la  danse  a  l'Opéra  : 
:'M(    fr. 

Inlerieur      de       Sdiiil-Elienne-dn-MoiU 
:m   fr. 

1858.  —  F.  NÊRCiN.  —  Héeeplion  a  la  cuur  : 
1.320   fr. 

Le    Dépar!    pour   l'iipé.a    :    1.050    fr. 
Le   Stniiid    :   1.300   fr   . 
/.((   Surlie   de   l'Opéra   :  505  fr. 
isijl.   —   Fac.   —  Une   a(iuarene   :   1.460   fr. 
1808.    —    H.    UiniLR.   —    Collection    de   cin- 
(|iianle-six   aciuarelles   formant   l'illustration 
(les  Œuvres  d'.-Mfred  de  Musset,  et  qui  ont 
|Mjnr  litre   : 
1"    h'ronlispice. 
2"   l>(in   l'aez. 
3"  Les  Marr(di^  du  feu. 

i"    l'ortia. 

5"    L'Aiidiloiise. 

G"    Le    Lever. 

7"     MarddChe. 
S"    Suzdii. 
9"    Oet'ive. 

10"  La  Coupe  el  les  Lèvres. 

11"    Lu    Coupe    el    les    Lèvres. 

12"     1    atioi    ri'vent    les  jeunes   filles. 

13"  \(iiiidUHa. 

14'    /.'/    .■('(/(    '/('    déeembre. 

15"   Lu   iiuil  d'octobre. 

IG"    .1    ta    Malibran. 

17°    Idylle. 

18"  Silvia. 

19"    ,1    Lydie. 

2(1"    Simo)}e. 

21"     Le    Phin    allemand. 

22"  Souvenir. 

23"    4   Mnon. 

24"  .iiiini   Pinson. 

25"    Le    Treize   Juillet. 

26"    Rolln. 

27"    Une    bonne    fortune. 

28"    T^u    nuit  de   mai. 

20"    .^11  r   trois   marches   de    marbre    rose. 

30"    Adieu.r    li    Suzon. 

31"    Frontispice. 

32"  André    del    Sarte. 
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330  Lorenzaccio. 
34»  Les  Caprices  de  Marianne 
35"   Les  Caprices   de   Ma.ianne. 
36°  Fanlasiu. 

27°    On  ne   badine  pas  avec   rAnunir. 
38°   La  nuit   vénitienne. 
39°    La    quenouille   de    Uarherinne. 
40°   Le  chandelier. 
41"   Un  caprice. 

42°  Il   faut   i/n'ane   porte   soil   ouverte   ou 
fermée. 
43°  Louison. 
44°  Carinosine. 
45"    Bottine. 
46°    Frontispice. 

47°  La  Confession  d'un   enfant  du  .ni'cle. 
48°   La  Confession  d'un  enfant  du  siècle 
49°   La   Confession  d'un    enfant   du    sircle. 
50»  Emmeline. 
51°  Le  Fils  du   Titi-m. 
52°  Croizilles. 
53°  Les   Deux  inaîtresses. 
54°  Frédéric    et    Uerncrette. 
55°  La   Mouche. 
56°  Margot. 
Ces  cinquante-six   aquarelles  :  25.200  tr. 

t/;i  Sa/on   e«  1864.  Aquarelle   :  550  fr. 
La  Sortie  de   l'Opéra  :  930  fr. 

1868.  —  De  Lambertye.  —  L'Escalier  de 
marbre  :  4.100  fr. 

Souvenir  de  Crimée  :  Le  79"  Iliglanders  : 
105   fr. 

1869.  —  Bbeithmeyer.  —  Episode  du  Siège 
d'Anvers  :  116  fr. 

1869.  —  Marquis  du  L.mt.  —  L'.Ahdirulion 
de  Marie-Stuart  (34-31)   :  4.(i.")0  fr. 

1869.  —  Vente  X...,  22  Mars.  —  Officier 
visitant  des  Bohémiens  prisonniers  (30-46)  : 
1.500   fr. 

1870.  —  San-Donato.  —  Le  Cortège  de  la 
reine  Victoria  passant  dans  Saint-James 
l'ark  et  se  rendant  à  Westminster  :  4.900  fi-. 

.Arrivée  de  la  Beine  au  Parlement  :  1.9(io 
francs. 

Les  Gardes  de  la  Reine  dans  l'escalier  de 
la  Chambre  des  Lords  :  2.050  fr. 

Les  Voitures  se  rendant  an  Drairing- 
room  à  Saint-James  Palace  :  2. .550  fi'. 

Le  Draving-rooni  de  ta  Heine  à  Sainl-Ja- 
ntes  Palace  :  1.130  fr. 

L'Escalier  de  Buctiiniitxim  l^ilare.  un 
jour  de  réception  :  3.000  fr. 

Les    Courses   d'Ascott    :   2.900    fr. 

Le  Retour  des  courses  d'Epsom  :  2.900  fr. 

Extiibition  de  hestiav.r.  ,à  Windsor,  an 
pied  du   château  :  1.130  fr. 

Le   Château  de  Hampton-Court  :  1.800  fr. 

Vue  de  fireenirich,  prise  de  Trafalgar 
hûtel  :  1.700  fr. 

Vue  de  la  Terrasse  de  Birlimond  :  2.100 
fiancs. 

Une  Diligence  de  Bichmond  :  1.950  fr. 

Chasse  au  renard  :  630  fr. 


L'Heure  de  la  prontenade  à  llgdc  Parti  : 
700  fr. 

Un  Jour  de  mariage  :  1.550  fr. 

Caledonian  Bail  :  1.700  fr. 

lievue  de  Saint-James  Parle  un  jour  de 
li'te  de  la  Reine  :  5.100  fr. 

Revue  du  régiment  du  Royal  horse  artil- 
lery  et  du  11"  lanciers  à  Woolivich,  14  mai 
1851  :  5.  100  fr. 

La  Heine  au  camp  de  CtuUham  ■  950  fr. 

Le  Camp  de  Cobliam,  vue  générale  :  2.300 
francs. 

Soldat  du  7;)"  Highlanders,  au  camp  de 
Coblimn  :  320  fr. 

Ilug-Piper  du  79"  tliglilandcrs  au  camp  de 
Cobliam    :    400    iv. 

l  la  Revue  du  \"  Régiment  de  Life- 
l.nards  :  1.000  fr. 

.soldats  et  officiers  dans  la  coar  d'une  ca- 
serne :  720  fr. 

Officiers  des  Foots  guards  :  430  fr. 

La  Cité  de   Londres  :  4.100  fr 

Saint-Paul  et  la  Cite  :  600  fr. 

Thomas  hôtel,  Berchlcy  square  :  2.300  fr. 

GrosvenoT  place  :  1.500  fr. 

Punch,    Hanover   square  .-    3.620    fr. 

Hanover  square   :  1.000  fr. 

Pall  mail  East  :  3.550  fr. 

Esher,  maison  de  .Madame  la  Duchesse 
ifOrléans  :  1.200  fr. 

Vue  de  Claremont  house  :  2.550  fr. 

Le  Convoi  du  roi  Louis-Philippe  sortant 
de  Claremont  house  :  1.005  fr. 

Inauguration  de  l'E.rposition  par  la  reine 
Victoria  :  1.360  fr. 

Vue  extérieure  du  Palais  de  l'Exposition  : 
1  000  fr. 

Un  Bal  aux  Tailerirs  dans  la  salle  du 
Cône,   1830   :  1.260   fr. 

Le  Départ  pour  le  Steeple-chase  :  2.000 
francs. 

1870.  —  Comte  de  Komar.  —  Un  Souper 
rhcz  le  négeni  :  5.000  fr. 

1871.  —  VENTE  X...,  16  décembre.  —  Le  Dé- 
part pour   Picradillg   :   1.005   fr. 

1872.  —  .ANAST4.ÇI.  —  Un  Moasqvetaire  : 
1.400  fr. 

1872.  —  PÉRElRE.  —  Louis  \IV  et  l'Am- 
liassadeur  d'Espagne  (43-65)    :  7.500  fr. 

1873.  —  VENTE  X...,  8  .4VRIL.  —  Une  Fête  à 
1  enise  :  3.500  fr. 

1873.  —  Vente  L...,  14  Mai.  —  Premières 
(ourses  II  la  CroLx-de-Ilerny  en  1835  (70- 
103)    :  2.020  fr. 

1873.  —  Vente  X...,  20  Mai.  —  Le  Roi 
t.ouis-Philippe  recevant  A  Versailles  le  Duc 
et  la  Du'iies-ic  d'Orléans,  après  leur  ma- 
riage  :   2.000    fr. 

I,e  Drairing-Boom  de  la  Reine  à  Wind- 
«ir    :    2.500    fr. 

Chasse  au  Cerf  :  2.020  fr. 

l/Escalier  de  Buckingham-Palace,  un 
Jour  de  réception  :  2.320  fr. 


—  KJ.-) 
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ISTJ.  —  iMALESl'lNK.  ~  Uni'  (iquarclli-  :  bdb 
francs. 

18T4.    —    \ENTE    S...,    31    .\lMi6.    —    /,(■    Dfpillt 

j/our  la  chasse  :  ."lOriO   Ir. 

1875.  —  Cabiuek.  —  L'iiniUcrs  du  temps  lir 
Louis   XI  y   :  430   fr. 

1875.  —  ALEX.\.MiHE.  ~  /  Il  Uni  II  iUpcru. 
Eventail   :   1.050   II-. 

La  Funlaine  de  Juauenet:.  Evenlai)  ■ 
1.050  fr. 

1875.  —  SAN  DiiNATu.  —  Les  Scieiire^  et  tes 
Arts   (18-22)    :  305  fr. 

Un    Intérieur    de    jainiite    (18-30j    :    425    li-. 

Intelleetiiets   (19-40)   :  325   fr. 

Le  Finje''  de  lu  Uunse  de  l'Opéra  (26-48;  : 
455   fr. 

l'êtes  de  Versailles  (30-20)   :  1.065  fr. 

l'êtes  de  Versailles:  L'Année  124-35)  :  450 
francs. 

l'êtes  de  \'ersiiille-i:  Les  l'eintres  24-34)  : 
310  francs. 

L'Arrivée  au  bal  dr  tu  rilte  (21-28)  :  405 
fiancs. 

La  Retraite   (20-30)    :   425   fr. 

Vn  Poète  d'â-présent  (19-251   :  480  fr. 

Le  Départ  pour  le  Lut  masqué  (20-27)  ; 
400    fr. 

Les  Amis  de   coltéije   (20-27)    :   405   fr. 

Heraclite  et  Démoc.ite  (21-27)  :  305  fr. 

La  Fontaine  de  Jouieuee   (26-48)    :  405  fr. 

Le   liai  d'enfants    1 18-40)    :   505   fr. 

Les  Maris  au  bal  de  t'opéra  (28-42)  :  305 
francs. 

Le   Monde   (22-.32)    :  35U  fr. 

Une  Convalescence  (26-35)   :  310  fr. 

Un  Wliist  diplomatique   (20-25)   :  600  fr. 

State   Horses    (25-38!    :    405    fr. 

VAprés-Dinée   en   pruriuce   (27-34)   :  -405  fr. 

Le    Contrat    de    nianuije    (24-44)    :   1.220    fr. 

La  Colère   (19-40)    :  470  fr. 

La  Luxure    (20-26)    :   310   fr. 

Les   Contrastes   (13-38)    :  330   fr. 

Un  Steeplc-chase   (21-36)    :  930   fr. 

1877.  —  Sedelmeyeb.  —  Un  Salon  o/ficiet  : 
720  fr. 

Le  Soir  de  la  bataitle  d'Au-iierlitz  :  1.820 
francs. 

1877.  —  Vente  X...,  28  Févrieh.  —  Les 
(ourses   :  1.150   fr. 

Le  Salon  de  Madame  de  M...   .   760  fr. 

1877.  —  Vente  X...,  6  .-Wril.  —  Inainjuru- 
tion  du  Musée  de  Versailles,  en  1836  ;  2.700 
francs. 

Le  Baisc-main  de  lu  reine  d'Auijleterre. 
au   Château   de   Saint-lames   :  3.050   fr. 

La  Tteine  Elisabeth  «  Tilfiury  ercitant  te 
peuple  à  se  défendre  contre  lu  flotte  csjia- 
finole  :  3.000   fr. 

Le  Cerf  forcé  aux  êtani/s  de  Cliuntittii  : 
1  600  francs. 

1877.  —  Vente  X...,  16  Novembre.  —  Une 
Aquarelle    :   820   fr. 

1880.   —  Maherault.   —   Farniente   :  95  fr. 

Le  Baptême  de  Louis  XIII  :  120  fr. 


INSO.  —  \E\TE  X...,  14  .\viiil,.  —  Une  Aqua- 
II  tte  :  315  fr. 

1881.  —  \'ENTE  X...,  7  Fe\  RiER.  —  Une  In- 
eroijalde    :    1.000    fr. 

1882.  —  Moheau-Chaslon.  —  Cavalier  : 
140  fr. 

1883.  —  Marmontei..  —  Ili/ssurd  de  la 
Carde    :    130    fr. 

Trompette    à    cheval    (31-25)    :    1.005   fr. 
/,<'.s-  Amours  du  troupier  :  235  fr. 

1883.    —    \ENTE    AU    FROFIl    IIE    .MADAME    .M...    — 

Hussard  :  505  fr. 

1885.  —  Ue  Beurnonville.  —  Un  Bal  d'en- 
liints   a   la   Cour   :   570   fr. 

1886.  —  Vente  X...,  il  Dlce.mbre.  —  Les 
Châtelaines   :  460   fr. 

1888.     —     CLÉ.MEiNCEAU,     IIE     l.YUN.     —     ColoUel 

de   ij aides    (52-32)    :   400   fi'. 

1888.  —  Marcelin.  —  ttecrpliou  au  l'aluis 
de  Saint-James  :  905  fr. 

Le  Comte  de  Paris  et  le  Due  de  Chai  très, 
'  nfanls  .  800  fr. 

L'Hallali  .-  550  fr. 

La  liiile  au  bois  dormant  :  485  fr. 

l'Iiunje  de   cuirassiers  :  625   fr. 

Un  Bal  au  Palais  Saiut-James  :  610  fr. 

1888.—  \ente  X...,  24  .Mai.  —  Carrosse  du 
ttmps  de  Louis  Xli,  suivi  par  des  sei- 
ijneiirs  a  cheval  :  550  fr. 

1889.  —  Seckétan.  —  Présentation  du  Daii- 
liliin  par  Louis  XIV  aii.r  Ambassadeurs 
d'Espitijue   :   5.100   fr. 

Le    lleiidez-vous   de    chasse   :   4.400    fr. 

/  //  Jour  de  réception  à  Versailles  :  3.200 
fr.uics. 

18',.i2.  —  lURo.  —  La  lieutrêe  au  Château  : 
190    fr. 

Elle  aiiw  II  rire,  elle  aime  a  tioire.'..  : 
-520   fr. 

189».  —  lîELLINO.  — r  T'hiteiuiiii  et  llmieis  : 
160  fl-- 

Le  I  umpliment   :  .520  fr. 

1893.  —  Ca.mundo.  —  Scène  de  Caruuval  u 
\  cuise    (26  46)    :    1..5.J0   fr. 

1893.  —  Denain.  —  Suite  de  cinqiiunte-'ii.r 
aquarelles  pour  illustrer  l'Œuvre  d'Alfred 
de  Musset,  aquarelles  déjà  énumérées  à  la 
I  eute  II.  Didier,   en  1868  :  16.570  fr. 

1S95.  —  \'ente  BinA.  —  Fantaisie  dediêe  à 
Ilida   (11-13)    :  205  fr. 

1895.  —  G,  Huche.  —  .1  Mnon  :  220  fr. 

1895.  —  VENTE  X...,  2  Mars.  —  Le  Passaçie 
du  ijiiê   (22-17)    :  1.000  fr. 

Cantine  de  chasse   (22-17)    :  700  fr. 

1895.  —  \'ENTE  X...,  10  Mai.  —  Le  But  mas- 
qué :  180  fr. 

1897.  —  Put.  —  Le  Baptême  de  Louis  Xlll 
au  palais  de  Fontainebleau  :  IflO  fr. 

Sci'nc  conjugale  :  125   fr. 

1897.  —  VENTE  X...,  2  .\vRii..  —  Conversa- 
tion .•  260  fr. 

1897.  —  2"  Vente  Haro.  —  La  Rentrée  au 
château  :  500  fr. 


l.A.M 
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Elle  aime  à  rire,  elle  aime  à  boire.'...  . 
630  fr. 

1897.  —  Vente  E.-M...,  6  Mai.  —  Trom- 
pette de  hussards  (30-<!5)   :  1.400  Ir. 

Saint  Paul  City,  à  Londies  (24-17)  ;  100 
flancs. 

Mousquetaire  en  tenue  de  campagne 
(12-9)   :  290  fr. 

1897.  —  Ve.\te  X...,  12  Mai.  —  .l  Lydie  : 
290  fr. 

Uaruerinc   :  400   fr. 

1898.  —  Ch.  ViuARiE.  —  Visite  au  camp 
des  gardes  françaises   .-  110  fr. 

1898.  —  Stewart,  New -York.  —  Dépurl 
pour  la  chasse  :  1.000  fr. 

1898.  —  Vente  G.  et  T...,  31  Janvier.  —  Le 
Jardin  des  Tuile,  ies;  .\quarelle  inachevée 
(23-31)   :  95  fr. 

1899.  —  J.  MÈNE.  —  Officier  de  lanciers 
(30-35)   :  360  fr 

1899.  —  Madame  C.  Wilhelm.  —  Surprise 
au  retour  de  la  chasse  chez  le  roi  ;  435  fr. 

1899.  —  Hartmann.  —  .\quarelles  : 

La  Mort  de  Pulonius  (13-21)   :  330  fr. 

Lu  Muit  de  Huinéo  et  Juliette  (15-24)  : 
300  fr. 

La  Reine  Marie-Stuart  ci.  Ir  frcdiciitcnr 
Kno.T  (3ù-i6)   :  1.600  fr. 

L'Enlèvement  de  Rebecca  (21-24)    :  450  fr. 

Petite  Jisquisse  de  l'Enlèvement  de  He- 
bicca  (7-10)    :  160  fr. 

La  Bénédiction  des  fniignurds  (20-40)  : 
2.000  fr. 

Un  jeune  prince  de  Savoie  sortant  de 
l'église    (23-19)    :   1.050   fr. 

Equipage  anglais  (15-21)  :  950  fr. 

La  .Mort  de  flcopâtre  (29-45)   :  1.400  fr. 

Femme  couchée,  d'après  Reynolds  (15-13)  : 
120  fr. 

Le   Contrat   de   mariage    (24-44)    :  6.400   fr. 

Les  peintres  à    Versailles   (24-34)    :   400   fr. 

Henri  IV  et  l'Abbcsse  de  Vannes  (24-19)  : 
1.250  fr. 

Les  Contrastes  (13-38)   :  250  fr. 

State  Uorses  du  prince  Demidoff  (15-27)  : 
1.250  fr. 

Impressions  musicales   (22-28)    :  2.250   fr. 

Le  Tournoi   (20-20)    :  320  fr. 

La  Restauration  et  l'Empi  e  (25-31)  :  220  fr. 

Mousquetaire  debout,  prés  de  son  cheval 
(22-28)  :  800  fr. 

Faust   et  .Marguerite   (15-24)   :   300   fr. 

Le  Retour  (15-9)   :  600  fr. 

Un  Contrat  de  ma.iage  princier  (55-42)  : 
5.500  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  15  Mars.  —  Le  Rendez- 
vous  de  chasse  :  720  fr. 

La  Présentation  :  325  fr. 

1900.  —  .\.  Rey.  —  Officier  qénéral  en  re- 
connaissance: Campagne  du  l"  Empire 
fll-18)    :  410   fr. 


1900.  —  \ente  .\...,  ly  FÉVRIER.  —  Jeune 
femme  assise  écoutant  un  cavalier,  .aqua- 
relle pour  écran  :  107  fr. 

1900.  —  VE.NTE  X...,  31  Mars.  —  l'orlruils 
présjrrncs  du  Comte  de  Paris  et  du  Dur  dr 
Cliarires   :  320   fr. 

Dessins   : 

1868.  —  H.  Didier.  -  /.(/  Mort  du  Cheva- 
lier. Dessin  gouache  :  80  fr. 

Pùrt.ail  d'.'llfred  de  Musset.  Dessin  à  la 
sanguine   :  530  fr. 

1872.  —  ET.  .\RAGO.  —  Une  Bataille.  Dessin 
à  la  sepia  et  à  l'aquarelle. 

Cne  Entrée  triomphale.  Dessin  à  la  san- 
guine. Les  deu.x  dessins  :  210  fr. 

1880.  —  Maheralîlt.  —  Le.  Duc  de  Ne- 
mours. Dessin  à  la  mine  de  plomb  :  120  fr. 

1884.  —  VENTE  !;.  L...,  21  Mai.  —  Le  Bal  dr 
l'Opéra.   Dessin   :  1.480   fr. 

1898.  —  \'ENTE  G.  ET  T...,  31  .Ianvier.  —  l.e 
Duc  de  Nemours  à  cheval. 

Cuirassiers.  Deux  dessins  à  la  mnie  de 
1-lomb   :  3  fr.  ,50. 

1899.  —  MÈNE.  —  Défilé  dr  cavalerie  russe. 
Lauriers.    yoUiijrnrs.   Trois  dessins   :  14(1  fr. 

Estampes 

1888.  —  Marcelin.  —  Panorama  du  Bois 
de  Boulogne  en  /7i'.S'.  Douze  planches  : 
135  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  0  .-Wrii..  —  Les  Contre- 
temps, en  caricatures.  Suite  de  vingt-quatre 
liftiographies  coloriées  in-4'',  à  grandes 
iiiarges   :   75   fr. 

Les  Souvenirs  de  Londres.  Suite  de  douze 
llihograjihies  coloriées,  1(1-4",  en  largeur 
et  à  grandes  marges  :  49  fr. 

Le  Voyage  en  /Inglelerre.  Suite  de  trente- 
sept  lithographies  de  différents  formats  et 
de  différents  états  :  216  fr. 

1890.  —  J.  MÈNE.  —  Douze  lithographies. 
l-'.preuves  noires  à  toutes  marges   :   110  fr. 

Si.r  quartiers  de  Paris  (voitures).  Suite 
de  un  titre  et  de  six  lithographies.  Sept 
pièces  :  69  fr. 

TribiUalions  des  gens  à  équipages.  Six  li- 
thographies  :  50  tr 

Souvenirs  du  camp  de  I.unéville.  Cinq  li- 
thographies  :   200   fr. 

Croquis  faits  d'après  nature  dans  Paris, 
pendant  les  journées  des  ST,  SS  et  SO  juil- 
let DiSO.  Quatre  planches  à  plusieurs  sujets. 
Cinq  litiiographies  :  60  fr. 

Croipmdes.  Deu.x  pièces.  Projets  d'un  nou- 
vel uniforme  de  la  garde  natioanle  à  pied 
cl  à  cheval;  deux  pièce". 

Le.f  Princes  citoyens.  Son  Altesse  Royale 
Monseigeur  le  comte  de  Paris  tirant  son 
premier  coup  de  canon  à  Trépo't,  août  ISAS. 
Deux  épreuves,  dont  l'une  à  l'eau-forte  pu- 
re.   En    tout,   sept  pièces   :  51   fr. 


I(i7 
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Collfcl/iiii  (/es  iiniii-.-i  de  In  iiirah-rU'  [ran- 
çaist'  ni  i.s.ii.  Dix  feuilles,  m  Inlln,  en  U\v 
t;ei]i'.  :i   |iiiisipiirs  siijels  ]);ii-  feuille   :  270  fr, 

LAMINIT,  Paul-Jacob,  -nivriir 
iillciiKiinl,  ii(''  M  .\ni,;sli(>inL;  en   \~~'.\. 

l'',sl;iliijies    ; 
1K!:1    —    (_;UMTF>>.SK    Il'IClN.SIKIlEL.     —     \  lir     (If 

Il  /lui le  sainte  el  de  ses  environs  n  Mus- 
eiin,  (l'ajne^;  Gêiard  lii-  la  Itaialie.  Kstamiie 
lif'S  .L;r,aiii|    iii-fulin,    en    lai>;eiii'   :  S   fr. 

LAMIRAL,  Jean,  ura\riir  lidlhiii- 
il;us  (lu  iiiilicii  (In  W  III'   .si(''clc. 

I",'^l.-iiii|ies  : 
1772.   —   llr(ji  11,11.   —   lleeneil   ilr  plnnlrs   el 
iiisecles.     en     viii.L4l-ciii(|     pieees     :    23     fr. 

LAMORINIÈRE,  François,  \u-in- 
Irc  lliiiiiaïul  (le  hi  .■^('(■(iiiilc  iiiiiilii'  du 
XIX''  si(''cle,  né  à  Aiivcis.  —  l^ny.saiic. 

is7,"i.  —  De  Kkiikhiim:.  -  l'mjsmji'  .  lii.Mi 
fi  aiics. 

LAMOTTE.  Alphonse,  graveur 
fraii(.;ai.s,  né  au  llaxic  en  ls|  I. 

Estampes  : 

18S8.  —  G.  Cl.MRON.  —  I/liiiiiineiilêe-run- 
ceplioii,  d'ajn'ijs  Miinllu.  Deux  épreuves 
d'artiste,  avec  croquis  reiiiéseiitaiil  le  pm- 
trait  de  Murillo,  dans  la  inarKe  du  ha.s 
L'une  de  ces  épreuves  est  sur  .Tap(]ii  et  l'ini 
tre  sur  Chine  avec  dédicace  :  ei  fr. 

Miijiion,  d'après  .1.  [.ereli\  re.  Deux  epreii 
ves,  avant  la  lettre,  sur  CIniie   :  (11   fr. 

/,(•  ,^/»■  lies  el  rennes.  Les  [lelils  iimii- 
iiiiiiiils.  IJeiix  estampes  f.aisant  pendanls 
Epreuves    d'artiste    sur   C.liiiie    :    7ii    fr. 

/,('  ]'i)liiiilaire  il'iiii  lin,  d'.après  LdhrirhdU 
Deux   (épreuves   d'.irtisle,   sur  Cliiue    :   3.'i   fr. 

Les  \iiees  d'anjenl.  Lu  FèV'  iln  eenle- 
nuire.  Deux  estampes  faisant  iiendanls 
Epreu\es   d'artiste   sur   Chine    :   1(I2   fr. 

LAMPHEIMER,  A. 

1S95  —  Vente  X...,  17  M.\i,  Berlin.  —  Lu 
L^eleiise    (le    pommes    :    443    fr. 

LAMPI,  Jean -Baptiste,  luinlre 
alleiuaiKl,  m''  à  Honieiio  (Tyrol)  en 
17ry2,  niorl  en  IS^O.  —  Piirlràil;  His- 
toire. 

1S70.  —  S.AN  DONATd.  —  Pnrlrnil  de  Viin- 
pcralrire  Inlherine  //,  de  lliissie  (140-103)  : 
4.000    fr. 

l'niliail  de  Sln nislifi-.i  il;/ nsle.  dernier  mi 
de    l'nliHjiie.    n.s!)    (77-t;0)    :    1.400    fr. 


1.S7.').  —  .\l,\ngris  n'.\....  20  .I.\nvieh.  —  Por- 
Irnil   de   l'iniperul riee    l'nllieriiie    IL    de    lliis- 

sie  (Un  lo::)   :  cioo  fr. 

1S7N.  \  ente  de  M""  .11  METTE  BE.\r.  —  /'(;;•- 
Il  ml  lie    \/"ie  („   eiimlesse  f'otneha  :   12.700  fr. 

t.s.sii.  —  l'iuu.M.iEH,  Nice.  —  l'urlruil  de 
l'iinjienilriee  Cnlherine  II,  de  Itnssie  (140- 
103)     :    0.1(10    fr. 

1.SS2.  —  l-'Eii\nE.  ~  lièverie  (74-.W)   :  820  fi'. 

Ilehe    ,820û)    :    200    fr. 

1N02.  —  D.UIPIAS.  —  l'iirlrnil  nlléfiririiiiie 
de   jeune    femme    :    l.ooo    fr. 

1X00.  —  \ENTE  \  ...  3  .niI.LET,  LONORES.  — 
l'n  Irnil  de  il, une.  en  Helié  (82-f).'))   :  11..550  fr. 

Esl.inipes    : 

ISICi.    —    rilEV.41.1ER    H.MER,     \'IENNE.    —    Por- 

I  iiii  dr  1:111, nui.  d'a|)rt's  Benedetti.  Epreuve 
a\;inl    l,-i   lellie   :  8  fr. 

LAMY,  Ernest.  |ieiiilre  rran(;ais 
ilii  niilien  lin  XIX'  >i(''cle,  iiv  à  l'aris. 
(ieiire. 

1N03.    —   .San    Diinatii.   —    Vn    Frontispice    : 

,".0   fr. 

LAMY,  François,  dil  FRANCK- 
LAMY,  iieinlre  IVainmis.  i\r  à  Cler- 
iuonl-l''eri'aii(l  en  isri.").  —  (ienre; 
Piiysag-e. 

1800.  —  Pierre  NdU.MANn.  —  Femme  une 
,, nielle,'    :    170    fr. 

/.(S  ijiniis  il,'  lu  Seine.  Deux  pendants  : 
100   fr. 

LAMY.  Joseph,  [leinlre  IVaiK-ais 
(lu  (•luiinieiiceiiienl  du  XIX'  .si(''el(\ 
Ht'' à  Marseille. —  Pay.sag'C  ;  Marines. 

1.s.j3.  —  X'ENTE  X...,  17  Mai,  Marseille.  — 
\:iiriiie.    Finir, jiis  de   Morseille   :  110  fr. 

l'injsiiife   lies    ll,isses-Alpes    :   80    fr. 

1000  —  DdcTEi  11  MiRELR.  —  L',1  près-niidi 
,1,111  s   le  pur,-.   Ddis   (32-23)    :   130   fr. 

LAN  (Van  der),  D.-J. 

1810  —  SMUt\7.l\,  —  /).'/;./■  p,ii/s,iii,'S.  l'an- 
la  aux   :   10  fr. 

LANA,  Louis.  ]ieinlr(>  e|  i;i'aveni' 
ilalien,  m''  à  .M(i(|(''ne  en  irdMl,  inorl  en 
Kl  IC).  —  Histoire  :  l'dilrail. 

Dessins  et  estampes  : 
lsi3.  —  W'EIGEL,  LEii'Zir,.  —  L,7  mort  de  Sé- 
neiine.  d'après  F.  Bai'liieri.  Estampe  en  hau- 
teur :44-27,7).  Epreu\e  sans  maripie  :  Il  fr. 
18,')C.  —  His  m:  Lassai.le.  —  Ln  S,iinte  F,i- 
mille  Eslampe  en  hauteur  (14, 2-10, Si  : 
j    fr.   .'i(l. 
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1859.  —  KAiEM\N.  —  L'Adoration  des  Ber- 
gers. Dessin  à  la  [iluiiie,  lavé  de  bistre  : 
12  fr. 

7  —  siERNBEHG.  —  La  Vierge  lisant.  Es- 
tampe en  hauteur  (16,2-12,2).  Epreuve  sans 
niarque   :  8  fr. 

LANCELOT  ou  LANSLOOT.  M 
Blondeel  de  Bruges,  iieintre  lla- 
iiiaiid,  lié  à  Brutrus  eu  Hyj,  moil  en 
1560.  —  Paysage  ;  Architecture  ;  In- 
cendies. 

1864.  —  COMTE  Andreossy.  —  Un  Paysage. 
Dessin  à  la  plume  :  12  fr.  25. 

LANCHARES,  Antoine,  iicinlrc 
espagnol,  né  en  IJbG,  mort  en  !(>)«. 
—  Histoire. 

1^62.  —  WEYER,  COLOGNE.  —  La  Sainte 
Vierge  -ipparaissant  a  un  Jeune  cultivateur 
(18-37)    :   180  fr. 

LANÇON.  Auguste-André,  iicin- 
Ire,  graveur  el  dessinaleur  tVançai.s, 
né  à  baint-Claude  (.Jura)  en  lh36,  inorl 
en  l<Sb5.  —  Animaux;  Scènes  mili- 
taires. 


1888. 


VENTE   DE    L'.WELIER    DE    LANÇON 


Tableaux    : 
Le   cinquième   régiuiriil    de    cuirassiers    â 
Muuzon,  le  SO  août   isiu  :  400  t'r. 
La    Dompteuse    :    135    fr 
Le  lion  amoureii.r  :  .3U0  fr. 
Trappistes  gardant-  des  cochons  .-  205   ir. 
Le  Repas  des  tigres  :  155  fr. 
Tigre  dévorant  un  chevreuil  :  225  fr. 
Tigre  buvant  ;  140  fr. 
.Iprés  la  bataille  :  165  fr. 
Dragon  en   vedette   :  240  fr. 
Cheval  el  lévrier  :  160  fr. 
Le  Ferrage  :  145  fr. 

.•aquarelles    ; 

Le  coup  de  pied  de  Vûne  :  122  fr. 

Tvjre  à   ViiHiit   :   140  fr. 

Tigre  au   repos   :   150   fr. 

Tir/rc  devant  un  oiseau  :  I.'jO  fr. 

Le  Lion  et  le  Renard  :  100  fr. 

Le   Coup   de   pied   de   l'âne;   seconde    iiii 
pression  :  130  fr. 

Lion  du  Sénégal  assis   :   140  fr. 

Lion  léchant  sa  lionne  :  175  fr. 

Tigre  couché   :  125  fr. 

Dessins   : 

Un   lot   de   dessins    :   560   fr. 

Trappistes    au   travail.    Suite    de    dix-luiit 
dessins  :   105  fr. 

Eaux-fortes   : 
Un  lot  de   soixante-seize   eaux-fortes,   su- 


jets tirés  de  la  guerre  franco-allemande. 
Kpreuves  d'état  :  120  fr. 

1891.  —  VENTE  X...,  7  FÉVRIER.  —  Lion.  Des- 
sin à  la  plume  :  75  fr. 

1899.  —  Comte  Dohia.  —  Lion  de  \ubic. 
Eau-forte  in-4''.  Epreuve  sur  CUine,  avant 
u  utp   lettre  :  2  fr. 

LANCRET.  Nicolas,  peintre  IVan- 
i;ais,  né  à  l'ari.s  eu  1()',)U,  mort  en  1743. 
—  Cuiupositions  galantes  ;  Scènes 
champêtres  ;  Bals  ;  Paysage. 

1745.  —  De  la  Roque.  —  Deux  tablean.r, 
ihint  l'un  représente  un  sujet  galant  et  l'au- 
tre, au  contraire,  un  voyageur  dépouillé 
p.ir  des  valeurs  (13  pouees-iO  p.).  Enseni- 
|i!e   :  S)   (V. 

1702.  —  COTTiN.  —  Deux  tibleaux  repré- 
:.(  ntant  M""^  Carnargo  et  Salle  dansant  dans 
un  jardin,  accompagnées  de  plusieurs  figu- 
res :  453  fr. 

Deux  autres  compositions  représentant  : 
l'une,  la  dernière  scène  du  «  Philosophe 
niirie  »,  l'autre  une  scène  du  .1"  acte  du 
«  c.lorieux  ».  Ces  deux  toiles  contiennent 
les  portraits  des  principaux  artistes  du 
ihéâtre  français  de  l'époque.  Ensemble  : 
lao   fr. 

1761.  —  Co.MTE  DE  \ENCE.  —  /-('  Berger  in- 
décis. Bois  (13  pouces-11  p.)  :  171  fr. 

1769.  —  Gaign.at.  —  Hécré  ition  dans  un 
jardin    (16   pouces-23   p.    3    lignes)    :    300   fr. 

1770.  —  Beringhen.  —  Les  quatre  éléments, 
eu  quatre  pendants  (14  poiu-es-U  p.).  Eu- 
re mb.e  :  956  fr. 

Repus  d'Iiommes  et  de  femmes,  au  retour 
ilr  la  chasse.  —  Femmes  se  baignant  dans 
uiiit  rivière.  Deux  pendants  (36  pouces- 
.">i    p.).   Ensemble    :   950    fr. 

1770.  —  LA  LIVE  de  Jully.  —  La  partie  de 
plaisir  (8  pouces-4  p.)    :  202  fr. 

1773.  —  De  Vigny.  —  Les  Quatre  Saisons, 
e:i  quatre  pendants  (42  pouces-34  p.).  En- 
semble  :  1.785  fr. 

1773.  —  Lmmfereur.  —  La  mariée  de  vil- 
l.ige  allant  à  l'église.  —  Le  Repas  de  la 
noce.  Deux  pendants  (16  pouces-13  p.).  En- 
semble   :   355   fr. 

Pastorales.  Deux  pendants  :  l'un,  sur 
bois;  l'autre,  sur  toile  (13  pouces-10  p.).  En- 
semble  :   243   fr. 

177a,  —  Marquis  de  Lassay.  —  Les  quatre 
Eléments  (14  pouces-11  p.).  Ensemble  :  801 
francs. 

1778.  —  DuLAC.  —  Les  Moulins  de  Charcn- 
ton  (51  1/4-62)   :  300  fr. 

1780.  —  .Marqiis  de  Chamgran.  —  Le  mêrne 
tableau  :  272  fr. 

1782.    —    \'ENTE    DE    l'atelier    DE     LANCRET     : 

La  Collation.  Esquisse  avec  quinze  figu- 
res (40  è-30)   :  18  fr.  10. 
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Sci-ne  ijdt'iiilr  (hiiifi  un  ihiij^ikjc,  CuiiIc- 
liiiiit.  sc/yj  (in-'Klrs  l'ii  tirilliiijr  (59  1/4-49)  : 
11.'   Ir. 

/,((   Llalançoiic   (90  J128)    :  2U1   fr. 

/,(•  .loueur  de  Muselle  (59  1/4-54)   :  :!(;  fr. 

La  liécvptiun  du  voiitoii  hlfii.  Esquisse 
,51-72   è)    :   300   fr. 

/.((  Fuire  de  llezuns.  Ks(|uissc  (72  X  :  102)  : 
120   fr. 

1.(1    r/((/v.sc    iiu    tigre    .51  iO)    :   IS    fr. 

Itrpiif:   de   eiKtsse   (83   1/4-72   ).   :   ? 

Fruiuieri  unsises  auprès  d'uui'  laide  dau^ 
lin   jardin.   (59-49)    :  251    fr. 

17iS7.  —  Couxr.  —  Hnnime  el  leniuie  rus 
a  rni-eorjis.  Bois  (7  poiii-t's-5  [t.  .V   :  90  li . 

Deux  paysages  avec  j'igures  (10  pciuces  0 
liSiie.s-U   ]).)    :    116   îr. 

1788.  —  Lp;NC.l.lKi{.  —  l'rniuies  suipi'ises  au 
l'aiu.  'l'dblPdU  (le  foniii'  (i\;ile  i24  iifimos- 
l'.i   |i.i    :   150   fr. 

1791  —  r.KBIUN.  —  I.'Ksriirpnli'Ue:  cnuipn- 
siltini  lie  quatorze  fii/iires  H>4  1/9-51  1/4)  : 
103  fr. 

1797.    —    (ililMOU    DE    L.\    REYNIÈRE.    —    /.("     len 

ilr  lu  liiiliiiiroire.  —  Une  danse  rliinu iièli e. 
I)i'u\    iit-nikiiils    (13   puiues   J.-IO   p.i    :   si    ir 

Isll.  —  De  Silvesthk.  —  Un  intérieur  de 
cuisine  (14  pouces  3  lignes  11  p.  S  1.)  :  2l) 
francs, 

1830.  —  Brunet.  —  llepas  de  laniille   .    12 

iKUlfS. 

1.S34.  —  D'.-\HGIOT.  —  Les  l'oiiitcreUes  : 
200  fr. 

/.('   Sid   d'oiseau   :  20.)    fi'. 

1814.   —  \ENTE  X...   —  l.i    lliil   rliampètre 
.555   fr. 

Sccne  fainiliere  :  250  fr  . 

1845.  —  VaS.'^EROT.  -  Les  jdiiisirs  de  la 
pcche    :    1.301    fr. 

Le   tir  a   l'arc   :  400   fr. 

1845.    —    MARQriS    DE    I.VPIERRE.    —    Ilul    ClIS- 

tiiiné  dans  la  mloitde  de  Trianmi    ■  3.220  fr. 

liai  Costumé  dans  Ir  jardin  dr  Triaiion  . 
3.050  fr. 

.teune  Herfière  :  500  fr 

1840.  —  SruNT.  —  Pans  nu  iiai/saiie.  quii- 
t  r  fifiures  direrseuieiit  aroupèes  et  une 
joutaine    .    400    fr. 

Le  Concert  a  la  cour  :  1.50  fr. 

r.e  plaisir  du  iiieiiuct  .■  1.820  fr. 

18.50.  —  .SCHWELLINGH.  —  Unc  danse  (33 
'lO'    :   190   fr. 

1850.  —  Thielens.  —  Fèlc  champHre  (40- 
331    ;   110   fr. 

Marine  (78-60)    :  32   fi-. 

1855.  —  Devère.  —  Moce  vilUuieoise  : 
i,225  fr. 

/.(;   Joie    du    théâtre    :   000    fr. 

Jeune  femme  chantant  dans  un.  bosquet: 
un  paysan  l'accompagne,  en.  jouant  de  la 
flûte  :  499  fr. 

Comédiens  italiens  dans  un  parc  :  095  fr. 


IS57.  —  HiLllMiii  \\xri.M;E.  --  Le  Chirii  re- 
iiiinint  des  i-deees  d'or,  ."-ujcf  tin''  d'iui  cnuto 
.Ir   l,.i   l'"(iutaine  :  3.425  fi'. 

Is5i.  —  l'.VTl  liE.MJ.  —  Le  ,\id  d'inseaii.r  : 
2  0(1(1    fr. 

l'astorate    .    1,1(10    fr. 

180».  Cdmie    n'Ildl  liEïUT,  /,(/    partie 

de    dci    :    0.55    fr, 

/.(■   Joiirur   de   liasse  :   570   fr. 

1.^00,     —     lî,M(on,in;T,  /,<•    .lugmieiit     de 

flirts    (13-33)    :   210   fr, 

te    hid    d'oiseaii.r    [(Ti  8(1)    ;    2.50    fr. 

INOI.  —  \ENTE  .\...  —  Concert  dans  un. 
paie  :  775   fr. 

l.XOl  —  \  ENTE  DU  DUC  DE  V...  --  l'ortlllit  de 
I  el.illll    :     100    fr. 

I.X02  —  LdliD  ClIMTE  DE  PEMHIHIKE.  —  liante 
dans    Ir    parc    :    25.700    fr. 

I  arianle   du    ineiiie  sujet    :  4. :'.(!(»    fr. 

I.'liiiiliitioii    a    la    danse    :   2.100   fi'. 

/.  /    iSriicnntre   a    la    nrnuiruadr    :    1.500    fr. 

;,-■    l.rrer   :    1..500    fr. 

Ihiltr   a    la    fontaine   :   3.00(1   fr 

/,((     'diisiniie   :   520    fr, 

/,((     roilrttc    :    1011    fr, 

"lui.  —  \  ENTE  \,,.  —  Les  Loisirs  des  co- 
uiedieus    .     1.590    fr. 

ISOI.  —  MaR(JIIise  de  Saint-CeiiI'D.  —  Jeune 
paysauur  endormie  surprise  par  un  ieiine 
ijairoil    :   :'00   fr. 

/,(■    Concert   :   290    fr, 

;,.'s    llcniois    :    1,.SS0    fr, 

lleiinion   dans   un  pin    ,   :;;î5   Ir. 

ixoi,    —   Vente   X...  Coucrrt     dans     un 

l'iirc   :   2.50  fr. 

Le   Calant  :  1.000   fr, 

1805,  —  Comte  de  I'iu  iitaees,  --  Trois  jeu- 
iirs    Imiiws   presque    nues    et    ii    demi    }doii 
ijces   dans    l'eau    (23-32)    :   7,300   fr 

1805,     —     ES,slNliH.      --     nuiilir     tahteaii.r 
.^ceue    de    liai:    Le    Meniiel:    Le    Dentiste:    /.(( 
(  hiinteiise.    Ensemble    (41-34    }.)    :    108    fr. 

1808,  —  Comte  de  Kkws.  —  l'astorulc  (.53- 
031    :  20.1o:i  fr. 

1.808.  —  UE  \I1.I,a1is.  --  l'iniriiit  de  femme 
(81-05;    :  800  fr. 

1808.  —  Carrier.  —  .--///.■/  imstoiai  (99- 
92)    :   415   fr. 

1868.  —  Comte  Demidiue.  —  Le  Turc  amou- 
reux  (67-54)    :  650  fr. 

1809.  —  GaudinOT.  —  /.((  Jeunesse  (38-45)  : 
1.500  fr. 

I.S09.   —  Odiot-iNicaise   i27-30)    :  4.000   fr. 

1869.  —  MoHEAU-Wni.sEY,  —  Le  Mil  d'oi- 
••can.r   (62-55)    :   1,150  fi-, 

1809.  —  E.  FoiiLD.  —  Héiiniiin  prés  d'une 
loiilaine  :  63.000  fr. 

1870.  —  M.  Pelletier.  —  Le  Heims  ctiaïu- 
pétre    (51-64)    :    1.120    fr. 

1872.  —  E.  ARAGO.  —  les  liaiqiieiises  (II- 
.59)    :   1.920   fr. 

1872.  —  PÉREIRE.  —  l'ortrait  de  la  Cainur- 
go   (42-54)    :  9  900  fr. 
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PoilraU  de  la  Salle  (42.54)  :  6,200  fr. 

lS7i.  —  \'ENTK  DE  Mmo  p...  _  (■/,,.  ji-iinr 
f(  mvie,  juiiant  de  l'éocntail,  accompagnée 
d'un  jeune  seigneur,  costumé  en  Tjtrc,  re- 
garde une  slaiiK'  représentant  un  Hercule 
(•lU-32}   :  4.000  fr. 

1874.  —  \'ENTE  X...,  l'"'  .Wril.  —  Le  Cheval 
londu  :  5.500  fr. 

1S74.  --  \'ENTE  X...,  5  .Mai.  —  Les  Hcmois  : 
7.500  fr. 

1876.  —  .MAUCILLE.  —  Le  Dîner  en  plein  air 
(41-57)  :  210  fr. 

Frontispice  pour  an  lirrc  de  pièces  de 
clavecin  (;i3-24)  :  8G0  fr. 

1878.  —  DUCLOS  J.  —  Héuniiiii  dans  ini 
parc.  Panneau  décoratif  :  1.50U  fr. 

1879.  —  GARFtiNKRE.  —  Le  'CoUn-Maill'inl   ■ 

1  330  fr. 

La   Cueillette  des  poires   :  5.100  fr. 

1880.  —  PoRTAl.iER,  Nice.  —  Les  Plaisirs 
de  l'hiver  :  34.200  fr. 

1880.  —  \'E.\TE  X...,  26  FÉVRIER.  —  La  Blin- 
de champêtre  :  60.500  fr. 

1881.  —  WiL.sON.  —  Le  Maréchal  de  Lu.retn- 
hiiiirrj  :  17.500  fr. 

1881.  —  De  Beurnonville.  —  Le  Tir  à  l'arc  • 
64.000   fr. 

La  Itonde  champêtre  (86-130)  :  60.000  fr. 

Le   Faucon.   Cuivre    (28-36)    :   10.000   fr. 

Nicaise.  Cuivre  (28-36)   :  14.100  fr. 

1.(1   l'iiiiiiée  mécanitiue   (54-70)    :  2.050   fr. 
Portrait  de  l'artiste  (90-72)   :  720  fr. 

Le  Joueur  de  Cornemuse.  Panneau  déco- 
ratif   (14.5-112)    :   2.000   fr. 

Le  Concert  champêtre   (148-112)    :  1,300   fr. 

1881.  —  Ravel.  —  Les  Baigneuses  :  2.100  fr. 

1882.  —  Flameng.  —  Béunion  galante  : 
6.000  fr. 

1882.  —  Febvre.  —  La  Bonde  champêtre 
(86-130)  :  51.000  fr. 

La  Bonne  aventure   (37-29)    :  650  fr. 

L'Escarpolette    (60-74)     :    9.100    fr. 

1882.   —   Co.MTE   DE  LA   HÉRAUDlÈRE,    —   Por- 
trait  de   la   lamillc   Lcnormand     de    C... 
5.900  fr. 

1882.  —  Vente  X...,  27  .Ianvier.  —  La  l'uii- 
péc  mécanique;  grisaille  (54-70)  :  900  fr, 

1883,  —  Sabatier.  —  La  Danse  :  I.6O11  fr, 

1883.  —  lîARON  de  B...  —  ta  collation  des 
chasseurs  :  1.120  fr. 

La  bonne  aventure  (37-29)   :  860  fr. 

1884.  —    De    BEI  HNONVILLE.    —    t.r      Duo     : 

2  500  fr. 

1884.  —  Baron  d'Ivhy.  —  La  jeune  pèle- 
line   (130-98)    :  12.000   fr. 

1885.  —  BURAT.  —  Ln  Bèreuse  :  7.000  fr. 
Le  Joueur  de  basse  :  5.000  fr 

1885.  —  Comte  de  la  Béraudière.  —  Le 
Turc  amoureu.r..  —  La  belle  Grecque.  Deux 
pendants  (GO-39).   Ensemble   :  18.800  fr. 


Deux  pendants  représentant  :  l'un,  une 
sceiLC  du  «  Philosophe  marié  »;  l'autre,  une 
.■<cène  du  «  Gloneux  ».  Ensemble  :  18.000  fr. 

1886.  —  Laurent  Richard.  —  La  Bèveuse. 
Bois    (23-17)    :   6.200   fr. 

;,(■    liouqnet    i40-32)    :    2,900    fr, 

La   Poupée    mécaniqu".    (54-70)    :    2,800    fr, 

1886.  —  De  Brearf.  —  Le  nid  d'oiseaux 
70-90)   :  2.900  Ir. 

1880.  —  SÉCRÉTAN.  —  Les  i'tuj.sOs  de  l'iii- 
eer  :  34.200  fr. 

1889.  —  M"'e  DE  Lancey.  —  Les  Divertisse- 
ments champêtres  et  le  jeu  de  la  bascule  : 
11.100  fr. 

Les  Muses  dans  un  paysage,  et  sur  les 
ratés  L'Education  de  V.Am.our  et  l'Education. 
lie   Bacchus  :  450  fr, 

ISOO.  —  May.--  Po: trait  d'un  architecte 
(28-20)    :    1.000   fr. 

1890.  —  Rothan.  —  La  Dame  au  parasol  : 
2(1.000   fr. 

1891.  —  H.  Penon.  —  Les  Jardiniers  (78- 
72j    :  2.560  fr. 

Le   Bouquet   (63-85)    :   3.200   fr. 

1891.  —  Ph.  George  d'.Xy.  —  L'invitalinu 
Il  la  danse  cl  l'Escarpolette.  Ensemble  : 
',!,(ioo  fr, 

1892.  —  Vente  X.,,,  [,ondre.s.  —  Une  fête 
champêtre    ■   7,350    fr. 

1893.  —  De  Camondo.  —  'Portrait  de  M"' 
Siillé    (42-54)    :   14,000  fr, 

1893.  —  De  BALLIENCOUfiT,  Saint-Omer,  — 
Concert  dans  un  parc   (83-105)    :  550  fr, 

1895.  —  M"'"  Lyne  Stephens,  Londres.  — 
Mcirlse   :   35.500    fr. 

Les  deux  amis   :  27.300  fr. 

1896.  —  Perkins,  Londres.  —  Fêle  rhanh 
futre  :  21.000  fr. 

1897.  —  Baronne  Piehard.  —  J.e  Jeu  de 
qu'elles.  —  La  Balançoire.  Deux  pendants, 
lie  forme  ronde  (60  centimètres  de  diamè- 
tre). Les  deux   :  2.700  fr, 

1898.  —  Tabourier.  —  !ai  Itnnde  champê- 
Ire    (86-130)    :    112.000    fr. 

Ilepos   de   chasse   (112-145)    :  6,100   fr. 
1S98.  —  Vente  du  Musée  Kums,  Anvers.  — 
La  bonne  aventure   (37-29)    :  1.550  fr. 

1898.  —  De  Bryas.  —  Pastorale  (53-63)  : 
20.100  fr. 

ISiW.  —  Vente  X...,  26  Mai.  —  Portrait  de 
deux  jeunes  filles,  dans  un  parc  :  1.000  fr. 

1899.  —  Broadwood  et  Westmacott,  Lon- 
dres. —  Fête  champêtre;  danse  sur  la  ter- 
rasse d'an,  palais,  fonlaine  au  fond  (81-121)  : 
03.700  fr. 

1899.  —  \'ENTE  Hawi.ey,  Londres.  —  Pan- 
sage boisé,  avec  lac  près  d'un  chdlean  (63- 
.52;    :  26.675  fr. 

.'Vttribuées  à  N.  Lancret  : 

1882.  —  Febvre.  —  La  rose  offerte  (73-83)  : 
780   fr. 
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18.S'J.    —    SKI.IAH,     l)K    LllNDUK-S.     —    l'imnl    Cl 

irliujuili   ('Ji-7ij   :   'du  l'r. 

IKi'i.  ~  Hahun  .1.  1>u:h(in.  —  nciiiiiuii  ;/(;■ 
Uiiilc   iliiiis   lin  ),iiic      tliKI   l'r. 

Ecole  de  N.  Lancret. 

1S9'J.  —  lilUJAUWddl)  El  Wksi.macutt,  Ldn 
UKlis.  —  /.r.s  >i'nsijiis.  siiili-  ilr  ([iintif  ciim- 
posilUins,  Il  dfii.r  lujinrn  rliiiciiiif  iluiis  un 
IJilj/Silijr   :   7.3ÔU    11'. 

VMM.  -  DKiiHol>^E.  —  /,!/  Coiiinlir  ihr 
lieiuie  iWi-JO)  :  1.23U  fr. 

Dessins    : 

l7.-^2.    —    \ENTE    UE    L'ATELIER    DE    LANCliET    : 

lue  suite  de  vingt  études  de  fiijiiies  des 
deu.r  se.res.  Dessins  à  la  saiij^iiiiie  sur  |i.'i 
pier   bleu    :   G   (r. 

Aiilii-  suite  de  eiuijl-iiuiil  e  elinli-s  de  ji- 
i/ures  Dfssui  a  la  sau.uunie  sur  |ia)Mt'r 
blanc  et  sur  papier  yris  :  'J  fr. 

Seize  sujets  de  Chasse,  pustiirnles  et  pun- 
s.ii/es.  Dessins  a  la  iiurre  nuire  el  a  la  san- 
S'uiiie   :  8  l'r. 

l  leul''  neiidi'Uiies.  —  Dessins  a  la  pierre 
nulle   sur  jiapier  j^ris   :  '.)   tr. 

Ih'ii.r  rnluiiies  in-',"  sur  piii  eheiiiiii .  euii- 
leiiaiit  :  l'un  7S  études  de  letes,  ligures  el 
fiugsages  il  l'autre  4.S  sujets  identiques. 
Dessins        la  sanguine    :   7.')   fr. 

17S5.  —  .N'orRBIl.  —  ('inij  eonijiositions  de 
jêtes  ehuiiijietres  et  guliintes.  Dessins  an 
ciaynii  ihiir,  a  la  sant^iinie,  relevés  de 
blanc    :   :iu    fr. 

[K'ti.  —  'iHIELENS.  —  In  ^11  jet  ili,nu}ielie 
Paslel    !47-:iô)    :    27U    fr. 

1840.  —  .S.MNT  —  Etudes  :1e  ligures.  \iu;.;i 
lieux  dessins  à  la   sanj^ume   :  l.'i   fr. 

Huit  sujets  vuries.  Dessins  a  la  san^iiii..  ; 
81  fr. 

Autres  sujets  cariés.  Sept  dessins  a  la 
san^'uine  :  36  fr. 

18.7J.  —  N'ENTE  X...  —  Triiis  études  de  ji- 
gures.    Dessins   à   la   san^Miine    ;   2    fr. 

/.;(('    Duiiseuse.    Dessin    a    la    san)-;iiiiie 
1   fr.   75. 

/'i///S(/)';j('  eue  lie  dus.  Dessin  à  la  san- 
umne   :   5   fr. 

'  //((/  études  de  dieers  sujets.  Dessins  a 
la    santiuiiie    :    V.j    fr     M. 

Télé  di'  jeune  feniiue  Di'ssm  à  la  saii- 
.Lcuiiie    :    S    fr. 

Deu.c  p'/ures  de  feinnies  cêtues  de  ndies 
de  suie.  Dessin  à  la  iiierre  noire,  relevé  de 
blanc    :   03   fr. 

/'//  linnnue  eoudié.  Dessin  à  la  sanpuine  : 
8  fr. 

I.sto.  —  Mahehai  i.T.  —  Jeune  femme  de- 
ti.iiil,  liiiirnée  cers  tu  iiuuiiie.  Dessin  h  la 
luerre  noire,  relevé  de  blanc   (25-10)    :  95  fr 

18S2.  —  Glfinix.  —  riéuninn  dans  un  pare. 
Dessin  a;i  crayon  noir  sur  papier  bleu  : 
50   fr. 


bs.sii.  -  Dk  .Si.iiw  111.11.  Iieii.c  lioinnics  de- 
•iiiiil  eus  de  il.i>.  et  sniiiiunl  du  eue.  Dessin 
a   la   sau:;uiiie    i::ii  .'jui    :  801)   fr. 

Clhisseii:  l/,^^/s,  le  liiiniiir  sur  ta  lele  el 
tenant  Sun  jiisil.  Dc.s.-iu  a  l;i  .saii.miine  (22- 
ili;    :    48U    1 1 

.li'iinr  l.nuiuic  a-.sis.  leiiaul  siin  eerre. 
Ijcssin   a    1,1  saiij^uinc   :  225  l'r. 

Jeune  leniine  assise.  Dessin  à  la  sangui- 
ne  :  330   fr. 

is^3,  -  Dk  i.A  liKiiM  luriii-..  —  /.(/  priiinc- 
iiadc  dans  le  pure.  Dessni  a  la  iiluiiie  el 
au    la\is   Mc    bistre    (2'.)-2'i)    ;   205   fr. 

IsS:'..  --  lli:  liALl.lE.NCnl  Kl.  —  Jeune  lemnie 
dansant.  Dessin  sur  jjapier  gris,  à  la  pierie 
iinire,   renaussé   de   blanc   (33-23)    :   55   fr. 

|.S'J3.  -  l)l-,siAll.l.Ki  it.  —  Les  lleinuis.  — 
Des.sjii    au.\    trois    crayons    :    KIU    fr. 

1S95.  —  i.\]  K.HON  -  Etudes  de  mains.  Des- 
sin .1  la  san.nninc,  rdiausse  de  blanc  ^2U- 
~8,i)    :    120    Ir. 

1895.  —  \K\IK  .\  .  ,  11  l'"E\HIElt.  —  Femme 
assi-ic.  eoillec.  d'une  tiuiuc.  Dessin  an.\  i.leiL\ 
(rayons   :   21    fr. 

ls',)5.  -  \  i.ME  .\...,  13  Mahs.  —  i'riiiiuis  de 
dcii.c  peisiiiifiages.  Dessin  a  la  san.miine  • 
lui)  fr. 

IN9I'>.  -  \l.\1r.  .1.  F.,.,  15  UECEMIiia;.  —  l>'l- 
gaie  puu  un  ineniiet.  Dcsmii  a  la  sant;'uine: 
350   fr. 

1897.  —  !IE  lio,v;oinr.  —  Dea.c  leinmes  : 
riuic  deboiil  el  declaiii.-:  Ut ,  nu  lua.Mpie  a  l.i 
iiiaiii;  r.antre  assise  et  ch.inlaul,  les  yeii.N 
sur  un  li\'re  de  luiisupie;  loiiles  ileu.x  en 
lobes  el  en  peins  loquets  uariiis  île  toiirru- 
ics.  Dessin  sur  papier  jaunâtre,  au  cra\iin 
noir  et  a  la  sanmiine,  uiouai  lu-  de  blanc 
iS-'JO)     :    2,000    fr. 

Iieiic  leinmcs  :  elles  sont  vêtues,  connue 
dans  le  dessin  pri'cedeiil.  de  robes  et  de 
■iMpiefs  a  la  polonaise.  h)lles  sont  debout, 
i'niie  en  face  de  l'antre,  l't  seniblent  jonei' 
nue  scelle  de  tlicàirc.  Dessin  aii.Y  li^iis 
crayons  sur  papier  cIuoimus  ils-2'i!   :  1  .500  fr. 

Heur  Iciniiues  daw-  rallitiidc  de  présenter 
Il  main  u  une  leinine.  l-'eiiille  de  crocpiis 
a.i  craycii  noir  et  a  la  --an.unine  (23-32)  : 
9115   fr. 

In  linmme  eu  de  }irnlil.  Dessin  relianssé 
de   blanc   i3!-22i    :  80   fr 

t'n  liominc  cniielie  a  terre  Dessin  a  la 
pierre    d  lt.ii|c     22  23'    :    115    fr. 

('//  linuime  et  une  femme.  Dessin  à  !a 
pierre  d'Italie  (22-23)   :  250  fr. 

I.^'.IS.  —  MtCHEMN.  —  lliiinine  tenant  un 
Ihiliin.   Dessin   à   la   san.minie   :    llo   fr. 

1S(9X.  —  M^nyiiis  :iE  C.iii'.nn'evières.  -  / '/ 
rnileile.  Dessin  au  crayon  noir,  relevé  île 
blanc     (25-;..)     :    1.000    fr. 

Le  Liiieiir  de  mandntine.  Dessin  au  eraipni 
n.iir,  relexê  de  blanc  (21-18)   :  9.50  fr. 

l'Inde  de  quatre  figures.  Dessin  à  la  san- 
guine  (lG-23)    :  1.50   fr. 


LAN 


17-,^ 


htadc  de   fciuiae  reiiicltanl   sa  jarretière 
Dessin  à  la  sanguine   1 17-19)    :  780  fr. 

Uaine  et  Geiuilkommc.  Dessin  à  la  san- 
guine   (*J-1«)   ;   3UU   Ir. 

Jeune  jemine  debout.  Dessin  à  la  sangui- 
ne  (-24-18;   :  410  fr. 

Figures  pour  Le  «  Oa.çon  puni  n.  Dessni 
à  la  sanguine  (16-22)  :  4U0  fr. 

Jeune  femme  assise.  Dessin  au  crayon 
noir  et  .■.  la  sanguine  (16-17)   :  295  £r. 

1898.  —  Venik  g...  et  T...  31  Janvier.  —  Le 
Malade  Imaginaire.  Dessin  à  la  plume,  lavé 
a  l'encre  de  Chine   (20,5-32,5)    :  32  fr. 

1898.  —  Vente  D...  et  P...  19  nove.mbre.  — 
ICiudes  de  femmes  en  pied.  Dessin  à  la  san- 
guine :  60  fr. 

liéunion  galante  (Unis  un  parc.  Dessin  a 
((.■  sanguine  :  2U5  fr. 

1899.  —  Muhlbacher.  —  Jeune  fille  assise. 
Dessin  à  la  sanguine  (23-18)  :  730  fr. 

1899.  —  Caundo.  —  Assemblée  galante.  — 
Dessin  à  la  sanguine  (36-32)  :  500  fr. 

Jlomme  debout.  Croquis  à  la  sangunie 
■25-18)  :  400    fr. 

Quatre  études  de  sujets  divers.  —  Dessnis 
à  la  sanguine  :  195  fr. 

Réunion  galante  dans  un  parc.  —  Dessin: 
220  fr. 

L'Espiègle  :  65  fr. 

Le  Guitariste  (23-21)  :  205  fr. 

Jeune  femme  assise  et  lisant  :  105  fr. 

1899.  —  Deloye    —  La  Moisson  :  210  fr. 

Jeune  fille  tenant  une  cage  :  115  fr. 

1899.  —  Ve.nte  X...  6  Mars.  Elude  d'hom- 
me. Dessm  aux  trois  crayons  (18,5-15,5)  : 
320  francs 

Etude  pour  les  «  Patineurs  ».  Dessin  ù  la 
pierre  noire  (26-22)  :  400  fr. 

Etude  d'homme  debout.  Dessin  à  la  san- 
guine  (22-13)    :  625  fr. 

Etude  d'homme  assis.  Dessin  à  la  pierre 
noire  et  à  la  sangume   (16-15)    :  220  fr. 

Elude  pour  les  «  Troqueurs  ».  Dessin  à  la 
sanguine  (22-26)  :  985  fr. 

Etude  d'homme  debout.  Dessin  à  la  san- 
guine (26,5-15)   :  325  fr. 

Elude  d'homme  Dossin  à  la  sanguine 
(13-20)   :  220  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  17  Aviui,.  —  Dame  as- 
sise, jouint  du  violotirclle.  Dessin  rehaussé 
(38-26)   :  415  fr. 

1900.  —  Defer-Di'me.snil.  —  IJnr  feuille  d'é- 
tudes :  660  fr. 

Etude  pour  la  «  l'urlir  de  plaisir  »  :  850  fi'. 

Etude  pour  la  «  licite  Grecque  »  :  880  fr. 

Etude  de  Gentilhomme  :  540  fr. 

Elude  de  ente  :  520  fr. 

Elude  d'homme  :  410  fr. 

1900.  —  PiPABT.  —  Les  Musiciens.  Dessin  à 
la  sanguine  :  150  fr. 

1900.  —  Vente  X.  .  19  Mars.  —  Trois  études 
Dessins  à  la  sanguine  :  850  fr. 


1900  VE.NTE  P..  5  DÉCEMBRE.  —  Le  l'asseur. 
Dessin  a  la  sanguine  ;  137  fr. 

Estampes  : 

1744.  —  Quentin  be  LorangiiRE.  —  Quarante- 
si.i:  estampes  de  sujets  divers  :  60  fr. 

1745.  —  De  La  Hoque.  —  Vingt-quatre  es- 
i.iinpes  de  sujets  divers.  Premières  épreu- 
ves :  31  Ir. 

LANDAIS-BOUILLON,  dit 
Bouillon-Landais,  peiiilic  IViiiK'ais 
ilu  milieu  du  X1X°  siècle.  —  Paysage. 

1853.  —  \ENTE  X...  17  Mars,    Marseille.  — 

Sdurenir  des  Martigues  :  180  fr. 

LANDE  (Van), Guillaume,  peintre 
et  graveur  hollandais  de  la  première 
moitié  du  X\  II''  siècle.  —  Sujets  mi- 
litaires ;  Cavaliers. 

Estampes  : 

1798.    —    IHAIENHOLZ,     NURE.MBERG.    —    Com- 

l)ats  et  escarmouches  de  cavalerie.  Suite  de 
si.\  estampes,  petit  in  folio,  en  largeur. 
Epreuves  de  2«  état,  avec  les  noms  de  .1.  et 
H.  Ottens  :  8  fr. 

isoi.  —  WiNKLER,  Leipzig.  —  La  même  sui- 
le,  du  mène  état  :  20  fr 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  La  même  suite, 
il  11   niènio  état  :  8  fr. 

?  Sternrliig.  —  La  même  suite,  du  même 
état  :  10  fr. 

Les  (Àiuaiiers.  Suite  de  huit  estampes, 
|ii(it   1I1-4"   eu  largeur  :  20  fr. 

LANDELLE,  Charles,  peintre 
IVanç^ais,  né  à  La\al  en  I(S".(?I.  —  His- 
toire ;  Portrait  ;  Genre  ;  Sujets 
d'Orient. 

1865.  —  Comte  de  Pourtalès.  —  Jeune  fille 
interrogeant  une  marguerite.  Tableau  de 
r.irme  ovale   (53-45)    :  500  fr. 

1868.  —  Comte  d'Aquila.  —  Arménienne  du 
Ciiucase   (130-801    :  4.100  fr. 

1SC9.  —  Marquis  de  Maison.  —  Jeune  fem- 
uii'.  l'astcl  de  forme  ovale  :  1.000  fr. 

Autre  portrait  de  jeune  femme.  Pastel 
(64-53)  :  .520  fr. 

1872.  —  Anastasi.  —  La  Fontaine  de  Beost. 
1  llusscs-Pyrcnées)   :  430  fr. 

1872.  —  Pereire.  —  /,«  messe  ù  Iléosl.  le 
dimanche  (31-47)  :  4.000  fr. 

1872.   —  \  ENTE  X...    .\VRIL,    LONDRES.   — JeUllC 

Grecque   :  1484   fr. 
1877.  —  Oi'PENHEiM.  —  La  Source  :  4.050  fr. 

1880.  —  HOOFT  VAN  WOUDENBERG  VAN  GEERES- 
TKIN.   .A.M.STERDAM. 

Femme  Fellah  (42-29)  :  2.129  fr. 
Jeunes      Vénitiennes     puisant     de     l'eau 
(27-20):  2.415  fr. 
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1880.  —  Blanchard.  —  Un  tableau  sans  dt'^ 
ùiinaliim  de  sujet  :  330  fr. 

1884.  —  Rauesiein,  i:k  Mf,k.«ieu.  Bbuxei,i.k.s. 
—  Vn  tableau  sans  désiiinulinn  de  sujet  : 
.").i)23    fr. 

ISS."),  —  Wttnky  de  Philadelphie,  New-york. 
Allant  an  cimetière  :  3.050  fr. 

1888.  —  Vente  X  ..  Femme  Fellah  (42-29)  : 
3.200  fr. 

1888.  —  Vente  X...  24  Mai.  —  r.a  UHanen 
lie   :  300  fr. 

1889.  —  \AN  Gor.ii,  I,a  Haye.  —  Jeune  FUi- 
tentine  .  780  fr. 

1891.  —  Vente  X...  13  .Avril.  —  La  Samari- 
taine :  750  fr. 

1893.  —  De  Camondo.  —  Jennr  femme  oiien- 
tale  (47-33)   :  105  fr. 

1898.  —  Casimir  Périer.  —  Femme  arabe  ■ 
220  fr. 

LANDENSPELDER,      Jean. 

lieiiitrc  et  graveur  allcmiiiid.  \\r  à 
Rss(Mi  1^11  17)11.  —  Ilisloirc  :  Purlr.iil. 

1849.  —  Brisard,  Gand.  —  Les  sept  pêches 
mortels  :   150  fr. 

LANDERER.  Ferdinand,  prinliv 
cl  g'i'a\eur  allciiiaiid ,  nv  à  Slcin 
(Autriche)  en  17l'>,  mort  à  la  lin  du 
XVIIl^'  siècle.  —  Hisloiic  :  Ceiirr  : 
Paysage. 

Estampes   : 

1820.  —  Comte  Potocki.  —  Un  lot  de  2G 
estampes  comprenant  :  des  portraits  et  su- 
jets de  genre,  d'après  M.  J.  Schmidt,  et  des 
paysages  et  marines,  d'après  PiUement.  En 
tout  :  4  fr. 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Deux 
paj/sages  italiens,  d'après  Pillement.  Es- 
tampes grand  in-folio,  en  largeur  :  2  fr.  60. 

LANDI  (Le  Chevalier),  Gaspard. 

jM'inlri'  ilalii'i).  m''  à  riaisaucc  eu  IT-")!  . 
mort  en    1S?,0.  —  llisloiri^  ;   Poi'Irail. 

1S2'7.  —  La  .Salle-Vienne.  —  Vénus  et 
r  \mimr.  220  fr. 

LANDIE,  iui|irinieur  et  ('dileur 
l'rancais  de  la  fin  X\'lll'' siècle. 

Estampes  : 
1877.    —    BÉH.\GUE.    —    ta    Promenade    du 
Jardin  du  Palais-ftoyal  en  1787,  par  Debu- 
court  ou  Desrais.   Estampe  portant  le  titre 
anglais  »      The     Palais-Royal     garden 

Walk  »,  gravé  sur  la  même  ligne  que  le 
titre  français.  Epreuve  avec  la  lettre  :  600 
francs. 


1881.  —  MuHLB.\CHER.  —  La  même  estam 
pe.  Epreuve  avec  la  lettre  :  1.300  fr. 

La  même  estampe.  F,|)reiive  eu  l'i'diiction  : 
200  fr. 

1881.  —  MiCHEl.DT.  —  [.a  même  estampe. 
[■'.preuve  avec  la  lettre  :  575  fr. 

1S82.  —  Du  Bois  ou  Bois.—  La  même  es- 
tampe. Epreuve  avec  la  lettre  :  780  fr. 

1885.  ~  HOCQUART.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  restaurée  :  055  fr. 

1887.  —  Carrier-Belleuse.  —  r.a  même 
estampe.    Epreuve   avant   la  lettre    :   500  fr. 

1SS7.  —  Aubin.  —  La  même  estampe. 
Eiirenve  avec  la  lettre  :  G75  fr. 

1887.  —  .T.4CQUIN0T.  —  7.(7  même  estampe. 
Epreuve  avant  la  lettre,  avec  marge  :  500  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  aver  la  let 
tre  :  205  fr. 

1.8S9.    —    Decloii.K.    —  La    même    estampe 

Epreuve  avec  la  lettre  :  1.800  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  eu  rédui' 
tiou   :  270  fr. 

IS',10.  —  DE.STAILLEUR.  —  La  même  estam- 
pe. Epreuve  avec  la  lettre  :  705  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  à  l'état  d'eau- 
forte,  avant  divers  cliangements  dans  la 
coiffure  de  la  femme  assise  près  de  la  ta- 
ble, sur  laquelle  elle  s'appuie   :  105  fr. 

1S91.  —  KiNNEN.  —  /,(/  même  estampe. 
F.pivuve  avec  la  lettre   :  705  fr. 

1S97.  —  De  GONCOi'RT.  —  La  même  estam- 
pe. Epreuve  avec  belle  marge  :  1.360  fr. 

LANDINI,  Jacques.  <lil  Jacopo 
da  Casentino,  |H-inlrc  iluiicn,  m''  à 
Pral()-\'('cclii()  en  KtlO.  niurl  m  l.'i'.IO. 
—  Histoire. 

ISsi.  —  De  BErRNuwn.LE.  —  Peinture  re- 
Haiense,  en  trois  pannean.r  (175-180)  : 
2  («10  fr. 

LANDRIANI,  Paul-Camille,  .lil 
Il  Duchino.  iiciiilic  d  dr>sin:di-iM- 
ilalieii,  ni'  à  .Milan  vcis  1Ô70.  niorl  en 
IGIO.  —  Histoire  ;  .\rcliitrctnrc  ; 
Fres(|ues. 

Dessins  : 

1S60.  —  Chevmîfr  a.  D...  DE  Turin.  — 
Dessins  d'arehi.leetare.  Six  dessins  à  l'aqua- 
relle  et  au  bistre  :  4  fr. 

LANDRY,  Louis. 

1885,  —  Comte  de  la  Beraudière,  —  Por- 
trait lie  petit  garçon.  Tableau  de  forme 
ovale  f61-.501   :  200  fr. 
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LANDRY,  Pierre,  gravour  ot  (mH- 
Leur  IraiH/ais.  né  à  l'aris  vers  1(>{0. 

Estampes  : 

1861.  —  L.viARlETTE.  —  Portrait  du  Cumte 
de  Bucl}oiv,  seigneur  de  Sapiczin,  grand 
duc  de  Uthuaiiie.   Estampe   in-folio   :   6   fr. 

Le  Benedicite.  d'après  Lebrun  :  2  fr. 

1865.  —  C.4MBERLYN.  —  La  sainte  Face, 
d'après  1).  Halle.  Epreuve  de  V^  état  : 
7  fr.  50. 

François  Faurc,  évoque,  d'après  R.  Rin- 
gard. Epreuve  avec  grandes  marges  : 
1  fr.  50. 

1877.  —  F.  DiDOï.  —  Ari  (./.).  —  Ch.  de 
Bourbon.  —  De  MokcIiij  d'Hoc/jUincourl.  — 
\'cboul  de  la  Brousse,  prélats.  Quatre  es- 
tampes :  16  fr. 

.ArnauU  (H.).  —  Brulart  de  Genlls  (Ch.). 
—  Gode.au  (.4.),  prélats.  Trois  estampes  : 
5  fr.  50. 

Bourgneuf  de  Curé  (Henri).  —  Brulart, 
Marquis  de  Genlis,  d'aiirès  Gribelin,  Bru- 
lart, Marquis  de  la  Borde.  Trois  estampes  : 
9  fr. 

Louis  XJY.  —  Marquis  de  Lotivois.  Deux 
estampes  :  11  fr. 

Louis  Armand  1"  de  Bnurbon-Cntili.  Es- 
tampe :  6  fr. 

Le  Comte  d'Barcourt  (H.),  dit  Cadet  La 
perle.  —  Comte  Des  Cartes.  Deux  estampes  : 
9  fr. 

1879.  —  SiiîfRTN.  —  Louis  XIV.  —  Louis 
XIV  et  Mari''-Thérèse.  Ensemble  :  15  fr. 

?  DERSr.HAT.  ..  L'.trbalelrirr.  Estampe 
grand  in-folio,  en  hnnteur  :  5  fr. 

LANDST^ER,  Charles,  peintre 
antrlnis  du  XIX  sièele.  —  Pni-trail  : 
Genre. 

1894.  —  Cheylemore,  Londres.  —  Portrait 
de  lu  princesse  Marie  de  Cambridge? 

LANDSEFR  (Sir).  Ed-win.  i.ein- 
Irr  anglais.  n(''  à  l.nnilrcs  en  IS'O"?, 
mort  en  IST^Î.  —  Paysagi';  r'KMire  : 
Histoire;  Portrait;  .\nimanx. 

1852.  —  Reui-Eaf,  Londres.  —  La  Fermière 
pt  sa  vache  :  16.5i0  fr. 

Cerfs   :  18.370  fr. 

Le  Daim  ronge  :  17.070  fr. 

1863.  —  BiCKNEi.i..  Londres.  —  Deu.r  chiens 
cherchant  les  miettes  :  60.360  fr. 

Le  veau  primé  :  ■47.2.50  fr. 

Berger  montagnard  :  .38. .520  fr. 

1870.  —  Bri.LocK,  Londres.  —  Maison  de 
Bergers  des  Montagnes  :  26.2.50  fr. 

1872.  —  Gn.l.OT.  Londres.  —  f.adq  liadiel 
Bnsscll  :  7.085  fr. 

Chiens  du  Saint-Bernard  :  45.670  fr. 


Guettant  la  levée  du  daim  :  35.300  fr. 
Chiens  de  chasse  :  50.390  fr. 
1873.  —    Hargreaves,    Londres.    —    Deu.v 
Pensionnaires  :  42.000  fr. 

1873.  —  Vente  Landseer.  —  Portrait  de  La- 
dy  Emilxj  Peel  :  2.504  fr. 

Le  Duc  de  Beaufort  et  ses  sœurs  :  27.000 
francs. 

Walrhing  the  Boilij  :  18.638  fr. 
Trois  l'êtes  de  moutons  :  14.915  fr. 

1874.  —  Vente  X...,  Londres.  —  L'Inonda- 
tion dans  le  Higlands  :  19.675  fr. 

1874.  —  Vente  E.  Landseer,  Londres.  — 
Cherchons  le  poisson  :  16.015  fr. 

Duc  de  Devonshire.  —  Lord  et  I.ady  Ca- 
ve.ndish  :  27.500  fr. 

Sa  Majesté  la  Beine  sur  un  cheval  blanc  . 
19.700  fr. 

Portrait  de  jeune  dame  :  16.015  fr. 

Paysage  avec  bestiaux  :  8.300  fr. 

Chiens  et  chevaux  :  26.250  fr. 

Prière  de  Lady  Godiva  :  83.940  fr. 

Portrait  du  Comte  et  de  la  Comtesse  de 
Sefton  :  14.960  fr. 

Le-:  Walter  Scott  :  21.000  fr. 

Vipu.r  Brtitus;  chien   blanc  :  15.7i0  fr. 

Le  duc  de  Beaufnri  ri  ses  sœurs  ;  27.000 
francs. 

1875.  ~  Vente  X...,  24  avril,  I,ondres.  — 
Tlie  Deer  Fainity;  T.a  famille  de  cerfs  : 
70.125  fr. 

1875.  —  Rl'ssel,  Londres.  —  Chiens  du 
Saint-Bernard  :   54.000  fr. 

1877.  —  Grant,  Londres.  —  Portrait  de 
Walter  Scott  .  13..382  fr. 

1877.  —  Redleaf,  Londres.  —  Le  même 
portrait  :  80.000  fr. 

1878.  —     TURNER    ET     BROGDEN,     LONDRES.     — 

l'n     tableau     sans     désionation     de   sujet   : 
:î(;.750  fr. 

1881.  —  CoLE-MAN,  Londres.  —  L'Homme 
propose  et  Dieu  dispose  :  165.375  fr. 

Vue  meute  de  chiens  :  131.250  fr 

Cerf  poursuivi  par  vn   chien   :  131.250  fr. 

T.a  Loutre  dêloqée  de  snn  gîte  :  75.425  fr. 

1882.  —  Edward  ITerman,  Londres.  — 
l'ausaqe  avec  cerfs  :  21.000  fr. 

I8R1.  —  Lf.vy,  Londres.  —  Le  Bol  de  la 
vallée  :  162.7,50  fr. 

1884.  "  Ch  Skîppkb.  Londres.  —  Deu.r 
pennonnaires  :  32  810  fr. 

1886.  —  Addinglon,  Londres.  —  Chiens  du 
Saint-Bernard  ■  11.600  fr. 

1886.  —  Dt'Dl.EY.  LONDRES.  —  Une  famille 
de  cerfs   :  80.015  fr. 

1886.  —  CONNEi.l..  Londres.  —  Chasse  au 
faucon,  au  temps  iadts  :  11.830  fr. 

1896.  —  .T.   ELt.TS.  —  Badminton   :  7.475  fr 

1886.  —  Vente  X  ...  m.ii,  Londres.  —  Por- 
trait  de   WaUer  Scott   :  55.900  fr. 

1887.  —  Gr\ham,  Londres.  —  La  Bible 
du  berger  :  26.775  fr. 
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1888.  —  BocKi.ow,  Londres.  —  llinfiaar  . 
130.100  fr. 

/.</  prise  d'un  cerf  :  51.07.')  fr. 
Vu    iiilcriciir   de  petits   eliieiis    :   20.2.50   fr. 
18!-'.S.  —  W.M.KliR,  Londres.  —  Le  Cerf  liles- 
sé  :  74.770  fr. 

1889.  —  Pe.^cok,  LoMjRE.s.  —  Cliieiis  des 
Alpes  ;   48.560  fr. 

1890.  —  Redle,\1'",  Londres.  —  Tète  de  bi- 
che :  10.. 500  fr. 

i:rires  et  Cnq  île  ttriiijere  ;  30.1SU  fr. 

i'iiiujiieul   et   Faisdii   :   39.370  fr. 

Fo.i:  terrier  et  euiuirds  siiueinjes  iiinrls  : 
G8.220  fr. 

Pas  encore  pris  :  78.700  fr. 

Les  deux  chiens  :  36.750  fr. 

;.(/   lune  de  miel  :  100.9.50  fr. 

/.<■  fiiisiin  mort  :  9.180  fr. 

Miirl   du  Coq  de   bnnjèrc   ;   16.810  fr. 

Tète  de  moutons   :  14.955  fr. 

Trim.  te  vieux  chien   :  19.685  fr. 

Intérieur  de  montagnards   :  60.360  fr. 

Cdt/  unir  et  poule  çirise  :  31.500  fr. 

Perdrix  :  36.750  fr. 

Canard  sauvar/e  luort  :  14.430  fr. 

Hiruf  noir  des  montaones  :  8.660  fr. 

La   Tiiuihe  du  berger  :  31.500  fr. 

Le  Coupeur  de  bois  :  57.740  fr. 

Le  Moissonneur  :  10.500  fr. 

T.es   Faucons:  Deux  pcuduuts    ■   25.000   fr 

Ptarniigan  :  15.740  fr. 

Grouse  :  27.820  fr. 

Chien  d'arrêt   :  22.305  fr. 

Cerfs  et  biches  pùturan\   :  52.500  fi'. 

Chien  d'arri^t  et  cor/  de  brui/ère  :  55.120  fr. 

ViKC  et  saumon   :  34.120  fr. 

Les  lièvres,  mâle  et  femelle  :  16,015  fr 

IS'.M).  —  Harter,  Londres.  —  L'Oucle  Tum 
et  sa  femme  :  32.2S0  fr. 

1891.  —  BOLCKOW,  LONDRE.s.  —  Retiiur  de 
la  chasse  au  cerf  :  44.020  fr. 

Brise  :  107.620  fr. 

1892.  —  \'ENTE  X...,  Londres.  —  Mniitous 
des   Alpes    :   21.000   fr, 

1WI2.  —  BuLCKow,  Londres.  --  Lu  prise 
d'un   cerf  :   16.275  fr. 

1S92.  —  PRICE.  —  Le  premier  suiit  : 
1L025  fr. 

1S9:î.  —  Georges,  Londres.  —  l'aite  de  \'c- 
loiirs   :   23.350  fr. 

1893.  —  Dover-Clifden,  Londres.  —  Trnp 
elmiid    :  23.100  fr. 

1S!)3.  —  \'ENTE  X...  —  Chiens  de  cliasse  . 
16.013  fr. 

1894.  —  Cheyeemore.  Londres.  —  Le  Pc- 
elié    :   13.120  fr. 

iltendunt  le  Ferrij-Boat  :  5.515  fr. 
Prière  de  Lady  Codira  :  23.600  fr. 
r.e  Uni  de  la  vallée  :  181.180  fr. 
La  Cabine  :  11.830  fr. 
Le  lion  et  l'agneau  :  24.910  fr. 


1894.  —      HE.\1M\(,,       I.OMIUES.       —      CléviJ 

99.000  fr. 

1895.  —  J.  Phk.e,  Londres.  —  lue  chèvre 
bltiuclie  :  13.910  fl'. 

1895.  —  Aente  .\...,  Londres.  —  La  senli- 
uelle    :  9ÎI.700  fr. 

1895.  —  \ENTE  X...,  Londres.  —  Clevij:  paij 
sage  :  149.540  fr, 

is;90  —  .Sm\elm\n,  Londres.  —  T.a  prise 
d'un  cerf  :  6.200  fr. 

1897.  —  JOHN  Pender,  Londres.  —  La  Bre- 
/j(s-  égarée   (56  ])(iiires.\-30  p..^.)   :   79.7.50  fr. 

Vn  événement  eu  fnrèt  f.56  |ii)iices.V30 
p.l)   :  05,025  fr. 

1897  —  Ch.  lîoiiTH.  Londres.  —  .1  l'iprr 
nnd  a  pair  of  Nulcraekers  ;  40.675  fr. 

Le  chien  terrier  :  14.175  fr. 

189S,  —  flAi.E  Henton,  Londres,  —  Amitié 
entre  cliirns    :    4.325   fr. 

1598.  —  W'HITCHEM).  1.(jnI)REs.  —  Lièvre  et 
Fouine   :  8.925   fr. 

1898.  —  \'ENTE  X...,  2  .Juillet.  —  Le  meil- 
leur liiisser-riitirre  de  la   siiison    :  G. 9.50  fr. 

1899.  —      H-\RRIS       HoLRROOCK       BL,M<ESLÊE, 

New-York.    —    Le    petit     Chaperon-rnuge     : 
3.875  fr. 

1599.  —  John  Fo\\ei:r,  Londres.  —  Le  uunit 
l'hinuigun   (146-2.55)  :  52.500  fr. 

.leuiie   bcnière  écossaise   (52-70)    :  15.7.50  fr. 
Le     soir,     dans    les     miinlini nés     d'FcDSse 
f7')-102)   :  8,400  fr. 

1899.  —  B.ARON  DE  HEITF.R,  LONDRES.  — 
Slrulliiig  Pluijers.  Paiiiieuu  (40-31)  :  9.195 
fr.-uii;'S. 

1S99.  —  CHEYLMoiiE,  Londres.  —  Elude 
'l'une  volaille  m, oie  :  9.180  fr. 

19110.  —  Redleae,  Londres.  —  h'Aïunur  des 
feniines  est  pour  un   brave  :  115.080  fr. 

-Aquarelles  et   Dessins   : 

1873.      —     \ENTE     E.      LANDSEER,      LONDRES.      — 

Waiting    fur    a    l.uad.    Oessiu    au    rrayoïi    : 
22. .575  fr. 

W'iiil    un     lie     llise.    Dcssui    au    cra-yoïi 
l;  1.125  fr. 

1886.  —  CORMELE,  LONDRES.  —  Libre  écliuii- 
i/e  et  l'rotection.  Deux  pemlauls.  Dessins 
au  crayon  :  7.210  fr. 

1891.  —  BOLCKOW,  LONDRES.  —  L'romeiiiide 
eu  voiture.  Dessin  au  crayon  :  3.545  fr. 

Trais  chiens.  Dessin  au  crayon  :  5.640  fi-. 

Chasse  au  cerf.  Dessin  au  crayon  ;  3.415 
francs. 

1898.  —  Grant  Morris.  Londre.s.  —  Elude 
de  cerf  et  de  deux  lévriers.  Aquarelle  ■ 
4.050  fr. 

1.899.  —  FowLER.  Londres,  —  Deux  chiens 
et  un  chat.  .Aquarelle  :  l.TOO  fr. 
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LANDSEER.  John,  iiraveur  et 
di'ssiiialcui-  anglais  t\f  la  lin  du  X\  111'' 
siècle  cl  (lu  commcnccuii'iil  du  XIX". 

Estampes  : 
1899.    —   Vente    X...,    28    Février    et    1" 
M^RS.  —  .1/"    Millier,    d'après    W.     Craig. 
Epreuve  avant  la  lettre,   en  couleur,  toute 
mnr^e  :  80  fr. 

LANDSEER.  Thomas,  lirav.'ur  cl 
dessinateur  anglais  di'  la  |ireuiière 
inoitii'  du  XIX''  siè(dc. 

Estampes  : 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  Le  Braque 
endormi,  d'après  Edwin  Landseer.  Estampe 
grand  in-folio  en  largeur  :  15  fr. 

1853.  —  .A.CKERM\NN,  Dresde.  —  Odin,  d'n.- 
pràs  Edwin  Eandseer.  Estampe  grand  in 
folio,  en  largeur  :  20  fr. 

Dignity  and  Impudence,  d'après  Edwin 
Landseer  ;  iô  fr. 

1873.  _  GiRoi  .\.  —  Charade ristic  Sket- 
ches  of  animais,  du  Jardin  ZooLuriiQtie.  Pe- 
<jent  Parc.  Huit  volumes  in-4°,  Londres, 
1832,  contenant  64  planclies  et  fins  de  pa- 
ges :  44  fr. 

Six  petiU  sujets  d'animaux,  pour  en-tête 
d'un  almanacli.  Estampes  petit  in-folio, 
avec  marges  :  8  fr. 

1897  —  j.  pender,  Londres.  —  Le  JRoi  de 
la  plaine,  d'après  Edwin  Landseer.  Epreu- 
ve de  "'■  état  :  1.300  fr. 

Le  Cerf  aux  abois,  d'après  Edwin  Land- 
seer :  800  fr. 

Soir  et  matin,  d'après  Edwin  Landseer. 
Deux  pendants  ;  1.100  fr. 

18;i7.  —  Vente  X...,  20  Décembre,  Londres. 
—  Estampes  de  l""'  état,  d'après  sir  Edwin 
Landseer  : 

Les  enfand  du  brouillard  :  975  fr. 

.Soir  et  malin  :  1.325  fr. 

Le  Ftoi  de  la  monlagne  :  l..''>.")()  fr. 

Pas  encore  pris  :  750  fr. 

Le  Cerf  aux  abois  :  1.750  fr. 

1897.  —  Vente  X...,  Londres.  —  l.a  même 
estampe  :  1.2G0  fr. 

1898.  —  PONSONBY,  LONDRES.  —  Estampes 
de  !""■  état,  d'après  Edwin  Landseer  : 

Epagneul  et  faisan.  —  Uélriever  et  Bécas- 
se. Deux  pendants  :  975  fr. 

Les  enfants  du  brouillard  :  2.200  fr. 

Le  cerf  aux  abois  :  1.400  fr. 

Le  Boi  de  la  montagne  :  1.625  fr. 

Le  soir  el  le  matin.  Deux  pendants  ■ 
t. 250  fr. 

1808.  —  Vente  X...,  I,ondres.  —  Chevaux 
de  chasse  au  vert,  d'après  Edwin  Land- 
seer :  925  fr. 


Le  Boi  de  la  montagne,  d'après  Edwin 
Landseer  :  1.225  fr. 

1899.  —  Behague,  Londres.  —  Le  marche 
aux  chevaux,  d'après  Rosa-Bonheur.  Epreu- 
ve  d'essai  :  1.000  fr. 

Le  Boi  des  grottes,  d'après  Bosa  Bonlieur. 
Epreuve  d'essai  :  1.375  fr. 

1900.  —  W.  M.^CDONAi.D,  Londres.  —  Le  mar- 
ché aux  chevaux,  d'après  Rosa  Bonheur  : 
818  fr. 

Habitants  des  Hii/hlands.  d'après  Rosa 
Bonlieur  :   L0,50  fr. 

LANDTSHEÏÏR  (de)  Jean-Bap- 
tiste. |)einlre  ilamand,  né  à  lîruxidics 
en  17'.I7.  —  Genre. 

1842.  —  Thielens,  Bruxelles.  —  Entrée 
solennelle  d'un  curé  au  milieu  de  ses  ouail- 
les (89-112)  :  170  fr. 

l'Escarpolette  (100-84)  :  175  tr. 


a:ra\i'ur   anglais  du    XIX''  siècle. 


LANE.  Richard-James,  |ieintrc  et 
a\  l'ur 
Portrait. 

Estampes  : 

1873.  —  GlROfx.  — -  Lithographies  en  imi- 
tation des  artistes  modernes.  Neuf  pièces 
sur  chine  :  4  fr. 

Miss  Fanny  Kemhle.  Estampe  in-folio, 
.'iur  rhine  :  3  fr. 

JANEN  (Van  der),  Christophe, 

|ieinlre  namand  du  XVII'"  siècle.   — 
(ienrc  ;  Intérieurs. 

1779.  —  Verhulst.  —  Le  Jardin  d'.imour  : 
.r.)9  fr. 

1869.  —  Goi.DS.MiDT.  —  La  partie  de  tric- 
trac (48-60)  ;  110  fr. 

Intérieur  de  parc.  Bois  (61-61)   ;  60  fr. 

1892.  —  Daupias.  —  L'. Artiste  dans  son  ate- 
lier :   500  fr. 

LANEUVILLE,  J.-L.,  |.einlre 
l'i'anL;ais  liu  cuuiuienceinenl  du  XIX" 
siècle.  — -  Portrait. 

ls:i().  -  RoTHAN.  —  Portrait  de  J.Ii.  Paré  : 
l.'.iSO  fr. 

L'ANFANT  de  Metz,  François- 
Louis,  lieinire  rran(;ais  dr  la  srcoudc 
moitié  (lu  XIX""  siè(de.  n('  à  Metz.  — 
(  ienre. 

1871.  —  Wynpersse,  La  Haye.  —  La  Leçon 
d'nritlimétifjue.  Bois  (36-28)  :  1.140  fr. 

1883.  —  Vente  X...  —  Deux  pendants  : 
540  fr. 

1889.  —  Madame  de  Lancev.  —  Une  noce 
villageoise  :  130  fr. 
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ISS'J.  —  \'i;nti-;  X...  —  l'aysurifl  avir.  figu- 
res :  290  fr. 

1S02.  —  Baronne  me  Gunzroi'iu;.  —  La  Sou- 
rh  i)risc  au  pirijc   (ôrvif);    :  l'.'id  fr. 

189!).  —  Vente  X...,  10  Avril.  —  /'-'(/(.s  S'il- 
dats  (24-:i8)  :  250  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  22  FÉVRiiat.  -  Jeune 
femme  el  xon  enfant  :  100  fr  . 

LANFRANC.  Jean,  dil  Giovanni 
di    Stéphano,    |iciiilir    ihilirn,   m''    :i 

l';illlic  rii   KtSl,   iiiori    cil    1(117.  —   llis- 
loiri'  :  iNirlr.iil . 

17ÔU.  —  Duc  de  T,«J..\Rn  —  VAssomptiou 
de  la  Vierge  :  245  fr. 

ITGT.  —  De  Jullienne.  —  Pape  donnant  .■m 
lienédirtion  (20  pouees-15  p.)  :  80  fr. 

1777.   —  Prince  de   C.onti.   —   Feunne   rele- 
vant son  viiile  et  tenant  un  llere  n  In  main 
tS  fr. 

1787.  —  C.iiM.F.T.  "  Tèle  de  Saint  l'ieiie  (18 
pdUres-lô  p.)    :   32  fr. 

l.'Asrensinn  de  .le:^ns-t'liiist  |21  limiccs- 
11    II,..    :    111    fr. 

1800.  —  Due.  D'(  1RI.É,\N.S.  --  L'A  nniineiih 
tinn  :  208  fr. 

IStô,   —   .^PRr\T,    GaM).   —   Saint   l'ierre. 
Saint  i'ant.  Oeii.x  pemlants  :  52  fr. 

ISIli,  —  \'EMi:  DE  F...  12  FÉVRIER.  —  Men- 
dianle  et  son   enfant   :  53  fr. 

is:i:i.  —  \'ERRF,LFN,  Bri'xixle.s.  —  Saint  Jé- 
rôme :  24  fr. 

18ÎH.  —  \"lc.(iMTE  .\r,rAD(i.  —  Le  même  ta- 
Ideau   :  215  fr. 

1840.  —  CaRMWL  FescII.  —  La  dernière 
Cène   :   'i50  fr. 

EVe  dans  le  désert  :  175  fr. 

Elie  visité  par  un  ange  :  220  fr. 

Elle  demandant  du  pain  éi  la  veuve  île 
Sareptn   :   27.'i  fr. 

Elie  reeevant  le  pain  de  la  veuve  de  Sa- 
repta  :  320  fr. 

!8'i7.  —  .SLMONS,  Bruxelles.  —  -^njel  allé- 
i/oriiiae    (l.i6-102)    :   710   fr. 

1851.  —  (ilROl'X.  —  Saint  Paul  tenant  le 
saint  Snaire   f7'i-G.S)   :  00  fr. 

1805.  —  Comte  Pourtalés.  —  Saint  André, 
avee  barbe  et  chevelure  grises  (73.57)  ;24  fi-. 

1869.  —  GOLDSMIDT.  —  Saint  Ambroise  re- 
présenté en   buste  (90-70)   •  27  fr. 

1875.  —  \'KNTE  X...  --  Tète  de  Saint  . 
125   fr. 

18'.)i,  —  WILLIAM  WaLToN.  ~  Saint  Lue 
et  V\nge   ;   1175  fr. 

Dessins  : 

1741.  --  De  CR07,at.  —  L'Annonciatinu  et 
l'Assomptirin  de  ta  Vierac:  un  autre  dessin, 
el  en  plus  les  Fêtes  T.vpereales   :   \n  fr. 


Vil  sujet  de  la  vie  de  Saint  Itrano  et  seize 
antres  dessins  :  15  fr. 

1750.  —  DUC  DE  TALLARD.  —  Quatre  des- 
sins  d'Etudes   et  d'académies   :  10  fr. 

1773.  —  Lempereiir.  —  L'Assemblée  des 
Dieux  aans  l'Olympe.  Dessin  à  la  sangui- 
ne :  25  fr. 

L'Annonciation  et  trois  Etudes.  Quatre 
(li'ssins  à  la  i)ierre  noire,  sur  papier  bleu  : 
'i  fr. 

1775.  —  Mariette.  --  L'Assomption  de  la 
Vierge.  Dessin  au  l)istre  :  26  fr. 

Tji  figure  d'un  pontife.  Etude  faite  pour 
un  angle  de  plafond.  Dessin  au  bistre  re- 
haussé de  blanc  :  10  fr. 

Deu.r  sujets  de  Martyrs.  Dessins  au  bis- 
tre, sur  papier  brun,  rehaussés  de  blanc  : 
00  fr. 

Hait    feuilles    eontenant   différents    sujets. 
Dessins  à  la  plume  et  à  la  sanguine  :  30  fr. 
Quatre  tètes  de  différents  caractères.  Des- 
sins à  la  pierre  noire,  rehaussés  de  blanc  : 
48  fr. 

Saint  Jérôme  assis,  les  bras  étendus  vers 
un  Crucifix.  Dessin  au  bistre,  rehaussé  de 
lilnne   :  51   fr. 

Plusieurs  sujets  dont  le  principal  repré- 
sente un  groupe  de  grands  personnages 
rendant  bominage  à  un  Pave,  assis  sons  un 
dais.  Dessin  à  la  plume  et  au  bistre,  re- 
ImuRsé  d'nr  :  51  fr. 

1777.  —  PRINCE  de  Conti.  —  Les  Fêtes  Lu- 
percales.  Dessin  à  la  plume,  lavé  de  bis- 
Ire  :  48  fr. 

L'Assem'dée  des  Dieux  dans  l'Olympe. 
Dessin  à   la  sanguine  :  36  fr. 

T^es  Forges  de  Vulrain.  Dessin  ù  la  plu- 
me, lavé  de  bistre  :  120  fr. 

17S;,-,.  —  Nourrit.  —  l'n  F.x-Voto,  on  l'im 
voit  la  Vierge  assise  sur  un  nuage  et  en- 
tonrée  de  pUisieurs  saints.  Dessin  à  la  plu- 
me et  lavé  d'encre  ;  8  fr. 

Deux  sujets,  dont  une  étude  d'Evêque. 
Dessins  à  la  pierre  noire  :  21  fr. 

Sept  sujets,  dont  une  Anuoneintion.  Des- 
sins à  la  sanguine  :  6  fr. 

1787.  —  Collet.  —  Un  sujet  d'Iiistoire 
sainte.  Dessin  à  la  plume  (Il  pouces  6  li- 
.L;nes-14  p.  6  1.)   :  6  fr. 

1797.  —  Vente  X...  —  L'Ascension  du  Sau- 
veur. Dessin  à  la  plume,  lavé  d'indigo  : 
20  fr. 

Le  i'<re  Eternel  porté  par  trois  anges. 
Dessin  a  la  plume  :  10  fr. 

1797.  —  WnuTERS,  Bruxelles.  —  L'Enlève- 
ment des  i^abines.  Dessin  à  la  plume,  lavé 
de  bistre  et  relevé  de  blanc  :  35  fr. 

1803.  —  VENTE  X...,  18  Avril.  —  L'Ascen- 
sion du  Sauveur.  Dessin  à  la  plume,  lavé 
d'indigo  :  30  fr. 
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Le  Pi're  Eternel  porté  par  trois  anges. 
Dessin  il  la  plume,  lavé  de  bistre  :  U  l'r. 

1811.  —  De  SiLVESTRE.  —  Etudes  de  figu- 
res et  de  têtes.  Sept  dessins  aux  crayons 
noir  et  blanc  :  5  fr. 

1823.  —  Gri.nling,  Vienne.  —  Etude  d'une 
tête  de  moine.  Dessin  à  la  pierre  noire  : 
15  fr. 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  L'Incrédulité  de 
Saint  Thomas.  Dessin  en  hauteur,  à  la 
sanguine  :  7  fr. 

1859.  —  Kaiem.w.  —  Dieu  le  pcre,  soutenu 
par  les  anges.  Dessin  à  la  sanguine,  rele- 
vé (le  blanc  :  12  fr. 

Figure  d'apôtre.  Dessin  à  l'encre  noire, 
relevé  de  blanc  :  13  fr. 

.Apôtres  et  Evangélistes.  Trois  dessins  au 
lavis,  relevés  de  blanc  :  17  fr. 

Jésus  portant  sa  croix.  Dessin  à  la  plu- 
me, lavé  de  bistre  :  13  fr. 

Guerriers  combattants  aux  portes  d'une 
ville.  Dessin  à  la  plume,  lavé  de  bistre  : 
13  fr.  50. 

La  Conversion  de  Saint  Paul.  Dessin  à  la 
plume  et  au  lavis  de  bistre  :  13  fr.  50. 

La  mort  de  la  Vierge.  Dessin  à  la  plu- 
me, lavé  de  bistre  :  13  fr. 

1860.  —  Chevalier  A.  D...  de  Turun.  —  Le 
Christ  descendu  de  la  croix  et  deux  autres 
sujets.  Dessins  au  bistre,  et  à  la  plume  ; 
7  fr. 

Jésus  sur  les  nuages  et  deux  sujets  my- 
thologiques. Dessins  à  la  plume,  lavés  de 
bistre  :  18  fr. 

La  Fortune  distribuant  ses  faveurs,  et 
trois  autres  sujets.  Quatre  dessins  à  la  plu- 
me et  à  la  sépia  ;  12  fr. 

1865.  —  Comte  de  Pourtai.ès.  —  La  Sainte 
Vierge  et  l'enfant  Jésus  apparaissant  à 
Sairit  Pierre  et  à  Saint  Paul.  Dessin  à^la 
sépia  :  10  fr. 

1865.  —  Camberlyn.  —  Vn  sujet  d'histoire 
religieuse.  Dessin  à  la  plume,  lavé  de  bis- 
tre :  10  fr. 

Estampes  : 

1805.  —  De  Saint-Yves.  —  Un  lot  de  cin- 
quante-six estampes,  d'après  Raphaël  :  9  fr. 

1810.  —  PREVOST.  —  Vn  général  des  ar- 
mées romaines  haranguant  ses  soldats.  Es- 
tampes en  largeur  (38,1-51,7)  :  30  fr. 

Les  quatre  Evangélistes  :  5  fr. 

La  prise  de  Jésus-Christ  et  Jésus-Christ 
insulté  au  prétoire.  Les  deux  estampes  : 
5  fr. 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  Le  Triomphe. 
Estampe  en  largeur  (28,6-61,4).  Epreuve  de 
l"  état,  avant  le  nom  et  l'adresse  :  8  fr. 

Général  haranguant  ses  soldais.  Epreuve 
sans  marque  :  12  fr. 


LANGE,  Jean-Philippe,  i^ravciir 
hollainhiis.  né  à  Amstcrdaiii  en  I<S1(). 

Estampes  : 

1843.  "  Weigel,  Leipzig.  —  Portrait  de  J. 
da  Costa,  chef  de  la  nouvelle  Communauté 
réformée  d'. Amsterdam,  d'après  H.  W.  Cou- 
wenber.?.  Estampe  petit  in-folio  :  10  fr. 

Portrait  de  M.  C.  Van  Hall,  homme  d'Etat, 
d'après  C.  Hamburger.  Estampe  petit  info- 
lio  :  10  fr. 

Portrait  de  N.  Cr.  Van  Campen,  d'après 
Porlman.  Estampe  in-folio  :  5  fr. 

1849.  —  Brisard,  Gand.  —  Portrait  d'un 
vieillard  assis,  d'après  Metzu.  Estampe  in- 
folio :  4  fr.  50. 

1865.  —  Camberlyn.  -^  Un  Buveur  assis, 
tenant  de  la  main  gauche  une  canette  et 
de  la  droite  un  verre;  derrière  lui,  à  droite, 
un  fumeur.  Estampe  en  hauteur,  d'après 
David  Téniers.  Epreuve  de  l»''  état  :  3  fr.  90. 

LANGE  (de),  Jean,  peintre  .lla- 
nianil  «In  eoinnieneenienl  du  XVIII" 
sièele.  —  Portraii  :  Histoire. 

1773.  —  Van  der  Marck.  —  La  Reconnais- 
sanre  d'Achille  (48  pouces-68  p.)  :  430  fr. 

LANGÉE  G. 

1S94.  —  Fleichmann,  Francfort.  —  Le  Re- 
tour des  champs  :  1..500  fr. 

L ANGEN,  Jan.  Voir  BOCKHORST. 

LANGENDYGK,  Dirck,  peintre, 
dessinateur  et  graveur  hollandais,  né 
à  Rotterdam  eïi  1748,  mort  en  ISOf). 
—  Genre;  Marines;  Batailles. 

1900.  —  vente  du  Château  de  Heeswizk.  — 

Cavaliers  de  l'Armée  de  Napoléon  poursui- 
vant un  Maure  (34-28)  :  693  fr. 

Dessins  et  Aquarelles  : 

1823.  -—  Grunling,  Vienne.  —  Un  sujet  de 
halaitlc.  Di'ssin  à  la  plume  et  à  l'encre  de 
chine  :  10  fr. 

1857.  —  Vente  X....,  .30  Novembre.  —  Un 
homme  attachant  son  cheval  à  un  fourgon. 
Aquarelle  :  4  fr. 

Capitaines  d'artillerie  et  d'infanterie  avec 
dames.   Deux  aquarelles   :  8  fr. 

Officier  et  soldat  achetant  des  fleurs. 
Deux  aquarelles  :  8  fr. 

Costumes  de  cosaques.  Deux  aquarelles  : 
8  fr. 

Bataille  des  Pyramides.  Dessin  à  l'en- 
cre de  chine  :  10  fr. 
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1858.  —  MouBiAU.  —  rsnliiUle.  Dessin  k  la 
plume,  lavé  d'encre  de  chine  (15,0-31,1)  : 
14  fr. 

Port  de  mer.  Dessin  à  la  pliinie,  lavé 
d'encre  de  chine  (29,2-56,7)  :  22  Ir. 

1858.  —     \'KNTE     X...,     7     DÉCF.MBRi;.  \  UV 

d'un  camp.  ,\quareUe  :  15  fr. 
Hii^sdid  (ui  (jalop.  Aquarelle  :  12  fi'. 

1859.  —  Kaieman.  —  Cltevaiix  dclelcs  /irrs 
d'une  cliarrctte.    Dessin   au   crayon    :   10   l'r. 

18C0.  —  NuRBLiN.  —  Une  Tteviic  de  Iniiiiiex 
svr  une  place  publique,  un  jour  de  fête 
nationale.  Dessin  à  la  plume,  lavé  d'encre 
de  chine  :  21  fr. 

186i.  —  CO.MTE  .^NDRÉO.SSY.  —  Générau.r  se 
roncerlant  pendant  une  bataille.  Dessin  à 
la  plume,  lavé  d'encre  de  chine  :  3  fr.  25. 

1865.  —  C.AMBERLYN.  —  Fi7»  ? (7, <. <(;/,<  défen- 
dant le  paasafie  d'nn  pont.  Dessin  à  la  plu- 
me, lavé  en  couleurs  :  G  fr.  50. 

Cnniliat  lie  cavalerie.  Dessin  à  la  phime, 
lavé  en  couleurs  :  10  fr.  50. 

.Attaque  d'un  convoi.  Dessin  à  la  plume, 
lavé  d'encre  de  chine  :  4  fr. 

Etude  de  cavaliers.  Dessin  à  la  plume,  l.i- 
vé  d'encre  de  chine  :  1  fr. 

1877.  —  BÉHACUE.  —  Une  Revue.  Dessin  à 
l'encre  de  chine,  lavé  de  sépia  :  260  fr. 

1891.  —  \'ENTE  X...,  13  Mars.  —  Vue  d'un 
quai,  .-aquarelle  (28-39)  :  130  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  2  Avrti..  —  Cnmhal 
pour  la  prise  d'une  ville.  Dessin  au  lavis 
d'encre  de  chine  :  125  fr. 

1898.  —  Decloux.  —  Corps  d'.irmôe  quit- 
tant la  ville  d'.4nvers.  Dessin  :>  la  plume  el 
à  l'encre  de  chine  (13-21)  :  700  fr. 

Combats  dans  une  ville,-  cnisodes  des 
guerres  de  l'Empire.  Deux  dessins  (15-23)  : 
1.055  fr. 

Etat-major  en  observation.  Dessin  à  l'en- 
cre de  chine  (16-23)   :  380  fr. 

Convoi  siirpris  par  l'ennemi.  Pendant  du 
dessin  précédent,  à  l'encre  de  chine  (16-23)  : 
■150  fr. 

1898.  —  De  BRYA.S.  —  L'Embarquement. 
Kpisode  militaire.  Deux  dessins  faisant  pen- 
dants (15-24)  :  500  fr. 

1898.  —  LOYEUR.  —  Combat  sous  la  f"  Tîc- 
publique.  .aquarelle  ;  170  fr. 

Marrlie  â'un  convoi  militaire,  .^iiuarcllt'  : 
62(1   fr. 

1900.    —     CO.MTE     DE   .C...      17      DÉCE.MBRE.    — 

Paijsa.rie  avec  militaires  eu   marche  (28-42)   : 
110  fr. 

1813.  —  Weic.ei,.  Leipzic.  —  Embarquement 
des  nasses  et  des  .Inqlais  au  Helder.  Es- 
tampe grand  in-folio,  en  largeur  ;  10  fr. 


raijsage  avec  cavaliers  et  piétons.  Es- 
lampe,   ui-4°    :  6   fr. 

f'di/sa'je  avec  clievau.v  el  soldats.  Estam- 
]ie  in  12  :  6  fr. 

LANGENDYCK,   Jean-Antoine, 

iiciiilrr  ri  l;i'<i\  l'iir  li(ill.iîHlai>,  m''  à 
lidlliTiluiii  l'ii  \~>0.  iiKii'l  l'i:  ISIS. — 
Siiji'ls  iiiililuircs. 

Estampes  : 
IS13.  —  Leipzig.  —  Un  garde  du  corps  an- 
glais et  un  grenadier  russe.  Estampe  in-4     : 
5   fr. 

LANGEPIER.  \  nir  AARTSEN. 

LANGER    (von),   Jean-Pierre, 

pciulfi'  l'I  oi-|\riii'  nlliMiKiiiil.  ni''  ;i 
i'.ulniiii  t'ii  I7.')(),  inurl  à  Miiiiicli  l'n 
\s-n.  —  Hi.stoire. 

Estampes  : 
H'iM.  —  Weigel,  Leii'ZIg.  —  L'Œuvre  de  J. 
/'.    \'on  Langer,  eu  einquanle-six  estampes  : 
CM  fr. 

LANGER  (von),  Robert,  peinire 
f't  oravi-ur  ;illriii;\iiil,  nr  11  I  )u^i.seldurf 
en   I7.S3.  —  llisloifc. 

Dessins  et  Estampes  : 
l^^!23.  —  Grunling,  Vienne.  —  Jésus  guéris- 
sinit  des   enfants.   Dessin   à  la   plume,   lavé 
.lU  liistre  :  3  fr.  65. 

.Jésus  avec  ses  disciples  à  Ernmaiis.  Des- 
sin on  couleurs  :  4  fr.  55. 

1813.  —  WEIGEL,  Leipzig.  —  J.a  Descente  de 
i-riii.r.  Estampe  grand  in-folio  :  1  fr. 

LANGEROCK,  Henri,  prinlre 
rrniiriiis  lie  lu  scciindc  iimilii''  du  XIX" 
->ir(d('.  ii(''  à  Gaud.  —  l-'iiys;ii;e  avec 
liiliircs. 

I87G.  —  Vente  X...  —  Entrée  de  forêt  : 
101»  fr. 

1«!i7.  —  Baronne  PiitR'iRn.  —  Maison  d'un 

qarde,  près  Courlrai   (32-45)   135  fr. 

LANGHEN,  Jan.  Noir  BOCK- 
HORST,  Jan. 

LANGLOIS,  Charles,  dit  Le 
Colonel,  |iiMiifrp  Ira  lirais,  ik''  à  IJraii- 
mont  en  1789.  —  Baiaillos;  Pano- 
ramas. 

1887.  —  \'F.NTE  X...  —  Episode  d'une  ba- 
taille :  720  fr. 

1888.  —  Vente  X..,  —  Halte  de  cavaliers  : 
400  fr. 
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LANGLOIS,  Eustache- Hyacin- 
the, graveur  et  dessiiiahnir  fiançais, 
ut'  à  ronl-tl('-rArcln'  vu  1777. 

1898.  —  Vente  G...  et  T...,  31  Janvier.  — 
Visite  de  Son  Altesse  Royale,  Madame  la 
Duchesse  d'Orléans,  à  la  cntliédrale  de 
Rouen,  .■aquarelle  (38-31)  :  81  fr. 

LANGLOIS.  François,  dil  Ciar- 
tres  on  Ciartes,  graveur  Irauçais  de 
la  |ireuiière  iiudlic  ilu  X\  H''  .siècle, 
uiori  en  \i\\(\. 

Estampes  : 

1877.  —  BÉiiAorE.  —  Cap  de  Dious  ce  fat 
d'Espagnol...,  etc.  Costume,  époque  Louis 
XIII.  Estampe,  in-4o  :  16  fr. 

Le  Mardi-gras.  —  Le  Carême  prenant.  — 
L'Ecornicheur.  —  Le  Pâtissier.  —  Le  Save- 
tier... etc.  Six  estampes  in-folio.  Epreuves 
avec  marges  :  40  fr. 

LANGLOIS.  Jean,  graveur  et  des- 
sinateur français,  ué  à  Paris  en  1649. 

Estampes  : 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedei,.  —  Paul  et 
Barnabe  prêchant  à  Lystre,  d'après  Ra- 
phaël. E.stampe  très  grand  in-folio,  en  lar- 
geur :  4  fr. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Corneille  Janscnius, 
théologien.  —  Richelet.  Deux  estampes  avec 
marges  :  7  fr. 

Jean  Law,  de  Lavriston,  financier.  Epreu- 
ve de  l"  état  :  62  fr. 

.Alexandre    VII.    Epreuve    avec    marges 
18  fr. 

La  même  estampe  :  10  fr. 

IS97.  —  De  Goncoiirt.  —  Mademoiselle 
Crozat.  Estampe  in-8°.  Epreuve  avec  mar- 
ges :  2  fr.  50. 


LANGLOIS.   Pierre-Gabriel,   dil 
Aîné,  grax'eur   français 
'U   17r)4.  uiori  vers  ISlO. 


l'Aîné,  grax'eur   français,  m'-   à    i'aiis 


Estampes  : 
17!)S.  —  FnvcENHOi.z,  Nuremberg.  —  .Jéf^ns 

et  Saint  Pierre  sur  la  mer.  Estampe  d'après 

T.  \an  Somer  :  10  fr. 
La  guérison  du  paralylir/ne,  d'après  I,.  de 

liovllogne.    Estampe   in-folio,    en   largeur   : 

6  fr. 

1808.  —  Vente  .a.,  de  Saint-Aubin.  —  VEvan- 
géliste  Saint-Marc,  d'après  Fra  Bartholo- 
meo.  —  Le  portrait  de  Zampieri,  dit  le  Do- 
minif/nain,  d'après  lui-même.  —  Les  Lut- 
teurs, d'après  le  groupe  antique.  Ensemble, 
trois  estampes.  Epreuves  avant  la  lettre  : 
12  fr. 


1822.  —  Bervic.  —  Le  Dominiquain,  d'a- 
près lui-môme.  —  La  Ménagère  Nord-Hol- 
landaise, d'après  P.  Van  Toi.  —  Pierre  lor, 
d'après  Caravaque.  —  Voltaire,  d'après  La- 
tour.  —  Johan  Garrel,  d'après  Brossard  de 
Beaulieu.  En  tout  cinq  estampes,  dont  les 
deux  premières  en  épreuves  avant  la  lettre  : 
8  fr. 

1858.  —  \ENTE  X...,  6  Décembre.  —  La  Mé- 
nagère Nord-Hollandaise,  d'après  Van  Toi  : 
1  fr.  50. 

1865.  —  Camberlyn.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  avant  la  lettre  et  avec  marges  : 
3  fr.  50. 

1873.  —  GIROUX.  —  Madame  Du  Chatelet, 
d'après  Mademoiselle  Loir.  Epreuve  de  30 
état,  avec  la  lettre,  sur  la  tablette  ombrée.— 
Madame  Marie-Eisaheth  Joly,  du  Théâtre 
français.  Les  deux  estampes  :  1  fr. 

1877.  —  F.  DinoT.  —  Madame  Joly,  actrice. 
Epreuve  avant  la  lettre,  avec  marges  :  4  fr. 

1879..  —  Sieurin.  —  Voltaire,  d'après  La 
Tour,  pour  la  «  Pucelle  »,  édition  in-4''. 
Epreuve  avant  la  lettre,  tablette  blanche, 
et  avec  marges;  plus  une  épreuve  avec  la 
lettre.  Les  deux  piècs  :  54  fr. 

Le  même  portrait,  réduit  en  in-8<'.  Epreu- 
ve avant  la  lettre,  plus  une  épreuve  avec 
la  lettre,  sur  chine.  Les  deux  pièces  :  25  fr 

1807.  —  De  Goncourt.  —  Madame  Cahriel- 
le-Ewiilie  de  Bretnn'l.  Marrjvise  du  Chate- 
let. d'anrès  Mademoiselle  Mari-.\nne  Loir. 
Epreuve  avec  marge  :  2  fr. 

Madame  Joly,  actrice.  Epreuve  in-4°  :  5  fr. 

LANGLOIS.  Vincent-Marie,  dit 
le  Jenne,  graveur  français,  né  à  Paris 
eu  ]7riCt. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  La  partie  de  musi- 
que, d'après  Lawreince.  Estampe  in-folio, 
eu  largeur.  Epreuve  de  1'^"'  état,  avant  la 
lettre  :  70  fr. 

LANGUIAN. 

1777.  -  -  Prince  de  Conti.  —  Diane  parlant 
à  Cnlislo  :  810  fr. 

LANIERE,  Nicolas,  peintre  et 
graveur  français,  né  en  1Ô6S,  lra\ailla 
eu  .\ugleleri-e  et  eu  Italie. —  Portrait  ; 
fienre:  Mini.-dnre. 

1899.  —  Mutu.BACHER.  —  Portrait  de  fem- 
me. Miniature  ovale  :  l.GOO  fr. 

LANINO,  Bernardin,  |ieiidi-e  ila- 
lien  de  la  première  moilif'  du  \\['' 
siècle.  —  Histoire. 

1862.  —  Weyer,  Cologne.  —  L.a  Vierge, 
tenant  l'enfant  Jésus  sur  ses  aennux.  est 
assise   sut  un   trône;  Sainte   Catherine   et 
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Saiiili'  lUifhc  leur  rniilfiil  homtiKn.ii-.  Bois 
i.^7-S).yi    :   1.237  fr. 

18Gi).  —  OUDRY.  —  L'Adunillun  de  la   \  ici- 
<jr  (2nO-i:î5)   :  1.3110  Ir. 

Dessins  : 

ISC.O.     —     CHEV.ALIER     .\.      D...      W.      TURIN.     — 

l'niiruit  de  femme.  —  Saint  (jeorijes  com- 
Ihiii.iiil  le  démon...  etc.  Quatre  dessins  ;iii 
liisti'c  et  au  crayon  rou^e  :  59  fr. 

LANGUE,  Félix-Hippolyte.  poin- 
Iri'  IVniiriiis,  ik-  ;i  \ ci-siiillcs  cii  ISIV, 
iiiDi'l    en    IST'i.  —   l'aysiio'cs    liishn'i- 

(|1I('S. 

ISCiS.  —  De  L.wiBERTYE.  —  Vue  du  Fniiim 
Hniiiiiii,    (39- .'i7)   :  .130  fr. 


LANSDORP,  W. 


Déssin.'- 


Is.'iG.  —  T11VSSE.N.  —  l'ay.^aije  acec  ekaii- 
iiiieie.   Dessin  a  l'encre  de  clune   :  4  fr.   j(i. 

l'aysage  aeec  ruines.  Dessin  à  l'cncie  de 
chine  :  2  fr.  50. 

1S.')8.  —  \ENTE  X...,  7  DÉCE.MBRE.  —  l'ai/nage 
iir<T  ferme.  Dessni  à  l'encre  de  chine  :  3  fr. 

I>aysa<je  avee  cavaliers.  Dessin  à  l'encie 
de  chine  :  2  fr. 

LANSINCK. 

Is9'j.  ~  \ENTE  X...,  24  Janvier.  —  Lu  In- 
térieur  :  115  fr. 

LANSYER,  Emmanuel,  |Hiiili'c 
rraiiçai.s,  né  à  lilc  lîouiii  (\  l'inli'i'!  en 
ISS."). —  Paysag-r;  .Mai'iiir. 

1875.  —  Vente  L.^nsyer,  25  M.\RS  .• 

L'Ecluse  de  la  Monnaie;  vue  prise  au 
pied  du  terre-plein  Henri  IV  :  1.060  fr. 

Cne  Mare  au  prinlemps,  le  soir:  envinnis 
de  Senlisse  (Seine-et-Oise)  :  520  fr. 

lue  Mare  au  printemps,  le  matin:  envi- 
rons de  Senlisse  (Seine-et-Oise)   :  550  fr. 

Matinée  de  printemps  diiiis  la  vallée  de 
Cernaiirla-Ville  :  700  fr. 

L'Etang  de  la  Valliére,  parc  de  Murlefon- 
taine  :  1.000  fr. 

Marée  basse  à  la  phnje  du  liis:  haie  lie 
Doiiarnenez  (Finistère)   :  3C0  fr. 

Falaises  de   Plomach    (Finisti're)    :  375   l'r 

rtiiissean  dans  nn  vallon  :  environs  de 
Ploamanach    (Côtes-dn-Nord)    :   490    fr 

/.(/  mer  étale:  cède  de  nelle-lle-euMi  r 
{Morhilian)     :    53o    fr. 

Marée  lunnlanle  au  Slavanol  :  côte  de 
nelle-lle-eu-Mer    :    460    fr. 

La    plage   d' iudierne   (Finistère)    :   690   fr. 

Marée  rnonlaule,  côté  de  nellc-lle-en- 
Mer    :   520    fr. 


l'alaise  d'  irvcclien  ;  baie  de  Dmiarnenez 
J'iuislere)    :    i.")0    fr. 

Marée  montante,  a  l'errus-Ga.irec  [Côtes- 
du-\nrd)    :    500    fr. 

l.'anse  de   FUimaeli    :  690   fr. 

/,(/  rivière  de  l'itri-Ha  a  marée  nasse  : 
530    fi'. 

/,/■  liii-oir  de  Ciialaner,  près  Douarncnez: 
l.iiiiij  fr. 

/.es  jiiads  de  la  lune  de  Douariiencz  ; 
i-ue  prise  sur  le  eliemin.  de  Sainle-.inne-'ic- 
la-Palud    :   600    fr. 

/,(■  siileil  de  iiinitre  heures  aa.i:  allées 
Smiite-Cnii.c,  près    Douarncnez    :  700  fr. 

Le  uoitin  dans  les  allées  Sainte-Croix  : 
570   fr. 

.Marée  basse  a  la  plage  de  Treiz-Guen  ; 
environs   de    Tréboul    [Finistère]    :  1.000    fr, 

Les  Lavandières  de  C<)iilauer,près  Donar- 
nenez  :  590  fr. 

1875.  —  HoSCHÉDE.  —  /-'/  Baie  de  Ihiiiarne- 
liez   (39-.59)    :  1.050  fr. 

issl.  —  .\NnRiEr\.  —  Eglise  île  Crique- 
liiriif.  près  Villerville  (Calvados)  (27-37)  ; 
190    fr. 

1882.  —  ..\LE\ANnnE  Dumas,  fii.s.  —  Paysa- 
ge  avec  marc  :  150  fr. 

1884.  —  DussOL.  —  ftuines  de  Pierre- 
Iniids   :  300  fr. 

1894.  —  NuNÈs.  —  Le  port  de  Porl-Ru  ù 
linuarnenez   (24-35)    :  60  fr. 

Il'inls  de  rivière]  au.c  environs  de  Bor- 
dealer    (25-35)     :    65    fr. 

190LI.   —  \"ÉRON.   —   Gros   temps  (125-65)    . 
ISO  fr. 

LANTARA,    Simon-Mathurin. 

iiriiilrr  IValKNiis.  ur  i\  (  >liry  ;  Si'inc-rl- 
Oisc)  l'u  [7'2'J.  iiinrl  ni  177S.  —  l'ay- 
sai>;e. 

1771.  —  'Vente  .\  ...  19  décembre.  —  Deu.r 
p.nj.-^agcs  :  Lever  el  concher  du  soleil  (25 
|Miuces-22  p.)    :   100  fr. 

1772.  —  Vente  X...,  26  eévrier.  —  Peii.r 
pagsiigcs.    Ensemble    :    4   fr. 

1773.  —  Lemperei'B.  —  Paysage  mmi'a- 
fliieirv    (7    pouces   1/2-12   p.    1/2)    :..  100    fr. 

1774.  —  Comte  Dubarry.  —  Paysage  : 
:!9    fr.    50. 

Deii.e  paysages  avec  figures  de  Casanova: 
300  fr. 

17;7.  —  l'iiiNCE  de  Conti.  —  Deu.r  Paysa- 
ges avec  habitations.  Bois   :  1.50  fr. 

Quatre  paysages.  Knsemlde   :  450  fr. 

1777  —  Menil.  —  /)(■(/.(■  marines,  crrnées 
de  figures  par  Thénlnn  (5  pnuces-7  pouces): 
96    fr. 

.iiilre    marine   :   36   fr. 

1778.  —  De  .lULl.lENNE.  —  Deu.r  paysages 
aeee  ruines,  tours  et  chute  d'eau  (13  pou 
CfS-12  p.)   :  203  fr. 
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X778.  _  MoLiNi.  —  Marine;  vicr  agitée 
(12  pouees-15  p.)    :   113  fr. 

Deux  paijsaycs   :  2G3  fr. 

1780.  —  Caron.  —  Deux  paysages  avec 
figures  et  animaux  par  Houël  (52  1/2-51  1/4)-. 
340   rr. 

Deux  paysages  avec  figures,  par  de 
Maclnj    (49-56)    :   301   fr. 

Paysage  avec  rivière  et  figures,  pai 
Théolon  (36  1/4-44  1/2)   :  102  fr. 

Rivière  avec  pont  et  moulin  à  eau  (51 
1/2-67)    :   184   fr. 

1791.  _  Castelmore.  —  Paysage  avec  fi- 
gures, par  Casanova  :  310  £r. 

1793.  _  De  Choiseul-Phaslin.  —  Roches 
baignées  par  la  nier  :  260  fr. 

1807.  —  De  GanaY-  —  V'/,e  sur  les  bords 
d'e  la  Seine,  avec  figures  de  Swebach.  Bois 
(19-21  3/4)   :  180  fr. 

1812.  —  SoLiRÈNE.  —  Fraîche  matinée  — 
Soleil   couchant.    Deux   pendants    :   151    fr. 

1817.  —  Lapeyriêre.  —  Paysage  avec 
figures,  par   2  aunay   :  641   fr. 

1817.  —  LoGEiTE.  —  Point  de  vue  de 
paysage,  pris  au  coucher  du  soleil;  à  la 
droite,  un  grand  arbre,  dont  la  cime  se 
détache  sur  le  ciel;  plus  loin,  au  delà  d'une 
rivière,  une  vieille  forteresse,  des  fabri- 
ques et  des  montagnes;  figures  et  ani- 
maux, par  Taunay  (20  pouces-24  pouces)  : 
401   fr. 

I.c  Barbier  de  vidage;  scène  représcnlée 
par  des  sinjes  (S  pouces  4  lignes-11  p.  3  1): 
48  fr. 

Deux   paysages.    Ensemble   :    460   fr. 

1822.  —  Robert  ie  Sai.nt-Victor.  Marine; 
mer  en  tempête  :  700  fr. 

Paysage;   clair  de   lune   :   143  fr. 

Paysage;  Broxdllard  du  matin  :  500  fr. 

1829.   —  Vigneron.  —  Paysage   :  2.400   fr 

1851.  —  GiROUX.  —  La  nappe  d'eau  (45 
60)    :  320  fr. 

Effet  du  matin.  —  Effet  du  soir.  Deux 
pendants  de  forme  ovale   :  200  fr. 

1865.  —  Tondu.  —  Port  de  mer;  effet  de 
lune   :  161   fr. 

1868.  —  F.  DE  \'n.LARS.  —  Le  matin  (34-47): 
125  fr. 

Le  soir;  coucher  de  soleil  (34-47)  :  110  fr. 

1869.  —  Delessert.  —  Le  Pont  (50-68)  : 
880  fr. 

Le   Chàt-au.   (50-76)   :   2.000   fr. 

1873.  —  Pai'IN.  —  Paysage  (55-75)  :  1  400 
francs. 

1881.  —  Mailand.  —  Deux  paysages  avec 
temple  en  ruines  et  cavaliers   :  610  fr. 

1890.  —  Vente  X...  —  Paysage  avec  figu- 
res  :  1.250  fr. 

1898.  •—  Vente  E.  T...,  22  avril.  —  Paysage 
avec  figures  et  costumes  du  dix-huitième 
siècle   :   125  fr. 


1900.  —  Pn\\RT.  —  Paysage  avec  figures  : 
105   fr. 

1900.  —  Defer-Dumesnil.  —  Paysage  avec 
rivière   :   95   fr. 

1767.  —  De  Julliënne.  —  Paysage  avec  vil 
\age  dans  le  fond.  Dessin  à  la  pierre  noire 
\8  pouces-10  p.  6  1.)   :  50  fr. 

1773.  —  Lempereur.  —  Paysage  avec  chat' 
d'eau.   Dessin  à  la  pierre  noire   :  24  fr 

Paysage;  clair  de  lune   .-  40  fr. 

Paysage;  soleil  couchant  :  18  fr. 

Paysage.  Dessin  à  la  mine  de  plomb  : 
10  fr. 

1787.  —  Collet.  —  Deux  paysages.  Des- 
sins à  la  pierre  noire  (9  pouces  1/2-13  p.)  . 
72   fr. 

1798.  —  Basan.  —  Deux  paysages.  Un  clair 
de  lune  et  Vn  orage  en  pleine  campagne. 
Deux  dessins  aux  crayons  noir  et  blanc  sur 
papier  gris.   (14   pouces-21  p.)    :  240  fr. 

Un  village,  sur  le  bord  d'jine  rivière,  vu 
au  clair  de  lune.  —  Vn  site  des  bords  de 
la  Marne,  prés  de  Saint-Maur.  Deux  des 
sins  a.  la  pierre  noire  estampée  (12  pouces- 
16    p.)    :    180   fr. 

1814.  —  Bruun-Neegaard.  —  Vue  d'une 
campagne  au  clair  de  lune.  Dessin  au 
cra.yon  noir  et  blanc  sur  papier  gris  (11 
pouces  9  lignes-16  p.  6  1.)    :  241  fr. 

Vn  orage  en  pleine  campagne.  Dessin 
aux  crayons  noir  et  blanc  (13  pouces  8  1' 
gnes-20    p.)    :    172    fr. 

Paysage  avec  château  clair  de  lune.  Des- 
sin aux  crayons  noir  et  blanc  :  54    fr. 

1830.  —  Brunet.  —  Paysage.  Dessin  à  'a 
pierre  noire    :   3  fr. 

A  titre  paysage.  Dessin  à  la  pierre  noire  : 
3  fr. 

lSt4.  —  Rcssi,  Londres.  —  Paysage  avec 
rtiscadr  et  un  intérieur  de  forêt.  Dessins 
au  crayon  noir   :  47   fr. 

1846.  —  Saint.  —  Marine,  au  clair  de  lune 
—  Paysage  traversé  par  une  rivière,  avec 
rochers  et  ruines  d'un  château-fort.  Deux 
dessins  aux  crayons  noir  et  blanc  :  51  fr. 
Quatre  petits  paysages.  Dessins  v. 
crayon    :   15  fr. 

Un  pirysage  avec  figures.  Dessin  au 
■  rayon    :   9  fr.   25. 

1858.  —  MouiîiAU.  —  Paysage  avec  cas 
rades  au  milieu  de  rochers.  Dessin  à  Ja 
pierre   noire    (23,3-36,6)   :   61   fr. 

1S59.  —  Kaïeman.  —  Paysage.  Dessin  au 
rrayon  noir  :  45  fr. 

1860.  —  Denesle.  —  Paysage;  vue  d'un 
village  situé  sur  le  bord  d'une  rivière;  ar- 
bres au  premier  plan,  et  une  tour  antique 
dans  le  fond.  Dessin  au  crayon  noir  (23 
28)    :   30   fr. 

Vue  d'un  groupe  d'habitations  au  milieu 
desquelles  s'élève  une  église.  Dessin  au 
crayon  noir   (23-28)    :  43  fr. 
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L'orage;  on  vuU  la  foudre,  sillonner  la 
nue  et  venir  Jrayyer  une  ville  bâtie  au 
haut  A'un  monlicale.  Dessin  au  icrayoïi 
iiuir   iiO-26)    :   210  fr. 

ISOO.  —  NOKBLIN.  —  l'aijsaijc:  clair  i/c 
lune.  Dessin  aux  crayons  mur  et  blanc  sur 
papier  bleu   :  301   fr. 

Paysaye;      efjci.      d'urniie.      Dessni      -inx 
rr.iyiins    unir    el    blanc   sur    papier    bien 
151  fr. 

1«6U.  —  \"i:nte  X...  —  Paijsane;  effet  de 
pluie.    Dessin    an    crayon    :    50    fr. 

1801.  —  Vente  X...,  29  mai.  —  Les  dcu.r 
paysages  de  la  vente  Sorblin  :  clair  de 
luuc   el  Effet  d'oraye.   Les   deu.x   :  540  fr. 

1S62.  —  Sl.MON.  —  l'agsage.  Dessin  -ui 
crayon  noir,  rehaussé  de  blanc  sur  iMi>i.'r 
«ris   (19  pouces   1/2-25  p.    1/2)    ;   50   fr. 

.lulres  paysages.  Dessin  au  crayon  non, 
rehaussé  de  blanc  sur  papier  gris  (21  p.  1  "2 
27    p.)    :    52   fr. 

1S75.  —  tiuiCH.^RDOT.  —  l'aysayes.  Onze 
dessins  au  ci'ayon  noir   :   ?,0  fr. 

1880.  —  iM.^HERAULT.  —  Quatre  >jeliis 
paysages  dans  un  vicme  cadre.  Dessins  a 
la    mine    de    plomb    (5-8)    :    70    fr. 

1882.  —  GiGOLX.  —  MuuUu  au  pied  d'un 
coteau:  effet  de  clair  de  lune.  Dessin  an 
crayon  noir,  rehausse  de  blanc,  sur  papier 
gris   ;   120  fr. 

Cllâteau  et  l'ont  au  pied  de  Iiaute.'i  mon- 
taynes.    Dessin    au    crayon    noir   :   40    fr. 

Paysage  avec  un  cavalier  au  bord  d'uue 
mare  au  premier  plan.  Dessin  a  la  pierre 
d'Italie   :  65  fr. 

Paysage;  construclious  et  moulin  au 
bord  d'une  ruine.  Dessin  a  la  pointe'  d'ar 
sent,  sur  velin  :  13  fr. 

1883.  —  Mahmuntel.  —  Paysage;  clair  d'' 
lune.  Dessin  au  cravon  noir,  de  tornie 
ovale    :   110   fr. 

L'orage.  Dessin  au  crayon  noir,  rehaussé 
lie  blanc   (20-25)    :  400  fr. 

Paysage.  Dessin  au  crayon  noir  (30-551  ; 
170   fr. 

1886.  —  Richard  Lion.  —  Paysage,  ;//c 
uionlagneu.v  traversé  par  une  rivière.  Des 
sin  à  la  plunie  et  à  la  sépia   (9-l;c;    ;  72  Ir, 

1897.  —  De  GoNCOURl.  —  Un  bord  de  ri- 
vière; à  droite,  un  bouquet  d'arbres,  ilans 
le  fond  une  tour  en  ruine;  au  premier 
plan,  un  lionune  qui  enlevé  sovl  chapeau; 
ciel  nuayeux.  Dessin  sur  papier  bleu,  au 
crayon  noir,  estamiié  avec  rehaut  de  crak 
(25-39)    :   80  fr. 

1897.  —  \'KNTE  T...,  13  décembre.  —  Pat/sa- 
ge; effet  de  nuit.  Dessin  au  crayon  noir  ; 
22   fr. 

Marine  en  paysages.  Trois  dessins  au 
crayon  noir,   rehaussés  de   blanc    :   30  fr. 

1898.  —    Marmo.ntel.     —    Paysage;     t-ff'^t 


d'orage.    Dessin      au      crayon     reliaussé    de 
lilanc    (3655)     :    210    fr. 

I,s98.  ~-  Vente  Ch...  et  T...  —  Petit  vil- 
lage au  bord  d'une  rivière.  Dessin  au 
cia.\oii  noir  et  au  trait  de  plume  (13,5-19)  ; 
27    fr. 

Paysage  avec  ruines.  Dessin  à  la  plume 
et  au  lavis  d'encre  de  Cliiue  (19-24,5)  : 
30  fr. 

1899.  —  Calanuo.  —  Paysage;  effet  de  nuit: 
80   fr. 

\ue  du  château  de  Sainl-Cloud,  prise  7? 
la  grande  avenue  ;  60  fr. 

Paysage    ;   100   fr. 

EslMiiipes    ■ 

1861.  —  Lazarieite.  —  Paysage  avec  vu 
pont  de  pierre  à  deu.r  arches.  F.stampe  de 
forme    ronde    :    2    fr.    25. 

LANTE.  Joseph,  oi-uvciir  IVaiK^ais 
du   X\  III'  sir.-lr. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Catherine  II,  Impéra- 
triee  de  Itussie.  —  Voltaire.  Deux  estampes: 
16    fr. 

LANTÉ.  Louis-Marie,  oravciir  et 
di.'s.sinaliMir  IVaiicais  tlu  XIX''  siècle, 
né  en  17<S9. 

Dessins  et   aquarelles   • 

ls8o.  ~  Mahérault.  —  Costumes  parisiens 
lie  1.S21   ((  1824.   Deux  aquarelles  :  18  fr. 

18N3.  —  De  la  BERAtniÈRE.  —  Jeune  femme 
Il  lu  piomenade.  .aquarelle  (30-15)   :  15  fr. 

is;»:;.  —  Destailleur.  —  Recueil  de  qua 
Ire-i  nigt  jiages  de  dessins  au  crayon  noir. 
Il  ta  ptuuie  et  à  l'aquarelle,  intéressantes 
pour  les  costumes  ;  '.58  fr. 

LANZANI,  André.  |iciiili'r  ilaiicn, 
ii('' à  Milan  on  1(14^),  niorl  on  171V.  — 
Ili.sidirc. 

isrfl.  —  Kaiemann.  —  L'amour  coupant  les 
aile-:  ilu  Temps.  Dessin  à  la  sanguine  : 
5  fr. 

LANZANI.  Polydore.  |ioiiili'o  ila- 
liiMi,  ni'  à  N'enisi'  on  LMT),  innrl  en 
lôCi.").  —  Ilisloii'c. 

1864.  —  Comte  .Vndhixjs.sy.  —  Saint  .4n- 
Inine  de  Padoue  baifunt  lu  main  de  l'En- 
fiiui  Icsus.  Dessin  à  la  pilume,  lavé  d'in- 
digo   :    2   fr. 

LANZADELLY,  N.,  do»inalonr 
alloinaiul.  né  à  \  ionno. 

1823.  —  Grlnling,  \'ien.ne.  —  ]'ue  de  ''in- 
térieur d'une  cave,  avec  tonneau.^,  barri- 
qupi  et  divers  travailleurs.  Dessin  colorié: 
25   fr. 
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LANZIROTTI. 

1877.  —  VEiNTE  DE  Mademoiselle  Colas.  — 
La  àuiircc  :  2.020  fr. 

LAPI,  Ange-Emile,  i2;r;ivfiir  ila- 
lieu  tlii  coinuu-iici'iiiçiil  du  XIX'  siè- 
cle. 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  L'Enfant  lé^uj 
endormi,  d'après  IWlbaue.  Estampe  in-fali.), 
eu   lai'tîeur    :   4   îr. 

LAPIERRE,  Louis-Emile,  pein- 
tre   lVaii(;ai.s    (lu    XIX'    .siècle,    né    à 


Paris  en  1S17. 


Paysage;  Genre. 


1872.  —  Vente  Anasiasi.  —  Paysage;  so- 
Ceil  couchant  :  230  fr. 

1873.  —  Théophile  Gautier.  —  Une  allée 
de  chéncs-verts;  vue  prise  dans  le  Jardin 
Boboli.   Paysage  avec  fir/ures  :  1.300  fr. 

1890.  —  Vente  X...  —  Soleil  couclianl  : 
890   fr. 

LAPIERRE,  P. 

1875.  —  GuiCHARDOT.  —  Deux  paysay^s, 
faisant  pendanls.  Dessins  à  la  plume,  la- 
vés d'encre  de  caine  :  2  fr. 

LAPIS,  Jérôme,  peintre  et  dessi- 
nateur italien  du  XVIII"  siècle,  né  à 
Venise,  travailla  en  Hollande.  —  His- 
toire ;  Portrait  ;  Paysage. 

Dessins  : 
1823.  —  GHUNLING,  VllïNNE.  —  Paysagu  avrr 
arbres,  avec  collines  et  un  homme  porlaal 
un  paquet  sur  le  dos.  —  Autre  paysage,  en 
pendant.  Deux  dessins  à  la  plume  et  à 
l'encre  de  chine  (4  pouces  10  lignes-7  p. 
10  1.)    :  30  fr.   50. 

LAPITO,  Louis- Auguste,  iirinhc 
français,  né  à  Sainl-Maur  en  iSO.'t, 
mori  en  1874. —  Pavsaiîc. 


Paysage  avec  'i,gu- 
—    Vue   du   port   de 


1850.  —  Vente  X...  — 
res  :  3.000  fr. 

1897.  —  H.  Regnault. 
Camugli   :   .355    fr. 

1871.  —  Wynpersse,  La  Haye.  —  l^aysarjc 
italien:  Environs  de  la  Spezzia  (97-129)  : 
3.386  fr. 

1890.  —  Vente  X...  —  Paysage;  vue  de 
Suisse    :   550    fr. 

LAPORTE,  Emile-Henri,  pcinire 
frani;;ii>,  ni'  ;i  l'iiris  en  ISll.  —  His- 
toire; Décorai  ion. 


1872.  —  VfNTE  X...,  7  mai. 
Henné   :   150   fr. 


Petite  Ita- 


18'J9.  —  Madame  .Xbaiiie-Moisson.  —  Vénus 
/ileinaiil  la  mort  d'Adonis  :  270  fr. 

LAPORTE,  Marcellin. 

li>Sl.  —  .^NURIELX.  —  L'n  buveur  (21-16)  : 
00  fr. 

1891.  —  DODÉ.  —  Moine  dégustant  }i'i 
verre  de  muscat   (25-19)    ;  50  fr. 

LAPOSTOLET,  Charles,  peintre 
français,  né  à  \  l'dars  (Cùte-d'Or)  en 
IS-M,  mort  en  1890.  —  Paysage; 
Marine. 

1874.  —  Vente  X...,  3U  maks.  —  Dieppe  : 
7C;i   fr. 

Le  Canut  Saint-Martin  :  710  fr. 

I^a  marée   basse  à   Trouville  :  830  fr. 

1878.  —  Vente  des  Di.x.  —  Vue  de  Paris  : 
i;'j    fr. 

/.(•  Canal   de   Fusini   :  370   fr. 

Le    Port    de    Rouen    :   300    fr. 

18S2.  —  Ale.'vAndue  Dlimas.  —  Une  vue  d". 
Dieppe    :    310    fr. 

1884.  —  Vente  M...  10  avril.  —  Port  de 
Diinlierque. 

18»9.  —  Vente  X...  —  Vue  de  Paris;  effei 
de   brouillard  :  1.425  fr. 

1890.  —  Rapin.  —  Marine:  Environs  de 
liouen  :  125  fr. 

1898.  —  GotisPY.  —  Les  Couturières  :  125 
lia  lies. 

l'.)OU.  —  Venie  X...,  23  JUIN.  —  Les  tanne- 
ries au  bord  du   canal   (32-45)   :  42  fr. 

Dessins  • 
1880.  —  Heheau.  —  l'n  dessin   sans  dé<i'- 
ijnation  de  sujet  :  195  fr. 

LAPOTER-CHÉREAU  (M""), 
Antonie.  peintre  français  du  XIX" 
siècle.  —  i'ortrait;  Miniature;  Genre. 

1898.  —  Vente  C.r.  P...  —  Fillette  tenant 
un   agneau,  miniature  ovale  :  305  fr. 

LAQUES. 

1899.  —  Dl.XIÈME  vente  BEURDELEY   .• 

Panneau  en  ancien  laijue  du  .lapon.  Lin 
ge  sur  un  séchoir,  laqué  or,  à  relief,  sur 
[i)ii_   noir   :  100  fr. 

Panneau  en  ancien  laque  du  Japon,  à 
reliefs,  sur  fond  noir  :  Habitations  au  bord 
de    la   mer   :   160    fr. 

Panneau  en  ancien  laque  du  Japon,  A 
reliefs,  sur  fond  noir  :  Jardinière  de  sus- 
pension :   200  fr. 

Panneau  en  ancien  laque  du  Japon,  à 
relieis,  sur  fond  noir  :  Coupe  contenant 
un  petit  rocher  :  180  fr. 
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Deux    panneaux   en   ancien    huiui'   ilii    ,li-    ' 
|i.in,   ,1   fo[i(l  aventunné  :  l'mjsaijc  au  ck.ir 
ilf  1(1  liiiii':  cerfs  et  biches  :  SM  fr.  j 

l'.'iinie.'iii   11   laque  ilu  .lap(in,   a    funil  a\en     | 
tunue    :    \  uUiillcs    :    lUU   fi'. 

DiMix  l'aïuieaux  en  llMl^,  apiiliialuius 
U'ecaille.  lie  corne  et  parlu^s  lai)nees.  1/ 
tjirs   sur  des   perclioirs  :  liO   fr 

Boite  carrée  en  laque  du  .lapon,  à  fonil 
aventuriné  :  Carpe  au  bas  d'une  cascade  : 
nb  fr. 

Boite  carrée  en  laque  du  Japon,  a  foiiii 
axeiiluriné  :  CoUiiie,  cnurs  d'eau  el  lialfl- 
laliiiu    :   325    l'r. 

LAQUY,  Guillaume-Joseph, 

priiilri'  cl  (li.'ssiiioli'iii-  nlIcMiniiil,  lit'  :'i 
Briiil  en  \7.iS,  m. .ri  m  IT'.IS,  —  Inlo- 
riciirs  :  ( iciifi'. 

l.sGl.  —   \  AN  Us.   -     Lu   licrurcuse   .   :illj   fi . 

18(i5.  —  EssiNGH.  —  Deux  tableaux  fai 
.-.ani  pendants  :  l'ne  Dauie  assise  au  milieu 
d'un  sul(jn,  joue  de  lu  i/uilare:  derrière  elle, 
delinul,  un  moine  lient  un  rerre  de  ein. 
uu  liiimme.  dcuw  enlunls,  un  puuier  de 
fruils  i48-5'J).  —  Lue  Hume  et  un  oflicier 
u.ulrieliien  sunt  assis  iluns  un  salon;  la 
daiue  Irre  un  uerre  .///.■  l'iiU'icier  s'apprête 
a  rrinplir:  uulres  dunirs,  ileu.r  musiciens, 
itru.e  enfauls.  des  eliiens  (48-59).  Les  <leiix 
lalileaux    :    375   fr. 

Dessins    : 

1S.5S.     —    VrME    X...,     T    DÉCEMBRE.     —    3-Une 

liiiuime  déjeunant,  caresse  la  serrunte  peu 
liant  que  le  chicii  chercrie  û  empnrler  U 
jainhiiu.  .\quarelle  ;  17  fr.  5ti. 

Seri  aille  reeecant  le  lail  qu'une  berqert 
lui    apporte,    .aquarelle    :   13    fr. 

1865.    —     \'ENTE     X...,     17     .TANVIEB.     —     Scèllf 

d'intérieur.    Dessin    a    la    plume       18   fr. 

LARA  (Comte  de). 

1881.  —  Andkieux.  —  l'ne  mosaïque  pari 
sienne  composée  de  2.500  morceaux  de  bois- 
150   fr. 

LARDY,  g-ravt'iii-  IV;iiir;ii>  ilii 
\\\n    si.'cle.  ' 

Estampes   : 

1897.  —  De  Goncol-rt.  —  Billet  de  liai  : 
«  Mudenioiselle  Rucell  est  priée  de  faire 
riiiinnriir  aii.r  dames  directrices  île  la  Re- 
iliiiile  el  au.c  messieurs  de  la  soiiscrinlion 
lies  bals,  de  iH^nir  danser  à  la  liedoule, 
niurdji,  23  février,  a  5  heures.  »  Estampe 
décorée  dans  sa  partie  supérieure  d'une  vi- 
gnette représentant  un  jeune  couple  dan 
sant   le   menuet   :   luû   fr. 


LAREMBERG. 

1771.  —  Xeme  X-..  19  I)Kc:e.\iui!E.  —  Lue 
labaijie.     Dessm     :    0    fr. 

LARGILLIÈRE  (de),  Nicolas, 

|M'iiiln'    IV,in(;n  i>,   ne  i\   \'\\v\>   on   Id.iC), 
iiiurl  on   ITU'i.  —    l'i)ilr:iil  ;   llisjuiro. 

1752.  —  \ENTE  COYPKl..  -  l'iirirail  d'un 
jeune  militaire  en  cuirasse  el  m  denU- 
fiijure  (2  pieds  G  poucese-2  pieds)    :  19  fr 

.iutre  portrait  d'un  jeune  tiominc  uijini 
un  itère  a  la  main  \i  [ikmIs  (J  pouces-2 
pieds)    :    15    fr.    10. 

1707.  —  De  Julienne.  —  L'.issoinptiiiu  de 
la    Vierge    (15   pouces-ll  p.)   :    is   fr. 

177u.  —  La  Line  de  Jii.LV.  --  l'ortrait  de 
l.arijiliere,  par  lui-inéme  (30  p(juees  24 
l>niii'es)    :  130  fr. 

l'orlruil  de  Mudemiiisellr  linrlos,  célèbre 
urliirc    :    'M)    fr. 

1772.  —  De  .lABACH.  —  La  t'iiile  en  Eijijp'e: 
2u4  fr. 

1773.  —  Lemi'EIieuk.  —  .iipir  dans  le  lé- 
serl  secourue  par  un  inije  (22  pour-es-27 
p(.iuces)i,  :  80  fr. 

1821.  —  FoNSON,  OlDENAliDE.  —  Les  einq 
sens    (10   pûUces-12   p.)    ;    50    fr. 

1826.  —  Denon.  —  Qiiulre  miisieieiis  :  40) 
francs. 

18l,j.  —  Marqli.s  de  ('.M'iEiiHE.  —  l'ortr.iil 
de    Kniiull.    doeleiir   en    Snrbiiune    :   336   ^r. 

Poiliail  du  chevalier  d'.lijuesseau  :  .;ol 
francs. 

l'nilniil   di    Franeius    l'Iuiiiaiid   :    167   fr 

l'niliail  de  feinine.  ussisc.  dans  un 
puijsuije    :  loi    fr. 

Pnrljail   de   ftmme   en    rube   rose   :   130  fr. 

1852.  —  (70MTE  DE  B...  —  l'iirirait  de  M.  de 
Maillij    :  84   fr. 

1855.  —  Besn.\l,  Luniihe.s.  —  l'orlruil  lu 
l'rétenilanl.  portant  l'nrdre  dr  la  .larie- 
liere    :   2.91U    fr. 

1856.  —  BAROli.iiEi.  —  l'iirirail  d'une  da- 
ine de  la  Cour  de  t. mus  \l\    :  i:!5  fr. 

1858.  —    MARQI  I.S     D'.\ltl!ANT    DE    JONQUES.     — 

Portrait   d'un   person niuje   de   la   (Àiur  :   241 
francs. 

1859.  —  Co.MTE  D'Hoi  DKror.  —  fiirIra'Ll  de 
madame   de  l'arubeie  ,    1.5;')0   fr. 

1860.  —  Vente  X.,.  —  l'nrlrau  i-c  Ileijnard 
440    fr. 

t'niliail   de   femme   :  3.50    tr. 
1862.   —  Vente  X,..   —    l'niliail   île  frmme    : 
156  fr. 

1862.  —  Bonvoisin.  —  l'nrirail  d'Iuimine  ; 
25    tr. 

l'orlruil    de    femme   :   34    fr. 

1863.  —  SORET.  —  Esquisse  du  talih'iiu 
représentant  le  banquet  donné  pur  la  ]  illc 
de  Paris,  à  l'oceasinn  de  la  eonialesrenc' 
de   Louis   XIV.    en  1C87    :    iOO   fr 
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1863.  —  Poussin.  —  Portrait  de  Voltaire, 
à   trente-ans  :  920   fr. 

1864.  —  Vknte  X...  —  Portrait  de  la  Du- 
chesse  (l'Orléniis   :   4G0   fr. 

1864.  —  Mailfait,  de  Lille.  —  Portrait  de 
Claude   Perrault   :   920   îi. 

1864.  —  Venïe  X...  —  Portrait  d'une  daine 
de   distinction  :  180  fr. 

1864.  —  Hohsin-Déon.  —  Portrait  de  ma- 
daine  ta  comtesse  de  Sorel  (82-65)  :  400  fi 

Portrait  dliomme  (82-65)    :   300  fr. 

1869.  —  OulOT.  —  Portraits  de  Thomas 
Germain,  orfèvre  du  roi,  et  de  sa  femme 
(145-113)    :   7.000   fr. 

1869.  —  FoUREAU.  —  Portrait  du  Président 
BeliiÈvre   de   Pumpelune    (86-63)    :   1.800  fr 

1872.  —  Comtesse  de  Montesquiou-Fezen- 
SAC.  —  Portrait  de  Joseph  de  Montesquiou, 
Comte  d'Artagnan,  Capitaine  des  Mousque- 
taires :  3.600  fr. 

1873.  —  R.  Paiin.  —  Attributs;  deux  pen- 
dants   (110-155)    :    2.105    fr. 

1874.  —  J.  Fau.  —  Portrait  d'une  jeune 
dame  :  0.150  fr. 

Portrait  de  Forest  :  3.000  fr. 

1874.  —  Vente  X...,  13  avril.  —  Portrait 
de    madame    Marie-Elisabeth    :   1.459    fr. 

1875.  —  Marquis  de  SALA^L\^CA.  —  l'or- 
trait  de  Drevel  .-  3.000  fr. 

1876.  —  Marcille.  —  Portrait  d'iiommc 
(16-13)    :  45  fr. 

Portrait  de  Mademoiselle  Duclos  (42-50)  : 
3.500    fr. 

1877.  —  Lsambert.  —  Portrait  de  M.  de 
Saint-Florentin  :  2.900  fr. 

1881.  —  Baron  de  Beuhnonville.  —  Por- 
trait de  jeune  femme.  Toile  de  forme  ovalo 
(90-71)    :   3.000    fr. 

Portrait  d'un  gentilhomme  (130-98)  :  1.085 
francs. 

Portrait   de   Dame    (75-60)    :   350  fr. 

Portrait  d'un  seigneur  du  temps  de 
Louis  XIV.  Toile  de  forme  ovale  (80-62)  . 
300  Ir. 

Portrait  d'homme.  Toile  de  forme  ovale 
(80-65)  :  420  fr. 

1882.  —  R.  Hamilton,  Londres.  —  Portrait 
de  James,  prince  de  Galles,  et  de  sa  sœur, 
dans  les  Jardins  de  Saint-Germain  :  22.040 
francs. 

1882.  —  Comte  de  la  Beraudière.  —  fa 
Duchesse   de  Montbazon  :  3.200   fr. 

1882.  —  De  Bassano.  —  Portrait  d'une 
dame   de   qualité  :  1.800  fr. 

Portrait  de  femme,  indiquée  comme  re- 
présentant Marie  -  Louise  -  Elisabeth  d'Or- 
léans, avant  son  mariage  avec  le  duc  de 
Berry   :   1.880   fr. 

1882.  —  Febvre.  —  Portrait  de  jeune  fem- 
me en  chasseresse.  Esquisse  (22-16)  :  47  fr. 


1883.  —  Sabatier.  —  Portrait  de  femme  : 
2.400  fr. 

1883.  —  Baron  de  B...  —  Portrait  de  jeune 
femme   :   1.600   fr. 

1884.  —  Fau  —  Portrait  de  la  Duchesse 
(l'Orléans,  abbesse  de  Chelles  :  1.020  fr. 

1884.  —  Vente  X...,  21  janvier.  —  Portrait 
(le   la   Duchesse   du   Maine   :   130   fr. 

1885.  —  Beckett-Denison,  Londres.  — 
Portrait  de  James.  Prince  de  Galles  et  d< 
.<«  sœur  :  5.250  fr. 

1885.  —  Comte  de  la  Beraudière.  —  Por- 
trait  d'homme    (120-92)    :    35.000   fr. 

1886.  —  De  Schwitter.  —  Portrait  de 
.\1.  Esnault,  curé  de  Saint-Martin-des-Grés 
1,136-105)    :  710  fr. 

Portrait  de  la  Duchesse  de  Berry,  fille 
du  liégent  (81-65)   :  4.600  fr. 

1887.  —  MiNOl.  —  Portrait  d'homme  cl 
portrait  de  femme.  Deux  pendants  (82-65)  • 
000  fr. 

1887.  —  Pillet.  —  Portrait  présumé  iu 
Duc  d.'Anlin  (100-80)   ;  720  fr. 

1S87.  —  Le  Rou.x.  —  Portrait  de  jeune 
(lame   (140-104)    :  16.700  fr. 

1887.  —  Vente  des  tableaux  du  château  de 
\'Arir,EREAU.  —  Consommatuin  est  :  255  fr 

1888.  —  Gasquet.  —  Portrait  de  femme 
(143-110)    :    1.820   fr. 

1888.  ^  Gellinard.  —  Portrait  d'une 
(jrande  dame  de  l'époque  de  Louis  X/1' 
(145-112)    :   7.100   fr. 

1888.  —  Signoret.  —  Portrait  de  madame 
(le  Parabére   (130-94)   :  4.000  fr. 

1890.  —  Marquiset.  —  Portrait  d'un  gen 
lilliomme  :  3.050  fr. 

1890.  —  Rothan.  —  Portrait  de  Largillière, 
par   lui-même   :   6.400   fr. 

Le   Régent   ;  2.650   fr. 

La  Duchesse  d'Aiguillon  :  2.900  fr. 

Portrait  de  femme  :  4.300  fr. 

1890.  —  Crabbe.  —  liossuet  et  le  grand 
Dauphin  de  France  (147-113)   :  20.000  fr. 

1890.  —  May.  —  Portrait  présumé  du 
Comte  de  la  Châtre  (92-72)   :  3.150  fr. 

Portrait  d'un,  magistrat  (80-63)    :   4.300  fr 

1891.  —  Montbrison.  —  Portrait  de  fem 
me  (74-59)    ;  290  ir. 

1891.  —  De  Talleyrand.  —  Portrait  d'hom- 
me. Toile  de  forme  ovale  (43-60)  :  20.90(1  fr. 

1891.  —  Vente  X...,  8  mai.  —  Portrait  de 
femme   :   290  fr. 

1892.  —  Daupias.  —  Portrait  de  la  mar- 
quise d'Humiéres  :  2.000  fr. 

1792.  —  Vente  X...,  28  mai.  —  Petit  por 
Irait  d'homme  :  155  fr. 

1893.  —  HODGSON,  Londres.  —  Miss  F.  Slé- 
wart  :  6.400  fr. 
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18',)4.  —  Dvrni.ir,  Dijon.  —  l'orlrail  d<-  Du 
(ainje,  en  costume  de  la  Héucitvc  (Ol-f)!)  : 
423    fr. 

Is'.K).  —  .Madame  Lvm:  Stki'HENs.  I.ondiies, 
l'iirlruil  (le  jennnc  :  9.100  tr. 

ISîH).  —  FniBV,  Mah.seilue.  —  l'urlrail  île 
feniuie   :  (u    fr. 

l'urlrail  d'Iuiiiune  u  la  guiise  rnuijc  :  29 
l'i'iuics. 

1S'.)7.  —  Marqijise  nu  Ples.sis-Bei.lièiîe.  — 
l'urlrail  d'homme  (59-84)   ;  1.300  fr. 

I.S'.IT.  —  Baron  Lepic.  —  Portrait  rlu  Duc 
de    I  euiluiuc    (134-100)    :    2.000    fr. 

l.S'J7.  —  Baron  .t.  Pichon.  —  Portrait  pré 
^u.mé  de  Marie-Madeleine  d'Eapiiiaij-Dure- 
liil.  eomtesse  de  Brionne.  Jeanne  de  Henri 
lie  Lorraine,  comte  de  ISrinnne.  et  de  son 
lih  unii/ue.  Louis  île  Lorraine,  prince  de 
l.ambese.  Repré.sentée  de  trois  quarts,  as- 
.sise,  PII  riibe  décolletée  fiarnie  de  deiitel'e.-f, 
urupee  dans  uu  manteau  de  veldurs  bleu, 
la  tète  qui  se  détache  sur  un  rideau  oiitie 
s'appuie  sur  la  main  droite,  le  coude  posé 
sur  le  dossier  du  siège.  De  la  main  gauche 
elle  flatte  un  petit  épagneul  noir  que  son 
jeune  garçon  blond,  habillé  d'une  robe  de 
velours  brodé  d'or  et  ornée  de  croix  de 
Lorraine,  agace  du  ilnigt.  L'enfant  liPiii 
une  epée  de  l'autre  inaïu.  Fond  de  \erdun' 
(llfi-90)    :  3.550  tr. 

1h;)7.  —  Vente  A.  L...,  15  avril.  —  Portrait 
de  jeune   femme   en   Cérès   (80-65)    :  1.000   .f]-. 

1898.  —  Tabourier.  —  Piirlrail  d'homme 
(78-62)    :  G.lOO   fr. 

1898.  —  De  Juigné.  —  Portrait  d'Iiomnie. 
Esquisse   (81-64)   ;  235  fr. 

1S98.  —  Baron  Hir.sch,  Londres.  —  l'or- 
trait   de   la   Duchesse   de    Villars  :   7.875    fr. 

1898.  —  Daniel.  —  l'ortrait  présumé  de 
Marie-Miideleine  d'Epinay-Duretal,  Com- 
tesse de  Brionne.  femme  de  Henri  de  Lor- 
raine. Comte  de  Brionne   (11,5-90)    :  2.720   fr. 

189.S.  —  Comte  L.  de  L...,  7  avril.  —  '  .a- 
triiit  présumé  du  Duc  de  Penthièvre  (195 
145)    :  1.800  fr. 

1898.  —  Marqi:i.=:  de  .s...,  10  mai.  —  Jeune 
femme  en  Diuiie  Chasseresse  (124-80)  :  2,050 
francs. 

1899.  —  Dtc  DE  Tailevhand,  Valençay  lt 
Sac.an.  —  Portrait  d'homme  (79-CO)  :  50.900 
francs. 

1900.  —  Bo\ne\al  de  la  Fare.  —  Portrait 
de  dame  :  5fi0  fr. 

1900.  —  VKNTE  X...,  19  MARS.  —  Portrait 
de    dame    île    iiualllé    :    4oo   fr. 

1900.  —  A'ENTE  X...,  10  avril.  —  Portraits 
présumés  de  la  Duchesse  du  Maine  et  de 
sa    fille    (46-38)    :    1.630    fr. 

1900.  —  Vente  X...,  27  avril.  —  Tète 
d'homaie   :  700  fr. 


Adriliucs  à   LargiUicre   • 
1869.    —   GoLDS.MiDi.    —   Portrait   de    Henri 
Culllaume   Ilachel.    Cuivre    (10-8)    :   27    fr. 

1899.  —  \ALLEt,  BORDEAl  \.  —  Portrait 
d'un  jeune  prince  (81-64)    :  1.450  fr. 

1900.  —  Comte  de  Cuambrun.  —  Portrait 
de  Madame  la  Comtesse  de  lloussillon  ij'- 
61)    :  400  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  23  janvier.  —  l'ortrait 
d.'homrne  en.  buste  :  240  fr. 

1900.  —  \ente  X...,  27  juin.  --  Portrait  de 
grande  dame,  en  costume  de  eour  :  V.)0  'r. 

1900.  —  \ENTE  X...,  5  DÉCEMBRE.  —  Portrait 
de  jeune  femme  :  230  fr. 

Portrait    de    l'artiste    :   520    fr. 

Ecole  de  Largillière. 

1900.  —  Vente  X...,  19  fkvru.h.  —  l'orlnnt 
de  femme  en   buste  :  250   fr. 

1900.  —  \'ENTE  \,.,,  28  Fi:\RlER.  —  Porlnut 
de   dame   de   iiualitê   (125-9^1    :  785   fr. 

Dessins    : 
1859.    —    \'ENTE     X...,     16     \LM.    —    Portrail 
d'Iiomme   avec  perrurjue.   Dessin   au  crayon 
lavé  de  bistre,  rehaussé  de  blanc  :  26  fr 

1882.  —  GlGOfX.  —  Portrait  d'homuie,  vu 
a  mi-Corps,  portant  un  lanjr  manteau  v. 
reliiurs  posé  sur  l'épaule.  Di'ssin  a.  l'encre 
de  clune,  rehaussé  de  blanc   :  30  fr. 

Col  Irait  de  jeune  femme,  arec  tes  die 
eeu.r  bruns  frisés.  Dessin  au  crayon  noir, 
de  forme  ovale   :  17  tr. 

Portrait  d'un  cardinal,  représenté  '  n 
pied,  assis  dans  son  cabinet,  près  de  sa  la- 
ide de  travail.  Dessin  à  l'encre  de  chine, 
rehaussé  de  blanc,  sur  papier  bleu   :  28   ''i 

1883.  —    CO.MTE    DE    LA     BÉRACDU-aiE.    —    P  T 

trait  d'une  femme  tenant  une  fleur  de  la 
main  droite.  i.^essin  à  la  sanguine,  re- 
haussé  de   blanc   (33-26)    :   50   fr. 

Portrait  de  Philippe  V,  roi  d'Espaiine. 
Dessin  au  crayon  noir,  rehaussé  de  blanc 
(26-16)    :   16   tr. 

1886.  —  Richard  Lion.  —  Portrait  de  jeu- 
ne femme  avec  les  attrUruls  de  Diane  (llias 
seresse.  Dessin  au  lavis  d'encre  de  :^hine 
(26-18)    :   45   fr. 

Portrait  de  toute  une  famille  sur  la 
même  feuille.  Dessin  a  l;i  pierre  il'Itah^, 
rehaussé  de  blanc  ,sur  papier  bleu  (37-25)  : 
20   tr. 

1895.  —  LEFÈVRE.  —  Portrait  de  jeiir.e 
femme  en  Cérès.  Assise  prés  d'un  arbre, 
épis  et  bleuets  dans  ses  cheveux  blonds, 
r(jbe  blanche,  draperie  en  soie  jaune  jeté'» 
sur  l'épaule,  elle  tient  un  faucille.  Pas'ei 
(80-65)    ;    1.350   fr. 

1899.  —  Calando.  —  Vue  famille  de  l'épo- 
que de  Ljiuis  \I\'.  Dessin  composé  de  di.'C 
ligures   :  '225  tr. 


Ali 


ISS 


1900.  —  De  Chennevières.  —  Portraits  d'hit 
chasseur  et  de  sa  famille.    Deux  dessins 
405   fr. 

Eludes  pour  portraits  de  dames  et  le 
gentilsliommes.   Cinq   dessins   :   300  fr. 

Projets  de  portraits  de  famille.  Deux  def 
sins  :  420  fr. 

LARIVE-GODEFROY  (de), 
Pierre-Louis,  pcinlrc  cl  dcssinaltMir 
.suisse,  né  à  (iciiève  en  1703,  iij((rl  en 
1S14.  —  Piiysage  ;  Animaux. 

Dessins  • 
1814.   —  Bruun-Neergaakd.   —    Vue   du  Lac 

de  Brientz.  Dessin  lavé  au  bistre  (15  poucc^s 

G  lignes-28  p.  8  1.)    :  82  fr. 
Diverses    éludes    d'animaux.    Dessins    or 

bistre   :  18  fr. 

LARIVIÈRE  (de).  Charles-Phi- 
lippe. |ieiiilie  IVancai.s,  né  à  Paris  en 
17'JS.  morl  en  1865.  —  Histoire  : 
l»orlraiL 

I8S9.  —  \'AN  Gogh,  La  Haye.  —  Sainte  Ce 
cite  :  180   tr. 

LARMESSIN  dei.  Nicolas,  dit 
le  Père,  iiraxenr  IVancais.  n(''  à  Paris 
m  17-10.  ' 

Estampes  : 

1820.  —  Co.MiË  PoTOCKl.  —  Portraits  de 
soïiverains,  souveraines,  princes,  princes- 
ses, minisires,  hommes  a'épée,  de  robe, 
d'église,  etc.,  En  tout  194  estampes  :  17  'r. 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Louis 
XIV  et  son  épouse  Marie-Thérèse  d'Autri- 
che.   Deux   estampes   in-S"    ;   4  fr. 

Françoise  de  la  Beaumc,  Le  Blanc,  Du- 
chesse de  la  Vallière,  en  grand  costume 
tenant  un  fruit  à  la  main.  Estampe  grand 
in-tolio.  —  La  même  en  habit  de  religieuse^ 
Estampe  in-8<>.  Les  deux  pièces  :  10  fr. 

Le  Cardinal  de  Mazarin.  Estampe  in- 
folio  :  1  fr.  50. 

1861.  —  Lajabiette.  —  Portrait  de  Laurent 
Cosler,  d'après  J.  Van  Campen.  Estampe 
in-folio    :   1    fr. 

1877.  —  BEH.AGUE.  —  .inné  de  Lévis  .du- 
chesse de  Vcntadour,  d'après  Beaubrun. 
I-:stnmpe    in-folio    :    20    fr. 

Louis  XIV,  roi  de  France,  dans  une  bor- 
dure ovale,  entourée  d'armes  et  de  tro- 
phées, armoriée  au  bas.  Estampe  in-folio  : 
24  ir. 

Louis,  cinquième  du  nom,  vingtième 
Dauphin  de  France,  ftls  de  Louis  XIV. 
d'après  Beaubrun.  Estampe  in-folio  :  20  fr. 

Marie-Thérèse  d'.iutriche,  reine  de  Fran- 
ce, dans  une  bordure  ovale,  soutenue  pa? 
des  amours,  armoriée  au  bas.  Estampe  in- 
folio :  50  fr. 


Henriette  Stuart,  duchesse  d'Orléans,  Es- 
tampe in-18°   :   105  fr. 

Louise  Françoise  dr  la  ISainuc  Le  Itlauc, 
duchesse  de  la  Vallière,  revêtue  d'un  riche, 
costume  et  tenant  un  fruit  à  la  main,  dans 
une  bordure  ovale  armoriée  au  bas.  Es- 
tampe in-folio.  Epreuve  ue  l"  état,  avani 
que  la  partie  inférieure  uu  lion,  que  ''or 
voit  dans  les  armoiries,  ne  soit  couverte 
lie  travaux  ;  300  fr. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Adhémar  de  Monlell 
de  Grignan.  —  Arnauld  H.,  prélats.  Deux 
estampes    :    6    tr. 

Le  Cardinal  (Emm.-Th.)  de  Bouillon. 
Epreuve  avec  grandes  marges  :  5  fr. 

Louis  XIV.  —  La  Duchesse  de  La  l'c.r 
liére  (Fr.rL.).  —  Deux  estam^ies  faisant 
pendants  :  78  fr. 

Louis  XIV.  Estampe   :   lu  fr. 

Marie-Thérèse  d'Autriche,  reine  de  Fran 
re    :    20   fr. 

Philippe,  duc  d'Orléans,  frère  de  Louis 
XIV  :  10  fr. 

Louis,  le  grand  Dauphin,  d'après  Beau- 
brun :  20  fr. 

La   Duchesse     de     La      Vallière    {Fr.-L  ) 
Epreuve  de  l^"'  état,  avant  les  contre-tailles 
sur  le  corps  du  lion  :  160  fr. 

Le  Duc  de  Mazarin  ^Armand),  -grand 
maître  de  l'artillerie  :  5  fr. 

Marie  de  Médicis.  —  Le  Duc  d'Anjou.  — 
Le  Duc  de  Bourgogne,  elc.   Neuf  pièces 
3   francs. 

1879.  —  SiEURiN.  —  Portrait  de  Dugay- 
Trouin.  Estampe  in-8°:  épreuve  aveci  mar- 
ges. Le  même  portrait;  épreuve  sans  le 
nom  du  graveur.  Les  deux  pièces  :  5  fr. 

Madame  de  Montespan;  Princesse  de 
Conti;  Duchesse  de  Bourbon:  Henriette 
d'. Angleterre;  la  grande  Dauphine;  Du- 
chesse de  Guise,  etc..  En  tout,  quaraiin-- 
huit  estampes  avec  marges   :   48   fr. 

1895.    —   Vente  X...,    6   avril.    —    La  Du- 
chesse   de    la    Vallière.    Estampe    in-folio 
Epreuve  de  l''"'  état  :  50  fr. 

1897.  —  Baron  J.  Pichon.  —  La  Duchesse 
de  Fontanges;  la  Duchesse  de  La  Vallière; 
la  Marquise  de  Montespan.  Les  trois  es- 
tampes,   in-i"    :   10  fr. 

1898.  —  Vente  L..  ,  25  avril.  —  Portrait  de 
Madame  de  La  Vallière.  Epreuve  de  1<"' 
état   :   152   fr. 

1900.  —  NouRY  DE  CURZON.  —  Homme  et 
darne  de  qualité,  en  costumes  de  Vépoqne 
de  Louis  XIV.  Estampes  sur  soie  (23-16)  . 
146  fr. 

7  —  SïERNBERG.  —  La  pompeuse  et  magni- 
fique entrée  de  Flavio,  cardinal  Chigi,  à 
Paris,  le  9  aoust  1661.  Estampe  grand  'n- 
folio  :  10  fr. 
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LARMESSIN  (de),  Nicolas,  <lil 
le  Jeune  graveur  fVan(;iiis,  wr  l\ 
l'aris  l'ii  1(J.S4,  mort  en  I7.)(). 

Estampes    ■ 
IVrif).  —  n'Anr.i;Nvil,i,E.  —  La   Stiiiili'   Viriiii' 
Irnanl     VEiifmit     Jésus     sur     ses      ijciioii.r, 
d'après    H.'iph.-icl.    Estampe   in-tolio    :    7    fr. 

1.S20.  —  Comte  Potocki.  — ■  Le  Porteniiml 
de  croi.r.  Saint  Jean  l'Evangéliste,  Siairif 
George,  Ezéehiel.  Cardinal  Pi}las.  etr 
d'.TiH'ès  Raphaël,  plus  quarante-ciualre  'Su- 
jets ou  portraits  d'après  différents  maîtres 
français  ou  italiens.  En  tout,  cmquanle- 
trois   estampes    :    18   fr. 

18.S3.     —    COMTE.SSE    D'EINSIEDEI..     —     Le     Sir 

l'oyard.  —  La.  Savoyarde.  Deux  pend.-ints, 
(l'a|)rès  .T.-B.  Pierre.  Estampes  srand  iii- 
fulio    :    10    fr. 

l^iirtrail  de  Mriric-Josèphe  de  Saxe,  Hmi 
iihine  lie  Friinee,  d'après  Van  Loo.  Ivs 
tani|»'   t^i-.-iiid   in-fiilio    :   7   fr.   50. 

/•';■('/■('  l.iii-e.  ■iiijel  eomique,  d'après  Ni'o 
las  \  lfii,L;liels.  Estampe  in-folio,  en  lai 
^fur    :    (i    fr. 

/.((  Jinneiil  ilii  einnpere  Pierre,  dapri'^ 
r\.  \'leusliels.  i:stampe  in-folio,  en  largeur, 
2  francs. 

Le  BasI.  .Sujet  satyrique  et  comique, 
d'après  N.  Vleughels.  Estampe  in-folio,  en 
largeur  :  8  fr. 

L'Ile  de  (yllirrc,  d'après  Watteau.  Es 
tampe  .aranii  in-folio,  en  largeur  .  5  fr 

L'Accordée  de  village,  d'après  Watteau 
Estampe,  très  grand  in-folin,  en  largeur  : 
8  francs. 

Louis  XIV  menant  le  cordon  bleu  ù  Mon- 
sieur de  Bourgogne,  d'après  Watteau.  h's- 
tampe  grand  in-folio,  en  largeur  :  8  fr. 

Pierre  Mayeur,  abbé  de  Ctairvnn.r, 
d'après  Loir.  Estampe  grand  in-folio  :  7  'r. 

Estampes  d'après  Lancret  : 

1"  Les  quatre  saisons.  Suite  de  quatre 
estampes  grand  in-folio,  en  largeur  :  10  Ir. 

2"  Les  quatre  dilférriils  âges  de  l'homme. 
L'Enfance;  l'.idoleseenee:  lu  Jeunesse:  lit 
Vieillesse.  Suite  île  ipiatre  estampes,  grain! 
in-folio,  en  largeur   ;  13  fr. 

3°   Les   quatre  itarlies   de   la  journée,   ra- 
ractérisées   par  des   figures   en  des   amv\e- 
ments    propres   ù    chaque    partie    du    joni 
Suite   de   quatre   estampes,    grand    in-folio, 
en  largeur  :  8  fr. 

4»  Le  Gascon  puni.  Estampe  grand  in- 
tolio,  en  largeur  :  8  fr. 

.'"i"  La  Servante  justi/iée.  Estampe  gra  •' 
in-folio,    en   largeur  :   7   fr. 

6°  Les  deux  amis.  Estampe  grand  .n- 
folio,  en  largeur  :  7  fr. 

7"  Les  Troqiienrs.  Estampe  grand  in-folio 
en  largeur  ;  7  fr. 


8"  Les  Oges  du  frère  Pliiliiipe.  l'.stauqio 
grand  in-folio,  en   largeur  :  :'.  fr. 

0"  Le  petit  chien  qui  secoue  de  l'iirg-'iit 
ri  des  pierreries.  )'',staniiic  grand  in-folio, 
en    lai'geur   :  7   fr. 

10"  On  ne  .s'avise  jinnais  de  tout.  Es- 
tampe  .grand    in-folio,   en   largeur   :   S    fr. 

Il"  Les  liémois.  I'',slampe  gi'.aml  ni-rnli.j, 
en     Largeur    :    0    l'r. 

',:!■  I  jrunne  avare,  galanl  eseror.  'il- 
lampe  grand    m-rulio,   en   largeur   :   3   fr. 

13"  f.fi  belle  ronijilaisaule.  Eslampe  giand 
lui  Ml,    en    largeur    :    (i    fr. 

IX'ij.  —  \'.\N  ni'.N  Z,\Mii;.  —  Louis  \1V  uiet- 
laiil  le  cordon  bleu  au  Duc  de  llourgogn:, 
jirre  de  Louis  X\  .  tlog  de  France,  régnani, 
d'après  A.  Watteau.  Au  milieu  du  b.as  de 
la  marge  inférieure  :  Tiré  du  e.ahinet  '""e 
.lullienne,  à  Paris,  avec  privilège  du  Roy  ; 
Si  francs. 

Les  quatre  saisons.  d'a|irès  H.  Lancret. 
l'preiive  avec  l'adresse  du  gr;i\eur  :  .51  Ir, 
Le  Pdié  d'anguille,  d'après  N.  Lancret. 
l'prenve  avrc  l'.adresse  du  graveur  :  9  fr. 
I^e  Midi.  il'apri'S  le  luèniiv  l'prenve  vec 
l'adresse  du  gi'aveur.  —  L'upres-dinée, 
d'après  le  nième.  Epreuve  avec  l'adresse  dn 
y  laveur.    Les   deux    :  30    fr. 

/.((  Coquette  de   Village,  d'après  le  même, 
l'.preuve  avec  l'adresse  du  gr.aveur  :  9  fr.  50. 
Les  Truqueurs,  d'après  le  même.  Epreuve 
.a\ec  l'adresse  du  graveur  :  31  fr. 

Les  Rémois,  d'après  le  même.  Epreiu'e 
avec  l'adresse  du   graveur   :   3U   fr. 

Le  petit  chien  qui  secoue  de  l'unienl  ri 
ilr^  pirrreries,  d'aïucs  le  mcme,  Epreu,'e, 
a\ec   l'adresse   du   graveur    :   i:'.  fr, 

/.(■  Magnifique,  d'après  Bnurlier.  Epreuve 
,a\ec  l'adresse   du  gr.avenr   :   20   fr. 

/,((  Courtisane  innoineiisr.  d'après  Bon 
cher.  Epreuve  avec  l'.adresse  du  .graveur  : 
2    fr.    50. 

Le     Calendrier     des      Vieillards,     d'aprè.- 
Kdiicher,    Epreuve    avec    l'adresse    du    cr.-i 
vciir  :  2  fr, 

ts57,  —  \"ENTE  \ Pni'irail  de   Madeinni- 

•  itle  Siillé,  dansant,  dans  un  déni:  de  piig- 
^•nie.  d'après  Lancrel.  l-'.stanipe  graml  in- 
inlio  eu  lar.L'eur.  Epri'uve  avi'c  marge  :  -11  fr, 
I.n  suite  des  quatre  parties  du  /'//(r, d'après 
l.au'-ret-  Les  quatre  èpmivrs  avec-  marge  : 
:!3   fr. 

1857,  —  Thyssen.  —  Le  jeu  dn  pied-de- 
liriif.  d'après  Lancret.  E.-.t;impe  in-folio,  eu 
largeur.   Epreuve  avec  marge  :  12  fr.  50. 

Portrait  de  Louis  \\  ,  d'après  A'an-Loo, 
—  Epreuve  avec  marge  :  8  fr.  .50. 

1S.5S.  —  \'ENTE  X.,.,  0  Sri'TEMBRE.  —  Stanis- 
las   /«T.    roi   de    Pologne,    il'après   A'an    Loi., 
l'.preuve  avec  marge   :  10  fr, 
1S50.  —  Vente  .X     .   10  M\i.     -  Le  Cardinal 
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Polus,  d'après  Raphaël.   Estampe  in-folio   : 
2  fr. 

1865.  --  C.^MiiERi.YN.  —  La  Soirée,  d'après 
Lancret.   Epreuve  avec  marge   :  5  fr.  50. 

L'Utjver,  d'après  Lancret.  Epreuve  avec 
marse   :  5  fr.   50. 

Le  Jeu  des  quatre  coins,  d'après  N.  Lan- 
."ret.  Epreuve  tirée  avant  que  l'adresse  de 
de  l.arme.ssin  n'ait  été  effacée  et  remplacée 
par  celle  de  Gaillard  :  13  fr. 

Le  Jeu  (lu  pied-dc-bœuf,  d'après  N.  Lan- 
cret. Epreuve  à  toutes  marges  :  13  fr. 

Les  Amours  du  bocage,  d'après  N.  Lan- 
cret. Epreuve  avec  grindes  marges  :  13  fr. 

Autres  épreuves  du  même  sujet,  à  toutes 
marges   :   12   fr.   50. 

Les  quatre  âf/es  de  la  vie.  Suite  de  quatre 
estampes  en  largur,  d'après  N.  Lancret. 
Epreuves  à  toutes  marges  :  48  fr. 

Le  l'dté  d'anguilles,  d'après  N.  Lancret. 
Epreuve  à  toutes  marges  :  30  fr. 

Le  petit  chien  qui  secoue  de  l'argent  et 
des  pierreries,  d'après  N.  Lancret.  Epreuve 
à  grandes  marges  :  17  fr. 

Le  Faucon,  d'après  N.  Lancret.  Epreuve 
avec  des  grandes  marges  :  20  fr. 

A  femme  avnre  galant  escroc,  d'après  N. 
Lancret.  Epreuve  avec  grandes  marges  :  25 
francs. 

Le  Magnifique,  d'après  F.  Boucher. 
Epreuve  avec  grandes  marges  :  25  fr. 

Le  Fleuve  Scamandre,  d'après  F.  Boucher. 
F:preuve  avec  grandes  marges  :  19  fr. 

Claude  Halle,  peintre,  d'après  Le  Gros. 
Epreuve  avec  grandes  marges  :  2  fr.  95. 

l'hilippe  Vleaghels,  peintre  du  roi,  d'après 
Champagne.  Epreuve  avec  grandes  marges  : 
4  fr.  50. 

1873.  —  Gifiocx  —  Nicaise,  d'après  Lancret. 
Estampe  in-folio,  en  largeur  :  14  fr. 

Louis  XV,  en  pied,  d'après  Van  Loo.  Es- 
tampe grand  in-folio  :  2  fr. 

1877.  —  Behague.  —  Louis  XV,  loi  de  Fran- 
ce et  de  Navarre,  en  pied,  d'après  Van  Loo. 
In  folio    :  20  fr. 

T.e  même  personnage,  d'après  Van  Loo. 
Estampe  in-folio.  Epreuve  avec  une  grande 
marge  :  13  fr. 

Marie,  princesse  de  Pologne,  reine  de 
France  et  de  Navarre,  en  pied,  d'après  \'an 
Loo.  Estampe  in-folio  :  25  fr. 

Marie,  princesse  de  Pologne,  reine  de 
France  et  de  Navarre.  Estampe  in-folio  : 
21   fr. 

Louis,  dauphin  de  France,  en  pied,  d'a- 
près Tocqué.  Estampe  in-folio  :  21  fr. 

Marie-Josèphe  de  Saxe,  daiiphine  de  Fran- 
ce, en  pied,  d'après  Van  Loo.  Estampe  in- 
folio.  Epreuve  avec  marge  :  25  fr. 

Marie-Thérèse  d'Espagne,  dauphine  de 
France,  d'après  Van  Loo.  Estampe  in-folio  : 
18  fr. 


Stanislas,  roi  de  Pologne,  d'après  Van 
Loo.  Estampe  in-folio  :  14  fr. 

Catherine  Opalinska,  reine  de  Pologne,  en 
pied,  d'après  Van  Loo.  Estampe  in-folio, 
avec  grandes  marges  :  18  fr. 

Les  quatre  âges  de  la  vie  :  L'Enfance, 
l'Adolescence;  la  Jeunesse;  la  Vieillesse.  Suite 
de  quatre  estampes  in-folio,  en  largeur.d'a- 
prés  Lancret.  Les  quatre  pièces,  dont  la 
\'ieillesse  en  épreuve  de  !<"•  état  :  71  fr. 

l,es  quatre  heures  du  jour  .-  le  Matin;  le 
Midi;  l' Après-dîner;  la  Soirée.  Suite  de  qua- 
tre estampes,  in-folio,  en  largeur,  d'après 
Lancret.  Les  quatre  pièces  en  épreuves  de 
!'■'■  état,  avant  l'adresse  de  Crepy,  qui  fut 
Filus  tard  ajoutée  à  celle  de  Larmessin  :  \m 
francs. 

l8'/7.  —  F.  DiDOT.  —  Le  Calendrier  des 
ricUlards,  d'après  Boucher.  Epreuve  avant 
l'adresse  de  Buldet  :  12  fr. 

/.'/  Courtisane  amoureuse,  d'après  Bou- 
rher.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet  : 
■iô  fr. 

La  même  estampe  :  13  fr. 

Le  Fleuve  Scamandre,  d'après  Boucher. 
Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet  :  9  fr. 

Le  Magnifique,  d'après  Boucher.  Epreuve 
avant  l'adresse  de   Buidet   :  25  fr. 

Mademoiselle  Salle,  danseuse,  d'après 
[.ancret.   Epreuve   avec   marges  :  41   fr. 

.-i  femme  avare,  galant  escroc,  d'après 
Lancret.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet  : 
'.)   fr. 

Les  Deu.c  a.mis.  d'après  Lancret.  Epreuve 
avant  l'adresse  de  Buldet  :  11  fr. 

Le  Gascon  puni,  d'après  Lancret.  Epreuve 
avant  1  adresse  de  Buldet  :  15  fr. 

Nicaise,  d'après  Lancret.  Epreuve  avant 
l'adresse  de  Buldet  :  23  fr. 

Les  Oies  du  frère  Philippe,  d'après  Lan- 
cret. Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet  . 
u;  fr. 

()n  ne  s'avise  jamais  de  tout,  d'après  Lan- 
iret.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldei  : 
2:1  fr. 

[.!■  l'iilr  d'anguille,  d'après  Lancret.  Epreu- 
ve avant  l'adresse  de  Buldet,  à  grandes 
niarges  :  38  fr. 

fA'  petit  Chien  qui  secoue  de  l'argent  et 
lies  pierreries,  d'après  Lancret.  Epreuve 
avant  l'adresse  de  Buldet   :  l.ô  fr. 

La  même  estampe  :  33   fr. 

La  Servante  justifiée,  d'après  Lancret. 
Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet.  marges  : 
:ît;   fr. 

Les  Truqueurs,  d'après  Lancret.  Epreuve 
avant  l'adresse  de  Buldet  :  14  fr 

Les  quatre  âges  de  la  vie,  d'après  Lancret. 
Suite  de  quatre  estampes  :  50  fr. 

Les  quatre  parties  du  jour,  d'après  Lan- 
rret.   Suite  de  quatre  estampes   :  100  fr. 

T  es  qu'itre  Saisons,  d'après  Lancret.  .Suite 
de  quatre  estampes  en  largeur  :  113  fr. 
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l/Aiild/iinc,  d'après  Laiuret   :   IG  fr. 

1,1-  jcii  lie  cache-cache-initiiiilas.  Le  jeu 
ilia  ijiiiiln:  cuiii'i.  Deux  estampes,  d'après 
K.iiirrt'i  :  ?,?,  fr. 

/.(•  jrii  lin  pii'ii-tlc-liiriil,  diiprcs  Lancrot  ; 
\i   Ir. 

I.i's  tniiiins  du  hiirKji',  d'apri'S  LaiiriTt  : 
11   fr. 

/,(/  L'ii'invllf  (/'■  \  illmii-,  d'après  Ijaiicrcl. 
I.pri'iive    a\ai!l    l'adrr.s.sc    (!<■    Hnldol    :    13    fr 

l'rerc  Lucc.  d'apr^is  Vleiiyhels.  Epreiivi' 
avaid  l'adiesse  de  IJuldet  :  21  ïr. 

I.u  juiiuni  du  coniiirif  l'i'-i,e,  d'npr,  • 
\'lenghels,  Epreine  avant  l'adresse  île  l!ul- 
det  :  14  fr. 

Le    VU'agcois   qui   ihrriiie    so/j    venu,    d':- 
près  MeuRhels.  Epreuve  avant   l'adreshe  de 
Huldet,  avec  marges  :  28  fr. 

Ciiroiidelet  [Fred.).  —  liriiihuel  —  I.  de 
I  iiiniirourt.   Trois  estampes   :   i   fr.   50, 

Coustun  {Ouill.].  —  Huilé  ((\  C).  —  Vhu- 
ulieh    (/';*.).    Trois    estampes    :    17    fr. 

L'.iniii  il  Dugunif-Trouiii  irtené).  Esiam 
pe  :  1,5  fr. 

L'iuis  W  .  vnfunl.  d'.ipre^  l{it;aud.  Eslaiu 
pe   :   7   fr.    50. 

Le  même  roi  et  la  reine.  Den.x  portra.iis 
faisant  i.endants.  Eprenves  avee  jurandes 
niarses  :   20   fr. 

Les  mi^mes  jiersoniiaijea  en  pied,  d'a|iri  ^ 
Van  Loo.  Deu.x  portraits  faisant  pem'lants  ; 
21  fr. 

/,.'  )nème  mi,  d'après  Van  Loo.  et  un  uutie 
portrnit  éi/ue^itre.  d'après  Parroeel.  Deux  es- 
taniiies   :   12   fr. 

T,nui:i,  dauphin,  et  Murie-Jej^éphe  de  S'a./e, 
x,in  épnuse.  Deux  portraits  faisant  peu 
dai.ls  :  10  fr. 

Murie-.Inloinette.  en  eei^tume  reiyul  :  r>l  fr. 
t'h.    de    Lorraine,    fih    du    duc    Chirrles    I] 
—  Philippe  de  Larnet.  ~  P.  Mnyenr.  —  7'/''i/< 
estampes  :  11  fr. 

Slairislas  ?«''  Leezin^lii  et  son  épauni'.  Deux 
estaynpes  .  15  fi . 

Louix  .V/T',  d'après  Watteau.  Epreuvi^ 
avant  toute  lettre  et  avant  dillerents  lia- 
\anx  :  1  lO  fr. 

/.(/  u'}éine  estampe.  Epi'euve  avee  la  lettre, 
a    toutes  marges  :  32   ti 

Lajnéme  estampe   :  K  fr, 

f.'iieenrdée  du  riJIaue,  d'.ipi'ès  Watteau  : 
SI    fr, 

f.'ile  de  Cijthi're,  d'aïu'ès  Watteau.  EiU'eu- 
ve  avec  marge   :  21   fr. 

La  même  estampe  ,■  10  fr, 

1S78.  —  ROTH.  —  Les  quatrr  dai-s  de  ta  rie. 
Suite  de  quatre  estampes,  d'après  I.aneret 
Epreuves  à  grandes  marges  :  00  fr. 

Le  Fan eov, d'après  Lancret,  Epreu\'e  avant 
l'adresse  de  Bnldet  :  33  fr, 

T.es  deii.T  amis,  d'après  Laneret,  Epreuve 
avant  l'adresse  de.  Buldet,  marge  vierge  : 
01  fr. 


Les  tjijes  du  frère  Philippe,  d'après  I, an- 
fret.  Epreuve  avant  l'adresse  de  lUdilet, 
marge  vierge  :  ,")fi  fr, 

La  Seruante  justijiêe,  d'après  Lancret, 
Epreuve  avant  l'adresse  de  Bnldet,  marge 
vierge   :  21tî   fr. 

Les  Ueniiiis,  li'apres  Laneret.  Epreuve 
a\aul  l'adresse  de  Buldet,  marge  vierge  : 
7(1    fr. 

Le  Pâté  d'anguilles,  d'après  Lancret, 
lOpreuve  avant  l'adresse  île  Buldet,  toute 
marge  :  57  fr. 

/.('  petit  ehien.  qui  seeoue  de  l'arijcnt  et 
drs  pierreries,  d'après  Lancret,  Epreine 
.•i\aid  r.idresse  de  lînldet,  marge  vierge  : 
'ai  fr, 

I  jeuiiue  in-aii-,  (pilant  eserne,  d'après 
L.aneret,  ICiirenve  avant  l'adresse  de  Buldet, 
uiarge  vierge   :  30  fr, 

1881.  —  M,\u..\M).  —  Lrs  quatre  dqes  de  la 
lie.  Suite  de  quati'e  estampes,  d'après  Lan 
riet.  Les  quatre  [uères,  sans  désignation  d'è- 
iat  :  50  fr. 

Les  quatre  heures  du  jnu.r.  Suite  d(>  qua- 
tre t'stauiiies,  d'api'i'S  Lanerel.  Epreuves  de 
l"    état,   a\ec   marges   :   1(10   fr. 

A  fenniie  arare  galant  eserne.  d'aprcs 
l,a,iicret.  Epreuve  a\ant  l'ailresse  de  lîiildel, 
.ivec  marge  :  34  fr 

Les  den.r  amis,  d'après  Lancret.  Epreuve 
avant  l'adresse  de  Buldet,  avec  marges  : 
iO   Ir. 

/.r  l'iasrriu  puni,  d'après  Laneret.  Epreuve 
.■liant  l'adresse   de   B.nldet    :  31   fr. 

Les  Oges  du  frère  Philippe.  ir.ipr'S  Lan- 
•  ret.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Bnldel, 
grandes  marges  :  ,30  fr. 

Le  Faneon.à'apvèf,  I,aneret.  Eiueuve  .avant 
l'adresse  de  Buldet  :  17  fr. 

1.^S1,  ~  Mic.HEl.OT.  —  T,a  !servante  justifiée. 
dafirès  Laneret.  Epreuve  avec  imite  sa  mar- 
ine  :   20  fr. 

Meaise,  d'après  Lancret.  Epreuve  sans  dé- 
sigpalion  d'état  :  10  fr. 

1.^.S2.  —  Dtîbois  t)U  B.viP.  —  La  iriême  es- 
tampe. Epreuve  avant  l'adresse  do  Buldet  : 
2-  fr. 

/.(/  Serranle  justifiée  d'après  r,ancret. 
Epreuve   avant  l'adresse  de  Buldet    :   12   fr. 

On  ne  .>i'avise  jamais  de  tout,  d'après  Lan- 
1  ret.  Epreuve  avant  l'adresse  de  Huldet  :  30 
lianes. 

Le  Faiseur  â'oreilles.  —  Le  Raeramodeur 
de  moules.  Deux  estampes  d'après  Le  Clerc. 
Eiireuves  avant  l'adresse  de  Buldet   :  20  fr, 

1.S85.  —  B.4R0N  E.  DE  Bei'Bxonviixe.  —  Les 
neu.r  amis,  d'après  Lancret.  Epreuve  avant 
1  adresse  de  Buldet,  avec  m.arges  :  iS  fr. 

I  femme  avare  galant  eserne.  d'après  I.an- 
eret. Epreuve  avant  l'adresse  de  p.nldei, 
.a\ef'   marges   :   .i5   fr. 

\ieaise.  d'anrès  Lancret,  Epreuve  avant 
l'adresse   de   Buldet   :   30   fr. 
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18S7.  —  MALINET.  —  La  même  estampe, 
Kpreuve  d'un  état  intermédiaire  entre  le 
l"  et  le  2»,  le  nom  de  Sclimidt  remplacé  par 
celui  de  Larmessin,  mais  avant  que  la  plan- 
che ait  été  retouchée  :  48  fr. 

La  même  estampe,  avant  l'adresse  de  Bnl- 
det,  avec  marges   :  30  îr. 

La  Servante  justifiée,  d'après  Lancret. 
Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet,  à  gran- 
des marges  :  36  fr. 

On  ne  s'avise  jamai  de  tout,  d'après  Lan- 
cret. Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet. 
srande  marge  :  25  fr. 

Le  Gascon  puni,  d'après  Lancret.  Epreuve 
avant  l'adresse  de  Buldet,  à  grande  marge  ; 
30  fr. 

Les  Oycs  du  frrrr  Philippe,  d'après  Lan- 
cret. Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet, avec 
marges  :  12  fr. 

Le  Pdié  d'anrjuille.';,  d'après  Lancret. 
Epreuve  avant  l'adresse  de  Buldet,  avec 
marges  :  24  fr. 

Le  petit  ctiien  qui  secoue  de  Vargent  et 
des  pierreries.  Epreuve  avant  l'adresse  de 
Buldet  :  28  fr. 

Les  Hémois,  d'après  Lancret.  Epreuve 
avant  l'adresse  de  Buldet,  grande  marge  : 
1-.  fr. 

1887.  —  .\UBIN.  —  Les  quatre  âges  de  la 
vie.  Suite  de  quatre  estampes,  d'après  Lan- 
cret.  Epreuves  à  toute  marge   :  126  fr. 

Les  quatre  heures  du  jour.  Suite  de  qua- 
tre estampes,  d'après  Lancret.  Epreuves  de 
1''  état  :  1.56  fr. 

1888.  —  Marquis  d'Hoi'dan.  —  Le  Priv- 
temps:  l'FJf:  V.\utomne.  Trois  p'èces  de  In 
suite  des  quatre  saisons,  d'après  Lancret  : 
2->  fr. 

1889.  —  ViGNÈRES.  —  Le  Faiseur  d'oreilles. 
—  Le  Raccommodeur  de  moules.  Deux  es- 
tamnes,  d'après  Le  Clerc.  Epreuves  avant 
l'adresse  de  Buldet  :  12  fr. 

'•S'.)l.  —  Bayard.  —  Les  quatre  saisons. 
d'après  Lancret  :  71  fr. 

Les  quatre  heures  du  jour.  Suite  de  qua- 
tre estampes,  d'après  Lancret.  Epreuves  de 
1"  état   :  53  fr. 

Le  jeu  de  cache-cache-mitoulas.  —  Le  Jeu 
des  quatre  coins.  Deux  estampes,  d'après 
Lancret.  Epreuves  avec  l'adresse  du  gra- 
veur   :   41   fr. 

Le  Jeu  de  pied  de  bœuf,  d'après  Lancret. 
Epreuve  avec  marge  :  20  fr. 

1891.  —  KiNNEN.  —  Les  quatre  âges  de  la 
vie.  Suite  de  quatre  estampes,  d'après  Lan- 
cret.  Epreuves  avec  marges   :  52  fr. 

1897.  —  Baro.n  .IliKôME  PiCHON.  —  Les  âges 
de  la  vie  Suite  de  quatre  estampes,  d'après 
Lancret  :  60  fr. 

Le  Jeu  de  cache-cache  miloulas,  d'après 
Lancret.  Epreuve  tirée  avant  que  l'adresse 
de  larmessin  ait  été  remplacée  par  celle  de 
Gaillard,  a  toute  marge  :  20  fr. 


Portrait  de  Madem.oiselle  Salle,  d'après 
Lancret.  Epreuve  d'un  premier  état  non  dé- 
crit, avec  l'adresse  de  l'auteur,  qui  fut  rem- 
placé plus  tard  par  celle  de  Surugue  ;  mau- 
vais état  de  conservation  :  80  fr. 

L'.iccordée  de  village,  d'après  Watteau. 
Epreuve  manquant  de  conservation  :  40  fr. 

Les  Métiers.  Soixante-douze  pièces  pu- 
Ijliées  chez  de  Larmessin,  en  un  volume  pe- 
tit  in-folio   :  145  fr. 

1897.  —  De  GONCOURr.  —  .1  femme  avare, 
galant  escroc,  d'après  Lancret.  Epreuve 
avant  l'adresse  de  Buldet.  Grandes  marges  : 
l.j  fr. 

Les  Rémois,  d'après  Lancret.  Epreuve 
avant  l'adresse  de  Buldet.  Grandes  marges  : 
29   fr. 

1899.  —  VENTE  X...,  27  Février.  —  Les  Sai- 
sons. Suite  de  quatre  estampes  in-tolio,  en 
laigeur,  d'après  Lancret.  Epreuves  de  1"'' 
état  :  105  fr. 

1899.  —  Ligaud.  —  Le  fleuve  Scamandrr. 
—  La  Courtisane  amoureuse,  d'après  Bou- 
clier. Deux  pièces  pour  les  Contes  de  La 
I-'ontaine.  Epreuves  avant  qiie  l'adresse  du 
.uraveur  n'ait  été  remplacée  par  celle  de 
Buldet.  Ensemble  :  40  fr. 

Les  quatre  saisons.  Suite  de  quatre  es- 
tampes d'après  Lancret.  Epreuves  à  petites 
marges  :  82  fr. 

f-c  Faucon.  —  On  ne  s'avise  jamais  de 
l'iut.  Deux  estampes  d'après  Lancret.  Epreu- 
ves avant  l'adresse  de  Buldet,  à  toute  mar- 
-e  :  32  fr. 

i^.f.s  Saisons.  Suite  de  quatre  estampes  en 
largeur,  d'après  Lancret.  Epreuves  de  l" 
état;  avant  que  l'adresse  de  Larmessin  n'ait 
été  remplacée  par  celle  de  Crepy:  elles  oui, 
moins  la  pièce  de  l'Hyver,  de  très  grandes 
marges  :  19  fr. 

1900.  —  De  Heredia.  —  Les  quatre  heures 
du  jour.  Suite  de  quatre  estampes,  in-folio, 
en  largeur.  Epreuves  de  1"  état. 

Les  Saisons.  Suite  de  quatre  estampes  in- 
folio, en  largeur,  d'après  Lancret.  Epreu- 
ves du  1<"  état,  à  toutes  marges  :  150  fr. 

LAROCHE,  Armand,  |Miiilrc 
rriiii(;:ii.s.  ih;  la  .sucoiidc  niuilir  du 
.\l.\''  sircle,  né  à  Sainl-Cyr  (Sciiie- 
el-Oise).  —  Portrait;  (îcnrc 

1872.  —  Vente  Anastasi.  —  Le  premier  en- 
fant :  110  fr. 

LAROCHE  L..  sji'nveiir  oÀ  dcssi- 
nnli'iir  IVanrais  du   XN'III''  siècle. 

Dessins   et    Estampes    : 
1865.  —   Dii.spKBKT.  —   Paysage.    Dessin   au 
crayon  noir  :  5  fr. 
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1865.  —  VAN  DFN  ZANDn.  —  Di'ii.r  honnncx  «s- 
s/s  à  terre.  Estnmi'p  à  toutes  inar((nes,  sur 
pniuer   ilo   C.liiiie    :   ,s    Ir     fiO. 

LAROCHENOIRE. 

1884.  —  VENTlî  M...,  10  Maiis.  —  Tainciiii 
au  jiàliir.iijr  :  lOli  tr. 

LAROON,  Marcel,  |M'inlic  d  oni- 
\rui'  li<ill;uiil,iis..  111'  à  l,;t  Hay<'  en 
Uk)3.  iiiori  ù  Lonilri'^  rii  170r>.  — 
Histoire  ;  (jciin'  ;   l'(irli;iil. 

Estampes   : 

1843.  —  \^■EI^.EL,  Leipzig.  —  Bamhochailcg. 
Suite  de  dix  estampes,  petit  in-4"  :  70  tr. 

Vil  capilaine  à  chenal  et  un  .■soldai  u  jiinl. 
Estami)e   petit   in-4",   en   largeur    :   8    fr. 

Une  fcmmr  lionni'  à  mauni'r  a  un  haiiiiiie 
asuis  sur  une  clinisi'.  Estaïuiie  ui-4",  en  hau- 
teur :  12  tr. 

Iieii.r  pin/siins  :  l'un,  u  ilmilr,  fume  sii 
/li/ir:  l'uul  c,  1/  {laiirlir,  liriil  un  put.  Es- 
lami)e  in-4°,   eu   largeur   :    \i   fi'. 

18G.5.  —  Cambeklyn.  —  Vieitliinl  ilcruut  iiur 
table,  écoutant  deux  hommes  r/ui  chantent. 
Epreuve  portant,  vers  la  droite  du  bas,  la 
marque  ilii  graveur  :  20  fr. 

LAROUSSIÈRE  (de),  -inv.nr 
rraii(;;iis  du  X\  III''  sièclr. 

Estampes    : 
1S7T.   —  F.    DiDOT.   —   Portraits   rie   Unijues 
de  Lionne  et  de  ('isteluau.  Deux  estampes  : 
10  fr. 

LARUE  (de),  Louis  r|  LARUE 
(de),  Louis-Félix,  frères,  i^ravriirs 
et  clessinati'iirs  IViiiicais  «lu  iiiilirii  du 

XVIII'  siècle. 

Dessins   : 

1709.  —  C.AYEIJ.X.  —  Ueu.v  liatailles.  Dessins 
à    la  pliune   :  15  fr. 

1770.  —  BI.ONDEL  D'AziNCOi  RT.  —  Deii.r  lia- 
tailles.  Dessins  a  la  plume,  lavés  el  colo- 
riés ;il  pouces-19  p.)   :  99  fr.  -n 

1771.  —   VENTE  X...,    19    DÉCEMBRE.   —    Ihi    Sa- 

'■rifice.  Dessin  à  la  plume  :  9  fr. 

lue  marche  de  SiUne.  Dessin  à  la  plume 
et  au  bistre   :  8  tr. 

lu   enfant.   Dessin  à  la  sanguine  :  0  fr. 

Fête  de  l-'aiines.  Dessin  colorié  :  72  fr. 

(liasse  au  tigre.  Dessin  colorié  :  200  fr. 

1773.  —  LempeREUR.  —  Groupe  d'enfants 
occupés  à  relever  la  statue  du  dieu  l'au. 
Dessin  à  la  plume  et  au  bistre  :  12  fr. 

1775.  —  Marquis  de  Felino.  —  Une  Bac- 
chanale :  liaccluis  élevé  par  Silène,  des 
Femmes  et  des  Bacchantes.  Dessin  à  la  plu- 
me  et   lavé   ;18  pouces-23  p.).    :  800   fr. 


1777.  —  Di;  i.A  TruR-n'.VioiES.  —  L'Intérieur 
iViin  corps  de  i/arde,  où  se  voient  cinq  sol- 
dats ciiiris'iés  qui  se  chauffent.  Dessin  à 
l'encre  de  C.liine,  lavé  en  couleurs  (19  pou- 
ces-l(j  p.)    :  43   fr. 

Croiqie  lie  trois  soldats,  qui  po  lent  un 
iiioil  cl  I  oui  l'cnscrelir.  Dessin  au  bistre 
(12   pouces  9   p.)    :  30   fr. 

l'oinbat  sini)iilicr  de  deii.r  auijcs  et  d'un 
'liicrrier  contre  ta  Mort,  avec  un  çiroupe  de 
diahtes  foudroyés.  De.^sin  à  la  iilume  et  au 
histi'c   (IX  pouces-i3  )i.'    :   itl  fr. 

.S  //;//  fii'o  iji's  tcrussaiit  le  dragon.  Des- 
sin au  I)i.->ire  et  à  l'encre  de  Cliine  (20  pou- 
ces 17  p.,    :   53   fr. 

V\RANCiiEAU.  —  Le  Massacre  des  Innocents. 
Dessin  colorié   (17  pouces-47  p.)   :  1.400  fr. 

1777.  —  I',\M)i'N  \w.  BoissET.  —  Ecurie  avec 
hommes  cl  cheeau.r.  Dessin  colorié  (12  pou- 
ces-2i  p.)    :  500  fr 

1778.  —  Dui>AC.  —  Le  même  dessin  :  300  fr. 

1779.  —  V\sss.AL  HE  SAiNT-Hrp.ERT.  —  Une 
Il  iccliannle.  Dessin  à  la  plume,  lavé  (18 
pouces-13  p.)   :  1.040  fr. 

T,cs  .faisons  représentées  par  des  enfant.';. 
Quatre  dessins  à  la  plume  (4  pouces-7  p.). 
Ensemble  :  240  fr. 

1782.  —  BoiLEAU.  —  Une  Bntiille.  Dessin  à 
la  plume,  lavé  au  bistre  :  300  fr. 

1783.  —  DfBois  ET  Ci.ODiON.  —  Chassc  au 
lion.  Dessin  h  la  plume,  lavé  au  bistre  : 
:>.(■)  fr. 

1783.  —  Blon"Ei.  n'.\ziNCOi!r!T.  —  Nègres 
combattmt  des  liqres  et  un  lion.  Deux  des- 
sins ,à  la  iilume  lavés  de  bistre  :  190  fr. 

Deu.r  batai'les.  Dessins  à  la  plume,  lavés 
au   bistre   :  130  fr. 

1787.  --  Collet.  —  Ltepos  de  cuirassiers 
près  d'un  cuniji.  Dessin  à  la  plume  et  au 
bLstiv    (Il    pouces-19   p.)    :   30   fr. 

Un  iliiiiiiji  lie  ihituille.  Dessni  à  la  plume 
el  ,1  l'cncie  de  Chine,  mêle  de  crayon  (8 
pouces-13  p.)    :  30  fr. 

1799.  —  HAS.iN,  PÈRE.  —  Ihicctianales  et  jeu.v 
d'enfants.  Huit  dessins  au  lavis  d'encre  de 
Chine  et  au  bistre  :  18  fr. 

Ikitaillc  des  Turcs  et  des  Iinpériav.r,  — 
\larclie  d',ufantcric.  —  Intérieur  d'un  corps 
lie  garde  —  Etudes  de  têtes.  Quatre  dessins 
;ni  lustre  et  à  la  sanguine  :  GO  fr. 

1803.  —  POULAIN.  —  Les  funérailles  d'un 
évéque  dans  les  rues  de  Rome.  Dessin  à  la 
plume,  lavé  à,  l'encre  de  Chine,  en  forme 
de  frise   :  1.000  fr, 

1805.  —  De  .Sai.'^i-Yves.  —  Une  marche  d'ar- 
mée. Dessin  à  la  plume  et  an  bistre,  légère- 
ment colorié  (6  pouces-21  p.)   :  280  fr. 

1812.  — -  De  Coincy.  —  Deu.r  sujets  militai- 
res.  Dessins  à  la  plume  :  121   fr. 

1814.  —  Bruun-Neergaard.  —  Le  Roi  al- 
lant a  l'offrande,  —  La  Messe  louge...  etc. 
Quatre   dessins   :  ."jo   fr. 
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Veux  chocs  de  cavalerie  et  d'infanterie. 
Dessins  coioriés  (13  pouces  6  lignes-20  p.)  : 
01  fr. 

1823.  —  GRuNLiNG,  VIENNE.  —  Le  Jugement 
lie  Paris  Dessin  à  la  plume,  lavé  à  l'essence 
[9  pouces  10  lignes-7  p.  10  1.)  :  10  fr.  35. 

1857.  —  Thyssen.  —  Paysage  montagneux. 
Dessin   au   craj'on,   rehaussé   de   couleurs   : 

5  fr. 

1858.  —  MOUKUU.  —  Paysage  avec  per- 
sonnages et  animaux.  Dessin  colorié  (19- 
27,8)    :  5  fr. 

1859.  —  Kaïeman.  —  Chasse  au  lion.  Des- 
sin à  la  plume,  lavé  de  bistre  :  6  fr. 

1865.  —  Comte  de  Pourtalès.  —  Bacchana- 
les. Quatre  dessins  à  la  plume  :  8  fr  . 

■Sacrifices.  Deu.x  dessins  à  la  plume  et  au 
lavis  :  30  fr. 

Lne  Tempête.  Dessin  à  l'encre  de  Chine  : 

6  fr. 

1875.  —  GuiCHARDOT.  —  Bacchanales  d'en- 
fants; Sujets  allégoriques...  etc.  Quinze  des- 
sins à  la  plume  et  au  bistre  :  78  Ir. 

1882.  —  Febnre.  —  Bacchanale  d'enfants. 
Dessin  à  la  plume  et  à  la  sépia  :  21  fr. 

1893.  —  De  Balliencourt,  Saint-Omer. 
—  Bacchanale  de  Faunes  et  d'enfants.  Des- 
sin à  la  plume  et  au  bistre  (12-13)  :  9  fr. 

1896.  —  Destailleub.  —  Parl'iicns,  militai- 
res et  filles  galantes  se  divertissent  daiis 
une  guinguette  des  environs  de  Paris.  Des- 
sin à  la  plume  avec  rehauts  d'encre  de 
Chine   (8,4-14)    :  80  fr. 

1897.  —  De  Goncourt.  —  Une  course  de 
chevaux  dans  un  site  italien.  Dessin  au  bis- 
tre, tracé  à  la  plume  de  roseau  et  lavé  d'une 
teinte  bleutée   (19-47)    :   330  fr. 

1897.  —  Vente  T.  .,  13  Décembre.  —  Les  Dou- 
ze mois  de  l'année.  Douze  dessins  :  25  fr. 

Le  Triomphe  de  Cérés.  —  Le  Triomphe 
de  Bacchus.  Deux  dessins  faisant  pendants  : 
35  fr. 

1898.  —  VENTE  G....  FT  T...,  31  Janvier.  — 
Danse  de  Mymphes  et  de  Satyres.  Dessin  â 
la  plume  rehaussé  de  sépia  (14-23)  :  10  fr. 

Offrande  à  Priape.  Dessin  à  la  plume  et 
au  lavis  d'encre  de  Chine  (15-23)   :  18  fr. 

Le  Printemps;  l'Eté;  V.ivtomne.  Trois'  des- 
sins à  la  plume,  lavés  de  bistre  (24,5-37,5)  : 
51   fr. 

Neptune  sur  son  char  entouré  de  Tritons 
et  d'Amours.  Dessin  à  la  plume  rehaussé  de 
sépia  (28,5-42)  :  12  fr. 

1900.  —  Defer-Di'mesnii..  —  Bacchanale 
d'enfants.  Dessin  à  la  plume  et  à  la  sépia  : 
.300  fr. 

Estampes  : 

1772.  —  Huquier.  —  Trente  estampes  de 
chasses  et  bataille.';,  d'après  Parrocel  :  9  fr. 

1877.  —  F.  Didot.  —  Portrait  de  Salvalor 
Rosa.  Epreuve  de  l"  état,  avant  toute  let 
tre  :  10  fr. 


1897.  —  De  Goncourt.  —  Bacchanales.  Suite 
de  SIX  estampes  :  26  fr. 

LASINIO.  Charles,  2:ravoiir  cf 
dc.'i^iiKilcur  iinlicn.  nù  à  Trévise  en 
I7.">7.  Ir;i\;iill;i  à  h'iorciico. 

Estampes  : 
1843.    —   W'EIGEL,    Leipzig.    —   La   Fuite   en 
Egypte,  d'après  Cr.  da  San  Giovani.  Estam- 
jie  grand  in-folio,  en  hauteur  :  12  fr. 

L'.igc  d'or,  d'après  Pierre  Berrettini.  Es- 
tampe grand  in-folio,  en  hauteur  :  12  fr. 

IS.Î5.  —  \'AN  DEN  Zande.  —  Les  Loges  du 
Vatican,  d'après  Raphaël,  en  quatorze  pla^n- 
rhes  en  hauteur,  y  compris  le  titre  par  Jean 
lialzur  :  16  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  7  Décembre.  —  Luther 
et  Calvin,  d'après  Castel-Franco.  Epreuve  en 
couleur  :  28  fr. 

LASNE,  Michel,  gi-oveur  el  des- 
siiuilcur  IVancnis,  né  à  Caeii  en  I60(), 
mort  à  Paris  en  1667. 

Estampes  : 
1820.  —  Comte  Potocki.  —  Vu  lot  de  vingt- 
(jualrc  estampes,  représentant  des  sujets  di- 
vers d'après  Carrache,  Rubens,  Van  Dyck, 
etc.,  et  d'après  les  propres  compositions  de 
Lasne  lui-même.  Les  24  pièces  :  4  fr. 

1846.  —  Guichabdot.  —  Almnnuch  pour  1626, 
dédié  au  roi  Louis  XIII  :  22  fr.  50. 

1885.  —  Van  DEN  Z.wde.  —  .4nne  d'Autriche, 
rrlne  de  France,  d'après  C.  Champaigne  : 
:i  fr. 

Portrait  de  Jacques  Callot.  Epreuve  por- 
innt  au  bas,  dans  un  cartouche,  l'inscrip- 
tion «  En  miraculum  artis...  etc.  »  :  2  fr.  25. 

Portrait  de  Jules  Strozzi,  poète  vénitien, 
d'après  -Simon  Vouet,  5  fr. 

La  Sainte  Vierge  assise  près  d'un  ber- 
ceau, contre  lequel  l'enfant  Jésus  est  ap- 
puyé. Epreuve  portant,  dans  la  marge,  l'ins- 
cription :  «  Virgo  Dei  genitrix...  ».  Edition 
d'Erasme  Quellinus  ■  7  fr. 

1856.  —  His  DE  Lasalle.  —  Nicolas  Brulart 
de  Silleri/,  chancelier  de  France.  Epreuve 
avant  l'adresse  :  21  fr. 

Abri  Hrunycr,  médecin  de  Gaston,  duc 
il'drléans,    d'après   Van    Dyck    :    7    fr.    50. 

intoinr  de  Loménie,  secrétaire  d'Etat. 
d'après  Ferdinand.   Estampe  in^"   :  7  fr. 

Mathieu  Mole.  Estampe  in-folio  :  20  fr. 

Pierre  Séguier.  Estampe  in-folio  :  13  fr. 

1861.  —  Laeariette.  —  L'Ht'itelier.  —  Deux 
seigneurs  jouant  et  buvant.  —  Deux  joueurs 
de  cartes  et  une  courtisane.  Trois  estampes 
remargées   :   10  fr. 

Portrait  de  Nicolas  Brulart  de  Sillery, 
chancelier  de  France  :  3  fr. 
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Etienne  Binet,  jésuili'.  Estampe  in-4"  : 
i   fr. 

l'irrri:  liabrrl,  évéquc,  aniiiôini'r  df  (ius- 
lun  d'Orlcans  :  2  £r.  2h. 

Jodclcl   :   H   fr. 

Mcsxirc  Isaat-  de  Liij[viii(ii>.  l'.sl.-iniiic  m 
liauteur  v2t;,2-17,7)  :  7  fr. 

te  Cardinal  de  la  Hucliefoueiiiihi.   ilaiins 
U.   (lu   Moustier.   Estampe  iii-foli(i   :  li  fr. 
\nlninc  de  Litniénle.  Estampe  iii-l""  :  5  fr. 

I(S()5.  —  CwiBERLYN.  —  Saint  Frannii^  de 
failli'  rerciant  iEnfaiU  Jésus  des  mains  de 
la   Saillie   ]'ienje,  d'ajirés  Rubeiis   ;   l:!  fr. 

Jeune  liomnie,  assis  an  pied  d'an,  arlire, 
et   jiiiianl   lie    la   musette    .    :i    fr. 

Jeune  femme  assise  et  cousant  :  2  fr.   50. 

Anne  d'Autriche,  régente  de  France,  il'a- 
pres  le  dessin  de  l'arliste  lui  nirme  fait  en 
l'iâO  :  31  fr. 

l'ortrait  de  Jacques  Callot.  rejnésenic  dans 
une  bo.dure  ovale,  entourée  d'ornements  : 
i  fr.   50. 

lS7;i.  —  LilUUTX.  —  Heuê  Miinaii.   inédeein. 

Estampe  in-4°   :  3  fr. 
l'rliain    I  UI.  Epreuve  de  I"''  état   :  S  fr 
Sailli, '   Marie.   l'Egyptienne,   d'ain-r;,   Rdic 

r.i,   et   deux   autres   estampes   :  6   fr.    50. 

1N77.  —  F.  DIDOT.  —  Le  portrait  de  fur- 
liste,    d'après   Ch.    Lebrun.    Estampe    :    i    fr 

Le  \Lnciiial,  baron  de  Uassunipierre.  Es 
tanipe  in-fi.ilio   :  31  fr. 

Hriilart  de  Sillenj,  ctuincelier  :  5  fr.  50. 

Ile  I  hnart  de  Saint-Hilaire.  put le-aniiiehii- 
se  de  Louis  XIII.  Epreuve  avant  la  letti'e  : 
e  fr. 

l'ierre  Corneille  :  20  fr. 

/.('   même   portrait   :   V.l    fv. 

I.r   inênie  portrait  :  2o  fi . 

liuslon   de  Foi.r.   duc  de  \eniours,   d'ajurs 
lîapliacl.   Estampe  in-folm   :  2  fr. 
hinr  d'AutricIte,  jeune   :  2  fr  .50. 

La  même  reine  assise,  d'api'es  C  Chain- 
llal^'ne  :  5  fr. 

La  niènie  reine,  d'après  Noeret.  Epren\e 
en  marges  :  15  fr. 

La  même  reine  assise,  en  eoslinne  de  reli- 
re :  38  fr. 

Louis  XI  i'.  enfant.  —  Louis  XI]'  jeune. 
Deux   eslamiies    :   10   fr. 

Henri  II  de  Bourbon-Coiidé.  dur  d'En- 
ghien  :  3  fr. 

Le  même  portrait  :  3  fr. 

Louis  II  de  Uourhon.  âgé  de  douze  ans  : 
m   fr. 

Jenn-François-Paul  de  Gondg.  rardinnl  de 
lietz.   Estampe   in-folio    :   15   fr. 

Ererard  Jabnch.  amateur  de  dessins.  Es- 
tampe en  haute\ir  (28,6-24,1)  :  14  fr. 

Le  cardinal  de  La  Rochefoucauld,  d'après 
Dnmnustier.    Estampe    in-folio    :    5    fr. 

Henri-Catherine  de  Joyeuse,  épouse  de 
l'hurles  de  Lorraine   :  0  fr. 


Louis  de  Marillac.  ministre.  Deux  estanl- 
(les   ;  >i  fr.   50. 

Le  Maréchal  de  Marillac  :  '6  fr. 

I  lenienl  Metezeaii.  ingénieur-constructeur 
de  la  digue  de  la  Hoehelle.  Ijuc  épreuve  du 
!"'■  état,  avant  t(jute  lettre,  et  une  épreuve 
lu  2"  état  :  11  fr. 

/,(■  Cardinal  de  liivlielieu.  Trois  épreuves  : 
;.'!    Ir. 

Le  Cardinal  .Mazarin  et  le  cardinal  Itichc- 
tieii.  Deux  estampes  :  10  fr. 
segiiier.  Chancelier  :  0  fr. 

Ciistavc-Adolplic  de  Suéde.  —  Christine 
lie  Suéde.  Deux  estampes  :  22  fr. 

/,(■  maréchal  de  Saint-ltonnet.  seigneur  de 
l'iiiras.  Estampe  in-folio  :  15  fr 

/)('  l'Aubespine.  —  Etienne  llinet.  —  L'ar- 
rlievégue  de  linndg.  —  Le  l'ère  Joseph.  — 
l.e  l'ère  Xiceron.  —  Dents  l'eleaii.  Six  es- 
lampes  :  8  fr. 

(allât  Jacques.  —  Le  Marcassus.  —  Riche- 
l.et  (-V.).  —  Strozzi  [li.).  —  Tremhlet  (/?.).  — 
Charles  II.  sire  de  (.'réi/iig.  —  l.e  grand  Con- 
né.  —  Le  Duc  de  Cuise.  Huit  estampes  :  21  fr. 
,'1    fr. 

Le  Cardinal  Duperron.  —  L'archevêque  de 
llarlag.  —  Henri  de  Mesmes.  Trois  estam- 
|ies   :   10   fr. 

.U''s,s7'  e  Isaac  de  Laffemas.  —  Lie  La  Serre. 

—  De  Loménie.  —  De  Loret.  —  Le  Teliier. 

—  De  Mesmes.  —  De  Muis.  —  l'aget   (Jac- 
ques}.  Huit  estampes  :  10 

Ihi  capitan  debout.  Epn.'uve  in-folio  : 
l.-.'  fr. 

Aliel    Brinjner.    médecin    de    flaston    d'Or- 
léans. —  Marc-AnUiine   Lurnagiie.   banqiiier- 
aiiiateiir    de     laiilemi.r.      Deux     estampes 
10    fr. 

1S77.  —  BEHAorE.  —  Anne  d'Autriche,  reine 
de  France,  jeune,  en  pied,  revêtue  d'un  très 
riehr  costume,  dans  une  bordure  carrée  au 
haut  de  laquelle  on  lit  :  Anne  d'Autriche, 
reine  de  Fiance  et  de  Xavarre.  Au  lias,  qua- 
(re  vers  comnieneanl  |iar  ces  mots  :  «  Sa 
Majesté  ro.vale  et  la  libre  nature  »,  etc.,  in- 
folio :  501  fr. 

Anne  d'Autriche,  reine  de  France,  en  bus- 
te dans  une  bordure  ovale.  Epreuve  in-fo- 
lio, avec  marge  :  30  fr. 

François  de  Bnssompierre.  maréchal  de 
l'rance.  Epreuve  m-folio  :  52  fr. 

Louis  de  Bourbon,  duc  d'Enghien.  enfant. 
Ein-euve  petit  in-folio  :  21  fr. 

Jean-François-Paul  de  Gondg.  cardinal  de 
Jtétz.  en.  buste,  dans  une  bordure  ovale,  in- 
folio  :  25  fr. 

Bernard,  due  de  la  Valette,  pair  et  colonel 
uéiiéral  de  France  L^orlrait  équestre,  le  fond 
offre  la  vue  de  la  ville  de  Metz,  1627.  Grand 
ni- folio  :  130  fr. 

Louis  XIII,  roi  de  France,  vu  à  vri-corps 
et  revêtu  du  manteau  roynJ.  Petit  in-folio  : 
18  fr. 
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Louis    XIll,    roi    de    France,    ô    cheval, 
précédé  de  la  Renommée  portée  sur  des  nna- 
oes  et  publiant  ses  a-ploils.  Le  tond,  repré- 
sentant la  bataille  de  Veillane,  est  gravé  par 
Sallot.  Grand  in-folio  :  70  fr. 

Louis  XIII,  roi  de  France.  I6s:  In-folio  : 
■29  fr. 

D.  Margarita  D.  Austria.  Œtatis  siiœ  an- 
no  XXVl.   In-4"   :  175  fr. 

Marguerite-Charlotte  de  Montmorency, 
princesse  de  Condé,  en  costume  de  veuve, 
dans  une  bordure  octogone  armoriée  an 
las.  In-4<'  :  37  fr. 

Armani-Paul  du  Plessis,  cardinal  de  ni- 
rhelieu.  In-folio  :  20  fr. 

Henry  de  Bourbon,  prince  de  Condé,  pre- 
mier prince  de  sang,  1645.  In-folio  :  40  fr. 

Gaspard,  comte  de  Coligny,  seigneur  de 
Chastillon,  maréchal  de  France.  In-folio  : 
25  fr. 

Charles,  sire  de  Créquy  et  de  Canaples, 
maréchal  de  France.   1632.   In-folio   :  35  fr. 

Jean-Louis  de  la  Valette,  duc  d'Esperno, 
pair  et  colonel  général  de  l'infanterie  fran- 
çaise. 1632.   In-folio   :  30  fr. 

Jean  de  Saint-Bonnet,  seigneur  de  Toyras, 
maréchal  de  France.  In-folio  :  50  fr. 

Costumes,  Scènes  de  mœurs,  époque  Louis 
XIII.  Vingt  pièces.  Epreuves  avec  marges  : 
70  fr. 

Le  Français.  —  L'Espagnol.  Deux  pièces 
in-folio  faisant  pendant  :  10  fr. 

1895.  —  GALICHON.  —  Portrait  de  Pierre  Cor- 
neille. Epreuve  in-12  :  40  fr. 

LA  SPAGNA. 

1856.  —  Duc  d'Obford.  —  La  Vierge  dans 
une  gloire  :  10.275  fr. 

LASSON,  H. 

ISiSi.  —  Vknte  X...,  14  mai,  Vienne.  — 
Agréable  rencontre  :  1.470  fr. 

LASTMAN,  Nicolas.  |niiilir  .1 
f^ravciir  lioll.'unlais,  de  lu  iin'imri'c 
iiioilié  du  X\  11°  sièclr,  n(''  à  lliulcin. 
—  [listoire. 

1838.   —  B.U.I.IN,   Gand.   —   La    Hcncjintre  de 
Jephlé.  Bois  (73-55)   :  50  fr. 
Sujet  historique.  Cuivre  (40-31)   :  72  fr. 

,  Estampes    : 

1793.  —  Bbandès,  Leipzig.  —  Jésus  au  Jar- 
din des  Oliviers,  d'après  Pierre  Lastmann. 
Estampe  in-folio  en  hauteur  :  10  fr. 

1865.  —  Camberlyn.  —  Le  Martyre  de  Saint 
Pierre,  d'après  Guido  Reni,  Estampe  en 
hauteur  :  4  fr. 


LASTMAN,  Pierre,  peintre  cl 
grii\('ui' ILiiiidikI,  iir  l'i  llariciii  en  1362, 
mort  en  161'.).  —  Histoire. 

1705.  —  D'OHViEi.LK.  —  liésurrcction  de 
Lazare  :  90   fr. 

1888.  —  Otto  Pein.  —  Jonas  sortant  de  la 
liulcine  (35-52)   :  4.775  fr. 

Estampes  : 

1798.  —  Fralenholz,  NuRKMBlîRG.  —  Judus 
('!  Thuniar.  Estampe  petit  in-folio,  en  hau- 
teur. Epreuve  du  1"^  état,  avant  le  mono- 
gramme :  7  fr. 

I8i3.  —  Weigel,  Leipzig.  —  La  même  es- 
hiNipe,  du  même  état  :  8  fr. 

1855.  —  \AN  DEN  ZANDE.  —  La  même  estam- 
/'('.  Epreuve  du  même  état,  avec  marges  : 
31  fr. 

1865.  —  Camberlyn.  —  La  même  estampe, 
du  même  état,  mais  portant  une  tâche 
d'huile  :  5  fr.  50. 

LATENAY  (de),  Jean. 

19ii0.  —  Vente  X...,  27  avril.  —  Les  Barques 
ù  voile  de  la  basse  Seine  (51-73)  :  100  fi. 

LATER  (de).  Jean,  peinire  ci  gra- 
veur hullandai.s  de  la  .seconde  moitié 
du  XVIP  siècle.  —  Portrait  ;  Genre. 

Estampes  : 

1843.  —  W'EIGEL,  Leipzig.  —  Guillaume  III, 
roi  d'Angleterre,  en  habit  brodé,  le  chapeau 
sur  la  tète.  Estampe  in-folio,  en  hauteur  : 
13  fr. 

Les  deu.v  paysans,  d'après  A.  Van  Ostade. 
Estampe  petit  in-folio,  en  largeur  :  7  fr. 

De  Sterke  Forsheyt.  Un  jeune  villageois, 
d  une  figure  riante,  assis  au  pied  d'un  arbre 
et  vu  jusqu'au  genoux,  tient  une  pipe  de  la 
main  droite  et  un  verre  de  la  gauche,  d'a- 
près Vaii  Penen.  Estampe  ])etit  in-folio,  en 
hauteur  ;  7  fr. 

1805.  —  Camberlyn.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  de  l"  état,  avant  divers  travaux  et 
avec  l'adresse  de  Pieter  Persoy  ;  en  mauvais 
état  de  conservation  :  6  fr. 

La  mêvïc  estampe.  Epreuve  du  2»  état, 
;i\ec  les  travaux  additionnels  et  l'adresse 
de  G.  \aKk,  substituée  à  celle  de  Pieter 
l-'ersoy  :  2  fr. 

LATERRE.  Auguste. 

1881.  —  noiBiK.  —  Un  groupe  d'Amours, 
sur  une  boite  niiiiiaturo  :  3.780  fr. 

LATOUCHE,  Gaston,  peintre 
i'rançais  contemporain,  m''  à  Saiiil- 
(lloiid.  —  Tienne 

1898.  —  Vente  Z...,  7  décembre,  Bordeaux. 
—  Le  Vieux  poète  :  120  fr. 
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LATOUR  ^dej,  Maurice-Quentin, 

[icinli'c  IVancius,  m''  à  Saiiil-Uucnliii 
en  1701,  luuil  an  I7<S.S.  —  Purlrail  cl 
(jcnrc. 

1«;'U.  ~  \  KNTE  L.  .1.  Maciuce.  -  Le  puilrail 
lia  pciul'C  :  IC  fr. 

1S57.  —  Makoille.  —  Le  iiiaïquis  de  Uni 
hi)ij  :  iM  11'. 

1858.  —  1-.  \t:tiU.N.  —  I-'urlniil  de  Muduiiuî- 
siile   Siillf   .    I.ÔUU  Ir. 

l'oitrait    (le    Mndaine    di'    la    Unjulete 
2.(i50  Ir. 

1S74.  —  N'ENTE  UE  V...,  1""  iiuu.  —  Madame 
de  l'rêvUle,  de  la  Cumédie  liançaisc  :  2.UUU  Ir. 

18T,S.  -  \  ENIL  X...,  4  JLIN.  —  La  tireuae  de 
earles  :  i'M  fr. 

i»7y.  —  LaI'EHlier.  —  Puiiiiiil  de  ^ielimidl, 
■jiaveiir   .    4.150   fr. 

l'orliiiU  do  l'aUiste  ù  idje  de  eiiiqaaiile 
ans  .  l.;S05  fr 

18N].  —  iVlAiLAND.  —  Puiirait  d'huiieiite  . 
sou  fr. 

l;ssi.  —  De  Beuknunvii.le.  —  l'i/rirail.  de 
IJalfon  :  3.000  fr. 

l'ijilrail     de     Madame     de     l'umpaduiii 
3.UU0  fr. 

18S:J.  —  Febvhe.  —  Puitrail  du  père  de 
l'ha^dia  (31-25)  :  250  fr. 

1SS5.  —  EUUAI.  —  Puilrail  de  Veirtislc  : 
1  liOO  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  23  5Vi\.  —  Le  même 
linrUuU  :  250  fr. 

Pastels  et  Dessins  : 

1773.  —  De  Cavlus.  —  Vue  lele  de  nègre.  — 
Le  liufle  d'io  avec  Jupiter.  Deux  pnslels  (11- 
l!)J.)   :  62  fr. 

1777  . —  De  i.a  Touit  dWtgues.  —  Deux  ehaa- 
uiieres  ruinées  dans  un  village  d'Allemagne, 
arec  figures.  Dessins  i.dlorés  (11  p. -8  p.)  : 
Si  fr. 

1846.  —  Saint.  —  Purt.ait  de  Mademoiselle 
Seillé,  danseuse  de  l'Opéra.  Pastel  :  600  fr. 

Portrait  d'homnie,  il  mi-corps  el  assis.  Pas- 
lel  :  112  fr. 

1859.  —  Baroii.ET.  —  Pijilrail  dr  Madame 
de  la  Popeliniere.  Pastel  :  505  fr. 

1850.  —  Kaieman.  —  Portrait  d'hnmme,  cuif- 
fe  d'an,  inoaclioir.  Dessin  aux  trnis  ciayons 
sur  papier  bleu  :  41  fr. 

1859.  —  \"ENTE  X...  --  l'ortiait  de  Madame 
de  la  Poptliniêie.  Pastel  :  5.55  fr. 

1859.  —  Vente  M,  .\.  —  l'nrlrail  de  [eaime. 
Pastel  :  445  fr. 

1800.  —  Vente  W..,  —  l'mlrail  de  Watelel. 
Pastel  :  3.55  fr. 

18G3.  —  Vente  X...  —  l'urlrait  dr  .ffune 
fille.   ,  astel  :  470  fr. 

Portrail   de   femme,   pastel    :   1.52   fr. 

Portrait  de  Duelos,  liomnie  de  lettres.  Pas- 
tel :  80  fr. 

1803.  —  Vente  X...,  13  avril.  —  Portrait  d'en- 
fant. .Aquarelle  :  12  fr. 


I80i.  —  Comte  Anuulus.sv.  —  l'nrlrail  de 
Crehillon.  Pasiel   ;  340  fr. 

1805.  —  Cu.MiE  IJE  Piil  liiALES.  —  h'eiiline, 
eue  en  buste,  aijant  des  fleurs  dans  les  che- 
eeux.  i'astel  :  105  fr. 

1S05.  —  DESIMRIT.  —  l'iiiliail  d'iiiineme. 
l'asle.   ;  01   fr. 

Etude  pour  un  purliail  d'homme  assis. 
Dessin  à  la  iiU'iie   nuire   ;  0  fr.  50. 

1805.  —  DucKEi  \.  -  l'ortiuU  de  Madame 
hiiqnesnog.  Pastel  :  14u  Ir. 

L'oiUuU  d'an  petit  garron  en  lialdl  gris  ; 
201  fr. 

1S08  .—  Jl.  DluiEH.  —  l'orlrail  de  Madame 
de  la  Uegniere.  Pasiel   (79  03   i:  O.lOO  fr. 

1808.  —  CAKKIER.  —  Pinirail  a  mi-Corps  de 
-U.  (/(■  /(/  l'opeliniri  e,  fermier  général.  Pas- 
Ul   :  280  fr. 

l'orlrail  de  Latoar.  Pastel  :  500  fr. 

l'orlrail  de  femme.  Pastel  :  165  fr. 

l'orlrail  de  femme  souriante  :  310  fi'. 

l'ortrail  de  femme  coiffée  d'un  laige  bon- 
lel  :   140  fr. 

l'iii Irait  de  femme  deeollelee,  eu  corsage 
ij IIS-vert  :  295  fr. 

1870.  —  Rivet  J.  —  l'orlrail  de  l'artiste,  par 
lui-même.  Dessin  (44-35)   :  030  fr. 

1873.  —  Vente  X  ,  20  mai.  —  Portrait 
iriiomm,'.  Pastel  ^73-58)   :  1.280  fr. 

Portruit  d'un  officier.  Pastel  (71-61)  : 
1.020   fr. 

1876.  —  Marcille.  —  Portrait  de  Silveslre. 
Dessin  sur  papier  gris,  rehaussé  de  blanc 
:'.0-25j   :  300  fr. 

l'orlrail  de  l'arli-^te,  par  lui-même.  Pastel 
ovale   (30-23)   :  500  fr. 

l'nrlrail  de  Dumont,  le  Humain.  Dessin  sur 
l'.apier  bleu  au  crayon  noir,  rehaussé  de 
lilani:   (30-20)   :  300  fr. 

l'nrlrail  de  Louis  de  Bourbon,  Dauphin, 
jirre  de  Louis  XVL  Pastel  sur  papier  f,'ns 
:;2-::0    :  020  fr. 

1878.  —  \'ENTE  X...,  26  janvier.  —  l'orlrail 
tirésamc  de  Voltaire.  Pasiel  :  1.300  fr. 

1879.  —  SAiiCÈDE.  —  Porirail  de  la  Camargn. 
l-iude  au  (lastel  :  1.400  fr. 

1880.  —  Maherauet.  --  Télé  de  jeune  fem- 
me. Ktude  au  pastel,  sur  papier  lileu  :  05  fr 

1880.  —  Vente  X...  —  Portruit  d'homme. 
Pa.stel  :  4. ,575  fr. 

1881.  —  Maieand.  —  Portrail  d'Iinmine.  Pas- 
tel :  .800  fr. 

1881.  —  De  Beurnonvii.i.e.  —  Pur  irait  de 
llaffnn.   Pastel  (05-54)    :  3.000  fr. 

Pnrirail  de  Madame  de  Pompadoar.  eu 
bergère.   Pastel   (55-45)    :  3.000   fr. 

1882.  —  VENTE  X...  —  Polirait  de  femme. 
Pastel  :  7.800  fr. 

18S2.  —  VENTE  X...  février.  —  Portrait  du 
chirurgien  Desault.  Pastel  :  285  fr. 

1883.  —  Mar.montel.  —  Portrait  de  Madame; 
dr  Pompadour.  Pastel  (28-23)  :  2  750  fr. 

Portrait  de  femme.  Pastel  (28-24)  :  2.050  fr. 
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léte  d'homme.  Pastel  (37-25)  :  1.950  Ir. 
PorlraU  de  jcmme.  Pastel  (40-3U)  :  1.7UU  fr. 
ltS83.  —  DKUt.NAUCOUKl.  —  Po,  Irait  de  Gluck. 
Pastel  :  4uu  ir. 

1883.  —  De  BELKNOiNViLLE.  —  Portrait  de  jea- 
nf.  iemme  .  Pastel  :  1.4;i5.  fr. 

Aulie  portrait  de  jeune  femme.  Pastel  ; 
l.aou  Ir. 

18S5.  —  Co.MiE  DE  LA  BÉRAUDIÊHE.  —  Portrait 
de  leiiiint.  Pastel  sur  papier  gns  (;i-i-lS;  : 
2.ri5o  Ir. 

1686.  —  Cot'RilN.  —  Portrait  de  l'a: liste, 
par  lui-mCme.  Pastel  ovale  (45-33)  :  2.250  Ir. 

1S'J2.  —  tiULOl.  —  Portrait  de  Madame  de 
Puiupadour.  Pastel  :  6.250  Ir. 

li>9;J.  —  Alexandre  Uumas,  fils.  —  Poitrail 
de  Silvesire.  Dessin  .lU  crayon  rehausse  : 
1.52U  l'r. 

Iby3.  —  Denaln.  —  Portrait  de  M.  de  la 
lieynie.e.  Pastel  (80-6i)  .  S.buO  Ir. 

Portrait  ae  Alaaaine  de  ta  lieyiUùre.  Pas- 
tel (;y-03j  ;  ll.UUU  Ir. 

Portrait  de  Mademoiselle  Salle,  danseuse 
à  l'Opéra   Pastel  ySo-U)  :  18.U00  Ir. 

1&9*.  —  MOLLOY.  —  Poitrail  de  Sophie  .ir- 
nould.  Pastel  i64-53)  :  3.9u0  Ir. 

Is9i.  —  Lalle.nlv.ni.  —  Portrait  de  gentilhoiii- 
me.  Pastel  (luO-SOJ  :  720  Ir. 

1»95.  —  Llfévre.  —  Jeune  [cmme  accoudée 
sur  une  table  et  tenant  une  jeuille  de  papicf 
à  La  main.  Dessin  sur  papier  gris,  rehaussé 
de  pastel  :  170  Ir. 

1S95.  —  VENTE  X...   !<"■  l'ÊVRiER.  —  Portrait 
d'un   acteur,    en   Ouste,   le   visage   souriant, 
perruque  poudrée,  haijit  de  velours  noir,  les 
mains   dans   un  manchon  de  lourru.e.    (65- 
53)  .  295  Ir. 
Portrait  d'homme  :  175  fr. 
1897.  —  Marquise  du  Plessis-Bellière.  — 
Portrad    de    Madame    Houille    de    l'Etang. 
Pastel  ';61-47)  :  31,550  fr. 
Le  même  portrait  :  3.000  fr. 
Portrait  du  Chevalier  de  Jars  :  3.000  fr. 
1897.  —  De  Mo.ntesquiou-Feze.nsac.  —  Por- 
trait de  lemrne.  Pastel  :  1.805  fr  . 

1897.  —  De  Concourt.  —  Une  femme  vue 
de  face,  à  mi-corps.  Poudrée,  en  coiffure 
basse  et  d'où  s'échappe  et  se  déroule,  à  gau- 
che, sur  sa  gorge,  une  boucle  de  cheveu.x 
appelée  «  Repentir  »,  elle  porte  au  cou  un 
collier  de  ruban  bleu,  et  sa  robe  décolle- 
tée est  une  robe  de  velours  bleu  garnie  de 
dentelles  et  de  fourrure  de  cygne.  Derrière 
elle,  le  dos  d'un  fauteuil  sculpté  et  se  déta- 
chant d'un  fond  bleuâtre.  Pastel  (54-18)  : 
4.200  fr. 

Masque  de  M.  Quentin  de  la  Tmir.  Etude 
pour  le  portrait  de  l'artiste  du  Louvre.  Pré- 
pnration  pastellée  sur  papier  jaunâtre  (27- 
171  :  11.100  fr. 


Tète  de  femme,  vue  de  trois  quarts  et 
tournée  à  gauche.  Pastel  ovale  (3G-26)  : 
3.200  fr. 

Portrait  de  Mademoiselle  Daiigevillc;  tète 
de  trois  quarts,  tournée  à  gauche.  Dessin 
au  crayon  noir,  rehaussé  de  craTe  avec 
sanguine  sur  les  lèvres  (30-20)  ;  8.100  fr. 

'l'ête  d'homme,  vue  de  trois  quarts,  tour- 
né à  droite,  un  mazulipatan  noué  sur  la 
lète.  Dessin  aux  trois  crayons,  rehaussé 
de  pastel  (30-20)  :  2.100  fr. 

18'.)7.  —  Vente  X...,  3  Mai.  —  Portrait 
d'Iiomme.  Pastel  :  150  fr. 

1898.  —  Marmontel.  —  Tête  de  femme. 
Pastel  iô0-23)   ;  6.500  fr. 

5S98.  —  Howard.  —  Deux  dames  en  cos- 
tumes de  fantaisie,  époque  Louis  XIV,  fai- 
■<ant  pendants.  Pastels  :  1.750  fr. 

Ift98.  _  Vente  X...,  7  Février.  —  Portrait 
d'homme.  Pastel  :  1.500  fr. 

1898.  —  Vente  G.  M...,  18  Mai.  —  Portrait 
lie  Sophie  Arnould.  Pastel  (64-53)   :  3.700  fr. 

1899.  —  Baron  de  Reuter.  —  Portrait  de 
Charlotte  Philippine  de  Chastre  de  Cangé. 
Pastel  :  11.800  fr. 

1899.  _  MuHLB.\CHER.  —  Portrait  de  La- 
tour,  par  lui-même.  Pastel  (51-41)  :  9.200  fr. 

189,).  _  SicHhx.  —  Portrait  de  Louis  XV. 
Pastel  (0,5-55)  :  900  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  23  Mai.  —  Tète  d'hom- 
me, co.ffé  d'une  calotte.  Dessin  (26-20)  : 
140  fr. 

1S')9.  —  Vente  X...,  9  Juillet.  —  Portrait 
en  buste  de  Berlinazzi.  Pastel  :  685  fr. 

1900.  —  NOURY  DE  CURZON.  —  Portrait  île 
Madame  de  Forcalquier.  Pastel  :  162  fr. 

1900.  —  VE.NTE  DU  Comte  de  C...,  17  Décem- 
bre. —  Portrait  présumé  de  Madame  de 
araffigiiy.  Pastel  (16-13)   :  850  fr. 

LATTANZIO,  Quareno,  pemlro 
et  dcssinalour  ilali(?n  du  XIX''  siècle, 
né  à  Berg-ame.  —  Histoire;  Portrait. 


1S64.    —    COMTE   .iVNDRÉOSSY. 

Dessin  colorié  :  7  fr.  50. 


Tête  d'étude. 


LAUDER,  Robert-Scott,  |iriiilre 
écossais,  né  près  (ri'Miiiiiioiirg',  cii 
1S03.  —  Histoire. 

18'i4.  —  Ventk  X...  —  Claverhouse  faisant 
fusiller  Miirtnn    ;   10.000  fr. 

LAUDIN.  Jacques,  pcinlre  fran- 
çais, né  ;i    Limoges  en  IG'^7,  inori  en 

1696.  —  Kmail. 

Emaux  : 

1879.  —  Vente  X...,  17  Février.  —  Quatre 

plnr/ues  d'émail  en  grisaille,  sur  fond  noir  : 
1.110  fr. 


—  I '.)'.) 
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1883.  —  JiTTA.  —  Ciiffrel  en  buU  aiwc 
cnniiu:  :  1.100  Ir. 

ls«S.  —  Marquis  n'HuuiwN.  --  La  Terre.  — 
l.'lùiii.  Ueu.x  grisailles,  sur  fuiid  noir  re- 
hausse d'or,  se  faisant  pendants  (18-15)  : 
■4i.^  fr. 

1S'.)9.  —  Chinchiji.i.i:.  —  La  \  icnje  cl  L'Lii- 
faiit  ./('.svrs.   Email  :  100  fr. 

l'.lOO.  —  NuURY  lit:  CURZON.  —  Coupe  en 
éintiil  avec  deu.c  anses,  divisée  en  sir  lu- 
lies,  rinceaux  blancs  et  or  :  205  fr. 

Coupe  eu  émau.r  de  couleur  avec  détails 
dorés.  .4u  fond,  peints  en  grisaille  :  la  lier- 
ije  et  L'Enfant  Jésus.  Autour,  douze  lolies 
fleuronnés   :  124  fr. 

La  I  lerge  et  VEnjniil  Jesas:  iil,-u]iic  inu- 
venant  d'un  bénitier  en  émaux  de  cnulciir 
rehaussés  d'or  :  120  fr. 

LAUDIN,  Nicolas,  iirinhc  linn- 
cnis,  né  à  Limniics  en  1()()7.  iiini-|  ru 
\7[[).  —  Eiiinii  ;  Miiiialun'. 

Emaux  et  Miniature  : 
1842.  —  H.     Wai.pole,     Londres.    —    Deu.c 
plais,  émail  de  Limoges  :  162  fr. 

Henri  IV  et  la  Heine  de  Navarre.  Minia- 
ture :  3.535  fr. 

1872.  —  Vente  .\...,  12  .A.vru,.  —  La  Résur- 
rection.  Email    (i:.-ll)    :   110  fr. 

LAUDIN,  Noël,  iiciulrr  IVniirai.s, 
né  à  Liinoi^rs  (Ml  l().)7.   inoii   ru  I7'>7. 

—  Email. 

Emaux   : 

1808.  —  Heckscher.  —  Petite  plaque  ron- 
de, peinte  de  sujets  sur  les  deux  faces  :  Vé- 
nus et  .Adonis.  Email  ;  900  fr. 

LAUGÉE,  François-Désiré,  iicin- 
Irc  IVaiit^ais,  ur  à  Maroiiiu'  en  \X'2'A.  — 
Histoire  ;  Porlrail  ;  Frestiiics. 

1875.  —  Edwin  Cliff.—  Les  Moissonneurs  : 
2.0.50   fr. 

1S81.  _  Vente  X...  —  Sainte  Elisabctli  la- 
vant Les  pieds  des  pauvres  :  3.800  fr, 

1882.  —  Ale.xandre  Dumas,  fils.  —  La  Lec- 
ture :  810  fr. 

ISSO.  —  DREYFUS.  —  L'Automne  :  1.000  fr. 

1898.  —  Seouy.  —  Aux  Champs  (05-81)  : 
(i50  fr. 

Dessins  : 

1891.  —  Vente  X...,  7  Février.  —  Scène  de 
l'Inquisition.  Dessin   :  110  fr. 

LAUGÉE,  Dominique,  |H'iiilro 
tVaiicai.s  cunIciiijHiraiii. —  (  ii.'iirc  ;  Pay- 
sage. 

1890.  —  Vente  Rapin.  —  Halte  à  la  montée  : 
220   fr. 


LAUGEE,  Georges,  iicinlir  IVaii- 
(■ais  (•(iiil('iii|M)rain  lu''  à  Aloiil  i\  illicrs 
(Seiiu'-hiréi'icure.  —  (icuic 

1884.  —  Vente  Butin.  --  Faneuse  :  400  fr. 
1892.  —  Daupias.  —  L'Amour  de  soi-même  : 
220  fr. 


LAUGEE,  P 

IXSO.    —    llEREAU. 
gnatinn   de  sujet   : 


—   Iju   dessin,   sans   dési 
150  fr. 


LAUGIER,  Jean-Nicolas,  gra- 
veur français  de  la  preinirir  inoiiii'' 
(Ui  \IX°  siècle,  né  à  Toulon  en  17.S.v 

Estampes  : 

1830.  —  E.  DURAND.  —  Le  portrait  de  la 
Urine  Hortense,  d'après  Girodet-Trioson. 
Epreuve  avant  la  lettre.  —  Daphnis  retirant 
une  épine  du  pied  de  Cliloé,  d'après  Her- 
sent. Estampe  grand  iu-l'oliù.  Les  deux 
pièces  :  141  fr. 

1843.  —  Weigel,  LeH'ZIG.  —  Bonaparte  vi- 
gilant les  pestiférés  de  Jaffa,  d'après  le 
liaruu  Gros.  Estampe  grand  in-folio,  en  lar- 
geur. Epreuve  de  2"  état  ;  120  fr. 

1843.  —  Debois.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  de  l'"'  état,  avant  la  lettre  et  avant 
le  deuxième  trait  carré,  qui  borde  celui  de 
l'estampe  :  90  fr. 

Zépùir  se  balançant  sur  les  eaux,  d'après 
l'iudhon.  Epreuve  avant  toutes  lettres  et 
sur  païuer  de  chine   :  30  fr. 

1845.  —  TUFIALKIN.  —  La  niênte  eslauipe. 
l';[iieuve  avant  la  lellre  :  24  fr. 

1815.  —  \'i:nte  \.  D...  —  Bonaparte  visi- 
tant les  pestiférés  de  Jaffa,  d'après  Gros. 
i:preuve  avant  la  lettre,  sur  papier  de  chi- 
ne :  51  fr. 

l'yguiaiion  et  Galatée,  d'après  Girodet. 
Estampe  grand  in-folio.  Epreuve  avant 
toute  lettre,  sur  papier  de  chine  :  15  fr. 

1810.  —  Saint.  —  Daplinis  et  Cliolé,  d'a- 
près Hersent  :  15  fr. 

La  Vierge  et  Sainte  Anne,  d'après  Léo- 
nard de  \lnci  ;  20  fr. 

1S.55.  —  Van  den  Zande.  —  L'Assomption  de 
tu  \i.erge,  d'après  N.  Poussin.  Estampe 
grand  iii-folio.  Epreuve  avant  la  lettre; 
seulement  les  noms  d'auteurs  gravés  au 
hunu.  toute  marge  :  6  fr. 

ISOI,  —  Lajariette.  —  Porlrail  de  la  Du- 
chesse d'Orléans.  Marie-Amélie,  reine  de 
France,  d'après  Gérard.  Estampe  in-folio. 
Eiireuve  sur  chine  :  11  fr. 

18G5.  —  Camberlyn.  —  Portrait  de  la  reine 
Hortense,  d'après  Girodet.  Epreuve  avec 
marge  :  3  fr.  25  . 
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1879.  _  siEURiN.  —  PortraU  de  Madame 
Scarron,  d'après  Marie-\  ictoii'e  Jaquolot. 
Deux  épreuves,  dont  l'une  avant  la  lettre, 
et  l'autre  avec  la  lettre.  Ensemble  :  30  fr. 

ISiig.  _  \ENTE  X...,   28  FÉVRIER  ET  l""'  MARS. 

—  Portrait  de  Washington,  en  pied,  d'après 
David;  la  tête  d'après  la  peinture  originale 
de  Stuart  à  l'Atliœneuin  de  Boston.  Epreu- 
ve grand  in-folio  sur  chine  :  87  fr. 

LAULNE  ou  LAUNE  ^dej.  Char- 
les-Etienne, (lil  Maître  Stépnanus, 
dit  aussi  Lœtnener,  de8siii;it('Ui'  cl 
graveur  français,  ué  à  Orléans  en 
lol«,  mort  à  Strasbourg  en  l./J.). 

1862.  —  Weyer,  Cologne.  —  Le  Cliriat 
sur  ta  croix,  près  de  laquelle  sont  ta  SaiuLi: 
Vierge  et  Haint  Jeun.  Bois  (10  p. -8  p.)  : 
296  fr. 

Le  Christ  sur  la  croix;  la  Sainte  Vierge 
et  Sajil  Jean;  des  anges  recueillent  le  sang 
dHin  (18  p.-14è  p.)  :  94  fr. 

1900.  —  Defer-Dumesnil.  —  Le  Temple  des 
sciences  :  2.250  fr. 

Dessins  : 

1775.  —  M.xriette.  —  Deux  sujets  qui  ont 
servi  de  modèle  pour  des  plats  d'argent,  de 
forme  ronde.  Dessins  à  la  plume  et  au  la- 
vis :  27  Ir. 

1779.  —  Calvière,  d'Avignon.  —  Cinq  sujets 
de  la  table  :  Citasses  et  ornements,  dont 
une  miniature  :  26  fr. 

Trente-six  sujets  de  la  Genèse.  Dessins 
à  la  plume  lavés  d'encre  de  chine  :  36  fr. 

1799.  —  Basan,  père.  —  Allégorie  sur  la 
piété  et  la  justice.  Dessin  plume  et  encre 
sur  velin  :  12  fr. 

1858.  —  Kaieman.  —  Un  frontispice.  Dessin 
à  la  plume  :  26  fr. 

La  Destruction  de  Jérusalem.  Dessin  à  la 
plume  ei  lavé  :  16  fr.  50. 

Sujet  Mythologique.  Dessin  à  la  plume, 
légèrement  relevé  de  blanc  :  43  fr. 

1862. —  ViRiENEL.—  Poignées  d'épées.  Deux 
dessins  a  la  plume .  et  lavés,  sur  velin  : 
191  fr. 

Pendeloques  ornées  de  perles.  Trois  des- 
sins à  la  plume  sur  velin  :  241  fr. 

1865.  —  Desperet.  —  Feuille  de  croquis, 
où  se  remarque  une  femme  assise.  —  Deux 
Saints  et  deux  Saintes.  Dessins  :  7  fr. 

1883.  —  DE  la  Berai'dière.  —  Satyre  pour- 
suivant une  nyniplie.  Dessin  à  la  plume 
et  lavis  d'indigo  (15  c/  de  Diamètre)  :  310  fr. 

Une  Higuiére.  Dessin  à  la  plume  (26-17)  : 
480  fr. 

1803.  —  Destailleur.  —  Ttecueil  de  Vingt- 
sept  sujets  de  vases,  d'histoire  et  Aflégo- 
ries.  Dessins  :  5.200  fr. 


Modèle  de  Coupe  avec  Couvercle,  la  base 
formée  d'un  cartouche  accoté  de  deux 
amours  debout  sur  une  plate-forme.  Le  cou- 
vercle est  surmonté  d'un  amour  tenant  un 
cartouche.  Dessin  à  la  plume  avec  réhauts 
d'encre  de  chine  sur  velin  (I7-II2)  :  225  fr. 

Estampes  : 
1895.  —  Galichon.  —  Le  Triomphe  de  la 
Foi.  —  L'Astronomie  personnifiées  consul- 
tant un  globe  terrestre.  Deux  dessins  à  la 
plume,  lavés  à  l'encre  de  chine,  sur  velin 
(2'4-28J}  et  (28i-29i)  Les  deux  pièces  : 
2.350  fr. 

1796.  —  Basan.  —  ISœuvre  de  De  Laulne, 
composé  de  six  cents  pièces  environ  :  60  fr. 

1799.  —  Basan,  père.  —  Cent-quatre  vingt- 
Irois  sujets  de  la  Genèse,  Batailles,  Chasses, 
etc..  Estampes  :  57  fr. 

1S05.  —  Saint-Yves  —  Quatre-vingts  sujets 
(le  la  Genèse  :  30  fr. 

1811.  —  SiLVESTRE.  —  Sujets  tirés  de  l'his- 
tiiirc  profane.  Quatre-vingt-douze  estampes  : 
41  fr. 

1813.  —  Vente  L.  C...,  5  Avril.  —  Triom- 
phe de  Bucchus.  —  Combat  des  Centaures 
cl  des  Lapithes.  —  Bataille  de  Cavaliers  et 
de  Fantassins  et  la  Viitoire  au  milieu  d'un 
Iropliée  d'armes.  —  Trajan  courronné  par 
la  victoire.  —  Cavaliers  combattant  contre 
les  Daces.  Estampes  :  12  fr.  — 

1821.  —  Di'R.AND.  —  Le  .Massacre  des  in- 
nocents  :  16  fr.  50. 

f.es  trois  grâces  aux  Palmiers.  —  Sujets 
de  la  Mythologie. —  Divers  ornements.  Dix- 
luiit  estampes  :  10  fr. 

L'Enlèvement  d'Hélène  :  16  fr.  50. 

1822.  —  Russi.  —  Quatre-vingts-douze,  su- 
jets de  la   Genèse   :  40  fr. 

\'ingt  sujets  emblématiques,  'etc.  En  tout, 
trente  et  une  estampes  :  12  fr. 

1824.  —  Vente  C...  par  Pieri.  —  Suite  de 
huit  pièces  numérotés.  Six  d'après  Marc- 
Antoine  et  deux  d'après  Enée  Vico.  Sept 
pièces  de  cette  stute  :  30  fr. 

1845.  —  fTEi.BECQ.  —  Les  Ateliers  d'Orfèvres. 
Deux  estampes  :  10  Ir. 

184'J.  —  d'Henneville.  —  Henri  H  à  mi- 
corps,  le  bras  droit  appuyé  sur  son  casque 
et  tenant  de  la  main  gauche  le  bâton  de 
Commandemant,  d'après  un  portrait  ano- 
nyme. Estampe  :  121  fr. 

1849.  —  Brizard,  Gand.  —  Douze  estampes 
diverses  :  4  fr. 

1852.  —  WisscHER.  —  Les  mois  de  l'année. 
.Suite  de  douze  pièces  de  forme  ovale  : 
10  fr.  50. 

Hi'itoire  de  la  Genèse.  Suite  de  trente-six 
estampes.   Epreuves  du  1»''  état  :  16  fr. 


—  -^oi 
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isrjr).  —  \  AN  ni;\  Zande.  —  Cinr/  ^sujets  Mij^ 
tliiihiijii/iies  :  5  tv. 

I)iiii:r  pirrcf:  en  juiiiu'  dr  fri^e^,  i-oiJivseii 
l.int    ili's  cdinbals  d'iinmiiies  à   cheviil  ol   ,i 
l'icd,     (les    niarchos    triomphales,     des  'I'i-d 
l'iiri's     il'aniies     l'fc.     Epreuves    île   l"  état, 
avant  les  muuêrus  :  14  fr. 

1.(1  iiicinr  ^mlr.  Kpreiives  de  '.i"  état  avee 
l'adresse  et  les  imnieros  :  S  fr. 

1S5U.  —  H.  LIE  La.ssm.le.  —  Sdlijrfs  i/l  Ci'ii- 
taiiri'.'i  tinulanl  enlever  des  mjiiipltes  dèfcii- 
durs  pur  des  guerriers.  Pièee  en  forme  île 
frise  :  2G  fr. 

Copie,  en  petit  et  en  contre-partie,  de  l'es- 
tampe ue  Marc-Antoine  Rainiondi,  repré- 
seiitnnt  Trnjan  cviiriiiiné  par  la  l'ictolrc  : 
S  fr. 

18JS.  —  Rrert  l>r\iEs.Mi,.  —  Fraiiçuis. 
Dm-  de  (.iiise  :  32  fr. 

Uistidre  de  la  ■jeiirse.  Suile  de  trente-si.\ 
]iiê(es.  liiireuve  du  l'"'  état  :  10  fr. 

ISôs.  —  Vente  X...,  par  Nigmêre,  3'J  Noveni 
lire.  —  Combats  et  Triomphes.  Suite  de  dou- 
ze jiieees  en  forme  de  frises.  Epreuves  de 
l''r  état,  sans  numéro, ni  adresse  :  28  fr. 

18,5'.).  —  \ente  .\...,  l'AR  RucHoux,  28  Mars. 
—  .ipnUoii  sur  le  l'amasse,  au  milieu  des 
ui.iises.  d'après  Lucas  Peiini  :  23  fr. 

18.5'J.  —  \'ENTE  l'AR  IJEFER.  —  Henri  II.  Es- 
i.-imiie  lie  forme  ovale  :  12  fr.  50. 

18"i'.l.  —  Vente  X...,  8-lG  Mai.  —  Combat 
d'Iiinnnirs  et  d'anlmau.e.  Estampe  :  3  fr. 

ISGl.  —  Defer.  —  Les  muis  de  Hnnée. 
.Suite  de  douze  pièces  ovales  :  11  fr. 

ISGl.  —  Eu  MUl.TIE.  -  .{lleijiir.v.  Plén' 
d'iirnemenl  :  \enns  et  Ciinuar.  Estampe  : 
1   fr.  .'lO. 

Martyre  de  Sainte  Félieité.  —  Jason  et  la 
Toison   d'or.  —  llerenle,    elr...    '.' 

l'ombats  de  eavaliers,  fantassins  ,  fem- 
mes, sauvages  et  liommes  contre  des  ani- 
ntau.r.  Linq  pièces  en  forme  de  frises  ; 
Ifr.  7.x 

Sa, ni  Paul,  d'après  .1.  Cousins  :  1  fr. 

Les  mois  de  Vannée.  —  Sujets  de  la  Ge- 
nèse el  autres.  \iii,i^t-quatre  pièces  remar 
nées.   Ensemble  :  2  fr.  5Ù. 

18G2.  —  V'IVENET.  —  Les  .lleliers  iVorfèvres. 
Deux  estampes  :  .57  fr. 

Miroirs,  dont  deux  en  rond,  deux  en  ova- 
le un  carré  et  un  octogone.  Suite  de  six 
estampes  sans  maripies   :  321  fr. 

L'œuvre  d"E.  Delauiie  en  trois  cents 
soixame-quatorze   pièces    :   1271   fr.    .50. 

Histoie  de  la  Genèse.  Suite  de  trente-six 
estampes.  Epreuves  de  !«''  état  :  16  fr. 

Les   Sifflets.   Suile  de  cinq  pièces   :  83  fr. 

Les  lionze  mois  do  l'année,  ayant  les 
bordures  chargées  d'ornements.  Suite  de 
douze  estampes.  Epreuves  de  !<""  état  avant 
les  nuiiieros  :  .51  fr. 


\nses  lie  Seau.r.  Suite  de  cinq  pièces  : 
I.Ml  fr. 

Leraiis  on  niirnirs  a  main.  ,\u  cenire,  le 
sujet  de  .Mcdce  et  de  relui  de  l.i  iiiiiit  de 
.lulia,   Mlle  de  Tiliis.   lieux  cst.-iiupcs   :   15G  11'. 

Ponds  lie  i-ioiprs.  Suite  d(>  six  pièces,  el 
dnuze   siijels    :   '.12    Ir. 

Le  Serpent  d'.Mrain,  iPapres  .Jean  Cou- 
sin   :    Il   fr. 

Miinelie-i  de  pniiinards.  Suite  de  six  pie- 
rre   :    Il    fi-, 

IxCi.  —  reiiiEin  DiMKSMi.  —  Fonds  de 
l'onies  a  Vusaije  des  Ciseleurs.  Suite  do 
SIX  pic(  es.  Deux  |)ièces  de  cette  suite  : 
lu  fr. 

L'o-niie  de  llriauiie  :  2. 182  fr. 

Anses  de  vases  ou  heurtoirs.  Suite  de  six 
l'sl.'inipes,  san.s  luaiqiles.  Cinq  pièces  de 
'■(•lie  suile  :  120  fr. 

Suili-  de  huit  pieres,  chiffrées  de  1  à  8. 
C(i|iies  II  estani|ies,  six  d'après  Marc-.'\ntoi- 
ih'  et  deux  d'aiirès  Enee  \'ieo.  .Six  pièces 
ilr  cett"  suite,  dont  cinq  d'après  Marc  Aii- 
ii'ine  et  une  ..  f.es  Centaures  et  les  I.api- 
tlii'S  »,  ir.-i|iiTs  \"ico  :   ■? 

Les  .-^iiflels.  .Suite  de  six  estampes  sans 
ni.injuc.  cinq  estampes  de  celte  suile  :  83  fr. 

llisloirr  dWpiillon  et  de  Diane.  Suite  de 
SIX  estampes.  lOpreuves  de  !'■  état  avant  les 
numéros  :  20  fr. 

/.c,  différents  ai/es  de  Vlioinuie.  Suite  de 
M'pt  pièces  sans  marque:  tittribuées  a  De- 
la  une  :  'i3  fr. 

Sujets  de  r.lueien  Testament.  Suite  di' 
douze  piei-es  ovales.  Epreuves  de  2"  état  di- 
visées et  riortant  la  date  de  1.5G1  :  2',t  fr. 

Les  prinripiiles  srienees.  .Suite  de  douze 
pièces  ovales  :   IG  fr. 

]'enus   pleurant    la    uotrl    d'.ldonis    :  8   fr. 

.Ipollon  sur  le  t'amasse,  d'après  Nicolas 
ilidl   AM.atte    ■    1:.'    fr. 

.imiiroise  ■l'are,  '■premier  ('liinuijien  du 
lloi.  Epreuve  de  l"''  état  ;  200  fr. 

La  même  eslumpe.  Epreuve  de  3"  elat  re- 
louchee  et  oii  on  lit  Irois  lignes  :  «  Hu- 
inanii  .A.nibrnsii  .,    iti'i^iiiii   Colli :  2X  fr. 

Conversion,  de  Saint  l'uni,  d'après  Jean 
Cousin,  Epreuve  de  2"  iHat  avec  iniliales  ; 
15  fr.  50. 

Le  Serpent  dWiinin.  d'.ipies  Jean  Cou 
sîn    :    '.5   fr. 

Ferans  ou  mirons  ii  umius.  .\u  centre,  le 
sujet  de  Medée  et  celui  de  la  mort  de  Jiili.i. 
fille  de  TU  us.  Deux  estampes  :  131  fr. 

Les  douze  un.iis  de  l'unnée.  Suite  de 
douze  piei-es  a.vant  les  bordures  chargées 
d'ornements.  Epreuves  de  l"''  ét.at  avant  les 
numéros  :  77  fr. 

Miroirs  dont  den.r  en  rond,  deii.r  en  ova- 
les, un  carré  el  un  octoijone.  .Suite  de  six 
estampes  sans  marque  :  311  fr. 
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Les  AlcUcrs  d'ûrfevies.  Deux  estampes  : 
83  fr. 

Henri  II,  à  mi-corps,  le  bras  droit  appuyt: 
sur  son  casque  et  lenanl  de  la  main  gauche 
son  bùlun  de  Commandement,  d'après  un 
portrait  anonyme  :  190  fr. 

Combats  et  triomphes.  Suite  de  douze  es- 
tampes en  forme  de  frises.  Epreuves  de  1" 
état  sans  numéros  ni  adresse  ;  49  fr. 

François  Duc  de  Guise  :  61  fr. 

Histoire  de  la  Genèse.  Suite  de  trente- 
six  estampes.  Epreuves  de  l«f  état  ;  29  fr. 

1864  Vente  Comte  d'A...,  G  Mai.  —  Deux 
portraits  de  Henri  et  de  Catherine  de  Mc- 
dicis  :  46  fr. 

1865.  —  Vente  X...  par  Rochoux,  9  Janvier. 
—  Suzanne  et  les  vieillards  :  12  fr.  50 

Diane  métamorphosant  Acléon  en  Cerf  ■ 
10  fr.  50. 

18G6.  —  Marquis  de  B...  de  Florence. —  Les 
Sciences.  Suite  de  six  pièces. —  Les  .irts  li- 
raux.  Suite  de  six  pièces.  Dix  estampes 
de  ces  deux  suites  :  42  fr. 

1866.  —  Vlco.MTE  DE  J.ANZÉ.  —  Le  Serpent 
d'.iirin,  d'après  J.  Cousin  :  11  fr. 

1866.  —  Le  Blanc.  —  Les  principales  Scien- 
ces et  de  plus  Minerve  et  la  Sagesse. 
Douze  estampes  ovales  :  27  fr. 

Quatre  des  parties  du  monde.  Quatre  es- 
tampes de  forme  ovale  :  22  fr. 

Les  (/ualre  pclils  combats  :  55  fr. 

.Apollon  sur  le  Parnasse  au  milieu  des 
muses,  d'après  Lucas  Penni   :  45  fr. 

Les  principales  sciences.  .Suite  de  douze 
pièces  ovales  :  27  fr. 

Conversion  de  Saint  Paul,  d'après  Jean 
Cousin.  Epreuve  du  2°  état  avec  initiales  : 
16  fr.  50. 

1867.  —  Co.MTE  X...  DE  VIENNE.  —  Fonds  de 
coupes  à  l'usage  des  Ciseleurs.  Suite  de 
six  estampes  :  110  fr. 

Les  douze  mois  de  'l'année.  Suite  de 
douze  pièces  ayant  lés  bordures  chargées 
d'ornements.  Epreuves  de  1"'  état  avant  les 
numéros  :  54  fr. 

1877.  —  BÉHAGUE.  —  Em,blêmes  morau-r. 
Suite  de  vingt  pièces  :  45  fr. 

Les  mois  de  l'année.  Suite  de  douze  i)iè- 
ces  ayant  les  bordures  ornementées  se  rap- 
portant au  sujet.  Epreuves  du  l"  état  avant 
les  numéros  :  400  fr. 

François  II,  Duc  de  Guise  :  225  fr. 

1877.  —  FiRMiN-DiDOT.  —  Les  douze  mois 
ou  les  différentes  occupations  des  hommes 
pendant  le  cours  de  l'année.  Suite  de 
douze  estampes.  Epreuves  en  réduction  de 
1"  état  avant  les  numéros  :  145  fr. 

Ecran  ou  miroir  à  main.  Epreuve  remar- 
gée  :  71  fr. 


Muïse  montrant  au  peuple  le  serpent  d'ai- 
rain, d'après  J.  Cousin.  Epreuve  de  l'"'  état 
avant  les  éraillures  ;  SO  fr. 

La  Conversion  de  Saint  Paul,  d'après  J. 
Cousin.  Epreuve  avec  les  initiales  C.  S.  sur 
la  pierre  à  gauche,  mais  sans  les  mots 
«  Cum  [iriviegio  Régis  »   :  45  fr. 

Henri  II  :  150  fr. 

François  de  Lorraine,  Duc  de  Guise,  père 
du  Balafré  :  105  fr. 

.imbroise     Paré,      célèbre     chirurgien 
MO  fr. 

Portrait  d'une  dame,  avec  la  devise  «  Tu 
Deus,  onuie  Tuis  ».  Estampe  :  250  fr. 

LAUNAY  (de),  J. 

1000.  —  D"'  MIREUR.  —  Le  Trompette  d'ar- 
lillerie  (41-33)  :  126  fr. 

flatterie  d'artillereie  chargeant  (21-33)  : 
i:!2  fr. 

LAUNAY  (de),  Nicolas,  liravour 
français,    né  à    Paris  m    1739,    mort 

t-n  1792. 

Estampes  : 

1785.  —  Marquis  de  Veri.  —  La  marche  de 
Silène,  d'après  Rubens.  Estampe  grand  in- 
folio, en  largeur.  Epreuve  avant  la  dédi- 
cace :  15  fr. 

La  Bonne  mère,  d'après  Fragonard.  Es- 
tampe grand  in-folio,  en  largeur.  Epreuve 
(lu  l»''  état  avant  la  dédicace  et  l'adresse  du 
graveur  :  29  fr. 

1799.  —  Basan,  père.  —  La  partie  de  plai- 
sir: pièce  ornée  d'archifecture  et  de  figu- 
res, d'après  Weenix.  Epreuve  du  l'^''  état, 
avant  la  lettre  :  12  fr. 

1808.  —  de  Saint-Aubin.  —  La  Marche  de 
Silène,  d'après  Rubens.  —  La  partie  de  plai- 
sir d'après  Wéenin.x.  —  Première  et  deuxiè- 
me ruines  Romaines,  d'après  Dietricy. —  Le 
Four  à  chaux,  d'après  Loutherbourg.  —  La 
Chiite  dangereuse,  d'après  Meyer.  Six  es- 
tampes avant  la  lettre  :  15  fr  50. 

.Ingéiique  et  Médor,  d'après  Raoux.  — 
La  bonne  mère;  L'heureuse  fécondité;  Dites 
donc,  s'il  vous  plaît,  d'après  Fragonard, 
etc.  En  tout,  huit  estampes,  avant  la  lettre  : 
20  fr. 

Dix-neuf  sujets  :  Scènes  familières,  d'a- 
près Baudoin,  Fragonard,  Freudeberg,  La- 
wreince  et  le  Prince.  De  ces  dix-neuf  es- 
tampes, dix  épreuves  sont  avant  la  lettre  : 
11  fr.  60  . 

1810.  —  PRÉVOST.  —  Di.T-sept  estampes  re- 
présentant des  sujets  divers  :  10  fr. 

1S13.  _  Vente  L.  T...,  5  Avril.  —  La  mar- 
che de  Silène.  —  La  partie  de  plaisir. 
Epreuves  de  l"  état  avant  la  lettre  :  15  fr. 
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.■\  inifliquc  et  Mcdor,  d'après  J.  Raoux.  Es 
tampe  grand  in-folio,  en  largeur  :  7  fr. 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Portrait 
fif  Scbdstien  Le  Clerc,  fils,  d'après  Non- 
uotte.  Estampe  grand  in-folio,  de  forme 
ovale,  en  hauteur  (:ii,7-2;3,'.»j.  Epreuve  avant 
la  lettre  :  9  fr. 

La  bonne  mère,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  avant  la  lettre  ;  5  fr. 

Portrait  de  Jcan-Fraiirois  de  Tnnj,  pein- 
tre ordinaire  du  Itoi,  d'après  Aved.  Estam- 
pe in-folio  en  liauteur  (34,8-'33).  Epreuve 
avant  la  lettre  :  8  fr. 

1855.  —  Van  DEN  Zande.  —  ['ortrail  de  Arr- 
ker.  d'après  J.-S.  Duplessis.  Epreuve  avant 
la  lettre   :  5  fr. 

Portrait  de  S.  Leclerc,  fils,  d'après  Ni>u- 
notte.  Epreuve  avant  la  lettre  :  5  fr. 

Les  nasards  heiireu.v  de  l'Escarpolette. 
d'après  Fragonard.  Epreuve  de  1""'  état, 
avant  les  changements  :  elle  est  de  foriiio 
carrée,  en  hauteur  :  8  fr. 

La  même  estampe,  avec  les  changements 
et  de  forme  ovale  :  25  fr. 

La  lionne  mi^re,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  du  V>^  état,  avant  la  dédicace  et 
l'adresse  du  graveur  :  20  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  du  2"  état 
avec  la  dédicace  :  A  iMnnsieur  Ménage  de 
Pressigny,  etc.   :  5  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  3«  état 
avec  le  changement  dans  l'inscription  : 
4  fr.  50. 

La  lettre  envoyée  et  la  lettre  rendue. 
Deux  pendants,  d'après  Leprince.  Epreuves 
avant  la  dédicace  :  10  fr. 

1856.  —  Vente  X...,  l"  décembre.  —  Les 
hasards  heureu.v  de  l'Escarpolette,  d'après 
Fragonard.  Epreuve  de  2«  état,  avec  la  dé- 
dicace   :   62   fr. 

Qu'en  dit  l'abbé  ?  Le  Billet  doux.  Deux 
estampes,  d'après  Lawreince.  Epreuves 
du  2"  état,  avec  la  dédicace  :  40  fr. 

L''éducatioji  fait  tout.  ..  Dites  donc  s'il 
vous  plaît  !  Deux  estampes,  d'après  Frago- 
nard. Epreuves  de  l""'  état,  avant  la  dédi- 
i-ace  :  32  fr. 

Le  petit  jour,  d'après  Freudeherg.  Estam- 
pe grand  in  folio  :  35  fr. 

L'heiircii.r  niument.  d'après  Lawreince. 
Epreuve  de  l"  état,  avant  la  dédicace  et 
la  tablette  ombrée  :  40  fr. 

La  consolation  de  Valisence,  d'après  La- 
wreince. Epreuve  ile  2'  état,  avant  la  dédi^ 
cace  :  80  fr. 

185G.  —  H.  DE  Lassallê.  —  La  partie  de 
plaisir,  d'après  Wéenise.  Epreuve  avant  la 
dédicace  seulement,  la  lettre  tracée  au 
titre  :  '.>  fr. 

1857.  —  Vente  X...  !<"■  mai.  —  Les  soins 
tardifs.  Epreuve  de  l'^"'  état  avant  la  lettre  : 
15  fr. 


1857.  -  Vente  S...  —  Le  ca.niuois  épuisé. 
-~  Eléi/ant  intérieur  Louis  .VI.  —  Les  soins 
liinli/s.    l'iiDs  estampes   ;  70  fr. 

La  coiisolatiun  de  l'iibseiire,  d'après  La 
wroinro    :    8(»   fr. 

I.'lieineii.i-  inninriil,  dapics  Lawreince  : 
W   fr. 

L'ediiciiliiiii  fuit  luiil.  —  Dites  donc  s'il 
rous  plait  '  Les  deux  estampes,  d'après 
Fragonard   :  32  fr. 

r,es  liusards  Iteureii.v  de  t'eseiirpoletle, 
d'après   Fi-agonard    :   C2   fr. 

Le  petit  jour,  d'après  Freudeberg  :  35  fr. 

Le  iiiiillieiii  imprévu,  d'après  Greuze  ; 
34   fr. 

1857.  -  \  ENTE  X...,  23  MARS.  —  Lc  caniuiii.s 
épuisé,  d'après  Baudoni.  Epreuve  do  !'•'" 
état,  avant  la  lettre,  le  cartouche  blanc  : 
80   fr. 

18,57.  —  \'ENTE  X...,  1"  MAI.  --  Les  soins 
tardifs,  d'aijres  Bau(l(.jin.  l^preuve  de  1'' 
l'tal,  a\ant  la  lettre  :  15  fr. 

1858.  —  Vente  X.  ..  3  mai.  —  Qu'en  dit 
l'abbé?  —  Le  billet  dou.r.  Deux  estampes, 
d'après  Lawi'eince.  Eijreuves  à  l'état  d'eau 
forte  :  24  fr. 

1858.   —     N'ENTE   .X...,      2'J     NÛNEMBRE.      —      LCS 

deu.v  luéines  estampes,  du  même  état  : 
59  fr. 

18.59.  —  \'ENTE  Defer. —  L'heiireii.c  minnent, 
d'après  Lawreince.  Epreuve  à  l'état  d'eau- 
forte   :   20  fr. 

Les  liasards  Iteureii.r  de  ieseurpoletle, 
d'après  Fragonard.  Ejireuve  de  l"'  état, 
avant  la  dédicace  :  59  fr, 

1860,  —  Vente  X...,  9  mai.  —  La  nnisoliilinu 
de  l'absence,  d'après  Lawreince.  Epren\e 
du  2"  elal,  avant  la  dédicace  :  25  fr, 

1860.  —  \'ENTE  X,..,  21  MM.  —  Les  hasards 
heureu.v  di'  l'eseiirputelle.  daprcs  Fra.go- 
nard.  Epreuve  de  l"''  état,  avant  la  dédi- 
cace  :   59   fr. 

1860.  —  \'ente  X...,  3  DECEMBRE.  —  La  con- 
solation de  t'alisenve,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  de  3''  état  avec  la  dédicace  :  15  fr. 

Les  tiasards  heiireii.c  de  l'escarpolette, 
d'après  Fragonard.  Epreuve  de  2"  état,  avec 
la  dédicace   :  28  fr. 

L'heureu.v  moment,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  de  l"''  état,  avant  la  dédicace  et 
la  tablefte  ombrée  :  23  fr, 

1S61.  —  Vente  X...,  l'"'  Février.  —  Qu'en 
dit  t' Mille?  Le  billet  dou.r.  Deux  estampes 
d'après  Lawreince.  Epreuves  de  2"  état, 
avec  la  dédicace  :  25  fr. 

1801.  —  Vi:\TE  X...,  4  FÉvRiFR.  —  Les  ha- 
sards lieureu.r  ite  l'escarpolette,  d'après 
Fragonard.  Epreuve  de  2"  état,  avec  la 
dédicace  :  30  fr. 

L'heureu.v  moment,  d'après  La\\reiiice. 
Epreuve  de  l'"'  état,  avant  la  dédicace  et  la 
tablette  ombrée  ;  12  fr.  50. 
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1561.  —  Vente  X...,  Il  Novembre.  —  Le 
Carquois  épuisé.  Epreuve  à  l'état  d'eau- 
Torte  :  IG  fr. 

1861.  —  Vente  X...,  9  Décembre.  —  La  mê- 
me estampe.  Epreuve  du  l'^'"'  état,  avant  la 
lettre,  le  cartouche  blanc  :  51  fr. 

Les  soins  tardifs,  d'après  Baudoin.  Epreu- 
ve du  !'"■  état,  avant  la  lettre  :  26  fr. 

1562.  —  Naumann.  —  tes  hasards  heureii.r 
de  l'escarpolette,  d'après  Fragonard.  Epreu- 
ve de  2"  état,  avec  la  dédicace  :  39  Ir. 

Le  Carquois  épuisé.  Epreuve  du  2»  état, 
avec  la  lettre  dans  le  cartouche  :  17  fr. 

1862.  —  Vente  X...,  26  Novembre.  —  La 
même  estampe.  Epreuve  du  l*"'  état,  avant 
la  lettre  cartouche  blanc   :   41   fr. 

1863.  —  Vente  X...,  16  Janvier.  —  Qu'en 
(lii  l'Abbé  ?  —  Le  billet  doux.  Deux  estampes 
d'après  Lawreince.  Epreuve  du  Z"  état, 
avec  la  dédicace  :  29  fr. 

1863.  —  Vente  X...,  par  Rochou.x,  20  .Wril. 
—  Les  hasards  heureux  de  l'escarpolette, 
d'après  Fragonard.  Epreuve  de  2"  état,  avec 
1.-1  dédicace  :  28  fr. 

1864.  —  Raiffé.  —  Les  adieux,  d'après  Mo- 
reau,  le  jeune.  Epreuve  du  1"  état,  avant 
la  lettre  :  31  fr. 

Les  soins  mérités,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  de  2"  état,  avec  la  lettre  :  18  fr. 

L'Epouse  indiscrète,  d'après  Baudoin. 
Epreuve  de  1"'  état,  avant  la  dédicace  : 
36  fr. 

L'heureux  moment,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  de  2»  état,  avec  la  dédicace  :  13  fr. 

I-a  Consolation  de  Valjsence,  d'après  La- 
wreince. Epreuve  de  3»  état,  avec  la  dédi- 
cace :  18  fr. 

1865.  —  VEtiTE  X...,  9  .lANViER.  —  Qu'cn  dit 
l'Abbé?.  —  Le  billet  dou.r.  Deux  estampes 
d'après  Lawreince.  Epreuves  à  l'état  d'eau- 
forte  :  51  fr. 

1865.  —  Despéret.  —  Le  Carquois  épuisé, 
d'après  Baudoin  :  13  fr.  50. 

1865.  —  Corneilun.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  du  2=  état,  avec  la  lettre  dans  le 
cartouche  :  25  fr. 

La  xMarche  de  Silène,  d'après  Rubens. 
Epreuve  avant  la  dédicace  :  15  fr. 

L'Education  fait  tout.  —  Et  dites  donc, 
s'il  vous  plaît!  d'après  Fragonard.  Epreu- 
ves du  2"  état,  avec  la  dédicace  :  22  fr. 

La  Consolation  de  l'.4bsence,  d'après  La- 
wreince. Epreuve  du  3°  état,  avec  la  dédi- 
cace :  29  fr. 

Les  soins  tardifs,  d'après  Baudoin.  Epreu- 
ve du  2«  état,  avec  la  lettre  :  14  fr. 

Le  Chiffre  d'Amour,  d'après  Fragonard  : 
10  fr.  50. 

1866.  —  Vente  X...,  24  Février.  —  Le  pe- 
tit jour,  d'après  Freudeberg  :  16  fr. 


1866.  —  Vente  X...,  26  Novembre.  —  Les 
hasardas  heureu.t  de  l'escarpolette,  d'après 
Fragonard.  Epreuve  de  2"  état  :  66  fr. 

Qu'en  dit  l'Abbé?  d'après  Lawreince. 
Epreuves  à  l'état  d'eau-forte  :  135  fr. 

1866.  —  Le  Blanc.  —  L'Epouse  indiscrète, 
d'après  Baudoin.  Epreuve  du  2"  état,  avec 
la  lettre  :  17  fr. 

1867.  —  Pelletier.  —  Lm  Consolation  de 
l'A  hsenee,  d'après  Lawreince.  Epreuve  de 
2«  état,  avant  la  dédicace  :  53  fr. 

1867.  —  Vente  X...,  28  Janvier.  —  Le  Chif- 
fre d'Autour,  d'après  Fragonard.  Epreuve 
du  1"  état,  avant  la  dédicace  :  21  fr. 

La  Consolation  de  l'Absence,  d'après  La- 
wreince. Epreuve  du  2"  état,  avant  la  dédi- 
eoce  :  36  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  du  3"  état, 
avec  la  lettre  ;  18  fr. 

1873.  —  J.  GiGOiix  --  Portrait  de  Tray, 
d'après  .Aved.  Epreuve  avant  toute  lettre, 
in-folio   :  1  fr.  50. 

1875.  —  GuiCHARUOT.  —  Les  hasards  heu- 
reux de  l'escarpolette,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  à  l'état  d'eau-forte  :  406  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  à  l'eau-forte; 
l'état  de  la  planche  est  plus  avancé  : 
410  fr. 

La  b(jnne  mère,  d'après  Fragonard.  Epreu- 
à  l'eau-forte  :  72  fr. 

1877.  —  BÉH.4GUE.  —  Angélique  et  Médor, 
d'après  Raoux.  Epreuve  avant  la  dédicace, 
grande  marge  :  16  fr. 

Les  .adieux,  d'après  Moreau.  Epreuve 
avant  la  lettre  :  530  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  toute  marge  : 
70  fr. 

L'Enfant  Chéri,  d'après  Le  Prince.  Epreu- 
ve avant  la  dédicace,  toute  marge  :  40  fr. 

La  même  estampe  :  57  fr. 

Le  billet  doux,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve d'eau-forle  pure:  dans,  cet  état  le  chat 
qui  dort  aux  pieds  de  la  jeune  femme, 
n'existe  pas  :  400  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avant  la  let- 
tre, tonte  marge  •  405  fr. 

Qu'en  dit  l'Abbé?  d'après  Lawreince. 
Epreuve  de  1"''  état;  eau-forte  pure,  avant 
(le  nombreux  changements,  notammejit 
dans  les  têtes  qui  toutes  ont  une  expression 
différente  :   iOl  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avant  toutes 
lettres  et  avant  les  armes,  grande  marge  • 
400  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avant  la  let- 
tre, seulement  le  titre  et  les  noms  des  au- 
teurs, toute  marge  :  355  fr. 

La  Consolation  de  l'Absence,  d'après  La- 
wreince. Epreuve  de  3°  état,  avec  la  tablette 
blanche  et  avant  la  dédicace  :  300  fr. 


•,>o:> 


I.AI 


L'heureux  moinenl.  d'après  Lawreiiice. 
Epreuve  à  l'eaii-forte  pure,  avant  tuutes 
lettres;  état,  dans  lequel,  le  petit  chien 
n'existe  pas  et  la  jeune  femme  a  une  île 
ses  jambes  étendue  tout  de  son  long  sur  le 
canapé  :  430  fr. 

La  même  l'slatnpc  Epreuve  de  2"  état, 
avant  toutes  lettres,  avant  la  bordure  termi- 
née, avec  la  tablette  blanche  et  avant  tous 
les  changements;  grandes  marges  :  565  fr. 

La  iiiciiie  raliniipc.  Ejireuve  de  4"  état, 
avec  la  talilette  blanche;  état  dans  lequel, 
on  voit  le  petit  chien  à  la  place  de  la  jam- 
be étendue  de  la  jeune  femme;  .iir.indes 
marges  :  280  fr. 

La  même  e^lnmpe.  Epreuve  terminée 
avec  la  lettre:  grandes  marges  :  105  fr. 

/.es  llih/iirls,  d'après  Frngduard.  E|iii'n- 
\e  avant  la  dédicace  :  59  fr. 

Lp  Ihiiiliciir  du  Ménafic.  d'après  Fragi> 
nard.  Epreuve  avant  la  dédicace,  toute 
marge  :  91  fr. 

î.p  (  iiiffrc  il'Aiiwur,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  avec  marge  :  .W  fr. 

t.'Fducatiou  fait  tout,  d'aprrs  Fragonard. 
Epreuve  avant  la  dédicace,  toiUe  marge  : 
370  fr. 

T.a  gaieté  de  Silène,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  avant  la  dédicace  :  85  fr. 

L'heureuse  fécondité,  d'après  Fragonard  ; 
■22  fr. 

Le.i  hasards  lieureu.r  de  l'escarpolette. 
d'après  Fragonard.  Epreuve  de  3"  état  avant 
la  dédicace,  mais  avec  les  armes,  le  titre 
et  la  fauté  «  Escarpolettes  »  :  700  fr. 

Le  Petit  l'rédiculcur,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  avant  la  dédicace,  toute  marge  : 
199  fr. 

Le  serment  d'amour.  —  Lji  bonne  mère. 
Deux  estampes  fais;nit  pendants,  d',-ipn'^ 
Fragonard  :  CG  fr. 

L'acte  d'humanité,  d'après  Fraine.  Epreu- 
ve avant   la   dédicace,   toute  marge   :  30  fr. 

La  t_  OUI iilaisuncr  Maternelle,  d'aiirès 
Fi'eudeberg.  Epreuve  avant  toutes  lettres  ; 
190  fr. 

La.  gaieté  conjugale,  d'après  Freudelierg 
Epi-euve  avant  la  dédicace,  tonte  marge  : 
1-30  fr. 

/,(•  neiil  .Iniir,  d'après  Freudeberg.  Epreu 
ve  d'eau-torfe  pure,  avant  toutes  lettres,  et 
avant  les  armes;  dans  cet  état,  les  pan- 
neaux du  fond  sont  décorés  d'ornements, 
qui  sont  effacés  dans  les  états  suivants  : 
700  fr. 

La  même  estauipe.  Epreuve  avant  In  let- 
tre, seidement  les  noms  d'artistes  et  le  ti- 
tre tracés   :  480  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  grande 
marge  :  235  fr. 

Les  Regrets  mérités,  d'après  .Madame  Gé- 


rard. Epreuve  avard  toutes  lettres,  les  noms 
lies  artistes  traeés  .-i   la  ponde   ;  !I8  fr. 

Les  I /(•;■(/ r.s  suijes,  d'après  Schall\i'n. 
Epreuve  .-ivaid   l;i.  lelire   :  0  fr. 

L'LnipIrle  inutile,  d'.'ilirès  Cliarpentier 
Epreuve  avec  marge  ;  6  fr. 

Le  t'arquois  épuisé,  d';iprès  Haudoin. 
Epreuve  de  l"  état,  eau-forte,  sans  aucune 
lettre:  état  d:uis  lequel  le  canpiois  de 
r.\mour,  n'existe  pas,  un  vnit  à  s.-i  ]dace 
une  tiiuffe  de  roses  :  895  fr. 

La  même  estampe.  liijreuve  de  2"  état, 
avant  l.-i  lettre  et  avant  les  armes  :  380  fr. 

l.'hJpouse  indiscrète,  d'ajirès  Baudoin. 
Epreuve  de  '.i"  état,  avant  la  dédicace,  mais 
;i\-ec   le   litre  et  les  armes   :   300  fr. 

Le  piielc  .-Inacréon,  d'aiires  Baudoin 
Epreu\e  .ivant  la  dédicace,  les  noms  de.-- 
auteurs  tracés  à  la  pointe  :  Cl  fr. 

Les  soins  tardifs,  d'après  Baudoin.  Epreu- 
ve av:int  l:i  lettre  et  avant  le  changement 
dans  les  bordures   :  389  fr. 

("est  l'itpa!  d':ipres  Van  Gor]!.  Epreuve 
avant  la  lettre  :  80  fr. 

La  hiinne  uo're,  d'iiiires  Fra.gmianl.  —  f.c 
serment  it'unoiui.  par  M;ithieu.  Deux  es 
tampes  faisant  pendants  :  101  fr. 

Trois  figures  111-8",  pniir  ■■  L'Origine  des 
Grâces  »,  d'après  C.  X.  ('.ochiii,  le  fils.  Les 
trois  estampes  :  220  fr. 

1877.  —  F.  DlDOT.  —  /.(/  Sentinelle  en  dé- 
faut, d'après  Baudoin.  Kru-euve  du  4''  étal, 
avec  grandes  marges  :  35  fr. 

Le  Petit  jour,  d'après  l'"reudebeig,  F.preu- 
ve  avec  une  grande  marge  :  179  fr. 

f.e  malheur  impréini,  rl'apres  Greuze. 
I''.|'i'eii\e  avec  grandes  maige.s  :  .50  fr. 

/.(■  ii;7((7  doti.r.  il'.'ipres  L.aw  reiiice.  I-:[ireu- 
ve  de  4«  état  :  80  fr. 

f/heureu.K  mament,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  de  G''  élat  :  76  fr. 

Dorai  {(.'.-J.').  —  rtailnal.  —  Comte  de 
l'ressan.  tes  M^nhinlfiei .  4  estampes   :   13  fr. 

Leclcre  (Seimstien  )  fils,  peintre,  d'après 
Xiiiinotte.  Epreuve  du  l''''  état,  avant  toute 
lettre,  et  une  épreuve  du  2"  état  à  grandes 
marges  :  5  fr. 

/)('  l'rog  (J.-F.),  père  et  /i/s.  Trois  èiireuves 
s  fr.  .50. 

1878.  —  RoTH.  —  La  Sentinelle  en  défaut. 
dapri'S  Baudoin.  Epreuve  avant  la  dèdica 
ee,  à  grandes  marges  :  219  fr. 

L'Epouse  indiscrète,  d'après  Baudniii. 
Epreuve  du  3"  état,  avant  la  dédicace,  mais 
:ivec  le  titre  et  les  armes  :  .399  fr. 

La  même  estmnpe.  Epreuve  de  4"  étal, 
:ivec  la  lettre,  la  dédicace  et  les  armes  : 
155  fr. 

Les  soins  tardifs,  d'après  Baudoin.  Epreu- 
ve  avec  la  lettre  ;  50  fr. 

Te  Crirr/unif  épuisé,  d'après  Baudoin. 
Epreuve  avant  la  lettre  : 
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L'Emplette  inutile,  d'après  Charlier  :  19  fr. 

Zenelttomis.  d'ayirès  Ch.  Eisen.  Deux  es- 
tampes in-S",  l'une  avant  et  l'autre  avec 
la  lettre  :  3  fr.  50. 

Le  Sire  de  Créqui,  d'après  Eisen.  Deux 
estampes  in-S»,  l'une  avant  et  l'autre  avec 
la  lettre  :  4  fr.  50  . 

Srfvole.  Trois  estampes  in-4°,  dont  l'une 
avant  et  les  autres  avec  les  noms  des  ar- 
tistes. —  Fleurons.  Quatre  estampes.  En 
tout,  sept  pièces,  d'après  Ch.  Eisen  :  35  fr. 

Les  tiozards  heureux  de  l'escarpolette, 
d'après  Fragonard.  Estampe  grand  in-folio, 
Epreuve  de  4"  état,  avec  la  dédicace,  avec 
\n  faute  au  mot  n  Escarpolettes  »,  et  la 
planche  carrée  :  600  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  5«  état, 
avec  la  dédicace,  mais  sans  la  faute  :  326  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  6"  état, 
avec  la  planche  non  plus  carrée  comme 
dans  les  cinq  premiers  états,  mais  de  for- 
me ovale:  marge  vierge  :  230  fr. 

T.'liîJncatinrt  fait  tout,  d'après  Fragonard 
Epreuve  h  l'état  d'eau-forte  pure,  avant  tou- 
tes lettres:  la  place  des  armes  est  en  blanc  : 
290  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avant  la  dé- 
dicace, à  toute  marge  :  161  fr. 

La  bonne  mère,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  sans  désignation  d'état  :  35  fr. 

L'heureuse  fécniidité,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  avant  la  dédicace,  à  toute  marge  : 
190  fr. 

Les  Beifjnets,  d'après  Fragonard.  Epreu- 
ve avant  la  dédicace,  à  toute  marge  : 
99  fr. 

Le  ehijfrr  de  l'amaur,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  sans  désignation  d'état  :  39  fr. 

Le  Petit  Prédicateur,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  avant  la  dédicace,  à  toute  marge  . 
199  fr. 

La  Complniaance  Maternelle,  d'après 
Freudelierg.  Epreuve  à  grandes  marges  • 
f.5  fr. 

Le  petit  jour,  d'après  Freudeberg.  Epreu- 
ve à  toute  marge  :  103  fr. 

Les  Hcfirets  mérites,  d'après  Mademoisel- 
le Gérard.  Eprouve  avec  la  lettre  et  avec 
marges  :  30  fr. 

Le  Déjeuner  Ançilnis,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  de  l^''  état,  avant  toutes  lettres  et 
à  petite  marge  :  1.150  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  2»  état, 
avant  l'adresse  de  Vidal  :  76  fr. 

La  Leçon  interrompue,  d'après  Lawrein- 
ce. Epreuve  à  grandes  marges  :  72  fr. 

Le  Héducteur,  d'après  Lawreince.  Epreu 
ve  il  l'état  d'eau-forte,  non  terminée  :  200  fr. 

Le  poète  Anacréon,  d'après  Baudoin. 
Epreuve  de  1"  état,  eau-forte  pure  :  350  fr. 


1879.  —  SlEURlN.  —  Le  Duc  Etienne-Fran- 
çois de  Choiseul,  général,  d  après  Van  Loo. 
Estampe  in-4''  :  20  fr. 

Madame  de  Grafigmj.  —  L'.ihbé  de  Voise- 
man.  —  Joséphine  Duchesnois.  —  Alboui/ 
d'.-Izinrourt.  —  Bernard  de  Uonnard.  — 
Clément  XIV.  —  Faitpoxdt.  —  Abraliam  Du- 
quesne.  Huit  estampes  in-S»  et  in-18°,  les 
deux  premières  sont  en  épreuves  avant  la 
lettre  :  4C  fr. 

1879.  —  Michel.  —  La  sentinelle  en  défaut, 
d'après  Uaudoin.  Epreuve  de  l"'''  état,  eau- 
forte  pure  :  300  fr. 

Le  billet  doux  et  Qu'en  dit  l'Abbr?  d'après 
Lawreince.   Epreuve  avec  la  lettre   :  71   fr. 

1880.  —  Wasset.  —  Le  Billet  doux.  Epreu- 
ve de  l»"-  état  :  2.300  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  let- 
tre :  155  fr. 

Qu'en  dit  l'Abbé?  Epreuve  avec  la  let- 
tre :  130  fr. 

Le  Petit  Jour,  d'après  Freudeberg.  Ei)reu- 
ve  avec  la  lettre,  toute  marge  :  200  fr. 

L'Eponge  indiscrète,  d'après  Baudoin. 
Epreuve  de  1*''  état,  eau-forte,  sans  aucune 
lettre  :  1.100  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  let- 
tre :  G.')  fr. 

18S0.  —  \V.\i.i'ERDiN.  —  Les  hazards  heu- 
rcu.r  de  l'escarpolette,  d'après  Fragonard. 
Rpreuve  sans  désignation  d'état  :  615  fr. 

f.' heureuse  fécondité,  d'après  Fragonard. 
lOlircuNé  à  l'état  d'eau-forte  :  200  fr. 

La  bonne  mère  et  le  serment  d'amour, 
d'après  Fragonard  :  56  fr. 

1881.  —  Berthier.  —  Qu'en  dit  CAbtjé,  d'a- 
|irès  Lawreince.  Epreuve  du  4o  état,  avec 
la  correction  du  pluriel  aux  mots  <■  Gra- 
veurs des  Rois  »  :  250  fr. 

1881.  —  MICHELOT.  —  /,(7  lettre  envoyée-  — 
La  lettre  rendue.  Deux  estampes  de  forme 
ovale,  d'après  Le  Prince.  Epreuves  avant 
la  dédicace;  petite  marge  :  31  fr. 

Les  soins  mérités,  d'après  Lawreince. 
F.preuve  de  1""'  état,  avant  la  lettre,  avec 
l;i  tablette  blanche  et  les  noms  des  artistes 
a  la  pointe  :  98  fr. 

La  lU'i'inets,  d'après  Fragonard.  Ei)rpu- 
ve  avec  la  lettre  :  30  fr. 

1881.  —  MUHi.BACHER.  —  La  consolation  dn 
l'absence,  d'après  Lawreince.  Etat  non  dé- 
crit, avant  toutes  lettres,  avant  les  armes 
et  avant  quelques  légers  travaux  :  700  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  du  3°  état, 
avec  la  tablette  blanche,  les  armes,  le  titre 
cl  les  noms  des  artistes,  sans  autres  let- 
tres :  490  fr. 

T.'heureux  moment,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  à  l'état  d'eau-forte  pure  :  700  fr. 

T.a    minie    estampe.    Epreuve   de   3"   état, 
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;i\ec  la  tablette  blanche,  le  nom  des  artis- 
tes et  grandes  marges  :  410  fr. 

Les  soins  mérités,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  de  1"  état,  avec  marges  :  210  fr. 

Le  ISillet  doux,  d'après  Lawreince.  Kpreii 
ve  lie  1'"  état,  ean-forle  pure  :  'iCn  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  '»!■■  état, 
toute  marge  :  510  fr. 

Oii'cii  dit  l'Abbé?  d'après  Lawreiiieo. 
Epreuve  de  1"  état  :  920  fr. 

La  même  estampe.  Etat  d'eau-forte  pln.s 
avancée  :  890  Ir. 

La    même    estampe.    Epreuve    de  i»   état, 
avant   toutes   lettres   et   avant   les   armes 
980  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  'À"  él;il, 
avec  les  armes,  le  titre,  les  Udins  des  ar- 
tistes; toute  marge  :  S.'jn  fr. 

Le  séàiicteUT,  d'après  Lawreince?  Epreu- 
ve avec  marges  :  120  fr. 

Les  soins  tardifs,  d'après  Baudoin.  Epreu- 
ve à  l'état  d'eau-forte,  avant  toutes  lettres 
et  avant  l'encadrement  ornementé  :  295  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avant  toutes 
lettres,  avec  la  tablette  blanche  :  2-15  fr. 

La  sentinelle  en  défaut,  d'après  Baudoin, 
Epreuve    de    l"    état,     grandes    marges 
100  fr. 

La    même    estampe.    Epreuve   de   S"   état, 
avant   la   dédicace,    mais   avec   les   armes 
90  fr. 

L'Epouse  indiscrète,  d'après  Baudoin. 
Epreuve  de  1"  état,  eau-forte  pure  :  500  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  2«  état, 
avant  la  lettre,  les  armes,  la  dédicace  et 
et  différents  travaux  :  500  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  3«  état, 
avant  la  dédicace,  mais  avec  la  lettre  et  les 
armes  :  240  fr. 

Les  hasards  heureux  de  l'escarpolette, 
d'après  Fragonard.  Epreuve  à  l'état  d'eau- 
forte  pure,  avant  toutes  lettres  et  avant  le 
fleuron,  qui  contient  les  Initiales  de  Frago- 
nard :  1.000  fr. 

La  n)ènic  estampe.  Epreuve  de  3»  état  : 
700  fr. 

La  bonne  mère,  d'après  Fragonard.  Epreu 
ve  d'eau-forte,  avant  l'encadrement  :  ici  fr 

La      Complaisance      maternelle,      d'après 
Freudeberg.    Epreuve    avant    la    dédicace 
'.2  fr. 

Le  petit  jour,  d'après  Freudeberg.  Epreu- 
ve à  l'état  d'eau-forte,  avant  toutes  lettres 
et  avant  les  armes  :  710  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avant  la  dédi- 
cace :  481  fr. 

1S81.  —  M\n..\ND.  —  L'.4bns  de  la  crédulité. 
d'après  .-\ubry.  Epreuve  avec  la  lettre  :  16  fr. 

La  aentinelle  en  défaut,  d'après  Baudoin. 
Epreuve   de  1»''  état,   avec   marges   :  236  fr. 

L'Fpouse  indiscrète,  d'après  Baudoin. 
Epreuve  de  l'"'  état,  avec  marges  :  670  fr. 


l,a.  même  estampe.  Epreuve  avec  la  lettre  : 
.•>7   fr. 

l.f  liiiict  il.ou.r.  —  Qu'en  dit  V.4bbé?  d'après 
Lawreince.  Eprouve  avec   la  lettre  :  2.')0  fr. 

Lu  bonne  mrre,  d'après  Fragonard,  et  ou- 
tre celle  estampe  par  N.  de  Launay,  une  au- 
tre estampe  ronde  et  en  réduction  du  rnènie 
sujet  par  .\udebert.  Les  deux  pièces  :  41  fr. 

1884.  —  DOMMARTIN.  —  La  lettre  envoyée.  — 
Lu  h'iirc  rendue.  ICstnnipes  d'après  Le  Frin- 
re.  Epreuve  sans  désigiiati(pn  d'état  :  29  fr. 

18S.').  —  HocQLî.ART.  —  /.('  t  arquoi-i  épuisé, 
il;i|ins  Baudoin.  Epreuve  avec  la  tablette 
libiurlie,  avant  toutes  lettres  et  avant  les 
rliaugements  faits  dans  la  bordure  :  310  fi 

.'.('s  soins  tardifs,  d'après  Baudoin.  Epreu 
ve  avec  la  tablette  blanche  et  avant  toutes 
lettres  :  175  fr. 

L'Kpoific  indiscrète,  d'après  Baudoin. 
Eiueuve  lie  3"  état,  avec  marges  :  225  fr. 

7.(7  sentinelle  en  défaut,  d'après  Baudoin. 
iMiiiMiM'  avant  toutes  lettres,  seulement  les 
Miiin.s  lies  artistes,  grandes  marges  :  230  fr. 

Les  liasards  heuren.r  de  l'escarpolette, 
d'après  Fragonard.  Epreuve  de  2°  ou  3«  état, 
avec  les  fautes  de  «  Escarpolettes  »  et  «  Fra- 
gonare  »   :  495  fr. 

Le  petit  jour,  d'apies  Freudeberg.  Epreu- 
ve avec  la  lettre  et  grandes  marges  :  210  fr. 

l.e  Billet  doux,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
/e  de  2'"  état,  avec  marges  :  415  fr. 

Qu'en  dit  l'Abbé?  d'après  Lawreince. 
E|ireuvp  de  2"  état,  avec  marges  ;  300  fr. 

Les  soins  mérités,  d'après  Lawreince. 
Epreuve   de  l'"'  état,   avec   marges   :   185   fr. 

La  Consolation  de  i  absence,  d'après  La- 
w  i-eince.  Epreuve  de  3"  état,  avant  la  dédi- 
cace :  ;i60  fr  . 

L'/ienreux  moment,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  de  5»  état,  avant  la  dédicace  : 
3(15   fr. 

18x7.  --  F.  DE  CONCHES.  —  Les  hazards  hen- 
reu.r  ite  l'escarpolette,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  de  2"  état,  avec  marges  :  G95  fr. 

1887.  —  .\uiilN.  —  tes  abiis  de  la  crédulité. 
d'après  .\ubry.  Epreuve  avec  la  lettre  :  12  fr 

L'Epouse  indiscrète,  d'après  Baudoin. 
E|ireuve  avec  la  lettre  :  66  fr. 

f.c  /'(■((/  Prédicateur,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  avant  la  dédicace  et  avec  marges  : 
y-O  fr. 

Lu  imnne  mère,  d'après  Fragonard. 
l-;preu\e  en  contre-partie  et  à  toute  marge  : 
125  fr. 

Lu  bonne  mère  et  le  serment  d'amour,  d'a- 
(irès  Fragonard.  Les  deux  estampes  à  toute 
marge  :  170  fr. 

Les  bazurds  henno/.r  de  Icscarpolette,  d'à 
))!es  Tragonard.  Epreuve  à  l'état  d'eau-for- 
te pure  :  425  fr. 
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La  même  estaiiipe.  Epreuve  de  3°  état, 
avant  la  dédicace,  avec  le  titre,  les  armes 
et  les  ueux  fautes  à  «  Escarpolettes  »  et  à 
"  Fragonare  «  :  500  fr. 

La  même  cstavipe.  Epreuve  du  60  état, 
avec  la  plancrie  transformée  en  un  ovaJe 
équarré  :  285. 

Le  petit  jour,  d'après  Freudeberg.  Epreu- 
ve à  toute  marge   :  176  fr. 

Lex  Regrets  mérités,  d'après  Mademoi- 
selle Gérard.  Epreuve  avant  la  lettre  : 
50  francs. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  lettre 
toute  marge  :  21  fr. 

Le  Billet  doux.  —  Qu'en  dit  r.ihhê  ? 
d'après  I.awreiiice.  Epreuves  avec  la  'ettre; 
240  fr. 

La  Consolation  de  l'absence,  d'après  T,a- 
wreince.  Epreuve  de  3»  état  :  305  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  lettre 
et   avec   marges   :   170  fr. 

Les  soins  mérités,  d'après  Lawreince 
Epreuve  sans   désignation  d'état   :  80  fr. 

1887.  —  Malinet.  —  La  Consolation  de 
l'absence,  d'après  Lawreince.  Epreuve  avec 
la  tablette  blanche  et  avant  la  dédicace  : 
286  fr. 

Le  Chiffre  d'a.mour,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  avec  la  lettre  et  avec  marges  : 
52  fr. 

1888.  —  Marquis  d'Houdan.  —  La  bonne 
Mère,  d'après  Fragonard.  Epreuve  de  3" 
état,  avec  le  titre,  les  armes  et  la  dédica'^e: 
13  fr. 

1889.  —  Decloux.  —  L'Epouse  indiscrète, 
d'après  Baudoin.  Epreuve  avec  la  lettre  : 
CG  fr. 

Le  Carquois  épuisé,  d'après  Baudoin. 
Epreuve  sans  désignation  d'état  :  210  fr. 

Les  Hazards  heureux  de  l'escarpolette, 
d'après  Fragonard.  Epreuve  avant  toutes 
lettres,  avant  les  armes,  avec  la  faute  et 
avant  l'initiale  H.  Devant  le  nom  de  Fra- 
gonard dans  l'inscription  du  bas,  à  gau- 
che  :  700  fr. 

Le  petit  jour,  d'après  Freudeberg.  Epreu- 
ve avec  la  lettre  ;  157  fr. 

f,e  Billet  doux ,  d'après  Lawreince  . 
Epreuve    avec    marge    :    185    fr. 

Qu'en  dit  l'Abbé?  d'après  Lawreince. 
lopreuve  de  3"  état,  avec  marges  :  040  fr. 

1889.  —  'ViGNÈRES.  —  Les  Hazards  heu- 
reux de  l'escarlopette,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  de  l"  état;  eau-forte  pure  :  220  fr. 

La  Com\\daisanec  maiternelle,  d'après 
Freudeberg.   Epreuve  avec  lettre  :  14  fr. 

1890.  —  Destaii.i.eiii.  —  La  sentinelle  en 
défaut,  d'après  Bauiloiu.  Ei)reuve  du  4" 
état   :   18  fr. 

L'Epouse  indiscrète,  d'après  Baudoin, 
Epreuve  avant  la  dédicace  :  155  fr. 


La  même  estampe.  Eyireuve  avec  la  'ettre 
et  grandes  marges  :  59  fr. 

Le  Carquois  épuisé,  d'après  Baudoin. 
Epreuve  à  l'état  d'eau-forte  :  250  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  lettre 
et  grandes  marges  :  190  fr. 

Les  Soins  tardifs,  d'après  Baudoin 
Epreuve  de  2°  état   :   150   fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  In  k'ttrc 
toute   marge   :  82  fr. 

La  Gayeté  {sic)  de  Silène,  d'après  N.  Ber- 
lin. Epreuve  à  l'état  ^  eau-forte,  toute 
tnarge  :  51  fr. 

L'Heureuse  fécondité,  d'après  Fragonard. 
lOpreuve  avec  la  lettre  :  21  fr. 

La  bonne  Mère  et  Le  Serment  d'amour, 
d'après  Fragonard.  Epreuves  avant  la  l'é- 
dicace  et  les  armes  125  fr. 

Le  Petit  Prédicateur,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  avec  la  dédicace  :  41  fr. 

Les  Baignets,  d'après  Fragonard.  Epreu- 
ve avec  la  lettre  :  31  fr. 

Dites  donc  s'il  vous  plait,  d'après  Fra 
gonard.  Epreuve  avec  la  dédicace  :  31  fr 

Le  petit  jour,  d'après  Freudeberg.  Epreu- 
ve avec  la  lettre   :  200  fr. 

Les  Regrets  mérités,  d'après  Mademoi- 
sell0  Gérard.  Epreuve  avant  toutes  lettres, 
seulement  les  noms  des  artistes;  toute 
inarge   :  90  fr. 

Le  Séducteur,  d  après  Lawreince.  Epreu- 
ve il  l'état  d'eau-forte,  non  terminée  :  195 
francs. 

r.a  Consolation  de  l'absence,  d'après 
Lawreince.  Epreuve  avec  la  lettre  :  105  fr. 
L'Heureux  moment,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  à  l'état  d'eau-forte  pure  :  695  fr. 
La  même  estampe.  Epreuve  de  6°  étal, 
avec  la  faute  de  «  chès  »  l'auteur,  au  lieu 
ue   «   chez   »    l'auteur  :    115   fr. 

Les  soins  mérités,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  avec  la  lettre  :  63  fr. 

Le  Billet  doux,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve de  1""'  état,  eau-forte,  pure;  le  chat  qui 
dort  au  pied  de  la  jeune  femme  n'existe 
pas   :   350   fr. 

L'Enfant  chéri,  d'après  Le  Prince.  Epreu- 
ve  avant   la   dédicace    :   36   fr. 

1891.  —  Bavard.  —  Le  poète  .inacréon, 
(i'tiprès  Baudoin.  Epreuve  avant  la  dédi- 
lace,   à   toute   marge    :   32   fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  lettre- 
12   fr. 

Le  Carquois  épuisé,  d'après  Baudoin. 
Epreuve  à  l'état  d'eau-forte  pure  :  395  fr 

La  même  estampe.  Epreuve  sans  dési- 
gnation d'état,  avec  marge  :  250  fr. 

Les  soins  tardifs,  d'après  Baudoin. 
I.preuve  à  l'état  d'eau-forte  pure  :  120  fr. 

La  même  estampe  .Epreuve  avant  la  lettre 
avec  la  tablette  blanche,  et  avant  les  chan- 
gements dans  la  bordure  :  295  fr. 
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Lu   iiiriiir  rslmiiiiv.  Kpreuve  avec  la  lettre        le.     l'.preuves     à      rcl:il      il'cni-rniip,      avec 
^J  fr.  iiiai'^^es    :     l'J    II 

L'Epiiiisr      imli.<cntr,    d'après      liaiuli)iii. 


Epreuve  avant  la  dedicare  et  a\er  marine  : 
lâll  fr. 

/.((  Sriiliiiflli'  ru  firfiiiil,  d'aju-ës  Ball- 
diiiii.  l''.|U<Mi\e  de  I''  état,  eau-furte  lHire  : 
11(1    fr, 

/,(/  iiii'iiii'  r.s/(7/?)/)c. Epreuve  avant  la  lettre 
et  la   dedii.-ai'e,   avee   niar^;es    :   S'~   fr. 

/.(/  iiiriiic  csliiiiiiir.  Epreuve  du  4°  état, 
avec  marfie  :  2G  fr. 

L'Ediiciitioii  fail  liiiil.  d"apii's  Fras'ouard. 
Epreuve  h  l'état  d'eau-forte  pure,  avant 
toutes  lettres  et  ayant  en  blanc  la  place 
des  armes  :  ïd  fr. 

T. Il  iiirim:  cslaiiijif.  Epreuve  avec  la  lettre: 
40  fr. 

/.(■  Cliifirr  il'dmuiir,  d'après  Fragonaril. 
Epreuve  avei;  la  lettre  et  grandes  marges  : 
72    fr. 

Dilcx  donc,  s'il  voiii  jiliill.  d'après  Fra- 
gonard.  l-lpreuve  avant  la  dédicace,  tou'e 
marge   :   76   fr. 

Les  l>alijiifl.<,  d'après  Fragonard.  Epreu- 
ve avant  la  dédicace  :  41   fr. 

Lu  inrmc  cstainpr.  Epreuve  avec  la  lettre; 
34  fr. 

T.c  Pvlil  l'iédicalcur,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  avant  la  dédicace,  à  toute  marge  : 
91    fr. 

Lu  iiirinc  cslanipi'.  Eiireuve  avec  la  lettre: 
20   fr. 

Lu  Bonne  Mcre  cl  le  ^crnicnl  d'amour. 
d'après  Fragonard.  Epreuves  avec  le  titre, 
les  armes  et  la  di'dicaee   :  70  fr. 

Le  pelit  jour,  d'aiirès  Freudeberg.  "Epren- 
vo  avec  la  lettre,  et  a  grande  marge  : 
2(iu    francs. 

La  Coniplaisanc  inalernellc  ,  d'après 
Freudeberg.  Epreuve  avant,  toutes  lettres  : 
ICO   fr. 

Iji  niènic  cskuniic.  Epreuve  avec  la  lettre. 
20    fr. 

Le  llillel  doux,  d'après  Eawremce.  Epreu- 
ve  de    1"'   état    :   201   fr. 

Lu  nicuic  eslniuiu'.  Ei'reuve  de  2'-'  état  : 
■.n:>   fr. 

iju'cii  dit  l'Abbé?  il'après  Lawreince. 
ICprciive   de   1"  état   :   250  fr. 

Le  Hillcl  doux  et  Qu'i'n  dil  l'ibbé?  Epreu- 
ves a\ec  la  lettre   ;  5uo  fr. 

L'Ileureu.v  moiiieiit,  d'après  Lawreinee. 
Eiireuve  sans  désignation  d'état  :  lUO  fr. 

Lu  idnsdlul'ion  île  Vubscuce,  d'après 
Lawreince.    Epreuve    du    3'-    état   :    305    fr. 

/,//  mcu'ir  cslamiic.  Epreuve  avec  la  lettre: 
lOO  fr. 

I,e  Scducleur,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve a  Triai  iTeau-forte  pure,  non  termiiicc  : 
l'.il    fr. 

/.((,  Ictirc  i:nrii!ice.  La  lellrc  reçue,  n^iix 
pendants  île   forme   ovale,   d'après  Le   Priii- 


IS'Jl.  —  K|NM:\.  —  Le  l'uiiiuois  e/iui'iê, 
d'après  P.:iudiiin.  I^|ii('u\i'  a  l'ctat  d'eau- 
forte    pure    ;    i:iil    fr. 

Lu  uicuie  e^luuiiie.  Iquciivi'  ;ivaiit  toutes 
I    l.'ttres    :    3-10    fr. 

Lu  uiénie  caluiuiic.  l-',iu'euve  avei-  la  lettre: 
KiO   fr. 

La  Seuliuelle  en  iléfuul.  —  L'Ejniuse  in- 
dlscrèle,  da|)res  E,:iiidoiii.  Epreuves  avec 
marge   vierge   :   20.')   fr. 

tes  hazards  heureux  de  rcscarpoictte, 
d'après  Fragiinard.  Eiuetive  avec  les  fautes 
«  Escarpolettes  »  et  «  Fragonare  »,  sans 
.autre    désignalinn    d'ctat    :    jdj    fr. 

/,(/  mctiie  cslunipe.  Epreuve  s:nis  les  fau- 
tes et  sans  jiulre  désignât  mu  d'état  :  195  fr. 

/.('  iielit  jour,  d'après  Freudeberg.  Epreu- 
\e    :i\'ec    grande    marge    :    195   fr. 

Le  llillel  doux.  —  Qu'eu  dil  l'.lhoe?  d'a- 
près Lawreime.  Epreuves  a  toute  marge  : 
fSJ    fr. 

Qu'eu  dil  l'.llibc'.'  Epreuve  ilu  3''  état  : 
475  fr. 

L'Ileu  reu.c  uiuiueut,  d'après  Lawreince. 
l'épreuve  de  1''''  ét;it,  e:iu-fnrte  pure   :  276  tr. 

tu  nu  lue  cslaniiic.  Epreuve  de  3"  état  : 
800    fr. 

L.u  uiéuie  eslauipe.  Epreuve  a\ec  la  let- 
tre  :   140  fr. 

/,(/  (  onsoluliou  de  l'ulisenee.  il'après 
Lawreince.  Epreuve  a  toute  marge   :  2.'iO  fr. 

L'Knfuni  ciicrl.  d'après  Le  Prince.  Eprea- 
\e  :ivaiit  la  dédicace  et  avec  grandes  rnav 
g  es    :   -10   fr. 

1S'.I2.  —  lîAI  Iil.T.  —  Les  soins  turdifs 
d'après  lîaiidoiii.  Epreuve  sans  désignation 
d'etiii    :    200    fr. 

/.,■  Dillet  doux.  —  Qu'en  dil  l'ilibê:'  d'a- 
près Lawreime.  Epreuves  s:ins  ilésignation 
d'eta,l/    :    46U    fr. 

1S;)1.  —  ^■EMTE  X...,  11  FÉVHIlïR.  —  tC  Car- 
quois éiiiiisc,  d'après  Baudoin.  Epreuve 
sans  marge    :    126   tr. 

Le  jielil  jour,  d'aprt'S  Freiidelierg.  Eiireu- 
ve   sans   di'slgnatiou   d'état    :   132   fr. 

1>'.);.  —  \'ENTi-:  X...,  8  .J.ANVIER.  —  Les  soins 
lurdifs,  ir,a]:irès  Baudoin.  Epreuve  sans  dé- 
si-jiiatiiiii    d'état    :    51    fr. 

IS'.li.    —  \  ENTE    X...,    11    JANVIER.    —    L'ipOllSI'. 

indiscride,   d'après  Baudoin,    lieux  épreuves 
de   deux  états  iiirlérents    :    124  fr. 

/.c  Ciirquois  ciinisê,  d'aiiri-s  Baudoin  : 
12;;    fr. 

IS'.i;.  —  \EME  IlE  (l...  10  MAI.  ^  L'L/IOUSe 
ludiscrele.  —  /,(/  si'ulinclle  en  dejuiil.  Deu.x 
pendants,  d'après  B:iiidniii.  i;preiives  a 
Iniiîr    m:irge    :    261    fr. 

Le  l'urquois  cpiiisf,  d'après  Baudoin. 
ICpreiive    avec    marges    :   165   fr. 
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.1894.  —  Vente  Cr.  M...,  7  décembre.  —  /^a 
même  estampe.  Epreuve  avec  grandes  mar- 
ges  :  150   fr. 

1895.  —  Galichon.  —  La  Consolation  eu' 
l'absence,   d'après  Lawreince   :  211  fr. 

L'Heureux  moment,  d'après  I.awreince. 
111  fr. 

Le  Billet  doux.  —  Qu'en  dit  V.ibbé? 
Deux  pendants,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ves à  très  grandes  marges  et  avant  que 
la  mention  «  Graveur  du  roi  de  France  et 
Danemark...  etc.  »,  à  la  suite-  du  nom 
de  Launay  ait  été  remplacée  par  celle  .^e 
«  graveur  des  rois  de  France  etc..  «  :  IGO 
francs. 

Qu'en  dit  rAbié:'  d'après  Lawreince. 
Epreuve  à  l'état  d'eau-l'orte  pure,  avant 
toutes  lettres,  avant  les  armes  et  avant  de 
nombreux  travaux   :   360  fr. 

La  Sentinelle  en  défaut,  d'après  Bau- 
doin. Epreuve  à  l'état  d'eau-forte  :  99  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  10  j.wvier.  —  L'Heu- 
reux mumeni,  d'après  La^^Teince.  Epreuve 
avec  la  tablette  en  blanc,  avant  la  dédi- 
cace, seulement  les  titres  et  noms  des  ar- 
ticles  :  205  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  27  fiîvrier.  —  Le  Bi'let 
doux  et  Qu'en  dit  l'.ilibé'.'  d'après  Lawrein- 
ce. Epreuve  sans  désignation  d'état  :  l°-.'> 
francs. 

La  Consohilion  de  l'absence,  d'après 
Lawreince  .  F.preuve  sans  désignation 
d'état   :  191   fr. 

1893.  —  Vente  X...,  2  m.\rs.  — >  La  bonne 
Mère  et  Le  Serment  d'amour,  d'après  Fra- 
gonard.  Epreuves  sans  désignation  d'état  : 
89  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  6  avril.  —  La  Conso- 
lation de  l'absence,  d'après  LawTeince. 
Epreuve  sans  désignation  d'état  :  210  fr. 

Le  Carquois  épuisé,  d'après  Baudoin. 
Epreuve    avec    grandes    marges    :    174. 

1895.  —  Vente  X...,  21  décembre.  —  L'Epou- 
se indiscrète.  —  La  Sentinelle  en  défaut. 
Doux  estampes  faisant  pendants  d'après 
Baudoin.  Epreuves  avant  la  dédicace  :  1S5 
francs. 

Le  Carquois  épuisé,  d'après  Baudoin. 
Epreuve  avec  marges  :  Kiil  fi'. 

Les  .idieu.v  de  la  nourrice,  d'après  A;; 
bry.   Epreuve   avant  la  dédicace   :  30  fr. 

1897.  —  De  GoNCOtiRT.  —  Le  Carquois 
épuisé,  d'après  Baudoin.  Epreuve  de  1"^'' 
état,  à  l'eau-forte  pure  et  avant  toutes  let- 
tres. Dans  cet  état,  le  carquois  de  l'amour 
n'existe  pas,  et  on  voit  à  sa  place  une 
touffe  de  roses.  Grandes  marges  :  380  fr. 

L'Epouse  indiscrèle,  d'après  Baudoin. 
Epreuve  do  1""  état,  à  l'eau-forte  pure  et 
avant*  toutes  lettres.   Marges   :  400  fr. 

Les  hasards  heureux  de  l'esearpoletie, 
d'après  Fragoiiard.   Epreuve  de   1""'  état,   à, 


l'oau-fnrte    pure    et    avant    toutes    lettres    : 
240    fr. 

Le  malheur  imprévu,  d'après  Greuze. 
Epreuve  avant  toutes  lettres  et  avec  mar- 
ges   :  21    fr. 

T^e  Billet  doux,  tl'après  Lawreince.  Epreu- 
ve à  l'eau-forte  pure,  avant  toutes  lettres 
et  avant  les  armes.  Dans  cet  état,  le  chat 
qui  dort  aux  pieds  de  la  jeune  femme 
n'existe  pas  :  140  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  lettre 
seulement  les  noms  des  artistes  gravés  nu- 
burin  et  le  titre  «  Le  Billet  doux  »,  tracé  en 
petites  capitales  grises,  dans  un  nuage,  au 
dessus   des   armes   :   300  fr. 

Qu'en  dit  l'.lbbé?  d'après  Lawi-eince. 
Epreuve  dans  un  état  d'eau-forte  assesî 
avancé  et  avant  de  nombreux  changements, 
tels  que  ceux  que  l'on  remarque  dans  les 
ligures  des  deux  .ieunes  femmes,  dont  l'ex- 
liression  est  toute  différente  de  celle  des 
épreuves  terminées,  et  dans  leurs  coiffures, 
dont  l'arrangement  a  été  changé   :  24.')  fr. 

1897.  —  Vente  de  Madame  O...,  8  avril.  — 
Le  Billet  doux.  —  Qu'en  dit  l'.4bbë?  Deux. 
pendants  d'après  Lawi-eiuce.  Epreuves  san? 
ilésignation  d'état    :   310  fr. 

Le  petit  jour,  d'après  Freudeberg.  Epreu- 
ve sans  désignation  d'état   :  132  fr. 

1897.  —  J.  Bouillon.  —  Les  hazards  de 
l'escarpolette,  d'après  Fragonard.  Epreuve 
de  3"  état,   avec  la  planche  carrée   :  200  fr. 

1897.  —  Baron  J.  Pichon.  —  Le  Carquois 
épuisé,  d'après  Baudoin  :  135  fr. 

Les  soins  tardifs,  d'après  Baudoin  :  32 
irancs. 

Le  Chiffre  d'amour,  d'après  Fragonard. 
Epreuve   ancienne    :    41    fr. 

Les     Begrets     mérités,   d'après   Mademoi- 
selle  Gérard.    Epreuve  à   toute   marge    :   26  ■ 
francs. 

Le  Billet  d-iux.  —  Qu'en  dit  l'.ibbr-? 
Deux  estampes,  d'après  Lawreince,  faisant 
pendants.  L'épreuve  de  "  Qu'en  dit  r.\b- 
lié?  »,  la  seule  estampe  de  la  suite  ou  il 
y  ait  des  différences  est  avant  que  la  men- 
tion «  Graveur  du  roi  de  France  et  de  Da- 
nemark »  ait  été  remplacée  par  celle  d,.- 
«  Graveur  des  rois  de  France  et  de  Dane- 
mai'k  ».  Toutes  deu.x  sont  avec  marges  : 
310  fr. 

L'Heureux  moment,  d'après  Lawreince, 
35  francs. 

Les  soins  inériUs,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  avec  marge  :  61  fr. 

C'est  papa,  d'après  Van  Gorp.  Epreuve  à 
tout  marc-fl  •  '''^  f»- 

Ex-libris  Duché,  1779,  d'après  la  dessin 
de  Marinier  :  36  fr. 

1893.  —  Vente  X...,  10  kt  12  janvier.  -Je, 
Carquois  épuisé,  d'après  Baudoin.  F.preu- 
avec  marge   :  180  fr. 
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18'J.s.  —  \i:ntk  X...,  21  .iAN\ii:u.  —  La  liun- 
lie   Mrn\   iTaprés    I''raj-;nii:inl    :    ;,'N    fr. 

l.S'.is.  —  \i-:\Ti:  M.  I)...,  is,  V.i.  u'o  wiiii,.  — 
/,((  iiiriiic  l'sliiiii iir.  l-'.pi'iMK  !■  :i  rcail-fiiiic  : 
l;iil    11-. 

18!IS.  —  \i.'Mi;  lî...  1-'  I)i.i;i:mi;iii:.  —  l.i-  Ciir. 
i/iiiiis  rpiiisr.  il'niiri'S  liaiidniii,  l-',|ii'cii\o 
avaiil    l:i    li'llre   el   avant    les   ariiii'S    :   'MM   Ir, 

;.('.s-  .siinis  hnilil^,  ira]iri's  liamlniu  :  107 
francs. 

l.s'.MI.  —  I.n.Ai  n.  —  Le  l'uni  Uni.-;  épuisé, 
d'api-t's  HaiiiliiLM.  Epvvuvc  avec  niai'S'Ps  : 
135  Iraiirs. 

L'Ejioiise  intlisi-rele,  {l'api-i's  l'.anilw..!. 
Epreuve  avec  marges   :    i2  fr. 

/./'.s  sdiiis  hinlijs.  il'api'cs  lîaiiilniu 
Epreine    avec    marues   .    31    fr. 

Dites  (liiiir.  s'il  vniis  jiliiil.  (laprçs  Fra- 
gonanl.    ICpreiivcs  avec   marges   :    li)  fr. 

f.ii  liiiirié  euiiiiiifiiite.  (.('après  Freiulebers: 
IC,    francs. 

I.e  pelit  juin-,  d'après  Frendelierg.  Epren- 
\e   a   .^r.andes   niar.i^es   :  iil.")   fr. 

/,(■  ISilIrl  ilniir.  —  Qireii  dit  l'ililié:'  Deux 
eslainjies  lais.-int  )ienilanl,  d'aprcs  Lawrem- 
ce.    Epreuves  avec    ni.ari^es    :    :!l.'i    fr. 

Lu  CniisiiliilKiii  (le  l'iitiseiici',  d'apr"s 
Lawreince.  Epreuve  avec  mar.yes  :  2i()  fr. 

l,ss'.l.  —  Pierre  Ncannsii.  —  Qu'en  dit 
V  llilie'/    d'après    L:i\vreince    :    ICI)   fr. 

i.e  Hillei  ilnu.r.  d'après  Lawreince  :  14n 
francs 

is'.l'.l.  —  Aallet,  Borde.^i'x.  —  La  banne 
Mère,    d'aprcs    Fra.aonard    :  i8   fr. 

f.S'.l'J.  —  \'ENTE  X...,  30  JANVIK'R.  —  Le  77/7- 
let  ilnu.r.  d'après  Lawrenn:.'.  I''.prcuvc  à 
l'elat  d'eau-fcirte  pnre,  av.-inl  tinites  lettres 
et   avant    les   armes    :    11.!    fr. 

IS'.M.    —   \ENTE   X....   28   FEVRIER.    I;T   l''''    ^^ARS. 

—   Le    l'uK/uois     épuisé,    d'après     lîaudom. 
Eiireii\e  a\ec  inar.ues   :   ITJ  fr. 

Le  pet  il  iour.  Estampe  d'aprcs  .s;.  Frou- 
ilelici'.u    ;    r.lil    fr. 

Lu  Lomjilaisunee  materuelle,  d'apr 'S 
Ficndelieru.  Epreuve  avant  la  deiUcace, 
tiiulc  maiMC  :   Î8  fr, 

is'.l'.r  —  \'EME  X...,  20  .MARS.  -^  Le  peli: 
jnui.  d'après  Freiuleberg.  Epreuve  !ivec 
gi'.'indes  marges   :  205  fr. 

is'.l'.).  —  \ENTL'  X...,  17  AVRIL.  —  Les  udieu.r 
d'api'cs  Mnrean.  Eiu'euve  sans  dèsrunatiun 
d'clar     :    ',2    fr. 

lS;r.).  —  \  ENTE  X...,  2',)  NriVE\M',l!E.  —  Le  IUl- 
let  iliiu.r.  —  (ju'eu  dit  l'Abbé'.'  Deux  estaiil- 
|ics.  d',-i|ires  Lawreince,  sans  désignation 
d'ci.-i:    :   SdO   fr. 

r.ii.il.  —  LiiRTlC.  —  /.r.-;  deu.e  luén'ies  ''.<• 
lunipes    .    2',)j  fr. 

l!)i>0.  —  De  Heredia.  —  Les  tleu.i'  méuies 
esliiiujies.  Epreuve  à  toiile  marge  :  770 
francs. 


1000.  —  '\  ENTE  .\....  2t  .Nrui.'s.  —  Le  ^ur- 
(jUiiis  épuisé,  d  après  liaudnin.  l''.prenve 
a\c  ■   marges   :   :i30   fi. 

t.,  s  soins  luiilijs.  d'aiifi's  l!;iiid'an.F,preii- 
\c  a\aiit  tniUcs  Icllrcs  et  a\anl  les  cpaii 
Lcinciils     :     ESI)     fr. 

Le  eliijjre  il'uuinur.  d'.apics  l-"ra^;(inariL 
!-;preii\e    a\('c    marges    ;    130    fr. 

Les  soins  nieiites.  d'aprcs  Lawreince. 
I';pieu\e  de  l'^  cl.al,  .a\cc  l,a  lablclte  Man- 
clie.  cl  le  Idie  seul  en  lettre  iinvi'l'lc;  mar- 
ges   :     1511    fr. 

I.e  ISiltet  ddii.r.  —  Qu'eu  dit  I'  llibe'.'  Deux 
estampes^  d'après  l.avvrcini  <•.  l'.|ireaves  a 
tilute   marge    :   770   fr. 

1000.  —  VtîNTE  X...,,  7  .niiN.  —  Les  liuzarils 
heureii.r  de  l'eseurpolelle.  d'.après  l''ragn- 
iiard.  K[ireuve  sans  desiL^natinn  d'et.at  : 
202    fr. 

Lu  Consoliitiuii  de  l'uliseiiee,  d'aiirès 
Lawreince.  Epreuve  sans  di'sigiiatn.in  d'è 
tat    :   2(;."i  fr. 

LAUNAY  (de),  Marguerite- 
Marie,  ^;i','i\  iMir  IViiiii;;!  is.  iii't  m   l'nris 

en    M'.'ii'). 

Estampes   : 

l,s7.s.   — .  HoTH.   —  f<uerilive   au.  Dieu   l'un 
—  I.i'  liuin   Iniiible.   Deux  estamiies,   d'après 
.l.-lj.-Lallemaiit.      i''pi'enves      avec      grandes 
marges   :  25   fr. 

LAUNAY  (de),  Robert,  -ruvrin- 
IV:nicai>,  m''  l'i  l'nris  ru  17.i!.   iiicirl  ru 

isn; 

Estampes  : 

17S5.  —  MAHQtis  DE  \'r;Rr.  —  Le^  .ldleu.i: 
lie  lu  nom  lice.  d'a|iri's  .\nliry.  l-;slampes 
in-fiilin,  en  Irave'.s,  Epreuve  de  l'^  clat, 
avant  la  lettre    :   18  fr. 

f,e  luullieiir  iiupiéiu,  d'a|)res  ('ii'êuzo. 
Estampes  grand  in-fulio.  I'4ueuve  de  l'''' 
état,    avant   la   lettre    :   18   fr. 

1808.  —  De  Saint-.-Vl'BIN.  —  Les  .idii-ii.r  de 
la  .nourrice:  Le  Miirluge  nnupu:  La  Ite- 
eounuissiinee  de  Fonrose.  'Trois  cstamiies 
d'après  E.  Aubry.  En  liait,  dix  eiirciives, 
avant   L-,   lettre    :   9  fr. 

1833.  —  Co.mte.sse  n'EiNsiEiiEE.  —  Le  mal- 
heur imprévu,  d'après  Greiize.  Epreuve 
sans    désignation    d'état    :    l    fi-. 

1.S.55.  —  ^"A^!  nEN  Zanise'.  —  La  meute  es- 
tampe. Epreuve  île  L'"'  clal,  avant  la  let- 
tre   :    10    fr.    50. 

La  inéuie  eslunipe.  Epreuve  de  3''  état, 
avec   la   dédicace  et   l'adresse   :  G  fr. 

1850.    —    \'ENTE       X...,    l'"''    IIECEMBRE.       —      1 0' 

même   estaïupe.    Epreu\  e   de    I'^  et.at,   avant 
la   lettre    :    3i    fr. 

Lu  méiue  estampe.  Epreuve  de  2''  état, 
av.'uit  la  iledicace  et  av.ani  l'adresse  !î. 
francs. 
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1861.  —  Lazahiette.  —  La  Reconnaissance 
4e  Funrose,  d'après  Aubry.  Epreuve  sans 
désignation  d'état   :   1  fr.   50. 

1873.  —  GiGOUX.  —  Charles  II  tlùbarquant 
à  Douvres  :  2  fr. 

1876.  —  Herzog.  —  Le  Mariage  conclu.  — 
Le  Mariafie  rompu.  Deux  pendants  in-fo- 
lio, en  travers,  d'après  .\ubry.  Les  deux 
pièces,  avec  la  lettre  grise,  à  toute  marge  : 
20  fr. 

1877.  —  Behague.  —  Bain  public  de  fem- 
mes mahomélanes,  d'après  Le  Barbier  aîné. 
Estampes  grand  in-folio,  en  largeur.  Epreu 
ve   sans    désignation    d'état    :    50   fr. 

Les  soins  mérités,  d'après  Lawreince.  Es- 
tampe petit  in-folio.  Epreuve  de  1"  état, 
avant  la  lettre,  avec  la  tablette  blanche  et 
les  noms  des  artistes  à  la  pointe  :  265  fr. 

C'est  papa,  d'après  Van-Gorp.  Estampe 
petit  in-folio  ovale  équarri  en  travers. 
Epreuve  avant  la  lettre,  seulement  le  titre 
-et  les  noms  ues  artistes  à  la  pointe  :  80  fr. 

L'acte  d'humanité,  d'après  J.  de  Fraine. 
Epreuve  avant  la  dédicace  :  30  fr. 

Les  .Adieux,  d'après  Moreau.  Estampe  in- 
folio.  Epreuve  avant  la  lettre  :  530  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  let- 
tre :   70   fr. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Le  malheur  imprévu, 
d'après  Greuze.  Epreuve  avec  grandes  mar- 
ges :  50  fr. 

1878.  —  ROTH.  —  La  même  estamve. 
Epreuve  avec  grandes  marges  :  20  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  lettre 
grise  avant  la  dédicace  et  avec  marges  • 
38  fr. 

C'est  papa,  d'après  Van-Gorp.  Epreu /e 
avant  la  dédicace,  à  toute  marge  :  69  fr. 

Les  Adieux,  d'après  Moreau.  Epreuve 
avant  la  lettre,  avec  marges  :  360  fr. 

Les  soins  mérités,  d'après  Lawreince. 
Epreuve  à  toute  marge  :  266  fr. 

1880.  —  Maherault.  —  Les  Adieux,  d'après 
IMoreau.  Epreuve  avant  la  lettre,  toute  mar- 
ge   :   500   fr. 

1881.  —  Saint-Genies.  —  J'y  passerai,  d'a- 
près Borel.  Estampe  petit  in-folio,  en  tra- 
vers. Epreuve  avec  la  lettre  ;  11  fr. 

1881.  —  Michelot.  —  Les  soins  mérités, 
d'après  Lawreince.  Epreuve  de  l"  état, 
avant  la  lettre,  avec  la  tablette  blanche  et 
les  noms  des  artistes  à  la  pointe  :  98  fr 

1881.  —  Mi.iHi,BACHER.  —  La  même  estam- 
pe, du  même  état  ;  210  fi'. 

Les  Adieux,  d'après  Moreau.  Epreuve 
avant  la  lettre,   à  toute  marge   :  500  *r. 

Les  Adieux  de  la  nourrice,  d'après  Au- 
bry. Epreuve  avant  la  dédicace,  à  grande 
marge   :  60  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  la  let- 
tre, toute  marge  :  25  fr. 


C'est  papa,  d'après  Van-Gopp.  Epreuve 
à  l'état  d'eau-forte,  avant  toutes  lettres  et 
avant  le  fleuron  :  97  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  à  toute 
marge    :    18   fr. 

L'armoire,  d'après  Fragonard.  Estampe 
in-folio  en  travers.  Epreuve  en  réduction 
à  l'état  d'eau-forte,  avant  toute  lettre  à. 
toute  marge  :  150  fr. 

1881.  —  Mailand.  —  Les  Adieux,  d'après 
Moreau.  Epreuve  avec  marge  et  les  lettres 
A.   P.   I).   R.   :  215  fr. 

1882.  —  De  Lainav.  —  Los  Adieux  de  la 
nourrice,  d'après  .\ubry.  Epreuve  de  1" 
état,    eau-forte   pure,    150   fr. 

1885.  —  HocQUARi.  —  Les  soins  mérités, 
d'après  LawTeince.  Epreuve  de  1^^  état, 
avec  marge  ;  185  fr. 

1887.  —  .XvRm.  —  La  même  estampe. 
Epreuve   sans   désignation   d'état  :   80   fr. 

Bain  public  de  femmes  mahométanes, 
d'après  Le  Barbier.  Epreuve  sans  désign.a- 
lion   d'état    :   21   fr. 

C'est  papa,  d'après  Van-Gonp.  Epreuve 
avec  la  dédicace,  grande  marge  :  59  fr. 

Le  Marlaric  conclu.  —  Le  Mariage  rompu, 
d'après  Aubry.  Epreuves  avant  la  dédicace; 
50  francs. 

1887.  —  M.ALINET.  —  Les  Adieux  de  la 
nourrice,  d'après  Aubry.  Epreuve  avant  la 
dédicace,  avec  marge  :  23  fr. 

1887.  —  J.\CQUiNor.  —  J'y  passerai,  d'après 
Borel.  Epreuve  avec  la  dédicace  :  115  fr. 

1889.  —  Decloux.  —  Les  Adieux,  d'après 
Moreau.  Epreuve  avec  grandes  marges  : 
161    fr. 

1890.  —  Destailleur.  —  Les  soins  mérités, 
d'après  Lawreince.  Epreuve  avec  la  lettre: 
63    francs. 

1891.  —  KiNNEN.  —  Les  Adieux,  d'après 
Moreau.   Epreuve  avant  la  lettre   :  695  fr. 

1891.  —  Bayard.  —  L'.irmoire,  d'après 
Fragonard.  Epreuve  à  l'état  d'eau-forte 
pure,  avant  toutes  lettres  et  avec  toute 
marge,  portant  le  titre  de  «  La  Cachette 
découverte  »   :  61  fr. 

C'est  papa,  d'après  Van-Gorp.  Epreuve 
avant  la  dédicace  :  105  fr. 

1892.  —  Belenet.  —  Les  .Adieux,  d'après 
Moreau.  Epreuve  avec  les  lettres  A.  P. 
D.   H.,   grande   marge   :  82  fr. 

J'y  passerai,  d'après  Borel.  Epreuve  sans 
désignation   d'état    :   25  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  6  .tanvieIî.  —  Le  Ma- 
riage conclu.  —  Le  Mariage  rompu,  d'après 
.\ubry.  Epreuves  sans  désignation  d'état  : 
26  francs. 

1895.  —  Vente  X...,  2  mars.  —  L'armoire 
ou  la  cachette  découverte,  d'après  Frago- 
nard. Epreuve  ■  avant  la  dédicace,  avec 
marges  :  46  fr. 


1895.  —  \'h:nik  X..,,  i;  ,\\  liii,.  —  Les  Ailirux, 
d'ai'i'f's  Moreau.  ICpreiuc  iivcr  les  lettres 
A.    1'.    D.    H.,    grande   marge    :    1:31    fr. 

18'.)S.  —  VtNTfc:  B...  —  Lcn  AiliPii.r,  d'après 
Moreau.  Epreuve  sans  désignation  d'état  : 
4ÔU    francs. 

1899.  —  LlG.^Ll).  —  l.i'S  iidiPii.r  dr  lu  iiniir- 
rice,  d'après  Etienne  .-Vulirv.  llprcuxe  avec 
marges   :  40  fr. 

I.cs  ■  Ailicii.v.  d'après  Moreau-le-.Ieune. 
Epreuve  à   petite  marge   :  51    fr. 

1899.  —  \i:\Ti;  X...,  ^8  fi;vr]i;h  ter  V'  .\i.\us. 
—  La  Caiiirllr  ilccanvcrlc.  —  l'y  iiasscrui. 
Deux  estampes  faisant  pendant,  d'après 
Fragonanl  et   Borel    :   29   fr. 

Li's  ^(liiis  iiicrUcs,  d'après  Lawreince, 
Epreuve  avec  la  tablette  blanche,  seule- 
ment le  titre  et  les  noms  des  artistes  sans 
aucune  letlrr    :    il   fr. 

190(1.  —  De  Hi:uedi.\.  —  Lu  mCme  cstain^H'. 
Epreuve   a  tinite   marge   :  1.50  fr. 

LAUNAY  (de;,  V. 

1.881,  —  BORNICHE.  —  Iliirds  ilr  rivière  : 
170  fr. 

LAURATI,  Thomas.  ^\\  Thomas 
le  Sicilien,  iiriuhr  ilnlim.  m'-  ru 
Sii'ilr  rn  ITiOS,  niorl  m  l."i'.)"^. —  llis- 
loiiT  ;   l'cirl  rnil  :   Aicli  ili'cl  iifi'. 

Di'ssins    : 

1770.  —  M.miiETTi;.  —  l'nijrl  dr  fimlnisie 
mmujmi'iildlf.  Dessni  a  la  plume  et  au 
bistre  ;  (J  fr. 

LAURE,  Philippe. 

1737.  —  Comtesse  de  Verri:e.  —  Diane  :iii 
bain.  Deu.x  tal)lenux  faisant  pendants  ;  S'il 
francs. 

1745.  —  De  la  RoyiE.  —  N'dn'-Si'iiinriir  an 
Jardin  ilfs  (Jlirifrs  |18  pouies-lii  p.;  :  43 
francs, 

1771.  —  Vente  X...,  IG  diîcembre.  —  L'Ai/a- 
■nie  lin  Christ  (G  piouces  6  lignes,  en  carré): 
4n   francs. 

1777,  —  Prince  ue  Conti.  —  liianf  n  scx 
,V////(///cs-  snrjirisrs  an  bain  liai  Arténn. 
I  uni iiiigitiiin  di'  neuf  jiijnres      ~n\  fr, 

Fi'mnies  assises  suns  un  ailm-.  et  prvs 
d'elles   VAinnnr   :  235    fr. 

1777.  —  R.^MioN  lE  BoissEf,  —  Ba'riri.'.  lie 
;i7   p(,u-.cs-25   |i.i    :   9.52    fr. 

Dessins    ■ 
1779.   —   MxHijns   PE   C.\eviei;e.    d'.\vignon. 
l;/(/r,s'    sur    des    nnaiifs    :    Lrs     nn~.    fiirinnitt 
lin    innrrrt.    ti's    antres    smit    rn    adnralion. 
Dessin  à   la  idiuiie  et   colorie   ;  9  fr.  5ii. 


•,>i:î  —  LAU 

LAUREINCE.  Voir  LAWREINCE. 


LAURENS,  Jean-Paul,  ixitilrc 
IVaii(;;iis,  in-  ù  I 'niin|iii's  ;\n\  Ihiiilc- 
(  itiroiiiicj  eu  |S!!S,  —  1 1  isinirc  ;  (  i<'iir<'. 

1877.  —  \E\TE  C.  T...,  12  l)t:cE^tBRE.  —  Allé- 
ijrjrie    :  9.50   fr, 

1S7.S.     ^    \|,ME    UE    li,,,,     29    M.\RS.     —    UOSeS 

sur  nnr  tatile      2511  fr. 

1879.  —  .s,u cEiiE.  —  l'ranrois  liorgin  de- 
raiit  Ir  eerenril  d'isalirtlr  dr  l'orlniial  ; 
9  110    fr. 

La  innrt  du  linr  d' lùnili irn.  Esquisse  : 
015  fr. 

1881.  —  \  EME  DE  E'.\SSOCi,\TICrt  OE.S  ARTIS- 
TE.-^.    —    La_    niiirl    dr    i.aisninttir    ,-    2.000    fr. 

1.882.  —  \  ENTE  DE  l.,\  ."SilCIÉlE  "  .\HTI  i;T  .\MI- 
CITI.E    !..    —    l  ne    rsqnissr    ,■    1.000    fr, 

1884.  —  Dl  ssOL.  —  l.r  linrt-ain-ns  :  4.0C0 
franrs, 

Lnrrri-r   lliniim   :   3, .580   tr. 

Etndr    d'erri/nr    .    :3l)il    fr. 

I.ne  ri  Fiii'trresse  i/c  \iin  'Arménie)  : 
425   fr. 

1884.  —  Bl  TIN.  —  Etnde  pnnr  1rs  ,  lireils 
)!rriiriiiiiirns    »     ,40-20   1/2)     :    215    fr. 

IS'.tii,  —  DEnys  (lAi.LET,  —  l-'ranrnis  de 
ilnnjia  drrant  Ir  rrirnril  tfl<alirllr  dr  Par- 
laijal    (270-152)    :    1,050    fi-, 

IN91,    —    \eNI1:    .liiHN    I.EWIS    BnoWN.    —    t",rn- 

tilliiiininr  Lniiis  \\  L  Etude  pour  le  tableau 
"    La    vnùte    d'acier   »   :    195    fr. 

1K91.  —  BorSS,\T0N.  —  Lr  Cnidinnl  Mon- 
laltn   .   Ooii   fr. 

IWll.  —  Bi:nedict  Massen,  —  Etude  :  130  fr. 

IS'.ll,  —  \ENTE  X,,,,  7  FÉVRIER.  —  HUllélilC 
lisant  drs  innrrriin.r  dr  sa  conifiosition  à 
l'rrrqnr  i,rriiiiin\  Eluile  pour  le  sixième 
l-iTU    -Mrrnx  nigh'M    :  OOll   fr. 

Ir  Unr  tnsrniild  lOtude  pour  le  qua- 
Irii'nic    rccU    Mrrn\niguMi    :    000   fr 

i;inilr  :  200  fr, 

1892.   —  Dai:1'IAs.   —  llainlrt    ■  200   fr. 

Isii:i,  —  CoijCEElN,  —  l'ranruis  dr  l'.iinjia 
drrani  Ir  rrrrnril  il'isahrilr  dr  l'urtmjal 
(270-1.52,    :    3.925    fr. 

ls',is,  —  \5:nte  X  ,,,  7  \\\\.  —  La  mort  du 
;',;//r  Martin  \.  dllin  i  uhiiina  (50-01)  :  1.200 
il  ancs. 

In.   .•Snerrssrnr     40-51      :    tlCII    fr, 

1898.  —  \  ENTE  .\  ,.,  5  DECEMBRE.  —  Enterre- 
nirni  d'un  Kmiar.  Elilile  pour  les  «  Méro- 
\  uigicns    »     :    295    lr. 

1899.  —  L.  DE  .Montai  p.AN.  —  In  .^rirjnenr 
(40-32 I    :   200   fr. 

finirait   dlminnir    :  40-:i8     :    40n    fr. 
19(111,   —  l-;.   Picard.  —  /■.'///(/(■  jmnr  lr  pan- 
nran   dr   ta    Snrirni nr       li.l5   fr. 


I.Al 


1900.  —  Vente  X...,  i:î  .\iaks.  —  In  Evcqne 
(■rO-27)  :  225  h: 

1900.  —  Vente  X...,  23  juin.  —  In  dinU'- 
française.    Etude    i40-32)    :    18   fr. 

Dessins    : 
1890.  —  \i:nte  R.^pin.  —  La   p/sriiif  Mi>n- 
Vile,  d  Uaua.  Dessin  pour  la  clianson  «  Les 
nouveaux  Epoux  »   (30-22)  :  110  fr. 

1899.  —  llAiiTMAN.  —  Le  même  dessin  : 
110  fr. 

Estampes    : 

1899.  —  Co.MTE  DoHiA.  —  Victoire  Fran- 
chart,  au  Ut  de  m,ort.  —  La  Poiiparde;  tête 
■de  petite  fille.  Deux  eaux-fortes  in-4°. 
Epreuve  sur  Japon,  avant  la  lettre  :  7  fr. 

LAURENS,  Jules.  J.-A.,  pcinliv 
françai.s,  ih'  ;i  ( ',;ir|i('iilr:is  en  lS"i.>. — 
PiiysagX'. 

1897.  —  Deu-sï.  —  Vue  des  Côtes  de  Pro- 
vence   (115-168)    :   250   fr. 

LAURENT.  André.  |iciiihi>  ri 
2:nivoiir  aniilais,  ik' à  Lomlrcs  ru  17'>(). 
- —  Paysage. 

1847.  —  SlMON.s,  I'.ruxelles.  —  Clair  de 
lune:  villaiie  iivec  canal.  Bois  (23-31)  :  'M 
francs. 

Estampes   : 

1772.  —  HrQUiEH.  —  Douze  estampes  à 
Veau-forte,   d'après  Wouwermans   :   11  fr. 

1833.  —  Comtesse" D'EiNS'iEDEL.  —  La  Con- 
versation entre  trois  paysans  dans  une  rue, 
d'après  Toniers.  Estampe  très  grsr.d  in- 
folio,  en  largeur  :  3  fr. 

L'Hiver,  d'après  Teniers.  Estampe  grand 
-in-folio  en  largeur  :  2  fr.  50. 

Les  Adieu.r,  d'après  Wouwermans.  Epreu- 
ve grand  in-folio,   en  largeur   :   4  fr. 

La  Moisson,  d'après  Wouwermans.Eprou- 
ve  grand  in-folio,   en  largeur   :   2  fr. 

1855.  —  Van  den  Z.wdC.  —  Le  Benedicite, 
d'après  Greuze.  Epreuve  avant  toutes  let- 
'''■es  et  à  toutes  marges  :  30  fr. 

1877.  — ■  F.  Didot.  —  Le  Pasteur  Complai- 
sant. —  Le  l'asleur  fialant.  Deux  estampes 
-d'après  Boucher,  in-folio  en  largeur.  Epreu- 
ves en  grandes  marges  :  24  fr. 

Le  liénédicité.  d'après  Greuze.  Estampe 
en  hauteur.   Epreuve  avec  marges   :  10  fr. 

1878.  —  Roth.,  —  La  même  estampe. 
Epreuve  avant  toutes  lettres  avec  les  armes 
€t   les  marges   :  60  fr. 

1899.  —  LiGAi'D.  —  La  Berbère  attentive. 
—  L'enlèvement  d'Europe.  —  Le  Pasteur 
galant.  Trois  estampes,  d'après  Boucher, 
gravées  par  A.  Laurent,  EUuin  et  Pelle- 
tier. Epreuves  avec  marges  :  40  fr. 


LAURENT,  Ernest-J.,  pciulro 
lraii(,;ais  coulriiiiior;!  iii.  ne  à   l'ai'is. 

1898.  —  \'EMi-;  .\...,  3  .MAiis.  —  Le  Christ. 
Dessin    ;   38   fr. 

LAURENT,  Jean.  \  uii  BERNINI 
[lie  Chevalier  Bernin  . 

1785.  —  rsmuKi.  —  La  mort  de  Saint 
François.  Dessin  à  la  plume,  lavé  au  bis 
tre  et  rehaussé  de  blanc.  —  Diane  à  la 
chasse.  Dessin  au  crayon  noir  et  blanc. 
Ensemble    :    119  fr. 

LAURENT,  Jean-Antoine,  |iciii- 
\\-f  IVaiKjais,  lié  à  Baccarat  eu  1713, 
uiori  en  IS'26.  —  Histoire;  Genro. 

1821.  —  Lafontaine.  —  Cendrillon  '•.haus- 
sant la  pantoufle  de  verre.  Bois  (17-14)  : 
5.320    francs. 

1865.  —  Co.MTE  DE  Pourtalès.  —  HenrieUe- 
Marie  de  France,  fille  de  Henri  IV  et  veuve 
de  Charles  I'"',  roi  d'Angleterre,  réfugié  à 
Paris  pendant  les  troubles  de  la  Fronde 
(73-59)    :   2.000   fr. 

LAURENT,  M. 

1898.  —  Lavallée.  —  Jeune  guerrier  jouant 
de  la  lyre  au  pied  d'une  tour;  effet  de  clair 
de  lune.   Bois   (9  pouces-7  pouces)    ;   151  rr. 

in  .imoiireu.r  traçant  sur  rni  volet  des 
mots  a  sa  belle.  Bois  (9  pouces-7  pouces)  • 
130    fr. 

Dame  cai.'sant  avec  un  chevalier  (5  oou- 
ces-4  p.)    :   91   fr. 

LAURENT,  N..  dossiualciir  ailc- 
uiaml  <li'  la  lin  ilii  XN  111''  siècle. 

1723.  —  GiiLNLiNr.,  Vienne.  —  Paysaqe 
tioisé,  avec  un  pont  de  bois,  un  troupeau 
cl  des  fi(/ures.  Dessin  à  la  gouache  :  21  fr. 

LAURENT.  Pierre.  -raNcnr  IVau- 
cais.  U(''  à   .Mai'seille  eu    ]~-V.K  umrl    en 

ÎSd'.l. 

Estampes    : 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Le  Délu 
ge,  d'après  Nicolas  Poussin.  Estampe  in- 
folio  en  largeur  :  5  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avant  la 
lettre    :   6  fr. 

Le  fort  escarpé,  d'après  .losepli  Vernet. 
Estampe  grand  in-folio  en  largeur  :  3  fr. 

Paysage  :  Troupeau  de  mouton  passant 
par  un  chemin  entre  des  rochers,  d'iorès 
Loutherbourg.  Estampe  ovale,  grand  n 
folio  ;  3  fr. 

Port     de     mer,     enrichi     d'architecture. 


VI.) 


i.Ai; 


■d'après    Loutherbmir.u'    ot    Maeliy.    Estampe 
très  Ki'iiii'l  in-toli(i,   eu  largeur   :  :i  fr. 

Saiil  devant  la  fniricrc  d'Endur,  d'apivs 
Salvator  Rosa.  Epreuve  de  l''''  état,  à  :"?a.i- 
forte  pure,  avant  les  iiums  des  arlistt.'S 
2    fi'aii.s. 

I.'( iii-ii/ialiun      ilr      la      brifii'n:  :      ji-mm< 
irai/aiil    une    rarhr,    d'opres    N.     lier;^li..']n 
Estampe    très  .^'rand    indoln.i,   en    largeur 
4    franes. 

Etudes  de  tricf  de  huue^  el  de  lirehis, 
d'après  Bergliein.   Estampe  ui-folio   :  1  fr. 

I.ii  Iluhémieuue  consultée:  marine  ave 
fiijures.  d'après  Berphcm.  Estampe  très 
grand  in-folio,  en  largeur.  Epreuve  avant 
dédicace,  l-'.n  lias  les  vers  :  «  O  vous  qui., 
renaître   »    :   ID  fr. 

185S.  —  \'ENTK  X...,  0  nÉCE.Mi'.RE.  —  Le  pas- 
sajje     du      bue.    d';i]irès    Bergheur    Epreuve    i 
avec  marges  :  ;,'  fr.  'M. 

1873.  —  CiGOC.X.  —  La  uimt  du  elievalicr 
d'Assaa.  d'après  Casanova.  Estampe  très 
grand   in-lolio,    en   largeur    :   4   fr.   au. 

l6~iX.  —  ROTH.  —  1  ('■■  (7c  }'ériiije.  —  1  (/(• 
d'un  lemjile,  jim  de  \érone.  Deux  estam- 
pes d'aiirès  Lancret.  Epreuves  avec  mar 
ges   :   12   fr. 

Les-  (juulre  Saisons.  Estampes  avec  mar 
ges  vierges  :  IC  fr. 

LAURENT,  Pierre-Louis-Henri, 

graveur  id   dessiiialoiir  rr;ni(;,'ii>.   m''  à 
Paris  eu  177'J. 

E-Iam]ies   : 

1822.  —  Bekvic.  —  ir  Marlijie  de  Saint 
Pierre,  il'.-ii'rcs  !e  Titien.  Epreuve  avant  le 
lettre   :   l'i   fr. 

1845.  —  TUFI.\LKIN.  —  La  uiruie  l'stainpe. 
Epreuve  d'artiste.     av;inl  la  letire  :  18  fr. 

La  Communion  de  Saint  Jërùrne,  d'après 
le  Dominique.  Epreuve  avant  la  lettre,  seu- 
lement les  noms  d'auteurs  et  de  Durand, 
imprimeur   :   G  fr. 

Portrait  de  [iembrandl.  d'a.prs  le  tableau 
de  ce  maître.  Epreuve  a\ant  la  lettre,  et 
avec   marge    :  1   fr. 

lS7â.  —  GuiCH.\rîDOi.  —  La  (oaimunion  de 
Saint  Jérôme,  d'aprs  le  Domlniquin.  Epreu- 
ve  avant   la   lettre    :   (i   fr. 

LAURENT -DESROUSSEAUX, 
Ap. -Henri,  pciiilri'  id  ilr.^ssinalciir 
l'ranrais  conlriiipoiaiii,  m''  à  Joiiivilli'- 
lo-Poiil  rn  iSCi','.  —  (iciirc. 

Dessins  ; 
1SU5.   —  \"ENTE  X...,  2'J  M.u.  —   Prés  de  la 
cheminée   :  200  fr. 
lieijrelx    .    Ri   fr. 

1900.  —  ..\n.\M.  —  Lir  Linijerie  au  couvent. 
Pastel   i.'j1-71,    :    410   fr. 


LAURENTINI,  Jean,  Jil  l'Arri- 

goni.    |ii'iiill'c    llalicil    lin    coiiinirnci'- 
liiriil    lin    .\  \  II"  >ii'Tli'.  —    llislilirr, 

l'iV.'i.    —    \  .^N    .•~Eiri;i;.    —    Mars    et     Venu^    : 
r,  fr.  .-M. 


LAURENTY. 


Dessins 


1814.  —  BiirrN-Xi;ERra.\PD.  —  Deu.r  vaches 
j.re.i  il'un  rucher.  Dessin  à  l'encre  et  au 
lustre    I>i  pouccs-24  p.)   :  32  fr. 

/_■;;  bélier  el  une  brebis.  Dessin  au  crayon 
noir     i:;  |ioui-es-'.l   p.   G   1.)    :  21   fr.   5(1. 

Deu.r  hiureau.r  dans  un  pré.  Dessin  au 
crayon  noir,  lave  a  leiicre  (10  p.  0  1.-17  p. 
:',  1.)    :    18   fr. 

LAURI,  Balthasar,  |icin[ir  lla- 
manil.  ni'  à  An\ris  m  lâVO,  iiiiirl  rn 
i(;il.  —  l'aysao... 

18C,'J.   —  \l,mi:  X...  —  l'ui/sage   :   142  fr. 

LAURI,  Philippe,  |H'iiiliv  ilalim, 

111'  à    lîiiilli'rll   llV^;'),  iiiiirl    rn    ICi'.IJ.  — 
Ilisliiiio. 

1707.  —  De  .Il  LLiENNE.  —  La  L'rirre  au  Jar- 
din des  Oliviers  11  pi.iuces  'i  lignes-15  p. 
3   ligne»)    :   2,51    fr. 

1770.  —  B.\rDOiN.  —  Les  trois  Marie  an 
innibeiiu.  Cuivre   i8  poiices-lû  p.)   :  2ôO  fr. 

ISO'J.  —  De  (iR.iNDPRÉ.  —  Jésus,  cu  jardi- 
nier, apiiuraissant  éi,  Madeleine  (17  pouces- 
li    pouces)    :    l.'il   fr. 

1814.  —  DiiHiT.  —  Le  Martijre  de  .Saint 
Etienne   :   IC'j   fr. 

1815.  —  Si'iu  \T.  —  I^e  Printemps  ucconi- 
paijné  des  autres  saisons  jiusc  vue  couron- 
ne de  fleurs  sur  la  tète  du    Temps  :  50  fr. 

18i5.  —  \'.AS.sEi!OT.  —  Le  Triompiie  d» 
Calalée    :    61    fr. 

1840.  —  C.ARiiiN.AE  Fe.'^ch.  —  La  Lapidation 
de   Saint  Etienne  :  270  fr. 

18C:i.  —  Foi'HET.  —  La  Vierne  allaitant 
VEnfant  Jésus  :  800  fr. 

1.S05.  —  Comte:  iie  Poirtaies.  —  La  Made- 
leine, a  demi-coacliée  sur  la  terre  et  h' 
reiuile  droit  afipuijé  sur  une  pierre,  tient 
a  la  main  droite  une  eroi.r.  Cuivre  (30-46)  : 
:!0   francs. 

1874.  —  A'eme  X...,  27  .wniL.  —  T.a  \ym- 
phe   et   le   Fleuve    :   560   fr. 

18S1.  —  Tencé,  iie  Liei.e.  —  T,'«;;;  i-.r.iours 
tenant  des  lances,  juucnl  dans  un  paysaije 
(22-27)    :   42   fr. 

Dessins  : 

1773.  —  Le.mf'EREUR.  —  Une  Pastorale.  — 
l'ne  ^Joisson.  —  (/(   paijsaije.   Trois  dessins 
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à  la  iilunu'  et  knés  do  diverses  couleurs  : 
72  fr. 

1776.  —  Mahiette.  —  Dcttx  sujets  de  pin- 
fonds,  composés  de  figures  et  d'orncmenis, 
dont  un  représente  la  déesse  Flore  qui  ré- 
pand des  fleurs  que  portent  des  aniorirs. 
Dessins  à  la  plume  et  coloriés  :  53  fr. 

Six  éludes  et  sujets  divers  dont  le  Frap- 
pement du  rocher.  Dessins  à  la  plume  et 
à  la  sanguine.  Ensemble  :  56  fr. 

1777.  —  Prince  de  Conti.  —  lue  pastorale 
et  une  moisson.  Dessins  a  la  plume  et 
lavés  en  couleurs   :  84  fr. 

1860.  —  NoRiiLiN.  —  Le  Printemps;  com- 
position di>  si.v  finures.  Dessin  à  la  plume, 
lave   de   sépia    :   H  fr. 

Estampes   : 

181G.  —  Chevalieu  Haier.  \ieiine.  —  .4pol- 
loii,    berger  du    roi   .idniéte   :   11   fr. 

LAURIE  (Ut  LAWRIE,  Robert. 

iira\('ui'  aiighii.s,  lié  vers  1710,  inorl 
en  1804. 

Estampes   : 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedël.  —  La  Teni 
pète,   d'après  Joseph  Vernet    :   14  fr. 

189S).  —  LiGAUD.  —  Jernina,  Comtesse  dr 
Cornwallis,  d'après  .sir  Joshua  Reynolds. 
1786   :  10  fr. 

LAUTENSAK,  Hans - Sebald , 

peintre  cl  si'rtiveiir  allemand,  né  à 
Nni'enii)erg'  en  17)08,  mort  en  ITifiO.  — 
Histoire:  Portrait;  Paysage. 

Estampes   : 

1798.  —  Frauenholz,  Nuremberg.  —  Por- 
trait de  Ferdinand  d'.iiUriche,  roi  des  Rg- 
maius:  dans  le  fond,  la  ville  de  Vienne. 
Estampe   in-folio,    en  hauteur    :   3   fr. 

Georges  Roggenbach,  jurisconsulte.  Es 
tampe    in-folio,    en   hrtuteur    :   2   fr. 

Hicronymus  Scluirstab;  dans  le  fond, 
l'église  de  Saint-Léonard.  Estampe  in-folio, 
en  largeur.   Epreuve  de  1"''  état   :  10  fr. 

Vue  de  la  ville  de  Nuremberg  du  cùl/; 
de  VOrient.  Estampe  grand  in-folio,  en  lar- 
geur :  10  fr. 

Vue  de  la  l'ille  de  Nuremberg  lUi  côté  de 
l'Occident.  Estampe  grand  lu-folio,  en  lar- 
geur :  5  fr. 

1833.  —  Comtesse  d'Ein.siei)el.  ^  Pays,i(je 
avec  une  église,  un  cocher  et  un  pont.  Ks 
tampe  grand  in-S"  en  largeur  :  11  fr. 

Un  autre  paysage  faisai\t  pendant  au 
précédent  :  12   fr. 

1836.  —  Le  Chevalier  I'kanck,  Vienne.  — 
Charles,  archiduc  d'Autriche.  Estampe  in- 
folio,  en  hauteur   :   5  fr. 

Jean  Sébastien  Phauser,  prédicateur  ile 
l'Emprenr  Ma.rirnilicn  IL  Estampe  in-folio 
en  hauteur  :  5  fr. 


Roggembach   George,  Jurisconsulte   :  5  fr. 

Scluirstab  Hiéronymus.  Epreuve  de  1"'', 
état,  avant  les  mots  S.  Lconards  Kirsch  . 
j  francs. 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  .Avcntin  Jean 
Estampe  petit  in-folio,  en  hauteur  :  4  fr. 

Schurstab  Hiéronymus.  Epreuve  de  1" 
état  :  10  fr. 

]'ue  de  1(1  \'ille  de  Surcmberg,  du  côté 
de  l'Orient.  Estampe  grand  in-folio  en  ''ar- 
geur  :   11  fr. 

1843.  —  Dubois.  —  Christiern,  roi  de  Da- 
nemark. Epreuve  de  l^"'  état  :   40  fr. 

1849.  —  Brisard,  G.and.  —  Portrait  d'hym- 
rne  à  mi-carps,  vu  de  trais-quarts.  Estam- 
pe en  hauteur   :  12  fr. 

1853.  —  .\ckerm.\nn,  Dresde.  —  Paysage  : 
à  droite,  une  petite  ville,  à  gauche,  une 
église.  Estampe  petit  in-foli'o  en  largeur  : 
n  Ir. 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  Portrait  d'hom- 
me à  mi-corps  .■  8  fr. 

Paysage  représentant  une  cabane  fer- 
mée par  une  haie  et  entourée  d'arbres. 
Epreuve  de  1="  état  :  2  fr.  50. 

L'Ange  coyisotant  Agar.  Epreuve  de  1^'' 
état   :  3  fr.  50. 

Paysage,  non  décrit  .-  .\  gauche,  un  châ- 
teau fortifié,  environné  des  eaux  d'une  ri- 
vière qui  se  perd  à  l'horizon;  au  milieu, 
nu  grand  arbre  s'élève  jusqu'au  trait  carré 
supérieur;  à  droite,  un  chemin  conduit  à 
la  porte  d'entrée  d'une  ville,  qu'on  voit 
dans  le  fond;  plus  loin,  une  chaîne  de 
montagnes  occupe  presque  toute  la  largeur 
de  l'estampe.  Epreuve  de  l""'  état  (19,4-29,5): 
21   francs. 

1877.  —  F.  DinoT.  —  Frciberg  d'Aschau  : 
31  fr. 

Portrait  d'homme  à  mi-corps.  —  Portrait 
de  la  femme  du  précédent.  Deux  e.stampes  : 
175  fr. 

Portrait  d'Iiomme  à  mi-corps  :  140  fr. 

Christian  lU.  de  Hancmarci;  :  40  fr. 

LAUTERS,Paul.  p-intre  flaniaïKl, 
ni'  ;'i  linixrllc-,  imi  LSOlJ. —  Paysage; 

(  il'lll'c. 

.Aquarelles    : 

189.').  —  Dr  \.\[.  RE  Bearlieu.  —  Intérieur  de 
parc    32-48)  :  103  Ir. 

Les  -.urucaux  (54-41)   :  45  fr. 

/.(/  Cascade  (46-63)   :  83  fr. 

LAUWERENS.  \nir  LA- 
WREINCE. 

LAUWERS,  Conrad,  gravenr  lla- 
iiiaiid.  iic'  ;"i  Li'iisc    llaiiiaiil)  vers  1613. 

Estampes  : 
1805.   —  De  .Saint-V\es.  —   Le  Mariage  de- 
la  Vierge,  d'après  Rubens. 
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lai: 


Siiji-h  (le  V  IJiririi  fl  du  \itii  icii  il  'l'rslii- 
Tnrul.  —  Sdilil  ('iliilli'  nlilriiiiiil  du  pdpc  lu 
i-diijiniiiithiii  df  Inrdir  i/c.v  Cuniica.  —  Siiiiil 
l'r<lliroL-<  de  Siriiiic  en  ii,  l'Sfiirr  dr  l,i  \  irnic 
et  Suint  Iciiii  (  liiij!  dr  Mnrriarrllo,  il'nprt'S 
Uiepfuiiekf.  —  Lr  iinilrml  d'iiilniiic  Vi'j'irr, 
d'iiprès  Cossifr.  l-jisciiililt'  :  iJl  Ir. 

ISjÔ.    —    N'AN    DEN    ZAM)K.    —    /,"     !/(■;;/(■,    /'(7(- 

fiint  yf.S)(,s,  Siiintr  .liuii-  et  Suint  Jean,  d'a- 
igres Siliiaviiiie   :  2  fr 

1S7T.  —  1".    Dinnr.  —  T.r   Hrii'li'lid   l'en'  An- 

Idiiir  \'iilii'r,  1rs  iiiiiins  jninti's  ri  1rs  i/rii.!- 
Iniirnés  vr.s  un  iriiriji.r  qiir  l'un  rnil  sur 
niir  lu'.d'\  d'upi-rs  Jean  CnssuT.  lOstamiii' 
iii-fiilid,  eu  hauteur  :  l  fi'.  âo. 

LAUWERS,    Jacques-Jean, 

pc'iulii'  ri  ilc>>iii;i|i'iir  nniiiuiiil.  m''  ;i 
Bi'iit;('s  cil  IT.i.'!,  iiHirl  en  ISOO.  — 
Vi\\s\\ixi\ 

Dessins   : 

ISâT.  —  TilYSSiiN.  —  Paysage  ;  l'nr  rillr 
sur  Ir  biird  d'iiiir  ririrrr:  l'Ifrl  d'Iiivrr. 
Dessni   :  H)  fr. 

\ijiniitirs  au  huin.  Dessui  :  Ta  fr. 

18âS.  —  \  KATK  X...,  7  mX'.KMRHK.  —  Srjit  trtrs 
dr  sriiiiiliins  dun-i  Ir-;  niiiiijrs.  Aquarelle  : 
44  fr. 

LAUWERS,  Nicolas,  -luvcur 
nuiiiuiiil.  IK'  ù  l.i'iisc  I  luiii;\ill  I  eu 
ICù'O,  Inivuilhi  ù  .\iivrrs. 

lv->tami)és  : 
175:i.  —  \i-:mI':  Cuviki..  —  <Juulrr  /■sluinprs, 
iliinl   Jrsii^    jirisrntr   nu    iirujdr.    d'après    Ru- 
lieiis.  l-:iueu\es  de  1"  élat  :  1?,  fr 

17G4.  —  SlIŒIACuiî.  —  l.i'  'l'rinuijilir  dr 
Vlùjlisr  pir  l'Eurliii.  htir.  d'a|irés  Hulieus. 
Estampe  .t;iand  iiefnlu),  en  lar.ueur  :  id  fr.  it). 

L'Adiiruliiin  drs  /.'(//s.  il'aprés  Rulieiis.  Es- 
tampe faraud  ni-foliu,  en  liauteiir.  Epreuve  de 
ï"  état,  avant  le  iium  de  lilntelnii;-  :  Xi  fr.  7fl. 

/.."  l'nijilirlr  l-:i/r.  drlunit.  niinrit  d'un 
Vriulruu  ri  rrrri\iiil  lu  iirurdiri iim  uur  lui 
iliiuur  hirii  Ir  prir,  d'apie>-  !■'..  nuéllyn.  Es- 
(anipe  en  iianteur  :  29  fr.  4U. 

l~C>Ct.  —  D'AriGKW  ll.LK.  —  Jr-iiis  driiinl  l'ilil- 
Ir.  r^preuvc  lie  l"   état   :  14  fi . 

176S.  —  MAlurni:.  —  T/.hlunilinn  dis  Rnis. 
d'aprfs  Ruliens.   l-'j  reu\i'  île  !■'   ilat  :  7:^  fr. 

Jcsiis  pri'srnic  un  }iruplr,  d'après  Hulieus. 
Elireiive  de  2^  état,  a\ee  le  «  l'nrtmiml  dr 
iiiiir  11  pai-  Paul  Pontnis  :  Ida  fr. 

177:?.  —  Mai.e.nfant.  —  1/  [dniuliiiu  drs  Unis, 
d'après  Rulieiis.  Epreuve  de  pr  état  :  12  fr. 

177:!.  —  I.i:\trEP,Err..  —  J.i  mrnir  rrlainpo, 
(Pi  iiiénie  état   :  4:i  fr. 


1774.  —    HlîOCHANT.    —    J.U    Tuhuilir.    d  alU'eS 

Gérard  .Seuliers.   Estampe  yraiid   m  tnlm,  en 
i.ar.m'iir  .   lit  fr. 

1775.  -  l'I.OIis  \'AN  \M.STt:l,.  .\MSli:i!DAM.  — 
l.'Adiii.ilinii  ilrs  Unis,  d'après  linlien^.  Epreu- 
ve de  2"  l'tat    :  h  1  r, 

Jésus  prrsrnir  un  priiplr,  d'a|ires  Ruliens. 
E;  leiive  lie  2"  elal   :  s  fr. 

fî'.rl.  —  HliANDIcs,  Ll.liV.in.  —  /,(/  nirnir  cs- 
luuipr.   ICiireiive  de  l"'-  état  :  :iu  fr. 

l.'Adiiiilliiin  drs  Huis.  iPapies  Rubens. 
Epreii\e  de  2'  elal   :  .ï  fr. 

IT'.i.s.  —  PUAI  i:mi(ii./,.  N'riiKMBKlii..  —  I.r 
rii"ni]dir  dr  ri-jjli.r  pur  V lOiiiiii i istir,  d'a- 
près Huliens    lipreiue  de  l"  l'Ial   :  :'.ll  fr. 

/  (■  't'riiiin plir  dr  lu  inuirrllr  Im.  d'après 
R.iPi'iis.  Epreii\e  Lii'aud  in-fnliii,  en  lai'^eur. 
Epreiixe  de  1"'  elat   :  .'d  fr. 

finir ui'iii  ri  Huiiris  umirdiinl  riinspiliililc 
Il  Jiipitrr  ri  II  Mrirnrr.  d'après  .laripies  .lur- 
ilaens.  Estaïuiie  ,L;rand  lu-lulm,  en  laruenr. 
Epreuve  de  p-r  elat,  avant  le  num  de  Rlnte- 
hii-   :   7   fr. 

/,((  Tuliiiiiir    d'après  .Se.i^hers  :  :!ll  fr. 

isol.  —  WiNM.i:];.   [.I  ii'Zii;.  —  ].u   inrnir  es- 

1  iiniir  :  12  fr. 

IrsiiS'l  lu  i',1  prr^riilr  un  jirnjilr.  d'aiirés 
Enliens.  Epreuve  de  2"  état  :  :12  fr. 

I.r  l'rnplii  Ir  F.lir.  iiuijiirl  nu  umir  upporir 
su  niiiirrilii rr  duus  Ir  drsrrl.  d'après  Rubens. 
Estampe  ;jiaiiil  in-lnlin.  eii  hauteur.  Epreuxe 
de  !>■''■  état,   a\aui   unile  leilre   :  Kj   Ir. 

/,(■  Triniiiplir  dr  l,i  nniirrllr  Im.  d'api'es 
Rubi-iis.   r;preii\('  de  l'T  eial   :  2a  fr 

.liipilrr  rl  Mririiir  rlirz  l'Iiilriiinu  ri  lliiii- 
ris.  d'apre-  .1.  .Iiird.aens.   Eiiren\"e  de  1'-'"  état  : 

2  )  fi-. 

lSi:5.  —  Dk  Saint-Yvks.  —  l.u  niriur  rsluin- 
p.r,  plus  Ir  1  luirrrt  dr  Suiiilr  i  rrilr.  l'apres 
Se;^hers.  —  /.',■  \  irri.ir  rl  l'I'.njunt  .Ir^iis  ap- 
p'iuissiint  II  Siiiiil  Mil!  rl  rl  >iiinl  .li.iahus 
drruiil  h:  Mrr'jr.  d'après  Diepelihei  k.  En- 
seinhle  :  24  fr 

iNK'i.  —  Cur.  M.iKi:  H\ii;i!.  \  ir.NNK.  —  L'Adu- 

rilriii  dis  Unis,  d'apre,  Riiheii-..  Epreuve  de 
V'  elat    :  '.Kj  fi'. 

1S17.  —  EofiEllE.  —  [ji  'l'uhii'jir  d'aiire» 
.Seuheis,  a\ei-  le  «  llrnirniml  dr  Siiinl  l'iri- 
rr  i.  inr  S.  !:iii.s\veri.  Epleu\e>-  de  1"  elat  : 
2  :;  fr 

1S2I1.  —  CllMTl:  PllTiir.KI.  —  (Jliutiirzr  rstuni- 
jirs  dr  siijris  dii'i'is.  Epremes  en  différents 
états  :  ]:î  fr. 

1N21.  —  1)1  in\ii  —  L'Adnr.ilinii  dr<  Rois. 
d'après  Riibeii.-'  :  11  fr. 

Siiiutr  I  rrilr  rliuuliin'  Ir-i  li.iiunijrs  dr 
!)irii  :  rll-  rst  urrninpniinrr  pi'r  triis  aiuir.,, 
d  aj  i:'s  .^eeliers.  Estampe  iii-fulin,  eu  lar- 
Seiir  :  0  1;.  ail. 
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1833.  —  COMTESSE  D'EiNSiEDEL.  —  Saint  Jé- 
rôme (issix  (tans  }c  dcscrt,  caressant  son  lion, 
d'après  A.  Carrathe.  Estampe  in-folio,  en 
largeur.  Epreuve  avant  le  nom  île  Lauwers  : 

4  fr.  50. 

Sainte  Famille  dans  un  intérieur  :  le  petit 
Saint  Jean  tient  un  oiseau  qu'un  chat  cher- 
che à  attraper,  d'après  Frédéric  Baroche. 
Estampe  in-folio  :  4  fr.  60. 

1843.  —  Weigei..  Leipzig.  —  Le  Prophète 
Elie,  auquel  un  ange  apporte  la  nourriture 
dans  le  désert,  d'après  Ruliens,  Epreuve  de 
1"  état  :  8  fr. 

Jupiter  et  Mercure  chez  Plnlémon  et  Bâu- 
cis,  d'après  Jordaens.  Epreuve  de  1^''  état  : 

5  fr. 

1843.  --  Debois.  —  La  Tabagie,  d'après 
Segliers,  Epreuve  de  1"  état  :  56  fr. 

1845.  —  Tun.-VLKIN.  —  Sainte  Cécile,  d'après 
Seghcrs.  Epreuve  de  1^"'  état  :  24  fr. 

1855.  —  \AN  hen  Zande.  —  Philémon  et  liau- 
cis  accordant  iliospitalité  à  Jupiter  et  à  Mer- 
cure, d'après  Jordaenj.  Epreuve  tirée  avant 
foutes  lettres  et  avant  que  la  composition 
n'ait  été  diminuée  de  douze  milimètres  dans 
la  partie  supérieure.  Pièce  rare,  sinon  uni- 
que :  95  fr. 

La  m;' me  estampe.  Epreuve  tirée  de  la 
planche  réduite  a  la  grandeur  ordinaire, 
avec  la  lettre  et  l'adresse  de  Bloteling  :  6  fr. 

1SÔ6.  —  His  DE  L.\SSALLE.  —  La  même  estam- 
pe, du  même  état  :  8  fr. 

Blanc'Jccio  Lelio.  commandenr  de  MuUi . 
d'après  \"an  Dyck.  Epreuve  de  1"  état  :  8  fr. 
50. 

1865.  —  Camberlyn.  —  Lr  Prophète  Elie.  du- 
quel un  ange  apporte  la  nourriture  dans  le 
désert,  d'après  Rubcns.  Epreuve  de  1"  état  : 
18  fr.  50. 

Le  Conce.i  de  Sainte  Cécile,  d'après  Seg- 
hers.  Epreuve  avant  toutes  lettres  et  avant 
divers  travaux  ;  l'auréole  autour  de  la  tète 
de  la  Sainte  est  très  apparente  :  81  fr. 

/.a  même,  estampe.  Epreuve  de  la  planche 
terminée,  sans  marge  :  9  fr.  50. 

1873.  —  GiGoux.  — ■  Jupiter  et  Mercure  chez 
Philémon  et  Baucis,  d'après  Jordaens.  Epreu- 
ve avec  marges  :  5  fr.  50. 

1877.  —  F.  DinoT.  —  Blancaccio  Lelio, 
commandeur  de  Malte.  Epreuve  de  1"  état, 
avec  la  Pordiire  :  15  fr. 


LAUWRENCE, 
WREINCE. 


\' 


LA- 


LA  VALLE    (de).   J.-B..    -lavciir 
;illi'iiiiniil. 

Estampes  : 

1855.  —  Van  uen  Zanbe.  —  Trnis  pagsages  de 
forme  presque  carrée,  en  largeur.  .\  l'un 
deux,  l'adresse  de  l'éditeur  Weigei  :  5  fr. 


LAVALLEE-POUSSIN  (de), 
Etienne,  iicinhc  IV;ui(;:ii.s,  ii<j  ;'i  Hoikmi 
en  1710,  iiiorl  ru  l.SO,">.  —  Ilisloirc  ; 
Genre. 

Dessins  : 
1814.  —  Bruum-Neergaabd.  —  Vues  de  di- 
vers monuments.  Dessins  à  la  plume  et  au 
bistre  :  18  fr. 

1855.  —  VA.N  UEN  Zande.  —  Le  Rci)os  de  la 
Sainte  Famille.  L'Enfant  Jésus,  soutenu  par 
un  ange,  pose  le  pied  sur  un  lion.  Dessin 
à  la  plume  et  au  bistre  :  7  fr.  50. 

1898.  —  Vente  G.  et  T 31  janvier.  —  Le 

roi  David  écrivant.   Dessin  à  la  sépia,  sur 
trait  de  plume,  rehaussé  de  gouache  :  15  fr. 

LAVAULT  (de).  Furcy. 

1899.  —  Baronne  D...  —  Bouquet  de  fleurs 
dans  un  vase  et  Cerises  :  135  fr. 

LAVEREINCE.  XOir  LA- 
WREINCE. 


LAVERDET. 


1873. 
779  fr. 


TH.    Galtier. 


L'Oiseau   mort 


LAVERINS.N  . M r LAWREINCE. 

LAVIEILLE,  Eugène- Samuel, 

jx'iiilrc  IVaiirais.  né  ;i  l'aris  en   l<S'il, 
inori  en  iSS*). —  (ii'iire;   Pay.snt>'e. 

1872.  —  .\nastasi.  —  .4u.v  Sablons  .■  forêt  de 
I-ontaiurble.iu,  au  printemps  :  355  fr. 

1874.  —  \'ente  \...,  27  -WRIL.  —  Paysage 
d'automne  :  420  fr 

ISHO.  —  Hereau.  —  Les  Hoches  Courteaux 
de   Vcncux-Nadon   [Seine-ct-Marnc)   :  120  fr. 

1884,  —  Vente  Lavieille.  —  T^'égUsc  de  Ere- 
lonrclles  {Orne)  :  2.000  fr. 

/.((  maison  de  Jean  Le  GucniUeux  :  1.300  fr. 

.lux  Sablons  (Seine-et-Marne)  ;  Pommiers 
en  fleurs  :  1.150  fr. 

Crépuscule  à  Bretoncclles  :  1.050  fr. 

Les  Chiens  du  Pré-neuf  :  950  fr. 

Moutiers  au  Perclie,  Bcaubuissun  :  700  fr. 

/;;)  gué  sur  la  Donnette  :  650  fr 

La  Bijoz,  prés  Bretoncclles  :  790  fr. 

Saules  dans  la  prairie  de  Saint-Marnes  : 
510  fr. 

1886.  —  CotiRTlN.  —  L'église  de  Bretonccl- 
les ;  clair  de  lune  (104-85)  :  600  fr. 

1887.  —  Vente  L.wieille.  —  L'Hiver  :  La 
uiontée  des  Coulineries  au  Libcro-Moutiers, 
au  Perche  {Orne)   (96-150)   :  2.020  fr. 

Vue  de  Courpalay  (Seine-et-Marne)  ;  nuit 
d'avril  :04-j00j  :  930  fr. 
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Le  <iih'-  (lu  niniiliii  Ailltcrl  iSrinc-il-Miir- 
7'ti'\-  sii/ri-f  il'(r,liiiiiiu'  iSl-Oj:   :  ÔOO  fr. 

/,(•  (/'//,(■  pnllimit'r  :  Imi  InUtr  ilr  I  Cliril.r- 
\iiilnii   ,Si/iii'-i'l-Miinic)   (TrMJii)    :   l.')()  tr. 

/,(■  Miiniiii  \iiliirt  ^Sciiir-i i-Miii'f.i'j  ;  iita- 
tilit'f  il'di-tnhn-  !li-7--,M   :  VX,  Ir. 

I.'lli'  llilllilnl,  illl  iKiiil  lie  Sriilllfl  .  .Illîll  l-Ji- 
7:21  :  iOO  fr. 

Au   liiinl   lie  Vli^inij    ■   iiniiiir  ilr   Cnii i jnihiiic 

(48-(!:ii  ;  ti;;u  ir. 

l'.iic  de  \  ciieii.v-Xiiiliio  '  Si  iiir-ii-Manir,  .■ 
la   iiiiil    i3G-riN!    :  o?,o   fr. 

Eiitiri'  (/('  CiiurjHiliin,  pur  la  imilr  ilr  1  ii- 
ncnil.    hi    nuit    i.i.")-H.')     :    i'.iil   fi-. 

Lr  llmil  :li-  l'util jiii'irr  Si'iiii'-rl-Mii riiri  ; 
la  niiil  ,~741)   :  Wu  fi'. 

Uii.  clos  à  (^'o  II  r  pu  II  ni.  lu  nuit    JT-Kli  :  ITO  fr. 

La  rue  de  \'eiieii.r-\uili,ii.  ullunl  u  Hi/.  lu 
iviit  (i^T-a.j,  :  C50  fr. 

li'iuif  ilu  Iliiis-l'ilciir  .■  jtiirl  lie  l'iuiliiiui-- 
lilriiu.  lu  iiuil  !:î.')-u'3')  :  riKi  fr. 

Ilniile  du  finit  re.  u  ('ou  :  pului/  'Seme^rl- 
Munie]   :  ejjel  île  nehir     :,>(;.l'.l     :  :-;:,'(l  fi-. 

IKSO.  —  A'KME  X...  —  Ellrl  dr  lune  :  1.400  fr. 

1«89.  —  \'i-;me  L.wiKlLLl,.  —  l.eeer  de  lune  u 
Veiieu.r-\'(idon  :  4G0  fr. 

/.(/   euVée  des  nepl  umulius   :  ?,'A)  fr. 

Le  Luliin;  pruiiie  de  Veneur  \Seine-et- 
Maiiic}   :  530  fr. 

Leeer  de  .<nleil   :  iM  fr. 

Mmel   :  i.jO  fr. 

1  illuip'  de  hi  llijiiz.  piei  lli  etniicelles:  la 
nuit  :  2X0  fr. 

I.u   Juin'-  u   CiHeeiii^ii'    :   41(1   fr. 

l'iiui iiieni-    [Srine-rl-Mii me I    :   :i(l()    fr. 

l'iei  I  e/unth   ueitiit    ^u   i  e<luii i ution   :  iOb  fr. 

/./■    iiieuie    ■^iijet    :   -.,'110    fr. 

I.u  .\Iuri'  dr  lu  l'uile  le.  u  l'iiu rpuluij  : 
401'  fr. 

t  iiur   d''   jriiiie   II     liri/      <li<r'    :    :ii0   fr. 

Lu  mule  de  t.nindliiêuu  u  l'iuirpulaij:  eliiir 
de   lune   ;  :!lll   fi'. 

.Ulee   di^    uriii  s    dr    Hi/   _■  :;(i()   fr. 

\'ue  de  Siiiiit-.\lu iiiiuef^  (/es  .•■ialdiins  :  400  fr. 

Lu  Juiiie.  jiirs  Luidij  :  410  fr. 

Cuiiitiimer       .!50   fr. 

Prairie    de    }  eneu.r   .   27.j   fr. 

Effet  le  neiije  au  mrlirr  Leniurd.  u  Fon- 
lairielileuu    :   ■.?:îO   fr. 

Lloiiier  In  l'île,   u   l'nnluineblruii       270   fl'. 

'/////  jiunneuu.r  di'  l'ter i elundn.  Dans  un 
nièine  i-adi'r   :   410  fr. 

>ahit-Sibustiiii.  Copié  il'aiirès  Corot  ;  000 
francs. 

1897.  —  A'ENTE  X...,  29  .Mai.  —  Les  Saules 
f31-47:i  :  500  fr. 

1899.  —  \i:nie  X...,  24  Février.  —  Pommiers 
en  fleurs,  aii.c  Sablons  (30-59)   :  135  fr. 

1900.  —  \ENTE  Ros.\  Bonheur.  —  L'Hiver  : 
100  fr. 

L'F.dli^e  il  lr  elidteun   de  Muret   :  150  fr. 
Crépuscule  u   Bi eloiieellrs  :  70  fr. 


1//    liurruiie   iV  Inilresij  .-   85   fr. 
Le   rlieniîn    dr   liuluiie   :  95   fr. 

r.lilil.  —  \ENIK  .\,..,  27  .\vnH..  —  l'iiluraije 
de  Xiirimtndie     CI-KKH    :   495   fr. 

l'.llld.  —  \  i:\rK  .\  ,,  2.S  .\\l(IE.  -  Lu  muissnn 
u    rliriirr    dr    midi    :    39'l    fr. 

19(11).  —  \EM1,  .\ ....  29  .\il\  i:\lHliK.  —  l'ai- 
siii/e:  entrée  de   riiluiie  :  200   fi'. 

LAVILLETTE    iM .    Élodie. 

|i<'iiilrc  l'iMiuMis.  iKM'  à  SI  iMsljiiiirt;   en 

is;;'.).  —  Miii-iiic. 

INNd.   —   Here,\U.   —  Muiiiie   :   110   fr. 
l.v.Ki.  —  \E\TE  X...  —   1  lie  piise  II  Luricrit  : 
450    fr. 

LAVRENCE,  LAVREINCE, 
LAVRINCE,  LAVRINS.  \  nir 
LAWREINCE. 

LAVY. 

isio.  —  (.:ni:v\i.iER  Hweh.  —  Le  Deroir  na- 
tiiiel.   E.stamiio   :  0  fr. 

LAWREINCE,  Nicolas  (Lafran- 
sen).  iiciiihc,  (lc^>iii;ili'iir  cl  !4i':ivcin' 
MH''(li)i>,  ni'  i\  Sliii-kdliii  cil  \1'.\~ .  iiiori 
cil    |S07.  —  Scelles  niilnnlcs. 

1.S92.  —  Al  IKJIN.  —  /.'■  Snueenir.  Telle  (75- 
87 I   :  15.000  fr. 

1899.  —  .\U  HLBACHEIi.  —  /,(■  ineine  tuhlrait  : 
30.(1110   fr. 

Des.suis,  Goiiaclie.-i,  .Vqiiaii'lU's, Miniatures  : 

1778.  —  Dl"L.\C.  —  L'Intriiriir  il  nu  boudoir: 
inir  frinmr  est  endniiiiie  sur  un  sufihu. 
Geuaclie    :   220  fi'. 

1787.  —  CeLLET.  —  Deii.r  puiisiujes.  (..cuei- 
llies sur  Velin  U  iieiires-13  ]i.  3  ll^;■nes)  : 
ixii  fr. 

Sujets  des  Cojite<  dr  Lu  l'iuituine.  Quatre 
dessins  ruloriés  â  l.i  yeii.-nlie  i7  iieiiees  .V 
5   p.)    :    48  fr. 

Deii.i-  intérieurs.  Dessins  eeinjiés  faisant 
peiKl.anis  (8  peiices-6  p.;   :  48  fr. 

179;l.  —  i.F  lUil  N.  —  X^e  Hèjeiiner  en  tèle-ù- 
Irtr.  —  L'une rirrr  m  drntrllrs.  rieicN:  indici- 
elles  :   ? 

i.sll.  —  r'.mi  n-XeeiioaaiiI).  —  .Iriiiir  diiine 
siii  jii  riiunt  siin  rpiiii.r.  Cieiiaeiie  (17  pcjures  0 
li,L;nes-X  p.  0  l.i   :  20  fr. 

1840.  —  .Sai.\t.  —  l'iirtiuit  d'uni-  jriiiir  Inn- 
me  eue  u  mi-enriis  et  cuiffee  d'un  cliupeuii 
u   la   l'amrlu.    De.^sni  à   l'encre    :   51   fr. 

Intérieur  d'un  pire,  nu  se  vnil  une  so. 
eirtr  rniupnsée  dr  huit  jwr.'^onuages.  Goiia- 
clie  :  200  Ir. 
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1859.  —  .lACOfiNOT.  —  La  Promenade  dan» 
les  bois.  —  Miniature  sur  tabatière  eu  écail- 
le :  490  Cr. 

1860.  —  \'ENTE  X...  —  La  Collation  dans  un 
})iirc.  Miniature  :  505  fr. 

La  Promenade  dan^  un  purr.  Miniature  : 
5.i0  tr. 

1863.  —  SORET.  —  Le  Culin-MuiUard:  scène 
composée  de  quinze  fi.sures.  Miniature  ronfle 
.«ur  ivoire,  inontée  sur  une  tabatière  e,n 
poudre  d'écaillé,  incrustée  et  Kalonnée  ft'or  -. 
2.(;iO  fr. 

1872.  —  E.  \inci;nt.  —  La  Conversation 
dans  un  parc.  Miniature  (32-24')  :  2.500  fr. 

L'Lnnocenrc  en  dantjer.  Miniature  (27-21)  : 
581  fr. 

Le  llillct  don.i:  Miniature   (28-21)   :  500  fr. 

Jeune  femme  endormie.  Miniature  (28-21)  : 
510  fr. 

Le  Lever.  Miniature   (22-17)   :  550  fr. 

La  Leçon.  Gouache  (17-14)  :  190  fr. 

La  Scdurtion.  Gouache  (17-14)   : 

La  r>riunenade.  .Aquarelle  gouachée  :  320 
francs. 

Les  Jeunes  musiciennes.  Aquarelle  goua- 
chée (16-13)   :  235  fr. 

1873.  —  M.iRQllS  DE  X...  —  Le  Uillet  (31- 
23)   :  1.820  fr. 

1875.  —  .4.  DE  Dreux.  —  Le  Coucher  des 
ouvriùrc-i  en  n}odes.  Dessin  à  la  gouache  : 
1.640  fr. 

1877.  —  ^'^:NTE  .\...,28  Février.  —  Scinie  d'in- 
térieur.  Gouache   :   300  fr. 

1878.  —  SiGNOL.  —  Les  Joueurs  de  tric-trac. 
.Aquarelle  gouachée  :  3.380  fr. 

1881.  —  WiLSON.  —  La  \iuuiiarliii'  de  Mon- 
ceau  :  3.000  fr. 

1882.  —  Ft,.«!ENG.  —  /,(.'  noninn  dangereux. 
Gouache  :  3.000  fr. 

1883.  —  Becherel.  —  L'oiseau  envolé.  Goua- 
clie  :  820  fr. 

1883.  —  De  la  Bér.«:diêre.  —  Af^  Merteuil 
and  Miss  Cecille  Volanijc.  Dessin  lavé  d'en- 
cre de  Chine  et  d'aquarelle,  rehaussé  de 
l'ianc,   de   forme   ovale   (33-27)    :   1.200  fr. 

Présidente  Tourvel.  Dessin  à  la  gouaiiic. 
de   forme   ovale    :   765   fr. 

L'oiseau  envolé  :  820  fr. 

1883.  —  Borniche.  —  La  Sentinelle  en  dé- 
faut. Gouache  :  2.605  fr. 

1884.  —  Baron  de  Beirnonville.  —  La  même 
gouache  :  2.605  fr. 

1885.  —  Comte  de  la  Béhaidière.  —  Portrait 
de  jeune  femme,  vue  de  face,  r/antec,  tenant 
un  éventail:  le  visaije  encadré  d'une  drape- 
rie fi.Tée  dans  la  coiffure.  Miniature  (11-9,  : 
1  225  fr. 

Le  chien  favori.  .Aquarelle  (21-35)  :  205  fr. 

1886.  —  RICHARD  Lion.  —  .1/"  Merteuil  and 
Miss  Cecille  Volanne.  —  Femme  debout,  les 
seins  nus,  le  corset  défait,  les  yeux  baissés. 


Femme  assise,  en  chapeau,  de  profil  à  gau- 
che; table  de  toilette.  Sujet  tiré  des  «  Liai- 
sons dangereuses  ».  Dessin  lavé  d'encre  de 
Chine  et  d'aquarelle,  rehaussé  de  blanc,  de 
forme  ovale  (33-27)  :  1.850  fr. 

1886.  —  Lewy-Crémieu.  —  L'Heureu.r  mo- 
ment. Gouache  :  2.380  fr. 

L'.Amanl  indiscret.  Gouache    :  2.150   fr. 
Le  Lever,  Gouache  :  1.400  tr. 
La  Toilette.  Gouache  :  1.200  fr. 

1887.  —  MUHLB.ACHER.  —  L'Ingcnuc.  —  La 
lîrouillc.  Deux  gouaches  :  .305  fr. 

1889.  —  BÉREND.  —  Le  Déjeuner  en  tète-à- 
tile.  —  L'ouvrière  en  dentelles.  Deux  goua- 
ches. Ensemble  :  4.000  fr. 

1891.  —  Rhoné.  —  Jeune  fille  .mrprisc  à 
son   lever.   Miniature  ronde   :  552  fr. 

1891.  —  CouRNERiE.  —  Le  pinceati  de  l'.4- 
mour.  Gouache  :  720  fr. 

1892.  —  AUDOIN.  —  /,(■  Bosquet  d'amour.  — 
La  promenade  ai:  bois  de  Vincen7}es.  Deux 
gouaches.  Ensemble  :  5.100  fr. 

1894.  —  JossE.  —  T^e  I^ever  des  ouvrii'res  en 
modes.   Gouache    ,27-35)    :  8.900  fr. 

Le  coucher  des  ouvrières  en  modes.  Goua- 
clie    (27-35)    :   4.700   fr. 

Les  apprêts  du  ballet.  Gnunclie  (28-36)  : 
3.960  fr. 

/.(■  ncmcde.  Gouach'3    :23-19)    :  3.250  fr. 

Les  deu.v  indiscrets.  Gouaclie  (20-16)  :  3.200 
francs. 

Le  Lever.  Gouache  i27-20)   :  1.200  fr. 

1894.  —  De  Pom.wereal'.  —  L'Elevé  discret. 
-  Pauvre  Minet,  Que  ne  suis-je  ù  la  place? 
Deux   gouaches.    Ensemble    :  2.900   fr. 

1897.  —  De  Goncourt.  —  Le  Mercure  de 
France.  Dons  un  parc,  un  homme  assis  à 
terre  et  lisant  une  brochure,  où  se  distingue 
le  nom  de  Figaro,  à  une  société  do  dames. 
Gouache  sur  vélin  (29-34)  :  3. ICO  fr. 

Le  concert  agréable.  Sous  de  grands  ar- 
bres, un  homme  couché  à  terre,  jouant  de 
la  flûte;  un  abbé  pinçant  de  la  guitare,  une 
femme  jouant  de  la  mandoline.  .Au  milieu 
du  groupe,  une  autre  femme  tenant,  ouvert 
un  livre  de  musique  sur  lequel  est  penchée 
une  jeune  fille.  Gouache  sur  vélin  (29-34)  : 
G.250   fr. 

1898.  —  COMTE  DE  Bryas.  —  Jeune  femme  au 
bain.  Miniature  ronde  sur  ivoire  :  980  fr. 

Le  Retour  à  la  vertu.  Dessin  à  l'encre  de 
Chine  et  à  l'aquarelle   (32-20)    :  2.050  fr. 

1898.  —  Vente  G...  et  T...,  31  .Tanvier.  —  La 
('hercheuse  de  puces.  Acpiarelle  gouachée 
(22-16)   :  1.800  fr. 

Le  T^ever.  Gouache   (27-20)   :  1.000  fr. 

Le  Séducteur.  Gouache   ;28-21)   :  205  fr. 

1S9S.  —  Vente  X..,  12  Mai.  —  Le  Portrait  de 
l'absent.  Miniature  ronde  sur  boîte  en  écaille 
lilonde,   galonnée   d'or    :   3.750   fr. 

1899.  —  Muhlbacher.  —  La  Brouille.  Goua- 
che   (21-15)    :  9.200   fr. 
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/,('    Mutin.    (.(Hiiirlie    (iT--21l    :   S. 7(111   fv. 

L'Assciiilili-i'  lin  .■^alijii.  Goiiaclio  ;  MU.idU  fr. 

L'Assriiililvf  nu  C(Jliccii.  Giiuaclu»  (;i:!-!6)  : 
SO.'m    Ir 

l.il  Ciim'iliiliiiii  dr  l'iih'icni-i'.  (iniirniic  (2.j- 
20)    :   -^O.OOd   iv. 

l'ditrail  lin  rhrvalicr  dr  i_'iuiiiiif.  Goii.iLiie 
(34-2."))  :  3.1(10  fr. 

Le  liniiiiiii  iliinijrrfii.r.  riuuaclie  (20-22)  : 
7.200   11-. 

L(i  pirlic  ili'  rninjinijni'.  (iniiarlie  (20-29)  : 
31. '500  rr. 

/.('.s  (lidces  Pnriiii'nnrs  an  //ik's  de  ]'incrii- 
rfcs.  ,\(iiiaivlle   (iri-21)   :  4.7.^0  fi'. 

/.(',>,  Truis  sifurs  un  pure  de  Saint-t'luiid. 
Aquarelle  06-21)   :  3.550  fr. 

Le   l.eeer.    Gouache    (31-23)    :   12.200   fr. 

Jeniie  femme  assise  dans  ini  fauteuU.  Des- 
sin  i.'.il-ei)   :  820  fr. 

L'Ilenren.r  iimment.  (imiai/lie  (28-21)  : 
13.200   fr. 

L'oisenn   eiindé.   Gniiarhe   ii6-m    :  9.200  fr. 

L'KIe,  e  iliseret.  Aquarelle  (21-14)   :  2.050  fr. 

L'Eeiile  ne  danse.  Gouache  (29-30)  :  31.500 
fraiir.s. 

Le  llemede  (20-13)   :  9.')()  fr. 

lia!  Le  joli  petit  eliien.  Esqui.sse;  .\quarelle 
(15-11)   :  400  fr. 

/.(■  Déjeuner.  Gouache  (28-21)  :  10.100  fr. 

.lenne  femme  a  la  promenade.  Dessin  (19- 
14)   :  1.350  fr. 

Jeune  fUt''  marchant  dan<  un  parc.  Dessin 
(19-14)    :   1.:!.50   fr. 

La  Diseuse  de  lionne  aeentnre.  Gouache 
(■47-55)    :   12.000   fr. 

La  partie  de   ninsiiiue   (21-30)   :  520  fr. 

3/"  Meitenil  nnd  Miss  Cecille  Inlamie. 
Dessni  lave  d'encre  île  C.hnie  et  d'aquarçUe, 
rehaussé  de  blanc,  de  forme  ovale  (34-27)  : 
1.480    fr. 

La  Lecture,  (iouache  (28-21)  :  8.0IM  fr. 

Etudes  de  femmes.  Deux  aquarelles  (13- 
8)    :  800  fr. 

Le  Hepenlir  tardif.  G(.uache  (27-21)  :  24.000 
francs. 

Attribués  il  X.   Lawreince   : 

T^e  serin   clicri.  Aquarelle   (20-14)   :  1.550  fr. 

Jamais  iVaeeord.  Goiuiche   (20-78)    :  1.580  fr. 

Prcmieie  jiensée  de  Vtieuren.c  ntomcnt. 
Aquarelle  (19-13)   :  1.120  fr. 

The  ijreen  jilot.  .\quarelle  ('diaméfre  13)  : 
480   fr. 

Portrait  de  femme.  .Miniature  de  forme 
rectangulaire  :  14.5i)0  fr. 

WS9.  —  Vente  X...,  20  Mars.  —  Le  Lever 
des  oi/c  ieres  en  inniles.  .\quarelle  rehaus- 
sée de  souache   (28-41)    :  2.150  fr. 

Le  Coucher  des  nuvrii'rcs  en  modes.  Goua- 
che (17-131   :  .520  fr. 

T,c  llclour  a  la  eertn.  Gouache  (27-2Ô)  : 
1..530   fr. 


l.s'.iO.  —  \K\ii:  X...,  17  .\\iiii..  —  tien  c  (/cv- 
>ijis  pour  milites  cl  eniffnres  de  dames  .  9(1 
francs. 

1900.  —  Dkieh-Dcme.'^mi..  —  La  dernière  ic- 
sistanei'.    (iouache    :    12.100    fr. 

1900.  —  Deikuicsse.  —  /,(/  Deiiaratiin. 
liou.iclic    (38-:î1)    :   .580   fr. 

1900.  —  Vente  X...,  14  .Jkin.  —  /,-/  jietile  mai- 
tresse  (20-14)   :  4.900  fr, 

1(1(10.  _  Vente  X...,  17  Décemiîhe.  —  Le  bdlet 
diin.r.    Gi.uache    (27-20)    :    5..500   fr. 

1900.  —  Comte  de  G...,  17  Decemhhe.  —  Jeune 
femme  eonelièc  sur  un  canapé.  —  Jeune 
liomme  assis  sur  nn  banc.  Deux  gouaches  : 
1.(1.50   fr. 

1S91.  —  Lemœuf  iie  Montgermont.  —  Portrait 
de  jeune  femme  en  buste.  Miniature  :  ].-i.50 
francs. 

I,s91.  —  CoiRNERiE.  —  Port  rail  présurnâ  de 
l'artiste  :  150  fr. 

l'n  Intérieur  du  temps  de  Louis  .VI7  .- 
135   fr. 

1^98.  —  Marquis  de  Chennevières.  —  Por- 
trait de  Gustave  Ul  et  de  son  fils.  Gouache 
(29-22)   :  190  fr. 

1898.  —  M.Ai.LET.  —  Scène  d'intérieur.  Aqua- 
relle (20-14)   :  1.180  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  12  M\i.  —  Le  Concert  à 
ijuulre;  Caricature  contre  la  Guimard.  Mi- 
niature  ronde   :   1.700  fr. 

Le  Polieliinelle.  Gonaclie  ronde  :  1.380  fr 

1898.  —  Vente  X...,  28  Novembre.  —  Por- 
trait de  femme.  Mmiature  ovale  sur  ivoire  : 
660  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  26  Février.  —  La  Décla- 
ration   (25-16)    :  445  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  28  Avril.  -—  La  Campa- 
raison   :  320  fr. 

LAWRENCE  (Sir),  Thomas,  pein- 
tre (diLihiis.  ii(''  n  r>risl()l  on  17l)',l,  nioii 
m   ]s:iO.  —  Porlriiil;  r.(-me, 

1,8,59,  —  LoRD  XoRTHWicK,  —  Portrait  de 
\]'illiiiin  put  :  3.040  fr. 

1863.  —  MORL.AND.  —  Piirlrnit  de  Misiress 
Jordan.  Peinture  de  fr)rme  ovale  :  1.590  fr. 

0808.  —  M..\nQriS  DU  BLAI8EL.  —  Portrait  de 
ji  une    dame    (74-61)    :   800  fr. 

1881.  —  \\'ll,snN,  —  Portrait  de  Ladij  FA- 
linborouiili  :  10.0(10  fr. 

18S1.  —  De  I!i:(  RNoNviM.E,  —  Portrait  de 
jeune  femme.  'Lililcau  de  forme  ovale  (25- 
21)    :  1..590  fr, 

l'orlrait  du  prince  de  Cialles,  Geonjes  IV 
il25-Hwc    :  800   fr. 

l'orlrait  du  due  de  Tiielielieu .  ministre  de 
l.onis  .W  III.  Esquisse.  liois  (29-20)   :280  fr, 

IS'so,  ^  De  Schwitter,  —  Portrait  de  jeune 
il  lime  IJJ-.46)   :  1.000  fr. 

1880.  —  \'i;.\TE  X...  Londres.  —  «  \ature  » 
porlint   drii.r   enfants   :   49.610   fr. 
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1888.  —  I.ORD  MousoN-EvERETT,  Londres.  — 
Portrait  tic  la  comtesse  de  Dyssart  :  13.483 
francs. 

Anne,  cpoitse  de  f honorable  Henry  Franc  : 
76.125  fr. 

1891.  —  Henry  Penon.  —  Portrait  d'an  of- 
ficier anglais   (76-63)    :  600  fr  . 

1891.  —  Vente X...  —  Portrait  de  Lord  WliHs- 
U'ort  :  90.UOO  fr. 

1892.  —  D.\i'pns.  —  Portrait  de  deux  da- 
mes :  26.500  fr. 

189i.  —  Clerk  et  Sell.ar,  Londres.  —  Por- 
trait de  la  cfianicase  Catlierine  Stephens,  en 
costuvïe  de  Diane,  daprès  Lady  E.ssex  : 
2.184  fr. 

Une  dame  de  la  famille  Coningsbu,  en  cos- 
tume de  satin  avec  dentelles  noires  :  1.700 
francs. 

1894.  —  Hemning,  Londres.  —  Portrait  de 
M»  Whittington  :  19.000  fr. 

1895.  —  CHANDOS  RE.4DE,  LONDRES.  —  Ladij 
Oven  :  24.910  fr. 

1895.  —  .Vngerstein,  Londres  .  —  Jl/'  Locke  : 
36.-000  fr. 
Portrait  d'Amélia.  M^  Anr.erstcin  :  57.00U  ir. 

1895.  —  .\NGERSTEIN,   LONDRES.   —  .A/«  LOCkC   : 

Portrait  de  William  Locke  :  5.515  fr. 

Etude  de  tête  de  Miss  Boucherett  :  11.300  fr. 

Duc  de  Wellington  à  cfieval  :  4.725  fr. 

John  Julius  Angerstein  :  3.300  fr. 

Portrait  de  M.  Ayscough  Boucherett  : 
2.100  fr. 

1895.  —  Lefèvre.  —  Portrait  d'ane  actrice 
assise  et  vue  jusquà  la  ceinture,  vêtue  d'une 
robe  de   soie  noire   (74-60)    :  1.650  fr. 

1895.  —  Société  d'.^rt  américain,  New-York. 

—  Miss  Kent  (30  pouces-25  p.)   :  25.000  fr. 
Portrait.  Etude  (50  p. -25  p.)  :  S.250  fr. 
1895.  —  LORD  Ellesboroigh.  —  .inné  Lady 

Ellesborougli  :  12.075  fr. 
Portrait  de  miss  Towri  :  13.650  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  13  Juillet,  Londres.  — 
Lady  Ower  :  24.925  fr. 

1896.  —  CiiAi.LOMER,  Londres.  —  Portrait 
de  Lady  Marie  Oglander  :  14.430  fr. 

1896.  —  BONAR,  Londres.  —  Portrait  de  .W 
Anastatia  .lessy  îionur,  dcliout  et  vue  au.v 
trois  quarts  :  17.860  fr. 

Le  même  portrait  :  15.225  fr. 

1897.  —  Comte  Sondes  et  Marquis  de  Nor- 
MAMBY.  —  Portrait  du  cardinal  Gonsalvi; 
réplique  du  célèbre  portrait  do  Windsor 
Castle  (94  pouces-67  p.)    :  21.000  fr. 

Portrait  de  Lady  Owen.  avec  cheveux 
noirs  bouclés,  robe  de  velour.i  noir  et  bi- 
jOtiT,  à  l'âge  de  vingt-huit  (tnys  50  iinuros- 
40  p.)    :  21.755  fr. 

1897.  —  .Vsgerstein  et  Chambers,  Londres. 

—  Portrait  de  William.  Locke,  en  habit  brun 
et  cheveux  poudrés   :  5.500   fr. 


1897.  —  \'ente  X...,  10  .juillet,  Londres.  — 
Portrait  de  Elisabeth  Gott  :  22.300  fr. 

Portrait  de  Benjamin  Gott  :  -43.300  fr. 
Les  deux  Misses  Fularton,  en  robe  blanche 
et  ceinture  mauve  :  57.750  fr. 

1S98.  —  Grant  Morris,  Londres.  —  La  Com- 
tesse de  Harrington  :  6.300  fr. 

1898.  —  Tabourier.  —  Le  Due  de  Bichelieu, 
ministre  de  Louis  X\  lll   (29-20)    :  800  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  Novembre.  —  Portrait  de 
Lord  Arundel  :  18.375  fr. 

1899.  —  Cecjl  Miles,  Lord  Methuen,  etc., 
Londres.  —  Portrait  de  M"  Strachan,  en  noir 
(85-57)   :  7.600  fr. 

Portrait  de  Lady  Blessington  (55-4G)  :  5..500 
francs. 

Portrait  du  Révérend  \orgale  (87-76)  : 
8.125   fr. 

1899.  —  Harris,  Holbrook,  Brakesley,  Lon- 
dres. —  L'amiral  Codrington  :  5.000  fr. 

La  reine  Caroline  :  7.C00  fr. 

Portrait  de  Mist.  Lushington  :  8.000  fr. 

L'amiral   Cadrington  :   5.000  fr. 

1899.  —  AR.WO.  —  Portrait  de  Tliomas 
Young   (20-18)   :  2.760  fr. 

1899.  --  Vente  X...,  13  Mai.  —  Portrait  de 
femme,  vue  à  mi-corps,  à  manteau  rouge, 
accoudée  sur  une  table  :  5.800  fr. 

1900.  —  F.  Bonner,  New-York.  —  Portrait 
de  la  comtesse  de  Wilton  :  12.000  fr. 

Charité  :  18.750  fr. 

1900.  —  Vente  H.-\V.  —  Portrait  de  jeune 
fille   (25-28)    :  2.500  fr. 

.Attribué  à  Sir  Thomas  Lawrence. 

1899.  —  \ente  p...,  de  \'alenciennes,  Bru.\el- 
l.ES.  —  Portrait  de  jeune  fille  (71-60)  :  2.70O 
francs. 

Dessins   : 

1878.  —  SiGNOL.  —  Portrait  de  jeune  fem- 
me. Pastel  :  1.600  fr. 

1883.  —  Marmontel.  —  Tête  de  jeune  fem- 
me. Dessin  au  crayon  rehaussé,  de  forme- 
ovale  :  1.410  fr. 

1882.  —  GiGoux.  —  Portrait  de  jeune  femme. 
Dessin  à  la  mine  de  plomb,  coloré  d'aqua- 
relle :  15  fr. 

1895.  —  Angerstein,  Londres.  —  Portrait  de 
M.  Sabloukoff  et  de  sa  famille  dana  un  pay- 
sage.   Dessin    :  26.250  fr. 

1899.  —  \'ENTi-:  X...,  17  .\VRIL.  —  Portrait 
d'homme  en  baste.  Dessin  (21-17)   :  .300  fr. 

1900.  COMTE  DE  C...,  17  DÉCEMBRE.  —  Portrait 
d'un  jeune  garçon  en  buste,  les  cheveux 
bouclés  et  coiffé  d'an  chapeau.  Dessin  :  380 
francs. 

Jeune  femme  couchée  sur  un  canapé  et 
jeune  fille  assise  sur  un  banc  :  1.050  fr. 
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LAWRY.  \(>ii  LAURIE. 

LAYNAUD,  Ernest.  |iciiiliv  IViui- 
rais  (•(iii|i'iii|i(irii  in,  ne  :'i  l';iii>.  — 
Paysaiif. 

18',)().  —  \  lAfi:  liM'IN,  —  I  /''■  (/'■  /■'  liiiif  de 
Cruisic    (Seinc-liilcnriiif:    :    1S7    Ir. 

LAZERGES.  Hippolyte-Ray- 
mond,    [iriiilrc    l'ianiMi^,    wr    à    Nar- 

iMilllir  ru  1X17,  llliili  <'ll  |SS7.  — 
llisloilr  :    (  irliri'. 

1861.  —  .IrssE.  —  La  Virrijc  ximlriiaiit  li: 
Christ  mon  (90-70)   :  350  tr. 

1876.  —  ^"E^TE  X...,  13  ISI.\ns.  —  Cale  aialir  .- 
1.320  fr. 

Aiitrt'   sujet   (irietUal   :  1.5.jO  fr. 

1870.  —  M;me  X...,  Ij  AlAi.  —  /.'■  Cliiist  en 
ciiii.r   :   1.050   fr. 

I.nais  XVl  et  Marie-. tntoiiietti'  ti  Versail- 
les :  ,585  fr. 

issi).  —  \'i:nte  D...,  de  Riu'e\.  11  Fi.mîier.  — 
Le   l'iiijer   de   VOpéra    :   2.351)   fr. 

1883.  —  Sabatier.  —  l.e  rtrndez-rous  :  430 
fiaiiis. 

/'((/;■•  algérien   :  350  fr. 

1883.  —  noRNICHE.  —  LeChrisI  Ciafiiihiteiir  : 
310  fr. 

1S07.  —  KrvrEll.  —  l'inacaiie  duas  le  dé- 
sert (10-70)  :  200  fr. 

Dessins    : 

1808.     —     \'EME     Ci.     ET     T...,     31     .JANVIER.     — 

Tète  de  vierge.  Dessin  au  (  layou  noir,  re- 
haussé  (le   blanc    (23-191    :   lo    fr. 

LAZERGES,  J.-B.-Paul,  |ninhv 
li'aiirais  (•(ml(;'iii|Miiaiii .  ik'  à  l'aiis. 
—  Portrait  ;  (iciirc 

1S79.  —  \'e:;te  X...,  17  xi>\  KNUiia;.  —  Fernaie 
aralie   pintant    une    cruelie   :    100   fr. 

1899.    —   \  ENTE  PE   LA   liAUdNNK    I) ,..,    27   XdVEM- 

r.HE.  —  Fenunes  égyptienne;  a  la  (nntaine  : 
]Ci2   fr. 

\EME  X...  l'^"'  i)ÊCE.\UîRE.  —  Dans  VOas'ts  ■ 
■ilo  fr. 

La  Cueillette  des  fleurs  :  IfO  fr. 

Pastels   : 
1891.   —  Vente   X...,   24   hécemuhe.    —   .1    la 
l'eintvne.  P,istel  :  200  fr. 
Dans  l'Oasis.  Pastel  :  120  fr. 

LAZZARÎ.  Donato,  .111  W  Bra- 
mante. |M'iiilri'  il.ilicti.  ni'  à  ('.asl<'l- 
I^'cniiiiiiiuiii  lui  !  I  I  I,  iiiiirl  lUi  l.il  1.  — 
Ilisidirc  ;   l'orlrail . 

1850.  —  \M)\  Gni.i.Ar\tK  11.  iiKs  Pays-Bas,  La 
Haye.   —   ïéte   d'Iminine   :   700   fr. 


Dessins    : 
1797    —  \\"()i  TERs,  I.DNnRES.  —  Vieillanl  VU 

a   ini-e:aj)s.   Dosiii  a   la   saii^uiue   (15  |iiHha.'S- 

',)  11.'    :  '.I  fr.  60. 

1\59.  —  \  ENTE  X...,  7  .lANVJEU.   —  /  /(('  jiailai- 

ue  mythologique.   Dessui   a   la   (ilunie  et   au 
l'istre   :   37   fr. 

1860.  —  Welestei  -  —  In  dessin  d'à  relulei-- 
lure  rejirései'lnt  une  juraiie  dnisee  en  eimt 
'  "Ui lia t II niiiils,  i[ui  siint  oei'upés  par  îles 
arahesiiues  .   1.125  fr. 

F.stanipes  : 

1877.  —  F.  ninni.  —  \allian  bénissant  Du- 
rid.  l-:]iri'u\e  île  1"  ciai.  a\'aut  l'ailrcsse 
iI'Ami.    Salaiii.aiira    :   22   fr. 

LAZZARINI.  Grégoire-Pierre, 

|iriiilrr    llalicii,    lli'   à    Nrlir-^c    lUi     lli.'i."), 
lllurl   rii    !  ~'.\{).  —    1 1  i^loir^. 

lS9i.  —  (:OMTES.SE  (.iMTEUm  1(11  .\|(.)lll  )SINI,  \E- 
MsK,   —   la   l'realinn   li'Eie   :  800  fr. 

LEADER.  B. -William,  |H'iiilrr  d 
i;ra\i'iii'  aiii;lais  t\r  la  srcoiiilc  nioitir 
(II!   .W  III'    '-ir.-lr.  —   ray>a-r. 

1S71.  —  .1.  cuaevln,  Liiniires.  —  Forêt  de 
iiiiiileaii  e  dans   le  pugs   de    Halles    ,    ('>,550   fr. 

Iliriere    lionlée    de    Imis    :   6.125    fr. 

1877.  —  i;i;\Nl.  l.iiMiia-;s.  —  l'agsage.  par 
mie    brillante    mut    :    11.025    11'. 

iss.i.  —  William  Lée.  Ijindhes.  — -  I.' \u- 
toinne  en   .'suisse  :  8.925  fr. 

Sidiiiide  dans  la   nnaitagne   :  13.387  fr. 

1^91.  —  Kl  RTZ,  Li.iNliia:s.  —  L'Eté  dans  le 
iinrd  du  ihii/s  de  Galles  :  8.400  fr. 

is'.):!.  —  \  ENTE  X...,  .Mails,  Londre.-;.  —  t'- 
glise  de   WUettington   :  5.990  fr. 

Iniindations  en  été  :  8.395  fr. 

|s9'i.  ^  ..\NDEl!SON.  —  Soirée  dans  le  Sur- 
rey  :  7.870  fr 

1894.  —  Medwin,  LiiNliHES.  —  Temps  d'an- 
tiinine:  Ilurds  de  la   l.lngireq   :  3.915  fr. 

Teinns  d'été:  F.iinh  de  ririeie  dan;  les 
làillrs    du    Sont    :    4.1176    fl'. 

/,(■  inurant.  dans  les  dalles  du  Xnril  : 
1.997    fi'. 

1891.    ~    \'ENTE    -X.,,,     21     .\\  IITL.     LONDRES.     — 

/'/(('    rue    verte,    dans    les    fialles    du   Nord   : 
2  8S7    fr. 

/■/)   paysage  de  Calles   :  3  675  fr. 

18115.  —  AENTE  X..,,  23  .MAllS,  LliNDRES.  — 
ir//r(/  llie  West  Witli  Erening  Gleains  ; 
6.44:!    fr 

I.S'.li;.  —  SlMDSON,  LllNDRE.S.  —  DordS  de  ri- 
rieie   :  3.910   fr. 

1.S96.  —  MAl!r,i;EA\Es,  Londres.  —  Le  Lahmi- 
reiir  :  7.870  fr. 

1897.  —  .1.  Pender,  LoNiiia-.s.  --//(  the  evc- 
ning   lliere   shall    be   light   :  30,175   fr. 
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189g.  _  j.-E.  MiLLAis,  Londres.  —  Belle 
aprcs-mi:li  d'aitlomnr  dans  les  Galles  du 
yord  (35-60)   :  9.975  fr. 

1898.  _  Mali.  Kknîon,  Londues.  —  L'Eglise 
de   liettwijs-y-cocd   :  4.200  fr. 

1899.  _  w.  eden.  —  Dunes  (130-197)  :  15.325 
francs. 

1899.  _  BEAU.MONT,  MORISON  ET  AUTRES,  LON- 
DRES. —  Sur  les  côtes  du  pays  de  Galles  (85- 
140)   :  7.540  fr. 

1899.    _    .\NDRE\V,    HIGGINS    ET    .UITRES,    LON- 

DBKs.  -  La  Baie  de  Colwyn  (89-162)    :  6.825 
francs. 

1899.   _  KEI.KE,    .MARTON   ET   FRANCK,    LONDRES. 

—  ne  Wellhorn  (148-205)  :  13.125  fr. 

ournée  d'été  prés  de  Streatley  (66-100)  : 
7.350  fr.  1 

1899.  _  HURST  ET  BROADHURST,   LONDRES.   — 

Sur  les  hauteurs  au-dessus  de  Bettwys-y- 
Coed  (103-177)   :  4.975  fr. 

1899.  —  DOI.E,  LONDRES.  —  La  Bivicre  près 
de   Bettwys-y-Coed   (76-118)    :   2.500   fr. 

1899.  —  Vente  X...,  8  .avril,  Londres.  — 
Les  coteaux  à  Lodore,  prés  de  Heswick  : 
3.925  fr. 

LÉAN  MAC.  \o]v  MAC-LÉAN. 

LE  BARBIER,  Jean  Jacques- 
François.  |iciiihc  IVaiiciiis,  iir  à 
Rouen  ou  1738,  mort  en  1S'>6.  —  His- 
toire ;  Genre  ;  Porirnit. 

1898.  —  Comtesse  C.  de  C 28  jiars.  —  Le 

Befuge,-  Episode  de  Ut  Bévolution  (82-66)  : 
340  fr. 

L'Emprisonnement;  autre  épisode  de  la  Bé- 
volution (82-66)  :  300  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  27  novembre.  —  Le  mar- 
chand d'esclaves  ;  1.580  fr. 

Dessins-.\quarelles-Pastels  : 
1831.  —  La  Mese.ngère.  —  Portrait  de  Buj- 

fon.  Email  :  20  fr. 
1863.  —  Vente  X...,  13  .wril.  —  Deux  sujets 

pour  «  La  Jérusalem  délivrée  ».   Dessins  ;i 

l'encre  cle  chine  :  5  fr. 

1879.  —  SlEUHlN.  —  Buste  de  Madame  de 
Scvigné.  Dessin  iii-H"  ;ï  l'encre  de  cliine  : 
260  fr. 

Suite  de  cinq  dessins  in-lS"  pour  «  Gala- 
lée  »  de  Floriaii.  Dessins  à  la  sépia  avec 
grandes  marges  :  750  fr. 

Deux  dessins  pour  «  Estelle  ».  L'un  à  la 
sépia,  l'autre  à  l'aquarelle  :  155  fr. 

1880.  —  Mahehault.  —  Satyre  et  Enfant. 
Dessin  à  la  plume  :  50  fr. 

Vue  mère  donnant  le  sein  à  son  enfant. 
Dessin  à  la  sépia  :  87  fr. 

Monument  en  ruine.  .Aquarelle  (36-50)  : 
29  fr. 


1883.  —  Marmontel.  —  Le  Départ  du  pé- 
cheur. Dessin  au  crayon  (19-14)   :  60  fr. 

Satyres  et  Dryades,  .-aquarelle  (20-15)  :  82  fr. 

1886.  —  Richard  Lion.  —  La  Surprise;  jeu- 
ne homme  caché  regardant  une  jeune  fille 
liai  rattache  les  cordons  de  sa  chaussure. 
Dessin  au  lavis  d'encre  de  chine  (15-18).  — 
La  Bergère  surprise.  Dessin  à  la  plume  et  au 
crayon  noir  (18-13).  Les  deux  :  50  fr. 

1888.  —  Carré.  —  Décoration  pour  un  pla- 
fond. Dessin  au  lavis  d'aquarelle  ;  451  fr. 

1894.  —  Vente  X...,  28  nove.mbre.  —  Portrait 
de  jeune  homme  en  costume  Louis  X\I.  — 
Portrait  d'homme  en  costume  de  la  même 
époriuc.  Deux  pastels  de  forme  ovale  :  80  fr. 

1896.  —  Destailleur.  —  Mercure  guerr'ier 
s'nppuyant  sur  son  bouclier.  Deux  dessins  à, 
l'encre  de  chine  et  à  l'aquarelle,  de  forme 
uvnle  (61-45,5)   :  25  fr. 

1897.  —  De  Concourt.  —  La  Peinture  et 
l'Histoire  immortalisant  Voltaire  dans  le 
trurple  de  Mémoire.  Aquarelle  sur  trait  de 
plume  (44-31)   :  160  fr. 

1897.  —  Vente  X...,  13  décembre  .—  L'Autom- 
ne. Dessin  :  48  fr. 

1898.  —  De  Bryas.  —  \gmphes  et  .Amours. 
.Aquarelles  ovales  sur  trait  gravé.  Deux  pen- 
dants (24-18)  :  600  fr. 

Sujet  allégorique  (14-9)  :  370  fr. 

1898.  —  Marquis  de  Chennevières.  —  Cita- 
delle au  bord  d'un  cours  d'eau.  .Aquarelle 
(28-39)  :  125  fr. 

1899.  —  SiCHEL.  —  Le  Bepus  des  voyageurs 
(13-11)   :  36  fr. 

1899.  —  MUHLBACHER.  —  Jcunc  fille.  Pastel 
(45-38)   :  1.050  fr. 

1899.  —  VENTE  X...,  6  mars.  —  L'Offrande  à 
rinre.  —  L'.iqueduc.  Deux  pendants.  Des- 
sins à  la  plume  et  à  l'aquarelle.  Ensemble  : 
000  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  17  .wril.  —  .Ipollon.  et 
les  Arts  (14-9)  :  100  fr. 

Lm  Bacchante.  Aquarelle  (18-1."))  :  400  fr. 

llébé.  Aquarelle  (18-15)  :  200  fr. 

.leiine  fille  à  la  colombe.  Aquarelle  (18-15)  : 
.325  fr. 

1899.  —  Vente  X..,  19  mai.  —  La  Bacchante. 
Aquarelle  :  400  fr. 

1900.  —  Comte  de  C...,  17  décembre.  —  Jeune 
ftmme  fouettant  l'.-Unour.  .Aquarelle  (23-18)  : 
•iSO  fr. 

LEBARDIN.   priiilre  IVnurais. 

Dessins  : 
1S9S.  —  Declovx.  —  Un  dessin  :  100  fr. 

LEBAS.  Gabriel.  pcliili-r  rrini(;;ii.s, 
né  il  Piiris  en  ISI",'.  inorl  m  ISSO.  — 
l'aysaiic  :  .Xquarelle. 

1887.  —  \"ente  X...  —  Paysage.  Aquarelle  : 
120  fr. 
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LEBAS,  Hippolyte.  iicinlrr  IVnii- 

l,s.s:i.  —  BORNICHE.  —  Graiiilc  nunce  par  un 
teiiijiK  lie  jiluie  :  230  Ir. 
!.!■   XiiiifiiKic  :  180  fr. 
J>,iii>i  lu  vdllêf  :  205  fr. 
Lliiuiriv  i;(JUS   buis  :  30U  fr. 
Le  llnissriiu  :  3U0  fr. 

LEBAS.  Jacques-Philippe.  i;ia- 
\riir  ri  (lc>>iii;ilciir  IViiiiiMis,  ni'  ;i 
l';inV-  l'ii   1 7<l7,  iiiDi'l  rii    1  ~S'.',, 

Dessins  : 

17C)T.  —  Dli  JiLlENNE.  —  Dcii.v  r'irsti)nili'<i. 
Dessins  à  ];i  nnue  ik^  iilmnli,  sur  vi.'liii  (0 
pouces  3  1.-'.»  p.  8  1.)   :      4'J  fr. 

177G.  —  i\l.\RlETTE.  —  Vn  stiji't  pastûidl  avec 
si.r  figures.  Dessin  à  la  sanguine,  eslompé  : 
9  Ir. 

IKij.  —  \'A.N  DEN  Z.\NDE.  —  La  Tcntatioii  de 
Saint  Antoine,  d'après  David  Teniers.  Dessin 
u  la  muie  (le  plomb  :  4  tr.  .00. 

1N75.  —  GriCH.\KDOT.  —  Intérieur  d'une  buu- 
tique  dr  niiiretiand.  Dessni  au  crayon  noir 
lavé  :  10  fr. 

18'JG.  —  DEswiLLEUii.  —  Portrait  de  Madame 
Fueait  dans  le  lôle  de  «  Mnette,  du  Capriee 
Ainuureu.r  ».  Dessin  à  la  mine  de  plon'ib, 
avec  rehaut  de  lavis  (14-9, .5)  :  177  fr. 

\'ue  du  l'iiut-ncuf,  jirise  du  terre  plein: 
dans  le  Ciel  est  représentée  la  Charité.  Des- 
sin à  la  mine  de  plomb,  sur  velin  (13,5-7)  : 
50  fr. 

Feu  d'urtifiee  tiré  sur  l'rau  en  faee  la  placr 
Louis  X\  .  a  rm-rasion  de  la  pai.r.  le  21  juin 
17G3.  Dessin  à  la  sépia  (26,5-48)   :  100  fr. 

1897.  —  De  Concourt.  —  Le  Benedicite.  Des- 
sin à  la  pierre  d'Italie,  avec  rehauts  de  craie 
(27-32)  :  130  fr. 

Jeune  eillarieoise  mnrcliant  avec  un  enfant. 
Croquis  à  la  mine  de  plomb,  sur  peau  de 
velin  (17-23)   :  ? 

1898.  —  W.MIQI  I.S  DE  CHENNEVliiHE.s.  —  F,er- 
gers  et  Bergères.  Dessin  (19-23)  :  55  tr. 

1899.  —  Ml'HLB.iCHER.  —  Portrait  de  Mada- 
me J'aruit.  Dessin  à  la  mine  de  iilomli,  avec 
rtliani  de  lavis  (14-9,5)  :  220  fr. 

1900.  —  Fraissinet.  —  Bergers  et  Uergr- 
res.  Dessin  à  la  mine  de  plomli  :  10  fr. 

Estampes  : 
1737.  —  Comtesse  de  \'erri!E.  —  Vn  lot  de 

douze    csttimpes.    d'après    Ph.    Womvermaii, 

Teniers,  Wattoau,  etc.   :  4.50  fr. 

1741.  —  QfENTIN  DE  L0H.4NUÊRE.  —  ('/(    lot   de 

différentes  /■stampes.  et  enir'autres  /es  ilru.r 

giandrs    hutaillrs    fuitrs    jiour    /<'    C:ai.    etc. 

Ensemble  :  71  fi-. 
1745.   —   De   la   Roqie.    —   .^eize    l'slmnpes. 

•d'après  Teniers.  Epreuves  de  l""'  état  :  25  fr. 


1707.  —  ni:  .[1  i.ii;nne.  —  l.a  grandr  jète  fia- 
lauudr  ri  la  liriou issaurf ,  d'après  Teniers. 
l-^u'cuves  anciennes   :  24   fr. 

1772.  —  B.  .MDRAN.  —  /.(/  Frie  du  iillagc, 
d'après  Teniers.  Epreuve  ancienne  ;  '20  fr. 

1773.  —  LemI'EHEIR.  —  Les  œuvres  de  7iiise- 
rieoriie,  d'après  Teniers.  Epreu\e  amieniie  : 
17  fr. 

17«.    —   \  ENTE    .1.    1'.    I.EIHS.    —    l.r    H'  tour    II 

Il  ferme,  d'après  Micolas  Berghem  et  quatre- 
viiigt-douze  épreuves  avant  la  leitiv  ;  1.074  fr. 

L'Embarquement  de  vivres,  d'après  lîerg- 
l'.cni,  et  vingt  épreuves  :  -457  tr. 

L'.lbreuvoir,  d'après  Berghem  ;  39  fr. 

La  PécliK  aux  écrceisses,  d'après  Berghem. 
iJcii.x  planches  et  iduatorze  épreuves  :  156  fr. 

Les  Satyres  et  les  Dnjades,  d'après  Berg- 
hem, et  dix  épreuves  avant  la  Iriiri'  cl  tren- 
te-quatre avec  la  lettre.  Ensemble  :  112  fr. 

Les  Environs  d'.lneers.  —  Lçs  Environs  de 
lira. relies.  Deux  planches,  d'a|)res  fireughel, 
avec  SIX  épreuves  avant  la  lettre  et  soixante- 
huit  avec  la  lettre,  de  la  première:  et  douze 
épreuves  avant  la  lettre  et  quatre-vingt-qua- 
tre avec  la  lettre  de  la  seconde.  Ensemble  : 
295  fr. 

l'remirre  vue  des  Envirow^  île  Bruges.  — 
S, ■ronde  vue  rfc.ç  Environs  de  Bruges.  Deux 
pl.inches,  d'après  Breughel,  avec  quatroze 
épreuves  avant  la  lettre,  et  deux-cent  d)>; 
avec  la  leittie  de  la  premièi-e;  et  douze  éprou- 
\es  avant  la,  lettre,  et  dnuze  eiireuves  avec 
la  letre  de  la  secomle.  l'àisenibh'  :  :;90  fr. 

/.('  Xégligé  ou  la  Tuiletlr  du  matin.  — 
L'F.i-ouome.  Deux  planches,  d'aims  ('.liardm. 
a\cc  S'iix.-mte  ci  seize  épreuves  de  \:\  prc- 
nuere,  et  suixaiite  et  dix  épreuves  de  la  se- 
ciiiiilê.  Inrit  deii.x  avant  la  lettre.  Knseinhle  : 
1011  fr. 

La  troisième  et  la  quatrième  fête  fia- 
uiauile,  d'après  Teniers.  Epreuves  avant  la 
lettre   :   50   fr. 

Les  mêmes  estampes.  Epreuves  avec  la 
lettre    :   20   fr. 

Les  mêmes  estampes.  Epreuves  tivec  la 
lettre   :   13   fr. 

Le  marelle  uu.r  herbes  d'.liusterdain,  d'a- 
près (lafiriel  ^^•tzll.  —  Lu  Citasse  Boyalc, 
d'après  \'an  de  \'elde.  Deux  épreuves  avant 
la   lettre  :  24  fr. 

Les  environs  de  Groningue  et  les  enia- 
rons  de  IJucldre,  d'après  Ruysdael.  Deux 
eiireuves,   avant    la   lettre    :   12   fr. 

Les  deii.r  rnruii's  eslamprs.  Epreuves  avec 
la   lettre    ;   6   fr. 

Les  arno'd-i  Flamantls..  —  Le  lendrmain 
lies  noers.  —  Le  nmrrhé  a  fairr.  —  Le  nnir- 
elié  eonrlu.  —  l.a  llén éation  flumuiide.  — 
Les  l'iivirons  d'. Invers.  Six  estamiies,  d'a- 
lues  Teniers.  l'.]ireu"o  avant  la  lettre.  Vai- 
seinlile    ;    18    fr. 

Les    Œuvres   de   misérieorde.    —   L'Enfant 
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prodigue:  Deux  estampes,  d'après  Tenieis. 
Epreuves  avant   la   leltrer  :   53   fr. 

Les  viirncs  estampes.  Epreuves  avec  la 
lettre   :  40  fr. 

Les  Seize  poris  tie  Frcnice,  d'après  Jo 
seph  \'eriiet.  P^preuves  avec  bordures  noir 
et  or   ;    177   fr. 

Les  mêmes  eslampcs.  Epreuve  de  l''"'  élat: 
205  fr. 

1793.  —  Brandes,  Leipzig.  —  L'Enfant  pra 
digue,  d'r\près  Tenier.s.  Estampe  iii-folio, 
en  largeur.  Epreuve  île  2=  état,  non  ter- 
minée :  8  fr. 

Les  Œuvres  de  miséricorde,  d'après  Te- 
niers.  Estampe  In-folio,  en  largeur.  Epreuve 
de  3"  état,  terminé  et  avant  la  lettre  :  lu  tr, 

1798.  —  Fralenholz,  Nuremberg.  —  L'En- 
fant prodigue,  d'après  Teniers.  Epreuve  de 
4"  état,   avec  la   lettre    :   6   fr. 

1801.  —  WiNKLER,  Leipzig.  —  Les  Œvvres 
de  miséricorde,  d'après  Teniers.  Epreuve 
d9  3=   étét    :   16   fr. 

1805.  —  De  Sai.nt-Yves.  —  In  lot  de  vinql- 
deujc  estampes,  d'après  différents  maîtres 
et  en  divers  états   :  271  fr. 

1806.  —  Nicolas.  —  L'Enfant  prodigue  el 
les  Œuvres  de  miséricorde,  d'après  Te- 
niers.  Epreuve  de  2«  état   :  26  fr. 

1820.  —  Comte  Poiocki.  —  Sujets  d'histoi- 
re: Scènes  familières;  Chasses;  Vues;  Paysa- 
ges; Marines  et  Buines,  d'après  Pannini, 
Salvator  Rosa,  Paul  \'eronèse,  Bega,  Ber 
gheni,  Brauwer,  Erakenburg,  Breughel, 
Dutricy,  Van  Falens,  Van  Ostade,  Poelen- 
burg,  Rembrandt,  Rubens,  Ruysdael  et 
Storck.  En  tout,  trente  et  une  estampes  •  !''• 
frn""" 

Tentation  de  Suint-Antuine:  Fêtes  et  Ré- 
jouissances flamandes:  l'êtes  de  villag".; 
Vues  de  Flandre  el  Paysages,  d'après  Te 
niers.  En  tout  soixante-sept  estampes,  dont 
six  avant  la  lettre  :  66  francs. 

Chasse  a  l'Ituticnne:  Sanglier  forcé:  Le 
pot  au  lait;  Matinée  de  printemps  et  Ma- 
tinée d'été,  d'après  Philippe  Wouwermans. 
—  Marines  et  Paysages,  d'après  Guillaume 
et  .\drien  Van  de  Velde.  En  tout  onze  es- 
tampes,  dont  trois   avant  la  lettre  ;   1t  fr. 

Sujets;  liatiiilles;  Cris  de  Paris,  Eludes 
de  figures:  Animaux;  Marines;  Paysages, 
etc.,  d'après  différents  maîtres.  En  toui; 
soixante  et  treize  estampes   :  14  fr. 

1821.  —  Duii.A.ND.  —  Les  Œuvres  de  misé 
ricorde,  d'après  Teniers.  Epreuve  de  1" 
état,   à  l'eau-forte   :  24  fr. 

1834.    —   COMTESiji:   D'EiNSIEDEL.    —    Disirihu- 

lion  de  fourrage  un  sec.  —  La  vue  d'un 
camp.  Bcux  estampes  in-folio,  en  largeur, 
d'après  Cliantreau  :  2  fr. 

L'Aliianee  de  Bucchiis  et  de  Véniis, 
d'après   Coypel.    Estampe   in-folio    :   3    fr. 


Le  Négociant,  d'après  J.-B. -Descamps.  Es 
tampe   grand   in-folio    :    1    fr.   50. 

Itêjouissances  flamandes,  dans  lesrjuelles- 
on  voit  David.  Teniers  et  sa  famille,  d'après- 
D.  Teniers.  Estampe  grand  in-folio,  en  lar- 
geur :  6  fr. 

Fête  lie   eiUiige:  sur  le  ileeaiit  on    voit   D 
Teniers  embrassant  une  jeune  femme.    Es- 
tampe grand  in-folio  en  largeur  ;  5  fr. 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  Les  Œuvres 
lie  miséricorde,  d'après  Teniers.  Epreuve 
de  3"  état,  terminé  et  avant  la  lettre  :  24  'r. 

1845.  —  Vente  A.  D...,  27  avril.  —  Ker- 
m,esse  flamande,  d'après  Teniers.  Epreuve 
a\ant  la  lettre  :  10  fr. 

1845.  —  TUFIALKIN.  —  Portrait  de  l'ueleur 
Grundval,  d'après  N.  Lancret.  Estampe  ui- 
folio,  en  largeur  :  14  fr. 

1849.  —  Brisard,  Ga.nd.  —  Les  l^laisirs  -le 
lu  ilanse,  d'après  Brakenburg.  Petite  es- 
lampe  en  largeur.  —  L'Innocence;  un  en- 
fant donne  à  manger  à  un  serpent,  d'api'ès 
Mérimée.    Les   deux   :   6   fr. 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  La  Tentation  de 
Suint-.-intoine.  Dans  la  marge,  les  armes  et 
la  dédicace  à  M.  Hieliman.  Estampe  en 
hauteur,    d'après   Teniers   :   1   fr.   75. 

Le  Retour  «  la  ferme,  d'après  Berghem. 
Grande  estampe  en  largeur,  gravée  à  l'eau- 
forte  par  Weysbrod  et  terminée  au  burin 
par  Lebas,  en  1775.  Epreuve  avant  la  lettie 
sur  papier  de  chine,  présentant  quelques 
taches  d'iiumidité  :  12  fr.   50. 

]  ue  d'un  port  de  mer,  d'après  .T.  \'ernet. 
Ei)rcuve    avant    toutes   lettres    :   2    fr. 

1857.  —  Thyssen.  —  Le  Repas  italier.. 
d'après  Lancret.  Estampe  in-folio  en  lar 
geur  :  25  fr. 

/.('  Cliiisseur  fortuné,  d'après  Ch.  \'an 
Falens.  Estampe  in-folio,  en  hauteur  :  4  fr. 

L'Econome,  d'après  Chardin.  Eprouve 
de  1"  état,  à  grandes  marges  :  41  fr. 

1857.  —  Vente  S...  —  La  gamme  d'amour, 
d'après  Watteau.  Epreuve  de  1«"'  état  :  40- 
francs. 

L'Ile  euchauléc,  d'après  Watteau.  Epreu- 
ve de  1"  étal  :  62  fr. 

Le  Repus  italien,  d'après  Lancret.  Epreu- 
ve de  l"""  état   :  40  fr. 

1858.  —  Vente  X...,  6  .SEE'TEMiiitE.  —  Etude 
du  des.nn.  Epreuve  de  l''"'  état,  avec  mar- 
ges   :   35  fr. 

Le     Banquier     hollandais.    Copie    d'après 
l'estampe    de    Rembrandt,    connue  sous  le 
titre   «  Le  peseur  d'or  ».   Estampe  in-folio, 
en  hauteur  :  1  fr. 
1   franc. 

18S1.  —  Lazakiette.  —  La  marchande   île 
beignets.    Epreuve    avec    marges    :   16   fr. 
/.(/    Gravure   occupée   ci   tracer   les   événc- 
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vii'iil^  lie  Vlii^l()ir<\  d'après  Mouiiel  : 
i    Ir.   Tj. 

Siilijif^  cl  Ihi/iitli's,  d'aiirès  Bergliein  :  4 
Iraucs, 

/.(•  Ilrhiiir  II  lu  imnr  :  S  fr. 

orphi'i'  liianniiiil  Irs  uiiliinni.r,  d'après 
Hiuidins  :  1  fr.  -'j. 

I.ii  \  Il  iiiitlirrr,  4'aiirrs  "\\'uu\vennaiis  : 
2    fraiir^. 

l'i'll-,r-i'll  II  lu  llllisiqlli''.'  —  l.il  lue.  — 
Lrs  iDiifiir^  lie  hunier.  —  La  l'enliilinn  île 
■  S^iùiil-Aiihiiiie.  —  Fêle  île  idlinje.  —  I.e 
ehiileaii    île    ieiiiei:^.    Eli^omlile    ;    ^    fr.    -5. 

La  leinine  jiiliiiisi\  d'après  TL'iWfrs. 
Eprciivi'    irniar.ucc    :    1    fr.   OU. 

l'ieiml   el  su    iiiiiiiêiiiliiie  :  3  fr.   00. 

Lu   liiiiise-eiiiii',    a  après   Tcuiers    :   3   fr.   50. 

]S(;,').  ~  (;.\Mm-:ia,YN.  —  l'uilniil  île  Jueqnes 
Pierre  ('iize:<,  peiiilre,  d'après  .\iu'il.  Eiireii- 
ve   avec   marges   :   '.!   fr. 

Iliiherl  le  Lnrruiii.  liciilpteiir,  d'après 
Drouais.    ICiut-uw  avec  marines   ;  i  fr.   75. 

1S65.  —  Di;.sFi;aET.  —  Lu  Dislrilnilhiii  île 
lonrraije  see,  d'aiirès  Ciiaiitreaii.  Iv^laiiipe 
en    lar.^;ein'.    I^pu'ii\"e  iii-mlio  ;   ;i   fr. 

L'Elude  du  dessin   :  5  fr. 

18G5.  —  GlGor.X.  ~  l'nriruil  de  l'..l.  lu:, -s, 
priiiire.  iTafires  .\iied.  Eslainj-e  lu-fidin  : 
1   li'aiic. 

L'Ilieer,  d'apr.'s  Laiieret.  ICstampe  iii- 
fciim,    en    liaaieiir    :    ff    fr. 

L'.isseiiildée  ijuluiile.  d'après  Watteaii. 
Epieiive   avei;   iiiarj^e    :    jî    fr. 

/.()  i.uuuiie  d'iiuuiur.  d'aiires  \^■al(eau 
Efireuve    a\ee    iiinr.yes    :    -M   fr. 

1877.  —  F.  DiDdT.  —  Lu  l'iiiiine  cdiieuliiui, 
d'après  Cliardiii.  Epreuve  de  2'  état,  a\  ec 
grandes    marines    ;    39    fr. 

Elude  du  dessin  ,  d'après  Cliardiu  . 
E|ireuve  de  2'  èlal  avec  grandes  marges  • 
m  francs. 

Le  Kéiiliijé  nu  lu  liiileUe  du  uiuliii,  d'a- 
près Cliardm.  Epreuve  de  2^'  état  avec  gran- 
des marges  :  42  fr. 

L'ECDUnuie,  d'après  Cliardiii.  Epreuve 
de  2'  état,  grandes  marges   :  23  fr. 

/,(.'  'l'rie-lrue,  il'après  iCiseii.  Epreuve  avec 
grandes  mai'ges  :  io  fr. 

La  Cijinele,  d'après  )'.:.^eu.  Epreuve  avec 
grandes   marges    :    21    fr. 

Grandrul,  luiisle  druinuliuiie.  il'apres 
Lancret.  Estampe  in-fnlm,  en  largeur  ■  )1 
francs. 

Lu  Ciinrersulion  ijulmile.  d'après  Ean- 
cret.    Deux   épreuves   :   12   fr. 

/.(■  Miiilre   fiulunt.    d'après   Lancret    :  7  fr. 

Ite/ius    lliiiieii,    d'après    Lancret    :   71    fr. 

1,'iiljlié  en  couquéle,  d'après  Le  Clerc  : 
(1    fr.    5U. 

L'Ile   enehanlée.    d'après   Wattean    :   30    fr. 

I.ii  l'iumme  d'innuiir.  d'aïu'es  W'atteau. 
Epreuve  avec  une   grande  marge   :  51   fr. 


1.S77.  —  Bi-.'n.ua  i:.  —  Le  Trie  I rue,  d'après 
I-'.isen.    l-',pri>nve    avec   gi'ande   mar,L;e    ;   70   fr. 

/.(/  iiiininie  d'uinniir,  il'afin's  W'atteau. 
Estampe  in-folm,  en  trtivers.  lOprenve  avrc 
très   grande  marge   :   50   fr. 

L'Ile  enehunlee.  d'aiirès  Watteau.  Es- 
tampe ui-fcdi(i,  en  travers.  Epreuve  avec 
très  graiid(>   maigi'   ;  S2   fr. 

L'Assemblée  ijulunle.  d'a|ii'HS  W'atteau. 
Eslain|je  ui-fulin  en  travers.  l':|irenve  avant 
tdutes  lettres  :  f.50  fr. 

/.()  inêine  eslunijie.  l'",prenve  avec  la  'et- 
tre,    a   toute    maige    :    '.)!!    fr. 

Les  qiiutre  Hiiisnns,  d'après  Lmicret  :  Ts 
l'rinlenips.  par  lî.  .\uilran;  L'Elé.  par  Sco- 
tni;  L'Aulonine.  |iar  X.  Tariheu;  L'Hiver, 
par  Lelias.  Epreuves  de  1'-''  état,  avant 
l'ailresse  de  Crespy,  à  toute  marge  :  105  tv. 

L.es  niènies  esliiiujies.  Epreuve  de  2"  état: 
iOCi  fr. 

Ee  liejius  ilulien.  d'après  Lancret,  Es- 
lampe  m-fcilin,  m  travers.  Efjreuve  avec 
marge     ;    08    fr. 

/,(/  ■ftiinne  êdiieuliiiii,  d'après  Clutrdin. 
l-'-pieuxe  de  l""  état,  avant  les  armes  et 
la  lettre  :  l'JO  fr. 

/,(;  tnèine  eslunipe.  I-'.preuve  de  2"  état, 
avec  la  lettre  et   les  armes   :  50  fr. 

1878.  —  ROTil.  —  /,'//(■  enehunlee,  d'après 
Walieau.    Epreuve   a    toute  intiige    :  lix   fr. 

E'Assenildee  ijulunle,  d'apri'S  Watteau. 
E]ireuve  avec  la  lettre  à  tonte  marge  :  49 
fi'ancs. 

/,(/  i'ninrie,  d'après  Eisen.  F^preuN'c  à 
Il  Mlle    marge    :    :i".)    fr. 

Le  l'rie-lrue,  d'après  Eisen.  Epreuve 
a\ec   l'adresse    du   graveur    :  30   fr. 

Eu  même  eslumpe.  Efireuve  avec  l'adresse 
de   Buldet    :    34    fr. 

Le  Mulire  de  dunse,  d'après  Canot.  Es- 
tampe  iu-fo]io   :  28  fr. 

Le  siiiiliuil  de  hniiue  ininée  un  ijrund 
piipu.  d'aines  l'ii.  O.  c.,-inot.  Estampe  ni-fo- 
lici   :   20    fr. 

/.c  iiiiieuii  i/cs  /,'i((-:.  d'après  Canot.  Es- 
tampe   ni-foliii    :    35    fr. 

Le  SéijUiic  iiu  lu  Inilelle  du  mu  lin,  d'aiirès 
Chardni    :   34   trains. 

E'Eniuiinie.  d'apri's  Cliardin.  Epreuve 
de    !'■'■   l'tat,    avec   marge    ;   22U  fr. 

Lu  ■lliiiiiie  eilneuliiui,  d'après  Chardin. 
l-".preuvo  de  2'  état,  avec  l.i  lettre  et  les 
armes    :   78   fr. 

L'Elude  du  dessin,  d'aiirès  Chardin. 
]-',pi'eiive   de   2"  i;tat.   :   (J2   fr. 

I.e  Xéiiueiiiul.  d'a]U'ès  .L-H.  Mescliamps  : 
Il   fr.  511. 

Euqsuiii's  urée  fnjures.  Quatre  pièces  sur 
la   même  feuille,  a  grande  marge  :  5  fr.  50. 

/.(/  L'iiurcrsuliiiu  ijiilunle,  d'après  Lan- 
cret.   Epreuve  a    tonte   marge   :  34  fr. 

Le  Iiepus  ilulien,  d'après  Ltincret.   Epreu- 
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ve  très  graivl  iu-rolio,  à  toute  marge  :  9G 
francs. 

La  Vivandière  de  Brest,  d'après  Pater. 
Epreuve  avec  marge  vierge  :  38  fr. 

Les  quatre  saisons,  d'après  Lancret,  cnii- 
mérées  à  la  vente  Behague.  Epreuves  à 
petites  marges  :  90  fr. 

1879.  —  Michel.  —  Le  Repas  italien, 
d'après  Lancret.  Epreuve  sans  désignation 
d'état  ;  24  fr. 

1881.  —  MiCHELOT.  —  La  même  estampe. 
Epreuve   sans   désignation   d'état  :   41   fr 

1881.  —  Maii..«d.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  sans  désignation  d'état   :  45  f»" 

Le  Tric-trac,  d'après  Eisen.  Epreuve  ive^ 
l'adresse  du  graveur  :  31  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  l'adres- 
se de  Buldet   :  '^0  fr. 

1881.  —  MuHLB.ACHER.  —  La  Bonne  éduca- 
tion, d'après  Chardin.  Epreuve  de  2«  étit  : 
40   francs. 

1881.  —  Tessier.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  du  2°  état  :  11  fr. 

1882.  —  Dubois,  du  Bais.  —  Frère  T.uce, 
da'près  Subleyras.  Epreuve  sans  désigna- 
tion d'état   :  10  fr. 

1887.  —  Malinet.  —  L'.issemhlêc  galante, 
d'après  Watteau.  Epreuve  sans  désignation 
d'état  :  76  fr. 

L'Ile  enchantée,  d'après  Watteau.  Epreu- 
ve avec  marges  :  30  fr. 

La  Gamme  d'amour,  d'après  Watteau. 
Epreuve  à  toute  marge  :  36  fr. 

Le  Repas  italien,  d'après  Lancret.  Epreu- 
ve de  l'-'"'  état,  non  décrit  :  90  fr. 

1890.  —  Destailleur.  —  La  Bonne  éduca- 
tion, d'après  Chardin.  Epreuve  de  2i=  état, 
à  grandes  marges   :  80  francs. 

L'Etude  du  dessin,  d'après  Chardin. 
Epreuve   de  1'""  état   :  165  fr. 

Le  Tric-trac,  d'après  Eisen.  Epreuve  à 
toute  marge   :  40  fr. 

Les  quatre  saisons,  d'après  Lancret.  Es- 
tampes énumérées  à  la  vente  Béhague; 
parmi  elles,  r.A.utomne  est  avec  la  faute  : 
165  francs. 

1891.  —  Bavard.  —  Les  mêrnes  estampes  : 
85  francs. 

1894.  —  Vente  X...,  11  j.wvier.  —  La  Bonne 
éducation.  —  L'Ecole  du  dessin.  Deux  es- 
tampes, d'après  Chardin,  sans  désignation 
d'état    :    29    fr. 

L'Econome,  d'après  Chardin   :  22  fr. 

1894.  —  Bérard.  —  Vues  de  Charenton, 
d'après  Boucher.  Deux  estampes  in-folio, 
en  largeur  :  29  fr. 

1895.  — •  Galichon.  —  L'Assemblée  galante, 
d'après  Watteau.  Epreuve  avant  toute 
lettre  et  avant  de  légers  travaux  :  215  fr. 


Le  Repas  italien,  d'après  Lancret.  Epreu- 
ve avec  grandes  marges  :  89  fr. 

Le  Maître  de  danse,  d'après  Canot.  Es- 
tampe  en   hauteur   :  25   fr. 

1897.  —  Baron  J.  Pichon.  —  Le  Maître  de 
danse.  —  Le  Gâteau  des  Roys.  Deux  es- 
tampes, faisant  pendants,  d'après  Ph.  Ca- 
not :  50  fr. 

Repas  italien,  d'après  Lancret  :  20  fr. 

Colin-Maillard.  —  IHerrot  et  sa  progéni- 
ture.  Deux   estampes    :   25   fr. 

Mademoiselle  Dangeville,  d'après  Pater. 
Epreuve  tirée  avant  que  la  figure  ait  été 
agrandie;  une  partie  de  la  marge  inté- 
rieure   manque    :    42    fr. 

Encadrement  orné  des  attributs  de  la 
musique  et  de  personnages  d'Opéra,  pour 
un  livre  sur  l'art  du  chant.  Epreuve  avant 
les  inscriptions,  non  entièrement  terminée: 
30    francs. 

Le  Faucon,  d'après  Subleyras.  Epreuve 
avec   toute   sa  marge   :   10  fr. 

1897.  —  De  Goncourt.  —  Le  Maître  de 
danse,  d'après  Ph.  Canot.  Epreuve  avoc 
toute  marge   :   40  fr. 

trt  "Bonne  éducation,  d'après  Cliardin. 
b2    francs. 

Etude  du  dessin,  d'après  Chardin. 
Epreuve  de  1""'  état,  avant  toutes  lettres 
et  avant  les  armes.  Très  grandes  marges  : 
195   francs. 

Le  Négligé  ou  la  Toilette  du  matin, 
d'après  Chardin.  Epreuve  avec  marges  :  41. 
francs. 

L'Econome,  d'après  Chardin.  Epreuve 
de  1<"  état,  avant  toutes  lettres   :  85  fr. 

Promenade  de  l'aprcs-diné.  Estampe  gra- 
vée à  l'eau-forte  par  Moreau  et  terminée 
par  Lebas.  Epreuve  avant  toutes  lettres  : 
6  francs. 

L'Assemblée  galante.  Epreuve  avant  tou- 
tes lettres,  à  l'état  d'eau-forte  pure.  — 
L'amant  repoussé,  gravé  par  P.  Mercier. 
Deux  estampes  d'après  Watteau.  Ensem- 
ble   :   122   fr. 

La  Gamrne  d'amour,  d'après  Watteau. 
Epreuve  avec  grandes  marges  :  25  fr. 

L'Ile  enchantée,  d'après  Watteau.  Epreu- 
ve à  l'état  d'eau-forte  pure  :  61  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  marges: 
65  francs. 

1899.  —  LiGAUD.  —  Vue  des  environs  rie 
Beauvais.  —  Chasse  au  tigre.  Deux  estam- 
pes d'après  Boucher,  gravées  par  Lebas  et 
Flipart.  Epreuves  avec  marges   :  20  fr. 

1899.  —  VENTE  X...,  28  janvier  et  l^''  mars. 
Pense-t'il  aux  raisins?  Estampe  d'après 
Boucher.  Epreuve  avec  très  grande  marge  : 
38  francs. 

Revue  de  la  Maison  du  Roi  au  Trou  d'en- 
fer. Epreuve  avant  toutes  lettres,  d'après 
Le  Paon  :  21  fr. 


'??'.» 


LKlî 


LE  BASSAN.  \ Oii  PONTE. 

LEBAYLE.  Charles.  ih-iHIit  IViin- 
çais  coMtciiiiMirniii,  ii('' ;i  l'iiris. —  His- 
toire ;  Porliail  :  (icurc. 

1S98.   —  A'ENTK   Lebayi.e.   —   Ciccron   disan' 
les  Turcidaiics  :  .ViO  fr. 

\jimphe  et   IhTfjcr  :   17(1   l'r. 

I.i'  Ciiiisl  ilans  le  Jardin  des  Oliviers  : 
bm    l'nincs. 

L'iininiir    désarmé    :    210   l'r. 

Didiie  chasseresse  :  12.^)  fr. 

Etude   de   femme   :  225    fr. 

I,a  Procession  de  Xnples  ;  2J0  fr. 

Vil  Enlerremeiil  a  .•^ii.biaco  :  230  fr. 

Le  soir  à  Venise  :  115  fr. 

T.d  Prière  à  la  Mailnne,   ]  cnise  :  105  fr. 

Slaliie  de  la  Miidnnr  sur  une  place,  ù 
S'aples  :  150   fr. 

Vitraux  : 

Cnind    rilruil.   il'aiiri'S  \aii-Dyck   :  240   fr. 

L'Eté,  jeune  lemine  dans  nn  paysage  . 
550    frai  11 -s. 

Paysanne  :  100  fr. 

LEBEAU.    Pierre  Adrien,    ura- 


\^^[\r  li'.ini-aLs,  ne  a 


l'ari.s  eu   1711. 


E.stampes  : 
1820.  —  CoMTr  POTOCKi.  —  Hâloïse  et  Ahei- 
lard,  d'après  MarilUer.  —  Seéiies  familiè- 
res, d'après  Baudoin,  Dugoure,  Eisen  et 
Lebrun.  —  Un  lot  de  vinyt-cpiaire  portraits, 
d'après  Desrais,  Fontaine,  Leolêre,  Lenoir, 
Queverdo  et  Xan  Loo.  En  tout,  vingt-neuf 
estampes    ;   6   fr. 


La    piei'c    enriensi' 


It^Gl.    —    LAJARUnTK. 

d'après   Lunaud    :    1    fr. 

1S73.  —  (■iGiii  X.  —  Madame  Dayazoïl.  — 
Madame  de  W'arens.  Deux  estampes  in-S': 
7  fr.  50. 

1877.  —  Beh.\gu'e.  —  Les  désirs  satisfaits. 
—  Lm  vcrta.  sons  la  yanle  de  ta  Fidélité. 
Deux  estampes  se  fai.->ant  pemlant,  et  gra- 
vées :  La  première  par  l'alor,  la  seconde 
par  Lebeau.  Epreuves  avec-  grandes  mar- 
ges :  90  francs. 

La  Sotlieitation  amnnrusc,  d'après  Le- 
brun. Epreuve  sans  désignation  d'état  :  40 
francs. 

Les  désirs  naissants.  —  Le  danger  des 
bosfiuets.  Deux  pemlants,  d'après  N.  Tan- 
che. Epreuves  à  toute  marge  :  95  fr. 

Madame  la  Comtesse  du  Barry,  d'après 
Marilly,  en  buste,  dans  un  médaillon  ovale 
ornementé.   Epreuve  à  toute  marge  :  51  fr. 

Lovise-Marie-Thérèse  d'Orléans,  duchesse 
de  Bourbon,  dans  un  médaillon  ovale  orn-; 
mente.   Epreuve  à  toute  marge   :  29  fr. 

Mademoiselle    'Dutcy,    d'après    la    minia- 


ture de  l'.Mné.  E|)reuve  in  8".  à  toute  margo: 
29   francs. 

I.iini^  VI  7,  rni  de  Franrr,  en  jiird.  iiu  de 
face,  fil  grand  r,,stiiiiir  mgat.  EiaiMive  petit 
ni-fiiliM,  avant  toutes  lettres  :  31  fr. 

Maric-.lntoinette,  Heine  de  France,  en 
grand  costaine.  Elle  est  def)0Ut,  en  pied, 
vue  de  prolil,  d'après  Le  Clerc.  Epreuve 
petit  in-folio,   à  toute  marge   :  10(1   fr. 

Marie-.lntdinettr,  reine  de  France,  dans 
nn  médaillon  orale,  orneinrntè,  armorié 
an  liiis.  l-;preuve  In-S",  avant  l;i  pagination 
dans  la  marge  du  haut  :  08  fr. 

Marie-Lccl;ziiislia.  reine  dr  France,  dan', 
nn.  médaillon  orale  orin'inenté:  sur  le  socle 
l'abbaije  i/c  .•sainl-Dmis.  l',i)reuve  iii-8",  à 
grande   marge    :   30   fr. 

/■'.  I.  U.  (/.■  Itaiiiiinrl.  de  ta  f,,niédie  fran- 
çaise, en  tin^le.  dans  nn  inednitlnn  ovali- 
oriieinenlé:  an  bas,  sur  Ir  .^urtf.  une  Vi- 
gnette   on    rtle   est    rejirésentéi-    ilans    un    de 


20 


i    rut  es. 
flancs. 


l'ipreuve    iii-i 


t'int   mai'ge 


1.877.  —  F.  DinOT.  —  Marie-Tliérèse  (/',!' 
trilingue.  —  Catlieriiie  II  de  Itnssiè.  —  T^a 
Margnise  de  Pinnjiailunr.  Trois  estampes  : 
22   francs. 

Mademoiselle  Ueshms^es.  —  Mademoi- 
si-tle  Uaaconrt.  —  LSabbé  x  i-rrag.  —  Marion 
lirliirine.   qualie   estampes   :  20   fr. 

Liiiiis  .VI 7,  (/eux  e]ireuves.  —  L.  J.  et  L. 
IL  L.)  de  Bourbon.  —  '  undé.  quatre  es- 
tampes :  22  fr. 

Marie-.lntuinette.   Deux  ('preuves  :  31  fr. 

Madame  Victoire  et  Louise  Marie,  sa 
srrnr.  —  Elisabetli  et  la  ('ointesse  d'.irlois. 
Quatre   estampes   :   25  fr. 

Louis-Philippe,  due  d'Orléans.  —  Philip- 
pe Egalité,  fils  du  précédent.  —  TLa  Du- 
rtiesse  de  l'tiartres,  épome  du  précédent. 
Trois   estampes   :   8   fr. 

Sa  taille  est  ran^sante.  d'après  Baii- 
doin.   Epreuve   avec   marges  :   28   fr. 

1878.  —  ROIH.  —  L'.lsseinblée  an  t^onc-'rl. 
—  L'assemblée  au  salon.  Deux  estampes, 
d'après  LawTeince,  se  f.iisant  pendant 
l'.iu'euves  à  l'état  d'eau-Inite  pure  :  1.550  fr. 

La  réalité  du  plaisir.  Eiireuve  de  forme 
ovale,  avec  marges  :  8  fr. 

La  vertu  sous  la  garde  ite  la  Fidélité, 
d'après  Eisen.  Epreuve  avant  la  lettre  :  77 
francs. 

1879.  —  SlEruiN.  —  Portrait  de  Madame 
Du  Barry,  d'après  MarilUer.  Epreuve  ■n-S'' 
avant  le  numéro,  à  grande  marge  :  22  ir. 

yLidernuisclle  Desbrosses.  Epreuve  in-i", 
avant  le  numéro,  avec  marges  :  11  fr. 

Le  Comte  d'.irtois  et  le  Comte  de  Pro 
renée.  Deux  portraits  in-4",  d'après  Manl 
lier.  Epreuves  avant  les  numéros  avec 
numéros,  avec  marges  :  8  fr. 
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Mademoiselle  Maillanl,  de  V  Académie 
royale  de  musique.  —  Vctirr  de  Sainl-Vin- 
■cenl.   Deux  portraits,   graïul    in-lS"    :   12   fr. 

Portrait  de  Dorât,  d'après  Quéverdo. 
Epreuve  grand  in-8»,  avec  marges  :  250  fr. 

Louis  .V17  et  Marie-Antoinette.  Deux  por 
■traits   in-S».    Epreuves   remargées    ;   6  fr. 

18S1.  —  McHLBACHKH.  — (  Sa  taille  est  .-a- 
vissante,  d'après  Baudoin.  Epreuve  de  tout 
premier  état,  non  décrit,  avant  toutes  let- 
tres et  avec  la  mention  sous  le  trait  carré 
à  droite,  mais  avant  le  nom  de  Baudoai, 
•gravé  à  gauche  au  burin,  sous  le  trait 
carré  :  400  fr. 

Les  désirs  satisfaits.  —  La  vertu  sous  le 
refjard  de  la  l'idélité..  Deux  pendants, 
d'après  Eisen,  gravés  le  premier  par  Patas, 
le  second  par  Lebeau.  Epreuves  avant  la 
lettre  à  toute  marge   :   180  fr. 

1881.  —  Mailand.  —  Les  mêmes  estampes. 
Epreuves  avec   la  lettre   :  53  fr. 

1881.  —  Saint-Geniès.  —  Les  désirs  naïA- 
sants,  d'après  N.  Tanche.  Epreuve  avadt 
l'inscription   sur   la   tablette   :   62   fr. 

Le  Danger  des  bosquets,  d'après  N.  Tau- 
Ciie.  Epreuve  sans  désignation  d'état  :  .^î 
francs. 

1889.  —  DECLorx.  —  Les  Désirs  naissants 
et  le  Danijer  des  bosquets.  Deux  pendants 
d'après  N.  Tanche.   Epreuves  avec  grandes 

•marges  :  105  fr. 

Sa  taille  est  ravissante,  d'après  Bau 
doin.  Epreuve  avec  la  lettre,  à  grande 
marge    :   100   fr. 

Marie-.intoinelte,  Dauphine.  —  Louis- 
Aurjuste,  Dauphin.  Deux  pendants  in-f^lio, 
avec   marges,   d'après  Fossier   :  60  fr. 

Mademoiselle  Ollivier,  de  la  Cmnéilie 
française,  d'après  Desrais.  Epreuve  in -S» 
-avant  toutes  lettres.  —  Le  même  portrait. 
Epreuve  avant  le  imméro.  Les  deux  :  IT; 
francs. 

1890.  —  MiJHl.B.ACiiER.  —  Les  Désirs  salis 
faits.  —  La  vertu  sous  la  garde  de  la  Fid.é 
lité.  Deux  pendants,  d'après  Eisen.  Epreu 
ves  avant  la  lettre,  à  toute  marge  :  275  fr 

1891.  —  KiNNEN.  —  Les  deu.r.  mêmes  es 
lampes.   Epreuves  avant   la   lettre    :   250   fr 

Sa  taille  est  ravissante,  d'après  Bau- 
doin. Epreuve  avec  la  lettre,  à  grande 
marges   :  47  fr. 

TjCS  désirs  naissants,  d'après  N.  Tanche. 
Epreuve  sans  désignation  d'état  :  83  fr. 

1891.  —  Bayahd.  —  La  même  estamne, 
aussi    sans    désignation    d'état    :  80    fr. 

Sa  taille  est  ravissante,  d'après  Bau- 
doin. Epreuve  avec  la  lettre  :  61  fr. 

1892.  —  Belenet.  —  Les  Désirs  naissants. 
—  Le  Danger  des  bosquets.  Deux  pendants 


d'après  N.  Tanche.  Eprouves  à  toute  nw 
ge  :  100  fr. 

1894.  —  \'ENTE  X...  —  Portraits  de  Marie- 
Anl.oinelle  et  de  Louis  XVI,  dans  des  mé- 
daillons ovales.  Sous  les  deux  portraits, 
le  litre  et  cinquante-quatre  vers  en  trois 
colonnes.  Epreuves  avant  les  numéros  et 
avanti  la  division   de  la  planche   :  61  fr. 

Portrait  de  Marie-.inloinelte,  Archidu- 
cliesse  d'.iutriche,  en  pied  et  en  grand  cos- 
tume de  cour.  Epreuve  petit  in-folio,  de  2» 
état  :  31  fr. 

1895.  —  \"ENTE  X...,  4  février.  —  Louis- 
Auguste,  Dauphin  de  France.  —  Marie-An- 
toinette, Dauphine.  Deux  portraits,  d'après 
Fossier,  en  pied.  Epreuves  in-folio   :  61  fr. 

1895.  —  Vente  X...  —  Le  même  portrait 
avec  un  entourage  de  roses,  de  lys,  et  de 
laurier.    Epreuve    in-folio    :    42    fr. 

1897.  —  De  Goncourt.  —  Portrait  île  i.oul- 
se-Maric-Thércse-Bathilde  d'Orléans,  Du 
chesse  de  Sourbon.  d'après  Lenoir.  Epreu- 
ve in-4°,   à.  toute  marge   :  3  fr. 

Portrait  de  Madame  de  Saint-Huberti,  de 
L'AcKlémie  royale  dô  mt?:ùiuc.  Epreuve 
U14''  à  toute  marge  :  5  fr. 

Portrait  de  Mademoiselle  Olivier,  de  la 
Comédie  française,  d'après  Desrais.  Epreu- 
ve iiiS»  avec  marges  :  4  fr. 

Portrait  de  Mademoiselle  Dugazon . 
Epreuve  avec  grandes  marges  :  2  fr.  50. 

Portrait  de  Mademoiselle  Lèsent,  de  la 
Comédie  italienne.  Epreuve  avant  le  nu- 
méro :  5  fr. 

1897.  —  BARON  J.  PiCHON.  —  «  .S'a  aille 
est  ravissanle  »,  d'après  Baudoin.  Epreuve 
avec  très  grande   marge   :  40  fr. 

Marie-Antoinette,  reine  de  France,  en 
pied  et  en  grand  costmne  de  cour,  d'après 
Le  Clerc.  Epreuve  avec  toute  sa  marge, 
in-4°   :  40  fr. 

Portrait  de  Madame  de  Raucour,  de  la 
Comédie  française.  Petit  médaillon  ovale, 
reposant  sur  une  tablette  où  la  célèbre  co- 
médieime  est  représentée  dans  une  scène 
de  «  Mithridate  ».  Epreuve  in-8°,  avant  la 
pagination   et   à  grande   marge  :   10   fr. 

Louis  XV.  —  Louis,  Dauphin.  —  Loui.i 
.\]  l.  —  Comte  d'Artois.  —  Comte  de  Prc- 
lenee.  —  Duc  de  liourbon.  —  Prince  de 
Coudé.  —  Duc  d'Orléans.  —  Duc  de  Chnr- 
tres.  —  Duc  de  Penthlévrc.  —  Duc  de  Ni- 
vernais, rtc...  En  tout,  vingt-doux  portra'ts 
in-8°    :    5   fr. 

Duc  de  Ciontaut-Tiiron.  —  Duc  de  Choi- 
seu.l.  —  Duc  de  Brissac.  —  Maréchal  de 
Sa.re.  —  Meuupou.  —  Sartine.  —  Necker.  — 
Turgot.  —  Marquis  de  Mirontesnil.  — •  Botl- 
nard.  —  De  la  Faye.  —  Bacine.  —  Molière. 
—  J.-I!.-Housseau.  —  Voltaire.  —  Bayle,  etc. 
Eu  tout,  trente-deux  portraits  in-8''.  —  Mo- 
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/■/('  hci-ziiisl,ii .  —  Mm ii'-Tlicrrsc.  —  Marie 
Ailrfdiitr-CUilildi-  ilv  l'nincr.  —  CiiîJilC'isn 
(le  fidiriirc.  —  ( ''inih'ssr  i/'l/Zi/Zs.  ~  l.iiiii- 
se-Miii  irTIiriisr  (l'drirdiif,  d  iirhcs^c  ,/i' 
Boiirbiiii.  —  Mililiiim-  (  iKUliillr.  j/llr  du  l'ii, 
etc..  l-'.ii  li'iit,  vingt  pul■ll•;lil^^  iii-S"  ilo  in-ir- 
cesi5i.s  (le  l;i  famille  luviile.  Les  iiiiiiuaiile- 
deii.\    ]Hii'lriiiIs    :   'JUl  iv. 

I.ii  Uciililc  ilu  plaisir.  —  f.a  pailie  il'irii's 
frais.  —  /,(■  Hendez-i'tjiis  dr  (liasse.  Trois 
cstiiinpes  dont  la  iireniiêre  a  tonte  marge  : 
40  francs. 

f.a  S(dlieilati(ii)  amoureuse.  —  T.'iulriijae 
déenueerte.  Deux  estarniu'S,  d'après  l,e 
brnn,  faisant  pendants.  I'',preuves  avec 
tonles   leurs    marges    :   2G    fr. 

L'intrifiue  découerrle.  —  /.(/  .'ioUicilaUnn 
aiuiiureuse.  —  La  dêelaralinu  d'amour.  Es- 
lampes  d'après  Lebrun.  gra\ees  par  I.e 
beau  et   Patas    :    14   fr. 

IS'.I'J.  —  LlCAUn.  —  .S'((  taille  r^l  raeissau- 
le,  d'après  Ban(foni.  Epreuve  a\ee  marges  ; 
40  francs. 

1890.  —  \'i:\iE  \  ...  -28  FiiVRlEI!  t:|-  l'"-  m\ks 
—  Maduuie  la  Comtesse  Du  llarnj.  lan- 
une  Ijordure  entourée  d'une  guirlande  de 
roses,  d'après  Marilly.  Epreuve  avec  grai. 
des  marges  :  6  fr. 

Sept  pia-lraits  diffcreuts  de  la  Ctieentiere 
d'Eiiu.  eu  femuie  el  en  Of licier  de  ilraijims. 
Epreuves  iii-8"  ayant,  la  pluparl,  l(iul,\i 
leurs    marges    :    2S   fr. 

La  snllieilatiiin  auonireuse,  d'aprcs  E.  I.e 
brun.  Epreuve  sans  dcsigniflion  d'efat  . 
20  francs. 

Marie-.Uildiiietlc,  Daupliiiie  ilr  [■'rau'^e, 
d'après   Fessier.   Eiireuve  lu-quarto    :  20   fr. 

Mlle  OUieier.  de  la  ('oiuédie  fnnieaise, 
d'après  Dccrais.  Epreuve  avani  tnutes  let- 
tres   :   10  fr. 

19(10.  —  \'i;nti;  .\...,  l"  mai.  —  Les  Dê'ilrs 
naissants.  —  Les  dangers  des  hosfiuets. 
Deux  penilauts,  d'après  N.  Tanche.  Epreu- 
ves sans   designatidii    il'état    :   45.''j   fr. 

LEBEL,  Antoine,  [irinlrr  IVunr.ns, 
m'i  !i  Monli'ol  en  l<sr)r>.  nKirl  ru  l7Ult. 
• —  Pny.sagc  ;  (îeni'd'. 

1873.  —  ViNte  Papin.  —  Miaïuiueiils  en 
rviues  :  9.."j()0  fr. 

Dessins    , 

1X73.  —  GlGOUX.  —  Jeune  femme  s.s/sc 
deeaul  une  cheminée.  Dessin  au  crayon 
liou-  et  a  la  sanguine  :40-29)   ;  2."j  fr. 

1898.     —    M.4RQU1S     DE    CHENNEVlf:nE.S.     —     !,C 

même   dessin   :   500   francs. 

1898.  —  Vente  g.  et  T...,  31  j.wvier.  — 
H(emme  portant  une  palme.  Dessin  à  a 
plume  et  à  l'aquarelle  :  IJ  fr. 


LEBEL.  Charles-Jacques,  |Minlrc 
IV;iii(;ais  de  l:i  lin  ilii  ,\\  III'  ri  du 
c-diiiiiii'iirciiioiil  ilii  .\l.\'  >ii''cl('.  — 
1 1  i.-.|nirr  :    l 'ml  l'a  il  ;   <  ii'iirr. 

IS.,..    —    De    H.\(irsE.    —    Le    l'élit     l'atieui 
nrl'e    :    272    fr. 

LEBEL.  Edmond,  poiiilrc  Iran- 
iens,  ii(''  on   ISl!  I,  —  (  iciirr. 

ls72.  —  \ENTi-;  -X...  11  Janvier.  —  Itiié- 
riioirs  il'éfilise.  Deux  lixes.  Ensemble  :  210 
francs. 

1N73.  —  N'ENTE  H.  I,...,  l:'.  MAliss.  —  Prière 
a  la  Madi.ine  a  Home,  pendant  la  semaine 
Sainte    ;  72-56)    :  820   fr. 

1SS9.  —  \'AN  Gcii.H,  I.A  llwi:  —  l'i'tits  mat 
liii'iids    d'nramii's    a    liume    :   710   fr. 

1.S9;.    —   \ieo.\iTE  m    T....    22    mahs.    —   La 

l'artie    de    entants.    (.M.iiaclic    (25-00)    :    100    Ir. 

1.S99.  —  \  EME  X...,  la  A\  1111..  —  Entrée  .le 
l'.lhbiu/r  du  .Muni  l'assin.  l'anneau  172-57)  : 
2iiO    fr. 

LEBEL,  Jean-Baptiste,  iiiinlro 
IVuiicuis  ilr  lu  prciiiion'  iiioiIh'  du 
XLV  sirrlc.  —   l'dili'uil. 

1884.  —  Fau.  —  l'ortrail  d'un  Capetoul  : 
0(10    francs. 

LEBLANC,  Alexandre,  |ioiiilir 
IVuiirais  ("onli:'iii|iiir;iiii,  ih'  à  <  '.luiloaii- 
uciil'.  —  Paysog'c  ;  (iriirc 

1897.    —    MAUQUI.SE    Dr    PLE'.?SIS-BELLli;RE.     — 

I.r    départ    du.   elicialier    (51-40)    :    LSO   fr 
La    easeade   de   Terraeiiie    (75-02)  :  55   fr. 

LEBLANC,  Horace,  |iciiili-c  IVaii- 
(;ais  (lu  Wdir  si(''clc,  ik!'  à  Lyun.  — 
!  I  i-.li>ii'i'  ;   ['(M'Iruil. 

1S15.  —  C;ardinal  Fescii.  —  Le  Christ 
minl    :    1S5    fr. 

Dessins    : 

1770.  —  Marietie.  —  .lésus-Clirist  dans  '.i 
ijliiire.  intercédé  par  deii.r  .^ainls.  Dessii, 
en   li.-iulcur,   a   la   sanguine   estdinpee   :  10  fr. 

LEBLANT,  Julien,  pciulro  d  (l(-s- 
siiialoiii'  ri'aii(;ais,  ik''  à  j'ari.s  eu  |N.)i. 
—  Sujcls  iiiililaircs. 

1879.  —  MoiXHOT.  —  rn  Chouan   :  1.020  f' 

1880.  —  Bl.anchahi).  —  In  taldeaa  sans  de- 
sifinatinn   de  sujet   :  70(1   fi'. 

1883.  —  Vente  X...  17  décembre.  — 
Chouans    :   250   fr. 

1888.  —  Leroux.  —  Le  ricnsciijnement  : 
550    francs. 
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Henri  de  la  Rochc-Jacquelein  :  2.300  fr. 

1891.  —  lîoussATON.  —  Fmliiifiradc  de 
Chouans   :  010  fr. 

1895.  —  S.\NMARŒLLI.  —  Lii  siguM  (18-32)  : 
210  francs. 

1895.  —  Truciiy.  —  In  Chouan  (25-181  • 
320  fr. 

.\quarelles   et    dessins    : 

1881.  —  .\NDRIEU.K.  —  ij'ft  des  témoins  du 
tableau  «  Le  Duel  »  :  450  fr. 

1883.  —  R.ANDON.  —  Soldat  de  la  première 
République    :   365   fr. 

■    1883.  —  Vente  au  i'Kokit  de  M.wame  B...,  — 
Un  Brelan  :  335  fr 

1884.  —  Vente  X...  —  Le  Prisonnier  :  9:0 
francs. 

1891.  —  DODÉ.  —  In  des  témoins  du  ta- 
bleau «  Le  Duel  »   :  310  fr. 

1898.  —  \'ENTE  nE  Neuville.  —  Le  Duel  : 
2.000    fr. 

1899.  —  Hartman.  —  Vn  Chouan  (46-28)  : 
420    fr. 

Le  même  sujet  (35-26)   :  320  fr. 
1899.  —  Mad.wie  C.  Wilhelm.  —  Le  Vinix 
Chouan  :  179  fr. 

1894.     —    \'ENTE    LES    dessins     ET    AQUARELLES 

DE  Julien  Le  Bl.«t,  le  6  décembre. 

Enfant  perdu 

Dessins  hors  texte  ; 

1»  Debout,  les  bras  étendus,  Naudais 
semblait  quelque  gigantesque  oiseau  de 
malheur  :  260  fr. 

2"  Le  Commissaire  déploya  un  des  pa- 
piers pendant  que  ses  agents  fouillaient 
l'appartement  :  255  fr. 

3°  Marins  et  Louis  Popin  étaient  là  tous 
deux,  oubliant  tout,  quand  une  double  ex 
clamation  les  arracha  à  leur  rêve  de  gloi- 
re   :   255   fr. 

4°  «  .Ircc  moi-même,  ça  nous  fait  quatre 
lurons  d'attaque  qui  ne  bouderont  pas  au 
feu  »   :  300  fr. 

5°  Les  Knfants  perdus  :  280  fr. 

7°  Em.busqués  auprès  d'un  c'^éneau.  les 
Enfants  perdus  ouvrirent  le  feu  :  285  ir. 

8°  Le  Conscrit  était  rapproché  du  feu  : 
255  fr. 

9"  L'Empereur  parut  ù  Marins  être  de 
venu  subitement  plus  qu'humain...  Ce  fut 
une  vision  inattendue,  la  vision\  d'un  être 
qui  ne  semblait  plus  toucher  au  sol  ter- 
restre   :    460    fr. 

10"  Lamesou  s'était  attelé  à  la  prolonge 
d'un  canon  qu'il  ne  voulait  plus  lâcher  ; 
260  fr. 

11"  Ce  fut  un  supplice  que  cette  marche 
des  prisonniers  obligés  d'aller  à  pied,  en 
troupeau  de  moutons,  entre  deux  lignes  de 
Cosaques  :  260  fr. 


12°  Le  Vieillard  interrompit  sa  lecture  : 
250  fr. 

13°  Le  paysan  affinnuil  qu'il  serait  très 
facile  de  surprendre  le  quartier  général 
des  alliés  :  305  fr. 

14"  Roqueton  était  étendu,  la  face  toi.r- 
née  vers  le  ciel  :  260  fr. 

15"  Quand  Brancha  fut  prés  de  l'Empe- 
reur, présentant  les  armes,  il  répondit  : 
«  Un  d'.iusterlil:,  sire!  un  de  vos  fidèles  »: 
305  francs. 

16°  Le  Vieillard  emportait  le  blessé  dan.-, 
ses   bras   :  250   fr. 

Dessins  dans  le  texte  : 

17°  Naudais  achevait  de  boutonner  sa 
robe  professorale  :  180  fr. 

18°  «  Chut!  Quelle  imprudence,  vion 
ami!   »    :   150   fr. 

19°  i  Toi,  l'officieuse,  tais-toi!...  ou  gaie 
à  toi  »    :  150  fr. 

2(1"  Madame  Maliot  passait  de  longues 
heures  à  étudier  les  cartes  :  170  fr. 

21"  «  C'est  toi,  Louis?  Ma  mère  n'est  pas 
là  »   :   loO  fr. 

22°  Définitivement  vaincue.  Madame  Ma- 
hot  s'écria  :  «  C'est  vrai,  tu  as  raison,  va- 
défendre  la  patrie  »  :  175  fr. 

23°  Marius  expliqua  à  Louis  Popin  ce 
que  seraient  les  Enfants  perdus  :  110  fr. 

24°  Vne  dernière  fois  Marius  se  jeta  dam 
les  bras  de  sa  mère  :  155  fr. 

25"  Il  A  toi  la  garde,  mon  garçon!  Ouvrt 
l'oeil  et  le  bon  »  :  200  fr. 

26"  Marius  regardait  à  son  tour  le  cada- 
vre :  100  fr. 

27"  Branchu  astiquait  son  fusil  à  côté  de 
ses  'hommes  mélancoliquement  assis  /u- 
près  d'un  feu  qui  s'éteignait  :  120  fr. 

28"  «  Si  je  le  retrouve,  bougonnait  Riotte, 
il  lui  en  cuira,  au  Diestchine  »  :  115  fr. 

29"  Guidé  par  Riotte,  le  détachement  se 
mil  en  marche  :  195  fr. 

30"    Vne   sorte   de   géant,    vêtu   d'un   c:)S 
tume  sombre,   coiffé   d'une   coiffure,  fondit 
sur    eux   avec   un    si    formidable   moitlinet 
que  trois  Bavarois  culliuterent,  assommés  : 
155    fr. 

31"  «  (■(/  /))(-  rappelle  presque  les  marais 
de  Pologne  »,  bougonnait  Branchu  :  190  fr. 

.32"  Marius  s'endornnt  roulé  dans  son 
manteau   :   150   fr. 

33"  Pendant  que  ses  camarades  dn 
niaient,  couchés  sur  la  paille,  Marius  se 
mit  à  écrire  à  sa  mère  :  195  fr  . 

,34"  Branchu  et  moi,  nous  ramenâmes  le 
général  Russe  que  j'avais  fait  prisonnier  : 
165  francs. 

35"  «  Vous  m'avez  fait  votre  chef?  Eh 
bien  je  déclare  f/ue  les  blessés  garderont  la 
chambre  »   :  170  fi'. 

30"  La  troupe  des  Enfants:  perdus  reprit 
lentement  la  route  de  Champauber  :  200 
francs. 
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.ST"  Les  tiKiinf:  i^jilarci'x  sur  Sun  fusil, 
l'iinricit  gtciKirlicr  faisail  jKir  iiiommt  liue 
liriniacc   siiii/ulicre  :   150   fr. 

lî.So  Allrrrrs  l.iiiiis  Pniiiii  ri  Hi'diirhu  (iii- 
ri'iil  .se  rcnilii'  u  l'vviilrnri-,  Muriiis  aval 
disparu.   :  150  fr. 

39°  On  flisliti;iuiiil  i/(/»s  Viiiiibn'  hcan''- 
de  la  'porte  lu  huulc  sliilure  U'uu  honin^r  ; 
150  francs. 

40"  «  Je  mis  jiurloul.  umi,  j'enire  Dur- 
Viut.  je  suis   leur   lerreur!   «    :   155   fr. 

41°  Les  ileu.r  llleiniiwU  se  iiiircnl  SU' 
ta  défensive  :  l.")5  fr. 

42°  L'étranife  suuieur  uruil  île  uuineuu 
disparu   dans   les   léui-bres  ,    1.5ii   fr. 

43°  La  pelile  trmipe  uruil  élè  criai rer  le 
village  :  170   fr. 

44°  L'air  iniiuiel.  le  piitjsnii  leuUit  le  brus 
disant  :  «  Le  r/uarlier  ijéuéral...  Il  ij  a  quel- 
que   chose;  arrêtez!  urrélez:   »    :   ISo   fr, 

45°  Les  eufunts  perdus  s'éluienl  réunis 
autour   du    feu    pour    leuir    rrmsril    :   200    'r. 

46°  Les  enfants  perdus  ueuient  pris  uliee 
dans  un  des  carrés,  gui  se  tniurail  en  léit 
et  fuisaicnt  le  coup  de  feu  .  200  fr. 

47°  «  Attention,  les  uuiis!  iju'est-re  qu\ 
nous  arrive   lu?  »   s'érriu  Lucguius  .■  200  fr. 

48°  Poussé  par  Lurne^uu  et  H/ntte,  le  pii- 
sonnier  s'avançait,  trebuelmui  u  ehague 
pas   :  ICO  fr. 

49"  \otre  régiment  s'est  jeté  sur  l'ennenit 
par  le  gué  de  la  Xeurilli'  „  :  X,ii  fr. 

50°  Lui  serrant  lu  mnin,  Biunrliu  lui 
dit  :  Cl  \ous  aussi,  nous  irruis  u  Paris,  ca- 
marade  »    :   170   fr. 

51°  Rintte  fusillait  euuseieurirusenieut 
tous  les  Russes,  qui  avuueaient  imprudem- 
ment la  télé  hors  des  maisons  qui  les  alni- 
talent   :   V,()   fr. 

■■)2°  Monsieur  et  Mailaun  Muhot  eont^-n- 
plaienl  leur  fils  avec  un  lU'iurilleu.r  ra- 
vissement   :    160  fr. 

Le   T.\lism.\n 

53°  Dessins  hors  texte  iioiir  l'illusiration 
du  «  Talisman  »  de  Walter  Si-olt.  Edition 
Nnnmo,   Londres.    Vn  dessin   .    150  fr. 

54°    [■;)   ilessin   :  150  fr. 

55°   tu   dessin  :  150  fr. 

56°   Vn  ilessin  :  150  fr. 

57°   Un  dessin   :  110  fr. 

58°  L'Escalade.  Aquarelle   :  2.150  fr. 

59°  Passage  d'une  rivière  ù  la  nagi' 
.Aquarelle    ;    1.000    fr. 

Le    CHEV.4LIER    DE    M.AISON    ROUGE 

Dessins   hors  texte  ■ 
G0°  L'Inconnue    :    «   Laissez-moi  voir   en 

core  une  fois...   »   :   150  fr. 
01°  La  Bouquetii're  :  «  Ah!  ynon   beau  nni- 

nicipal,    dit    la   bouquetière...    «    :    IfiO   fr. 
02"   La   niere  :   «   Tout  pour  ma  fille,  tout 


pnur  umu  Hétnise:  s'écria  la  femme...  »  : 
115    fr    : 

63"  /.(/  Tentutive  d'évasion.  Hi.rmer  dé- 
sespère (irait  passé  sou  bras  eiitir  lu  pirte 
et   lu    muruille...    »    :    135    fr. 

64"  E.réeiiiiiiii  de  la  reine  :  t  Mais  li  me- 
sure qiir  la  rliarrelte  s'avançait,  les  cris 
s'éteignaient    subitement...     »    :    145    fr. 

(>.<"  Le  Duel  .  »  Je  crois  ilériiiémenl  que 
r'rst  iilni  ijiii  le  tuerai,  Muuriee.  dit  Di.V- 
mer,  tu   trembles   trop.'...   «    ;   150  fr. 

Dessins   dans   le   te.xte    : 

66"  Plusieurs  muuieipuu.r  aceonijiugnés 
de    .^uiiterre    :    65   fr. 

67°  Murie-Aiitrduette  et  Mudame  Klisu- 
betli  au  Templi'  :  «  IJiio/  Soit  Inné,  s'écria 
lu  Heine,  eu  priant  avec  ferveur.  S'il  a  ou 
écrire  depuis,  ee  nialin,  c'est  qu'il  est  -iauvé 
alors  ,.    ,,    :   (■,.',   fi'. 

6.S"  /.)(■/((  aruil  été  promulgué  le  décrit 
terrilde  qui  cnndumnait  ù  mort  tout  émi- 
gré...   »    :   100   fr. 

69"  [';(  tiruvc  cnrijnnnier  ouvnl  sa  noria 
et  regardunl  Maurice  iiar-dessiis  ses  lu- 
nette-i  »  \eirr-tii  avoir  quelques  rens-'i- 
giieiiients  sur  les  loealaires  de  celle  nia~- 
s(ui.    cilogen'.'...    «    :    55    fr. 

TO"  Les  ileii.c  cniqiables,  ui/uiit  compris 
que  e'étuit  U  eue  i/n'on  en  voiiluit  se  Sont 
i'  lé-s  dans   un   hôtel,..   ;  60  fr. 

71°  «  Et  Di.cmcr  biiisuiil  sa  femme  ■  a 
front  «ri.'f  une  uffectinn  bien  jdus  iiuter- 
nelle  que  cou  jugule,  la  lui-^sa  iluus  ce  pi- 
villoii...    »    :    60   fr. 

72"  Lu  Siiir  que,  couinie  d'Iiabitude.  il 
était    demeuré    -.eiil    uvee   elle...    :   60    fr. 

73"  J,u  lettre  fut  remise  a  Di.rmer.  IH.C- 
uier  l'ninrit  et  la  lut  sun-^  g  rien  eomuren- 
dre   d'abririt   :  60  fr. 

74"  liencriere  étaji  assise  U  sa  place  ac- 
coutumée /Urs  (le  lu  fenêtre:  elle  se  de- 
mandait poiirquiii,  depuis  trois  semaines, 
les  jours  se  levaient  si  tristes  pour  elle  : 
45    francs. 

75°  Maurice  pirit  la  lettre,  mais  à  peine 
l'eut-il    touchée    qu'il   tressaillit...    :   60    fr. 

76"  /;  s'agissait  dr  l'achat  d'une  petite 
rnai<on   de  la   rue  de  la   ('orderip  .■  100  fr 

77"  Maurice  irouvu  Geneviève  dans  son 
jictit   saliai...    :   65  fr. 

79'J  /.(/  iirisnn  du  Temple.  Enfin,  ce  ;a- 
meu.c  jeudi  urrivu  :  55  fi'. 

80"  Di.r  minutes  uprés,  Geneviève  et  Mo- 
rand entraient  a  la  suite  des  trois  mun.' 
cipuu.r  :  115   fr. 

81"  l'riiiiipte  cnmme  la  pensée  qui  venuil 
de  se  formuler  dans  ces  paroles  doulin- 
reusvs,   Geneviève  étendit  la  inain  :  105  fr. 

82"  Maurice  s'en  revint  ù  son  poste,  le 
cooir  tniil  plein  d'uw  joie  presque  céleste: 
75  francs. 
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83"  Cette  lettre  ne  contenait  que  ces  Irai-; 
lignes  :  «  Pas  vn  mot  sur  moi,  chère  amie 
Attends  à  demain  »   :  75  fr. 

84"  «  Knlends-lu,  citoyenne  Tison?...  Le 
Président  t'ordonne  de  déposer!...  «  cria  Si- 
}non  :  73  fr. 

80»  En  avant  courait  le  jietit  Black,  le 
fidèle  animal  :  55  fr. 

86»  .iu.v  armes,  tout  le  poste!  s'écria  Si- 
vion,  nous  sommes  traliis!  :  145  fr. 

87»  Pour  Dieu,  dit  Lorin  à  Sanlerre,  vous 
voilà  tous  bien  embarrassés!  :  65  fr. 

88"  De  temps,  en  temps  on  voyait  sfi  dé- 
tacher des  angles  des  rues.,  une  espèsc 
d'ombre  qui  venait  échanger  quelques  pa 
rôles  avec  l'homme  :  65  fr. 

89"  Maurice  alla  vers  la  chambre  .-  ..  .Wua- 
sieur  dit-il,  revêtez  le  costume  du  tannrur 
Morand.  Je  vous  rends  votre  parole,  von>- 
êtes  libre  »  :  (Ul  fr. 

90"  Il  était  temps  que  Maurice  quittât  la 
chambre  :  60  fr. 

91"  La  porte  céda,  les  soldats  se  précitl 
tèrent  dans  la  chambre  ;  75  fr. 

92"  Tout  Paris  semblait  se  porter  vers  le 
théâtre  des  événements  :  95  fr. 

93"  Toute  cette  partie  d'édifices  accolés 
les  uns  au..c  autres,  mornes,  gris.  C'est  la 
Conciergerie  :  34  fr. 

94"  Vu  homme,  vêtu  d'une  caruiaquolc 
grise,  la  lèle  couverte  d'épais  cheveu.v  noirs: 
65  francs. 

95"  .Alors  ce  petit  patriote  enragé,  qu'on 
appelait  tout  bus  :  Monsieur  :  65  fr. 

96°  Vn  instant  le  groupe  des  trois  liommcx 
resta  immobile  à  l'orifice  du  souterrain  . 
70  francs. 

97"  Simon,  souriant  d'un  air  faux  et  le- 
nani  d'une  main  son  hnnuet  d'ourson  :  7'J 
francs. 

98"  Maurice  entra  et  vit  Ccnevicvc  assise, 
immobile  :  70  fr. 

99"  0  Eh  bien!  Qu'avez-uous  donc,  )nn 
chère?  »   :  80  fr. 

100"  /i  était  là.  chez  le  marchand,  ou  plu- 
tôt chez  la  marchande  de  viu,  au  ft)uil  d'une 
salle  noire  :  65  fr. 

101"  Le  citoyen  Durand  reconduisit  son 
hôte  jusque  sur  le  palier  :  70  fr. 

102"  Le  soir  du  quatrième  jour,  il  se  leva 
vivement,  et'  courant  à  pas  essoufflés  :  ?0 
francs. 

103"  «  Oh!  murmura  la  reine,  est-ce  un 
piège?  »    :  80  fr. 

104"  Vne  partie  de  la  journée  fut  donnée 
par  elle  à  la  prière  :  90  fr. 

105"  C'était  pourtant  celui-là,  un  jeune 
homme  de  petite  taille  :  70  fr. 

106"  Au  débouché  du  Pont-Neuf,  Maurice 
fut  arrêté  par  les  deux  bras  de  Lorin  ■  70 
francs. 

107"   «  Ne  craignez  rien,  dit  le  chevalier. 


avec  un  triste  sourire,  faites  que  je  la 
voie  »  :  80  fr. 

108"  Vn  pâle  jeune  homme  dominait  la 
foule,  debout  sur  un  canon  :  80  fr. 

109"  Le  Tribunal  révolutionnaire  :  90  fr. 

110"  CI  Eh  bien!  demanda  le  Président,  que 
répondez-vous  au  citoyen  accusateur?  ■>  : 
95  francs. 

111"  Pouquier-T inville  avait  appelé  le 
greffier  du  palais  devant  lui  :  75  fr. 

112°  Maurice,  palpitant,  hors  de  lui,  vint 
tomber  aux  pieds  de  Geneviève  :  70  fr. 

113"  Tout  u  coup  un  grand,  bruit  se  fit 
oilendrc;  les  gendarmes  débourhtrent  de  la 
porte  basse  :  75  fr. 

114"  Quand  Maurice  eut  fini  de  couper 
les  cheveux  de  Geneviève,  ses  mains  étaient 
si  tremblantes...  :  75  fr. 

115"  A  mesure  qu'un  cundauiné  passait 
devant  le  guichet,  on  lui  liait  lct>  mains  der- 
rière le  clos   :  105  fr. 

116°  Personnages  :  30  fr. 

LE  BLON,  Alexandre-Jean- 
Baptiste,  |iL'iiilre,  yruM'ur  el  aiclii- 
locte  iVançnis,  né  à  Paris  en  1679, 
mort  à  Siiiiil-Pf-lersbourc:  en  171',*.  — 
Décoralions. 

Dessins  : 

1775.  —  ?ilM!n;TiE.  —  Quatre  feuilles  conle- 
nant  neuf  mascarons  et  divers  attributs. 
Dessins   à    la   sanguine    :    17   fr. 

LE  BLOND,  Jacques -Christo- 
phe, |H'iiilii'  et  graveur  alIciiiaiHl,  né 
à  Fraiicl'orl-sur-le-Mein  on  1(170,  mort 
iMi  1741.  —  Ilisloire. 

Estampes  : 

1843.  —  WiciOEL,  Lkh'zig.  —  L'Enfant  Jésus 
embrassant  le  petit  Saint  Jean,  d'après  Van 
Dyck.  Epreuve  grand  in-folio,  en  hauteur  : 
95    francs. 

Sainte  Magdeleine,  avec  une  tète  de  mort. 
Epreuve  grand  in-folio,  en  hauteur  :  95  fr 

Portrait  de  llubens,  d'après  Van-Dyck. 
Epreuve  grand  iii-folio  :  95  fr. 

?  Sternbeug.  —  Piirtrait  de  Van-Dyck, 
d'après  lui-même.  Quatre  épreuves  d'états 
différents    :   ■?10   fr. 

189S.  —  Vi;nte  L...,  25  AVRIL.  —  Le  Cardinal 
de  Fleury,  en  busie  et  de  grandeur  nain 
relie,  d'après  Rjgaud.  Epreuve  en  couleur  : 
490  fr. 

LEBLOND,  Jean,  iirinhc.  ornv(Mir 
cl  ('Mlilcur  IVaiicais,  ni'' rn  1(1.').),  iiiori 
en  1709.  —  Ilisioire. 

Estampes  : 
l.t77.  —  F.  DniOT.  —  Callicrin.e  de  Doulain- 
rilliers,   épouse   de  Jean  II,   de   Courlenay. 
Eiirenvo  dp  1"  état  ;  12  fr. 
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H.    itr    T.Drrainr,    comte    d'Harroiirl,    dit 

«    i  ail  ri   lu    l'rilr    «    :  -i   l'r. 

LEBLOND,  Michel,  prinlr..,  on,- 

vrni'  cl   III  r.'-\  ir  ;illrili;ili(l,  m''   :'i    l'iMllc- 

l'uil  sui-lc-Mriii,  iiiiirl  ;'i  Aiiislcrdiua 
t'ii  ](■).">(').  —  llisidirc. 

Baxdot,  Dijon.  —  Lu  nuirt  de  lu  S^iinlr 
Vierge    (84-G5)    :   iu   fr. 

Estainiies  : 

1834.     —    C:nMTES.«E      D'ElN.-^IEDEL.    —       CinUJIl 

naurri  par  su  [ille,  a  après  le  Poii.ssiii.  Fi;.:ii- 
res  à  ini-i'orps.  l-lpreuve  à  rrlat  (reaii-fuiie  : 
4   Iraufs. 

IS.^J.  —  \AN  Ill.N  Z.WDK.  —  Li'f,  iiniioiiies 
d'Albcrl  Viirer.  Epreuve  iii-lî",  en  liaiiteiir. 
Epreuve  avant  la  lettre  :  37  fr. 

I.SbJ.  —  C.^MBKULYN.  —  lù-Kssuu^  iirrc  divers 
siiiipiirts  et  (irinuiries.  Di.\  pièces:  de  le  nom- 
bre les  armoiries  d'.MIiert  Durer.  E[ireuves 
de  l"  état  :  32  fr. 

1S77.  — -  BEH..\fii.E.  —  Louis  XIII.  roi  de  Fnin- 
ce.  en  berner.  .\u  bas,  quatre  vers  :  «  O  lieu- 
reiix  Céladon...  ete.  »  Eiireu\e  ni-folio,  avei' 
pfiite  marfie  :  S  fr. 

1,S77.  —  F.  Dn)iir.  —  (_o^liiiiies  de  (einiiles 
du  leiiiji.i  de  Louis  XIII.  Cniq  estampes  : 
40  fr. 

LEBORNE,  Louis,  prinliv  rnin- 
Çnis  (lu  X  I X  sirclc.  nnirl  en  ISIl.).  — 
ilisloiic  :  P,i\ .-  ii;i'. 

1817.  —  .Simon.  —  Mmluine  de  lu  \  alliere, 
duiis  su  prison  :  145  fr. 

181).  —  \!:\îE  D.  rE  Rouen.  —  l'aysaye  : 
82U  fr. 

LEBOURG,  Albert.  pcinliT  lYnu- 

e;iis  (•(.iiilciii|H)iMiii. —  l':iyMii;c> 

IS'.l.l.  —  \E\TE  .'^...,  31  .M.Mi.s.  _  /.,/  neteinie 
ù  Dieppe    46-7J)  :  63U  fr. 

llord.>;  de  Seine  ù  Paris  {41-C5i   :  .S2ù  fr. 

Ilorils  lie   rivière   i38-61)   :  4(;0  fr. 

1S91.  —  RUUSSATON.  —  Le  l'on!  de  (  liureu- 
ioii  :  2511  fr  . 

/,(•   l'out  de  Sevrés  :  21(1  fr. 

1^'.I7.  —  DoSBOfRG,  —  Houi/iiiil  :  (-20  fr. 

Xolre-Diirne  :  750  fr. 

/,(/  Seine  à  nomjival  :  SSO  fr. 

Vue  de  Rouen  :  980  fr. 

I«i7.  —  H.  \"EVER.  —  Soleil  rouelimit  sur  un 
iuiril  ù  Rotterdaui   (37-65)   :  1.950  fi'. 

/,(■  villui/e  de  la  Fretle;  effet  de  ueiije  (34- 
741   :  5.50  fr. 

Le  l'orl  de  Rouen  (45-72)  :  l.îuii  fi-. 

La  plaee  de  la  Concorde   (40-65)   :  1.900  fr. 

La  ^eine  à  Rouen   (46-65)  ;  750  fr. 

L'Ile  Lncroi.r  et  la  cOte  Sainte  Catherine 
<40-65)   :  UO  fr. 


Lffel  de  iieiije    46-61  »   :  700  fr. 

Rolteriliui  ;i5-(;5i   :  1.050  fr. 

l'uiial  II  >liiilui/i.  Hollande     iC-ldi   :  920  fr. 

In  I  anal  u  Uollenluni .  eu  aiiloinne  (40- 
65'    :  3(111  fr. 

/  ;/  i/iiui  de  deiliai  aeiiii  ni  u  Itoiieu  i  10-65)  : 
3.9.51)  fr. 

Lu  Seine  û  Rouen:  l'out  lioieldieu  (49-65)  : 
650  fi'. 

L'Ile  l.ueroi.r.  a  lloiieu     46-65)   :  530  fr. 

Lu  l'iilliédrule  de  liord reiiil,  en  unlmune 
'46-i;5)   :  930  fi-. 

lioids  de  eaual  iiii.r  enviions  de  llolleiduui 
46(;5;  :  :s6()  fr. 

Fflel  de  ueiije   (40-65)    :  .560  fr. 

Ilus-Meiiiloii.  riiiver  (46-73)   :  1.620  fr. 

\'iie  diaiieiif  i46-76)  :  900  fr. 

Xolre-ltuiiie   (39-54'    :  1.300  fr. 

Le  Lae  (45-73)   :  1.3U0  fr. 

Falaise  de   LVeppe     39-6,4;    :  4l)0  fr. 

l'.ords  de  la  Srhie,  u  Rollerdiiin  (4.5-64)  : 
2.050  fr. 

La  Seine,  u  Itoneu;  eiile  Sainle  Cullierine 
.^.)-73)    :  NiJO  fr. 

Ui98.   —   \ENTE   X  ...    21    .lANVlEH.   —   Matinée 

d'hiver  II   Hondoiii  ille   (61-51)    :  490  fr. 

Rue  Soiilaiie.   u  Uerei/   (35-65)    :  550  fr. 

/.,)  Seine  u   Veilieiiil  (35-65)   :  300  fr. 

La  Seine  a  \vrij  .35-65)  :  340  fr. 

Les  Fulaises  du  Follet,  ù  Dieppe  (35-65)  : 
35U  fr. 

Celée  lilanehe  a  Hondoili  ille  '19-051   :  415  fr. 

l'ont  du  l'hùteuii.  Auverijne  '40-64)   :  480  fr. 

ISOS.  —  \ENTE  .\...,  18  MAHS.  —  La  Seine 
I  liurriant  des  ijlaees:  vue  pii\r  du  pout  de 
Xeiiillii  ,45-65)  :  520  fr. 

1.S98.  —  Vente  .\...,  23  MAH.s.  _  \ue  de  Rouen, 
>oleil  eoiichaiil   1 48-65)   :  435  fi'. 
La  Seine  u  Rouen.  (46-65)  :  3.70  fr. 

1S9^.    —    \ENTK    F.    n     .    25    inivembi'e.    — 
lloril'i  de  tu  Seine   1.38-69'    :  700  fr. 
\'iie  de  Rouen   (45-64)   :  8.50  fr. 
Le  l'oiil-levis    45-60)   :  659  fr. 

1898  —  \'ENrE  X...,  8  Di:cE.MiiHE.  —  L'.lueien- 
ne  Retenue  a  Dieppe  (45-73)   :  320  fr. 

Sortir  de  Dieppe  et  Falaise  du  l'ollei  ,35- 
651   :  :iii(i  11-, 

Le   l'ont  de  Suiiil-Denis  (35-65i    :  250  fr. 

Iluleuii.r  de  peelie  sorlunl  du  port  de  {.a 
Rorlirllr     4065,  310  fr. 

La   -.ortie  du  port  u   Liieppe   ,:36-66)    :  400  fl'. 

/.■■  l'ont  de.s  Saints-I'êres  i,36-65)  :  310  fr. 

/.r  l'ont  du  Cliàteuii.  l'ii ipile-Doiiie  :  190  fr. 

1899.  —  \ENTE  .SI.SI.EV.  —  l'uijsuiie  :  1.020  fr. 

1899.  —  DE.SFOSSÉP.  —  Roril^  de  rivière  (35- 
65)  :  860  fr. 

1900.  —  P.LOT.  —  /,,■  l'ont  du  cliâtean,  en 
.iuvenjne  .  2.020  fr. 

1900.  —  \'ENTE  X...,  27  AVRIL.  —  Tai  Seine  éi 
I  evaltois  (45-82)  :  650  fr. 
Le  Pont  de  Sèvres  (40-73)   :  880  fr. 
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La  Seine  eharriant  des  glaçons;  vue  prise 
du  pont  de  \einlly  (55-65)  :  1.100  fr. 

La  Seine  à  Maisons-Laffitte  (39-73)  :  640  fr. 

1900.  —  \'ENTE  X...,  15  JUIN.  —  L'Ile  Flcury  : 
100  fr. 

LEBOURG,  Auguste,  poinlrr 
lVaiit;ai.s  du  inilicu  du  XIX'  sirrlo.  — 
Paysage  ;  Animaux. 

1898.  —  \'ENTE  FR.4NÇAIS.  —  Vn  bœuf  (65-85)  : 
320  fr. 

LEBRUN,  Charles,  ]H>iiilre  IVau- 
çais.  ur  à  l'aiis  ru  1(11".).  niorl  en  1(>90. 
—  INirli'ail:    llisl()ir(»;  (iciiri'. 

1741.  —  CiiûZAT.  —  Trois  tableaux,  de  su- 
jets divers  :  117  fr. 

1752.  —  Vente  Ch.arle.s  Coypel.  —  La  Batail- 
le et  le  Triomphe  de  Constantin  .-  601  fr. 

1756.  —  Duc  de  Tallard.  —  Les  mêmes  ta- 
bleaux :  500  fr. 

1765.  —  De  .lULlENNE.  —  L'Assomption  de  la 
Vierge.  Esquisse  (4  pieds,  9  pouces,  6  lignes- 
2  pieds,  3  pouces)  :  105  fr. 

1770.  —  La  LlVE  de  Jully.  —  Le  Sacrifice  de 
Jephté.  Tableau  de  forme  ronde,  de  quatre 
pieds  de  diamètre  :  625  fr. 

1771.  —  Vente  X...,  16  décembre.  —  La  Famil- 
le de  Darius  aux  pieds  d'Alexandre  (17  pou- 
ces-26  p.)  :  40  fr. 

Notre  Seigneur  au  Jardin  des  Oliviers  : 
31  fr. 

In  groiipc  d'enfants  (14  pouces-18  p.)  : 
li  fr. 

La  Résurrection  de  Lazare  (42  pouces-33  p. 
6  1.)  :  21  fr. 

1772.  —  .\i"DRAN.  —  L'Aurore  sur  un  char, 
itrainé  par  deux  amours,  et  accompagnée  de 
figures  allégoriques  (15  pouces,  6  lignes  en 
tous  sens)  :  18  fr. 

177.  —  PRINCE  DE  CONTi.  —  'Vénus  coupant 
les  ailes  à  l'Amour  (42  pouces-39  p.)  3.003  fr. 

\otre-Seigneur  allant  au  Calvaire  et  suc- 
combant sous  le  poids  de  sa  croix  :  480  fr. 

Jupiter,  Mercure,  l'allas  et  un  Amour.  Pla- 
fond :  315  fr. 

Autre  plafond;  sujet  de  la  Fable  :  250  fr. 

Vénus  endormie  et  les  Amours  :  2.001  fr. 

1779.  —  March.and.  —  L'Evanouissement 
d'Eslher  (68  pouces-43  p.)  :  .300  fr. 

1781.  —  MARQUIS  DE  MÉNARS.  —  Enfant  assis 
avec  fleurs.  Etude  :  1.58  fr. 

1785.  —  NornRY.  —  Enfant  déposant  mic 
corbeille  de  fruits  sur  une  table  (24  pouces- 
19  pouces  6  lignes)  :  24  fr. 

1787.  —  De  Bolllongxe.  —  Athalanthe  rece- 
vant de  Méléagre,  la  hure  du  sanglier  de 
Calydon.  —  Althée  mettant  au  feu  le  tison, 
auquel  étaient  attachés  les  jours  de  son  fils. 


I..es  deux  tableau.x,  mesurant  chacun(  4  pieds, 
2  pouces-3  pieds,  2  pouces)  :  383  fr. 

1787.  —  COLLET.  —  L'Apparition  de  Jésus- 
Christ  à  Saint  Etienne  (43  pouces-32  p.)  : 
70  fr. 

1789.  —  Parizeaf.  —  Minerve  présente  un 
bouclier  à  ITysse  (49  pouces-39  p.)  :  ? 

1790.  —  Comte  d'Orsay.  —  Le  buste  d'un 
homme  au  grand  chapeau  (32  pouces-21  p.)  :î 

1791.  —  Vente  Lebrun.  —  L'Aurore  dans  son 
char  (24  pouce.s-30  p.  )  :  30  fr. 

1793.  —  \'ENTE  des  G.ALERIES  DU  PALAIS  ROY.AL. 

—  Innocents  :  3.750  fr. 

Hercule  tenant  les  chevaux  de  Dioniède  : 
1  250  fr. 

1797.  —  Trumbull,  Londres.  —  Le  Triomjihe 
de  Constantin  :  3.940  fr. 

1808.  —  BELLE.  —  La  Cliussc  de  Méléagre.  — 
La  mort  de  Méléagre.  —  Tu  Famille  de  Da- 
rius. Ces  trois  tableaux  retirés  des  enchères 
à  18.000  fr. 

1821.  —  FONSON,  Oudenarde.  —  Le  Mariage 
mystique  de  Sainte  Catherine  (28-23)  :  27  fr. 

1828.  —  De.no.n.  —  Le  Christ  descendu  de  la 
croix  .  5.000  fr. 

1829.  —  Lethière.  —  L'Apothéose  d'Hercule  : 
32  fr. 

1830.  —  Brunet.  —  La  Vierge  Marie  auprès 
du  corps  de  Jésus  descendu  de  la  croix; 
31  fr. 

lSi2.  —  Thielens.  —  Paysage  avec  figures 
et  animaux.  Bois  (39-62)  :  100  fr. 

1845.  —  Cardin.al  Fesch.  —  Le  Sacrifice  de 
Jephté  :  200  fr. 

La  Chaste  Suzanne  :  500  fr. 

La  Descente  de  croix  :  148  fr.  50. 

Méléagre  et  Atalante  :  170  fr. 

1845.  —  Nasserot.  —  Le  Chri:it  portant  sa 
croix  :  160  fr. 

1859.  —  BiELHER.  —  Portrait  d'homme  ; 
107  fr. 

1859.  —  Moret.  —  Suzanne  devant  ses  ju- 
ges :  345  fr. 

1862.  —  BoNvoisiN.  —  Le  Couronnement  de 
la  Vierge  :  65  fr. 

1868.  —  Marquis  du  Blaisel.  —  Portrait  de 
l'auteur  ù  l'dge  de  trente-cinq  ans  (103-76)  : 
295  fr. 

1870.  —  Portrait  de  l'auteur  et  de  son 
père  (114-100)  :  1.650  fr. 

1873.  —  Marquis  de  B...  —  Entrée  de  Jésus 
à  Jérusalem  :  1.350  fr. 

Le  Chemin  du  Calvaire  :  1.220  fr. 

1873.  —  Comte  d'Espagn.ac.  —  Phryné  devant 
ses  juges.  Eventail   :  2.250  fr. 

1882.  —  Du  Bus  de  Gisignies,  Bruxelles.  — 
Un  tableau  sans  désignation  de  sujet  .•  525  fr. 

1888.  —  Gasql-et.  —  Portrait  de  Louis  XIV 
(128-95)  :  520  fr. 

1891.  —  COURNERIE.  —  Portrait  de  l'artiste: 
40  fr. 
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1S91.  —  COMTi:  m:  L...  —  Dfii.r  siiji'h  nllci/o- 
ririucs  :  i.lbi)  l'r. 

1892.  —  BAIK'N  MoruRE.  —  Purtniit  de  Louis 
Xn    :  l.UÔO  Ir. 

18',!,'.  ~  ciiKor  m;  Blzaringces.  —  Dcsrmrr 
de  rniix  :  U.UOU  Ir. 

1897.  —  BARON  PiCHON.  —  i:  liiclliéùse 
d'Hercule  (Gl-TG),  et  une  milrr  Aiiolliéosc 
d'Hercule  (66-90).  Ensemble  ;  310  fr. 

1897  . —  Vente  X...,  3  mai.  —  Portruil  d'Iiow- 
me:  époque  Louis  XI\'  i70-561  ;  202  iv. 

1898.  —  De  JllGNK.  —  Le  Cluixl  au  pied  de 
la  croix  (95-7ô)  :  270  fr. 

1898.  —  Comte  de  Lichfieiji.  —  lleiiuud  quit- 
tant Arrnidc  :  525  tr. 

1899.  — .7.  Meurani).  —  Poriruil  dr  feuiwe  .• 
A3b  fi-. 

■•191)0.  —  Deeeu-Dimesnil.  —  Portrait  de 
CiKuies  Perrault  :  2.10"  fr. 

Portrait  de  Miidarnr  de  Miiute^pan  .  310  tr. 

Ktudes  d'angeti  :  210  Ir. 

Portrait  de  VartiMe  :  1.030  fr. 

1900.  —  BoNNEVAi.  DE  LA  FAliE.  —  l'urtrait  de 
dame  de  qualité  :  2.300  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  12  i-ÉVRiEr,,  Dijon.  —  Le 
Sacrifice  de  Poly.vcne  (1G5-135)  :  129  fr. 

?  Duc  DE  Medina-Cœli.  —  Phrijné  de- 
vant ses  juges.  Eventail  :  2.250  tr. 

Dessins  : 

17il.  —  CROZAT.  —  Le  Triomplie  de  la  Vier- 
ge. —  La  (^'liutc  des  anges.  —  Le  Lever  du 
soleil.  Trois  dessins  :  117  fr, 

1744.  —  Quentin  de  Lor.\ngère.  —  Vingt-neuf 
éludes,  a'après  les  «  Grandes  Batailles 
d'Alexandre  »  :  63  fr. 

1753  —  ^■ENTE  COYI'EL.  —  La  Bataille  et  le 
Triomphe  de  Constantin.  Dessni  a  la  iiliime, 
lavé  d'entre  de  chine  :  601  fr. 

Le  TrioinpliC  de  Neptune  et  d'Aïupliitrite. 
Dessin  à  la  iilunie,  lavé  d'encre  de  chnie 
dans  les  ombres  :  50  fr. 

1750.  —  Duc  DE  Tai.lard.  —  /,('  premier  des 
deux  dessins  précédents  :  500  fr. 

1707.  —  De  Julienne.  —  Huit  études  de  fi- 
gures et  sujets  de  guerre.  Dessins  à  la  san- 
guine et  à  la  pierre  noire  :  8  fr. 

Trois  sujets  idlégoriqiies.  Dessins  à  la  san- 
guine :  9  fr. 

1772.  —  HUQUIER.  —  Un  des  sujets  des  Œu 
vres  de  miséricorde  :   «   Vêtir  Ceux  qui  sont 
nuds  ».   I.>essin  à  la  plume,-  lavé  d'encre  de 
chine  (11  ponces  9  lignes-19  p.  10  1.)  :  77  fr. 

Apollon,  ranimant  les  arts.  —  Hercule  Ter- 
rassant '«  Discorde  et  les  \ices.  Dessins  à 
li  plume,  laves  d'encre  de  chine  :  14  fr. 

1772.  —  .\UDR.«.  —  Huit  études.  Dessins  à 
la  plume  et  à  la  sanguine  :  71  fr. 

1773.  —  Lkmpereur.  ^  La  ]'ertu  terrassant 
le  Vice.  Des.-.in  à  la  plume  et  lavé,  pour  un 
filafond  :  9  fr. 


I'reini'\e  pensée  ilii  hildeau  représentant 
..  /.(/  lauiille  de  liaiiiis  ".  D'^ssni  a  la  plume 
lav.'  :  i:;  fi- 

;  /(  pioi'l  de  foulaine.  Dcssni  à  la  plume  : 
3  tr 

/,,'  i  nom  plie  dllr  rente.  De.^sin  à  la  plu- 
me :  4  tr. 

frojct  en  deux  fioiilh's,  dune  statue  pé- 
drslre  de  Louis  .\l\  .  Dcssm  à  la  plume  : 
15  fr. 

1776.  —  Nev-MAN.  —  T.es  (umes  de  Colbcrt 
itaus  nu  eiutouctie  historié.  Dessin  à  la  plu- 
me et  a  l'encre  de  clmie  :  0  tr. 

1776.  —  Mariette.  —  L'Assomption  de  la 
Vierge'  et  cinq  autres  sujets.  Dessins  à  la 
pluni"  et  ;ï  l'encre  de  chine  :  9  fr. 

Loiii<.  \IV  représenté  sous  ta  figure  d'Apol- 
lon  et  sept  autres  sujets.  Dessins  à  la  plu- 
me :  s  (v. 

.<ix  études  île  telcs.  Dessins  à  la  plume  : 
2-<  tr. 

l'ne  étude  de  la  figure  de  Saint-Etienne. 
Dessin  aux  trois  crayons  :  14  fr- 

/■)('■  étude  de  l' Ange-Gardien  et  trois  autres 
sujets.  Dessins  au  bistre  et  à  la  pierre  noi- 
re :  10  tr. 

Si.r  études  de  figures  nues  et  drapées.  Des- 
snis  a  la  .'aneuine  :  39  tr. 

1778.  —  \'ENTE  Lebrun.  —  Figure  allégorique 
de  ..  La  Pudeur  ».  —  Jeune  Vestale  brùlirnt 
l'inccns  a  l'autel.  Deux  pendants  au  pastel 
(22  pouces-17  p.)   :  1.500  fr. 

1779.  —  D'.Argenville.  —  Vne  Salivité  et  le 
nto'ir  de  la  Paix,  plus  six  autres  études. 
tiessuis  ;i  la  plnme  et  a  la  sangnuie  :  28  fr. 

1785.  —  XOLRUi.  —  .Méduse  sacrifiant  aux 
locux  infernaux.  —  Un  sujet  de  bataille  pour 
l'Iiisloire  de  Louis  \IV.  Dessins  à  la  plume 
et  au  lustre  :  45  fr. 

Deiir  premières  iicnsécs  pour  le  plafond 
dr  la  galerie  de  Versailles.  Dessins  à  l'encre 
de  ebme  :  16  fr. 

/,.;  mort  de  Meléagre.  Dessin  au  crayon 
nnu',  lavé  de  bistro  et  rehausse  de  blanc  : 
54  fr. 

Le  inartgre  de  Saint  Etienne.  —  Le  tom- 
beau de  la  mrre  de  l'urtistc,  et  neuf  autres 
■sujets.  Les  ou/e  (le>,Miis  :   12   tr. 

Trois  projets  dr  phijonds.  Dessins  aux 
trois  (rayons  :  12  tr. 

17S7.  —  CoixET.  —  Diane  et  ses  \gmpnes  an 
bain.  Dessin  a  la  iilnme  8  ponces-ll  p.)  : 
50  fr. 

17',i7.  —  A'ENTF,  X...  —  lu    riTU   il   la   Sainte 

I  ierge.  Dessin  à  la  pierre  d'Italie,  lavé  d'en- 
(  re  de  chine  ;  37  fr. 

Trophée  allégorique  u  la  gloire  de  Tj)uis 
\IV.  dont  le  médaillon  rsl  susiiendu  à  un 
jiulniier.   Dessin  à  l;i  pierre  noire  lavé  d'en- 

II  e  de  chine  :  25  fr. 

Elude  de  femme.  Dessin  à  la  sanguine  : 
21   fr. 
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Trophée  d'aniir^.  Dessin  à  la  saiijzuiiip  : 
30  fr. 

1803.  —  VKME  X...,  18  AVRIL.  —  Sujet  d'un 
vœu  à  la  Sainte  Vierge.  Dessin  à  la  pierre 
critalie,  lavé  d'encre  de  chine  :  37  fr. 

Trophée  alléfi()ri(iiie  à  la  gloire  de  Louis 
Xl\'.  Dessin  ;i  la  pierre  iu)ii'e,  lavé  d'encre  de 
chine  :  i-T)  fr. 

Ktude  d'une  figure  de  femme,  vue  à  nti- 
corps.  Dessin  à  la  sanguine  :  21  fr. 

Groupe  d'un  trophée  d'armes  et  de  figures 
allégoriques.  Dessins  au  trait  de  sanguine  : 
30  fr. 

1811.  —  SiLVESTRE.  —  Le  Portement  de  croix 
et  six  études.  Dessins  à  la  plume,  lavés  au 
L'islre  :  6  fr. 

1842.  —  Vn.LENANE.  —  .igar  dans  le  désert. 
Dessin  au  crayon  noir  (26-30)  :  12  fr.  50. 

1855.  —  Van  den  Z.ande.  —  Saint  Michel  dans 
les  airs  foudroyant  le  démon,  représenté 
sous  la  forme  d'un  dragon.  Dessin  de  forme 
ovale,  en  hauteur,  à  la  plume  et  à  la  san- 
guine :  2  fr.  50. 

1857.  —  Thyssen.  —  .Allégories  des  Elé- 
ments. Quatre  dessins  :  5  fr. 

1859.  —  Vente  X...,  16  mai.  —  Tête  de  fem- 
me. Etude  à  la  sanguine  :  12  fr. 

1859.  —  Kaie.m.an.  —  Ejnsode  d'une  des  gran- 
des batailles  d'Alexandre.  Dessin  à  la  plume 
légèrement  lavé  de  bistre  :  7  fr.  50. 

Tète  d'étude.  Dessin  au  crayon  noir  :  2  fr. 
50. 

l'igure  dUégorique.  Dessin  au  crayon  noir  : 
2  fr.  50. 

Le  Triomphe  de  Constantin.  Dessin  au 
crayon  rouge  :  10  fr. 

Moïse  frappant  le  rocher.  Dessin  au  pin- 
ceau lavé  d'encre  :  3  fr. 

1864.  —  .Vnuheos.sy.  —  Hercule  et  .intéc.  — 
Figures  allégoriques.  Trois  dessins  à  la  pier- 
re noire,  lavé  d'encre  de  chine  et  rehaussés 
de  lilanc  :  7  fr. 

1808.  —  Cahrieu.  —  Composition  allégori- 
que. Dessin  au  lavis  :  775  fr. 

1875.  —  GuiCHARDOT.  —  Armoiries  entourées 
d'ornements,  de  figures  de  femmes  et  d'.i- 
mours.  Dessin  à  la  plume,  lavé  de  bistre  et 
d'encre  de  chine  :  120  fr. 

1880.  —  Mahérai;lt.  —  Figures  allégoriques 
pour  panneau  décoratif.  Dessin  au  lavis  et 
à  la  sanguine  (29-20)  :  205  fr. 

1882.  —  GlGOUX.  —  Composition  allégorique 
représentant  des  personnages  mythologiques 
rendant  hommage  à  Louis  XIV.  Dessin  à  la 
pierre  d'Italie  :  10  fr. 

18.S3.  —  Mau.monîel.  —  Portrait.  Dessin  au 
Clayon  rehau.ssé  (40-30).  Retii-é  des  enchères? 

184.  —  Vente  B.  L...,  21  m.\i.  —  Suite  de  huit 
dessins  :  1.550  fr. 

1893.  —  De  Bai.i.iencourt.  —  Groupe  d'A- 
mours; motif  de  pi  ifonds.  Dessin  à  la  pierre 
noire,  rehauss-ï  de  blanc  (39-45)  :  6  fr. 


liataille  de  Constautiu  contre  Ma.rence. 
Dessin  à  la  plume  (19-37)  :  9  fr. 

1896.  —  DESTAILLEUR.  —  Portrait  de  Louis 
XIV,  dans  un  riche  encadrement  avec  figu- 
res allégoriques.  Dessin  au  crayon  noir  avec 
rehauts  d'encre  de  Chine  (42-30,5)  :  38  fr. 

1898.  —  De  Bkyas.  —  Portrait  de  l'artiste. 
Dessin  à  la  plume  et  à  l'encre  de  Chine  (21- 
181    :  170  fr. 

1898.  —  Marquis  de  Chexnevières.  —  Coni- 
position  allégorique  (41-27)   :  52  fr. 

1898.  —  Vente  G...  et  r...,  31  .Janvier.  —  Etu- 
de de  tètes  d'anges.  Dessin  au  crayon  noir 
(17-15)   :  25  fr. 

1898.  —  Vente  D...  15  F...,  19  Novc.mbhe.  — 
Panneau  de  boiserie  pour  le  palais  de  Ver- 
sailles. Dessin  à  la  plume  et  à  l'encre  de 
Cliiiie   :  101  fr. 

Estampes  : 

1793.  —  Br.andes,  Leipzig.  —  Les  quatre 
heures  du  jour.  Quatre  estampes  en  largeur. 
Epreuves  de  2»  état,  ave  cladresse  de  Mariet- 
te :  12  fr. 

1810.   —   CHEVALIER   HAUER,   VIENNE'.   —   VénUS 

cl  l'Auitiur  :  IG  fr. 

Méléagrc  .  9  fr. 

Saint  Jean  l'Ecangéliste  ilans  Vile  de 
Pathmos  :  22  fr. 

Portrait  de  Madame  Vigce-Lehrun  :  6  fr. 

Les  .4nges  pleurant  au  pied  de  la  Croix  : 
0  tr. 

1843.  —  W'EIGEL,  Leipzig.  —  Les  quatre  heu- 
res du  jour.  Quatre  estampes  en  largeiw. 
Epreuves  de  2'  état,  avec  l'adresse  de  Ma- 
riette :   Il  fr.  50. 

1873.  —  GiGoux.  —  Le  Soir.  —  La  Nuit. 
Deux  épreuves  :  3  fr. 

1894.  —  Vente  X...,  16  Janvier.  —  Pierre  Cor- 
neille. —  Le  Lord  prince  Henri  JJarnley.  — 
Ma.'ie  Stuart  :  246  fr. 

LEBRUN.  Gabriel,  peinlrc  o\  ^i-n- 
\iMir  IVaiiuais,  né  à  l'ai'is  vcr.s  lli'.'U, 
iiioi'l  en  lijfiO.  ^ — Histoire;  Pdrlrail. 

Dessins    : 

1764.  —  \F.KTE  Leclerc.  —  /,('  pussugc  du 
llhin  et  onze  autres  dessins  :  3  fr.  15. 

1864.  —  .Andreossy.  —  Scène  mythologique. 
Dessin  à  la  sanguine  :  7  fr. 

Estampes  : 

1861.  —  Lajariltte.  —  L'Aurore.  —  Epreu- 
ve remargée  :  1  fr. 

1877.  —  F.  DinoT.  —  François  de  Vendos- 
nie,  duc  de  Ileauforl,  surnommé  le  «  Itoi 
des  Halles  »  :  3  tr.  50. 

Le  Cardinal  Mazarin.  —  L.  île  Haro.  Deux 
estampes  :  15  fr. 

1877.  —  Behagve.  —  Les  quatre  parties  du 
jour.  Scènes  d'intérieur  et  co.stumes  de  l'é- 
poque de  Louis  XIV.  Les  quatre  estampes  : 
.'.5  fr. 
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LEBRUN.  Jean  Baptiste-Topino. 

|icilill'c     l'iMliriiis.     111'    :i     Miirsrillc    en 
\~iV.K   iiiori   ni    ISOI .  —  (  ii-iirc. 

IS.'ii.  —  l)K  'l'rilKNNK.  —  Tilr  il''  ji'llllr  fillr  : 
1.700    il-. 

LEBRUN-VIGÉE.  \ dii    VIGÉE- 

LEBRUN   (M""). 

LE  CAPET  i;'i  l';iris.  cliczl. 

l.S'.l'.l.  —  \ENTi-:  X...,  2S  FiiviilEH.  —  L'Hircr. 
Uciix  estampes  de  forme  ruiide.  Ejireuves 
avant  toutes  lettres,  imprimées  en  eotileurs  : 
4.j  fr. 

LECAPLAIN,  pciiilrc  IViilirnis 
C(illl('lii|Hifniii. —  l'n\s:ioi';  .\iiiiii;iii\  : 

C.llMS.Sf. 

Des.siii    : 
l.s'.l'^.  —  \F,NTi-;  (J.  lit;  Pknnf-:.  —  f 7ii;v<r  n  cniir- 
if:  l'iiiii iiiuii-  lie  ('iiiiili'.  Dessin  :  V>2  l'r. 

LECARP ENTIER,  Charles- 
Louis-François.  |irililrr  cl  L;r,i\  riii- 
ri;ilir;iis.  m''  :i  lîdliril  rii  17r)(l.  iimhI  rii 
iS-^i!  —  P:iysaoi':   (iciii-r:    l'inlinil. 

1S7'.).    —   .SiKfflIN.    —    Viilll'iul    (l'Ilnlliiir    l'iil- 

H'iiiiinl.  Estampe   iii-8",  j^r.-ntT  ;i   re.-iii-forli', 
avec  inar!.;e  :  187  tr. 

LECH,  John. 

I.s7:i.  —  Pkmilh.  LnNniu:?.  —  Vue  /■siiiii\.<r  : 
1.0111)  Ir. 

/.(■    Siiiipriin    :    750    fr. 

LE    CHARPENTIER,    Etienne, 

<>'r;i\('iir  IVniii;;iis  dit   \\  llh  sirric. 

IN',I7.  —  Df.  GoNCOritT.  —  Shiliir  niiii-^lrc  (Ir 
I.niii',  h'  Ilicii-Ahnc.  Estiiiniie  d'après  de  .Sè- 
ve :  7  fr. 

LE    CHEVALLIER-CHEVI- 

GNARD.  Edmond,  iirlnlrc  IViiiu::ii^, 
ii('-  ;i  [.yoii  «'11  ls:!0. —  l';i\  s;iL;r  :  (  Ici  ht. 

1898.  —  Vknte  X...,  l"  .\vi;i!,.  —  /.-/  T.cc- 
tiiif  (tiiiis  le  jnirc  :  240  fr. 

LECHNER,  Ferdinand. 

IV.IV.  —  COHN.   BERLIN.  —   \lli'  llr   Wi-llrrnni  : 

587  fr. 

LECLAIR, 

17.')6.  —  Dix  DE  T.\i.i.\nn.  —  Suint  Tlniiio 
(hin.'i   la   siiUtiidi-'.  Bois   :  31  fr. 


LECLAIRE,  Victor,  pcinlrc  IVnii- 
(•;iis.  ne  .1  r:iii>  m  \S'.',{).  —  l'Iciirs; 
\nliii'c   iiMiilc. 

|si77.  —  ()ri'E<HElM.  —  IVcir-c  dr  llriir^.  cluf- 
l'rs    ri    iirinra    (■irriissiriiiir.-^    :   2.01)0    [r. 

I!i  iilr-pn  liJiii->.    rlaflr^    rt    llriiis   :   i.jOO   fr. 
ISs;.    —   Dl  SSII!..    —    l'illliir-i    :    'M   fr. 
lluKrs  .   .-,20  fr. 

LECLERC,  Jacques- Sébastien, 
ilil  Leclerc  des  Gobelins,  |iciiilic 
liMiic.'iis,  m'' Cil  I7-!I.  iiiHil  cil  I7''^.>. — ■ 
1 1  isidirc  ;    l'ci',s|iccl  i\  c  :   (  iciirc. 

1777.  —  1'iiini;k  iie  Cumi.  —  l-jiil ipiiloii  ni- 
il'iniii.    Ilniiir   ri   un   Aiiniiii        ilil    \v 

l.'t  l'rrsriildl/nii  i/c  hi  I  irnfr  un  Irmiilr  ; 
l(;7    fr 

Apiillnn    ri    1rs    Silisnli^    ■    lU    fr. 

lXi~.  —  .SI.MUNS,    lîlil  XEM.ES.   —  l.'Atnilil}    '41- 

:«i    :   :i5   fr. 

18i;.",.  —  TiiNBl'.  —  /.(■  prlil  iifirrlidiiil  lir 
Iriiils.  —  l.i's  Miii-i^iinnriiis.  l-jiM'iii|ple  :  104 
firiiirs. 

/.(■   Iirimil   ii.iiir  hi   rhn^sr       :;i,|    fr. 

ISGS.  —  Di:  \  ii.i.Mîs.  —  /,(■  hiliiii.r.  Bois  i2.5- 
32;   :   ia;  Ir. 

/,(/   iKiiirrlIr   Ilinjihnir   i:-!,")-271    :  4(1,')   fr. 

1871.  —  Fai\  —  Di'iiir  (Irriiii  viiiiil  lu  ijln^i- 
:u  s.sr  llr  Ciillishi  ,■  2.000   fr. 

18S1,  —  \ENrE  X...,  24  .1AN\  lEli  . —  liilhjnril- 
sr   :    V7  fr. 

1881.  —  \\'ll.siiN.  —  Lu  ("iinirilir  itnlirinie, 
d'après  \\"aTteaii  :  2.100  fi\ 

l.SS.').    —    CO.MTE   DE    LA    BÊR.M  IIIEIU:.    —    P'IKtO- 

Kilr   i:i(i-28)   :  17.000  fr. 

1887.  —  De  .S.U.\eiite.  —  I.r  nnirrUmnl  il'n- 
rliirr^.  —  Les  [l'iiuiirs  ilii  sriniL  I-Jiseliilile  : 
2,100    fr. 

18'.ll.   —  \'ENTE  X...    —    llaiijnriisr   :   l..'i20    fr. 

18Ô8.  —  De  Bry.\S.  —  /•'(/''  il'.iii^  lin  piirc. 
Giniaclie   (31-4.5)    :  4.2.50  fr. 

LECLERC,  Jean,  i;r;i\ciii'  d  rdl- 
Icur  français,  ur  à  Nancy  en  l.>Sl, 
iiiiifl  (Itiiis  la  jiKMiic  \illi'  cil   lli;'))!. 

)-',>l.-iiiipcs    : 
I8('.5.   —  \".\N  DEN  ZANTIE.  —  /..'  llr  lin  i   m    KilHli- 

Ir,  il'après  R.  Saraceniis.  Einvine  du  l"''  état, 
.iviint  les  iiiononramnies  ile  l'EspaLinolet  et 
l'adresse  de  F.  \".   Wyiruaenle   :   11    fi'. 

1877,  —  F.  DllioT.  —  Jrninir  il'Air.  —  7,i' 
<  iinliihil  ll'i 'I  niiis.  —  Deii.x  estampes  :  G  fr 

Minir  dr  Mcdiris.   nrijriilr  :  10  fr. 

1877.  —  Behagce,  —  Urnri  dr  'Mmil ninrrnrij. 
prrniirr  du  nom  c.'r  innrrrhnl  dr  l'nuirr  m 
i''i:i;,  riinnctnldr  m  /,'.'/■;,  l-'.prcin'e  de  l'"'' 
état   :  2C  fr. 
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Réductiuii  miraculeuse  de  Paris  sons 
robêissance  du  Roy  très  chrestien  Henri  IV 
et  comme  Sa  Majesté  y  entra  par  la  Porte- 
Neuve,  le  mardi  22  mars  1594. 

Comme  le  lioy  alla  inconUnent  à  VEtjlise 
de  \otre-Dame  rendre  grâce  solennelle  à 
Dieu  de  cette  admirable  réduction  de  la  ville 
capilallc  de  son  lioyaanie.  —  Comme  Ea  Ma- 
jesté, le  même  jour,  étant  à  la  porte  Saint- 
Denis,  vit  sortir  hors  de  Paris  les  garnisons 
étrangères  que  le  Roi  d'Espagne  y  entrete- 
nait. Suite  de  trois  estampes  daprès  N.  Bol- 
lery.  Epreuves  grand  in-folio,  en  largeur,  en- 
tourées des  légendes  explicatives.  Ensem- 
ble :  505  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  25  Février.  —  Baptême 
de  Monseigneur  le  Daupliin  et  de  Mesdames 
ses  sœurs  à  Fontainebleau,  le  quatorzième 
jour  de  septembre  1006.  Epreuve  avec  texte 
explicatif  et   petite  marge  :  100  fr. 

LECLERC.  Sébastien,  graveur  et 
dessinalriif  l'iMiicais.  né  à  Metz  en 
1637,  luori  en  1714. 

Dessins    : 

174-1.  —  QIE.NI1N  DE  LOR.iNGÈRE.  —  Sujets  de 
médailles,  cartouches,  etc.  En  tout,  vingt 
et  un  dessins  lavés  ;i  l'encre  de  Chine  : 
18  fr.  10. 

La  première  idée  de  l'apothéose  d'Isis  et 
huit  autres  dessins  :  70  fr. 

Huit  sujets  des  conquêtes  de  Louis  XIV, 
et  quatre  cartouches  :  120  fr. 

Sept  sujets  des  vxèmes  conquêtes  et  sept 
cartouches  :  175  fr.  50. 

Le  mariage  de  Monseigneur  Ir  Duc  et  de 
Madame  la  Duchesse  de  Bourgo'juc  :  144  fr. 

1757.  —  Potier.  —  Le  titre  du  «  Labyrinthe 
de  Versailles  »  et  une  vignette  représentant 
«  Les  quatre  Evangélistes  ».  Dessins  à  1  en- 
cre de  Chine  :  66  fr. 

1767.  —  De  Julienne.  —  Douze  pièces  d'ar- 
chitecture pour  le  «  Vitruve  ».  Dessins  à  la 
plume,   lavés   :  72  fr. 

1772.  —  Huquier.  —  Frontispice  pour  le 
ballet  des  «  Galants  Maures  ».  Dessin  au 
crayon  rouge  et  lavé  à  l'encre  de  Chine  (13 
pouces  2  lignes-9  p.  3  1.)   :  19  fr. 

Ornements,  cartouches  et  médailles.  Sept 
dessins  :  15  fr. 

Le  Passage  de  la  Mer  Houyc  par  les  Is- 
raélites. Dessin  à  l'encre  de  Chine  et  à 
la  sanguine  (6  pouces  S  lignes-11  p.)  :  75  fr. 

Ambassade  du  S.  de  Saint-Alton  auprès  de 
l'empereur  du  Maroc.  Dessin  à  la  sanguine 
et  à  l'encre  de  Chine  (6  pouces  0  lignes-  5  p. 
3  1.)  :  18  fr. 

Divers  sujets  de  Sièges  et  Batailles  pour 
l'histoire  de  la  maison  de  Lorraine  :  24  fr. 

1776.  —  Mariette.  —  Douze  sujets  sur  qua- 
tre feuilles  pour  «  L'Histoire  ecclésiastique  ». 
Dessins  à  la  pierre  noire,  reliaussés  de 
blanc  :  40  fr. 


Siège  de  la  ville  et  de  lu  citadelle  de  Cam- 
brai par  Louis  Xl\  .  Dessin  à  la  plume,  la- 
vé :  120  fr. 

Sujet  allégorique  sur  les  arts,  où  se  voit 
le  portrait  du  Uégent  porté  par  des  Génies. 
Dessin  à  la  plume  et  à  l'encre  de  Chine  : 
30  fr. 

1776.  —  NEYMA.N.  —  l'ne  première  pensée 
de  r.icadémie  des  Sciences.  Dessin  à  la  plu- 
me, lavé  d'encre  de  Chine  (12  pouces-8  p.)  : 
48  fr. 

1779.  —  D'AuCENVlLLE.  —  Portrait  du  jils  de 
Carcanl.  Dessin  à  la  plume  et  lavé  :  20  fr. 

1785.  —  Nourri.  —  Les  illustrations  de 
«  Vitruve  ».  Vingt-deux  dessins  à  la  plimie, 
lavés  d'encre  de  Chine   :  31  fr. 

Une  Allégorie  sur  le  mariage  de  Monsei- 
gneur le  Duc  de  Bourgogne.  Dessin  à  la 
plume,  lavé  à  l'encre  de  Chine  :  32  fr. 

Le  Concile  de  Nicée,  sous  Constantin,  en 
.'îi',3.  Dessin  à  la  plume,  lavé  à  l'encre  :  10  fr. 

1823.  —  GRUNLiNG,  Vienne.  —  Le  Cabinet  de 
Leclerc.  Dessin  à  la  plume  :  12  fr.  10. 

1842.  —  \"ilij:nave.  —  Un  sujet  de  plafond. 
Dessin  à  la  iilumc  et  lavé  (23-28)   :  5  fr.  25. 

1855.  —  NORBLIN.  —  Un  lot  de  soixante  et 
treize  dessins  :  650  fr. 

1855.  —  V.\N  DEN  Zande.  —  Vue  du  Pont-Neuf, 
prise  du  Pont-Royal.  On  y  voit,  û  droite,  le 
collège  des  Quatre  Nations,  et  dans  le  fond 
les  tours  de  Notre-Dame.  Dessin  en  forme 
de  frise,  à  la  plume  et  lavé  d'ent-re  de  Clii- 
iie  :  39  fr. 

1859.  —  KAïEMAN.  —  Une  bataille.  Dessin  à 
la  plume,  lavé  d'encre  :  19  fr. 

1864.  —  Comte  .A.ndreossy.  —  Deux  dessins  à 
la  plume,  rehaussés  :  3  fr.  75. 

1865.  —  Camrerlyn.  —  La  grande  galerie 
de  Versailles.  Dessin  à  la  plume,  lavé  d'en- 
cre de  Chine  :  13  fr. 

1875.  —  GuiCHARDOT.  —  Sujets  historiques; 
Costumes  et  Ornements.  Quatorze  dessins  à 
la  plume  et  aux  divers  crayons  :  165  fr. 

1883.  —  Comte  de  la  BiiRAUDiÈRE.  —  La  Pro- 
menade du  roi.  Le  roi  Louis  XV  à  cheval, 
suivi  d'une  escorte  de  cavaliers,  se  promène 
dans  le  parc  d'un  château.  Dessin  à  la  plu- 
me et  au  lavis  d'encre  de  Chine  (22-44)  : 
160  fr. 

1894.  —  Vente  B...,  26  Novembre.  —  Etude  de 
tète.  Dessin  à  la  sanguine  :  42  fr. 

1897.  —  Vente  T...,  13  Décembre.  —  Carrou- 
sel donné  à  l'occasion  du  mariage  du  grand- 
duc  :  180  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  23  Mai.  —  L(juis  XIV  se 
rendant  à  l'armée.  Dessin  à  la  sanguitic  (16- 
27)   :  300  fr. 

1899.  —  Calando.  —  Costumes  et  Modes. 
Quatre  dessins  :  65  fr. 

iDiio.  —  De  Chennevièhes.  —  Veuê  de  dc- 
liors  le  faulx  bourg  Saint-Martin.  —  .iutre 
veué  de  la  basse-cour  du  cabaret  du  Plessis- 
Piquet.  Deux  dessins  :  185  fr. 


—  -.'11 
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Les  S(iis(iti:i.  O'iiiti-e  dessins  :  555  fr. 
Vil  lut  de  sept  dcasins  :  122  fr. 

Dessins  alf rihiics  : 
1865.  —  C.VMBERI.YN.  —  CollCfli  il'illl;li--<.  Dos- 
■Siu  à  l;i,  iilimie,  lavé  d'enci-e  ilo  <:iiiiic  :  5  Ir. 
1897.  —  liAUûN  FiCHON.  —  Le  nrjias  chaiii- 
pèlrn:  duiis  le  haut  dr  la  coiiiposUioil,  à 
ijaiiclii-,  lin  aiiijr  li'iiaiil  ilr^  ai  inuinca.  Des- 
sin   a   la   >aii,uuuif    {11-rj;    :    1.")    fi'. 

TapUiciif  di's  Gubcliiif.  inontrcc  à  Louis 
XI]    (lu  Loiirn'.  Gouaclio  :  7'J  fr. 

Estani|iL's    : 

1744.  —  QUENTIN  DE  Lou.ANGÈHE.  —  L'œuvre 
de  SéDastit'u  Lei-levc,  se  décomposant,  ainsi  : 

1"  Trente-quatre  inoreeau.r  dea  ouerages 
faita  à  Met:,  saeoir  :  Les  lieniarrjues  d'Abra- 
Ikiiii  l'alirii:  litre  in-folio,  imprimé  à  Uletz, 
en  II,:,:,  aère  le  piirtrait  tiré  sur  le  dos  di- 
la    planrlii-. 

Le  Triomphe  de  Son  Altessr  Charles  il, 
en    vinijt  pièces. 

Le  port,-. lit  de  Charb's  IV.  due  dr  Lorraine 
et  de  l!ar.  rnpie  iVapn:',  efliii  de  Callnt:  gran- 
de   pieee    atrUiiier    u    Leelere. 

Plusieurs  autres  morerau.r,  tant  imrtraits 
ijiie  sujets,  avee  le  portrait  dr  Lr  Clrrr  et 
un  passe. partout  qui  i-st  a  la  tête  de  son 
iriiere.  Le   tout   :   18  fr. 

2"  Cinqiiante-si.e  inoreeau.r  du  méine 
temps,  saillir  :  Le  liere  des  ilieers  états  et 
conditions  i/r  /((  eie  hiiniainr.  en  i  inqt-deu.e 
morceau. e.  ij  mnipris  le  moine  qui  s'appuie 
sur  une  tiéqiiillc.  qui  dit  son  eliapelet  cl  qui 
ne    se    tniiiee   pas    toujours    à    cette    suite. 

flililiolhecii    'l'huana:    eiijiicltc. 

Un  petit  titre  m  liaiitciir.  i epré<riitaiil  un 
jardin  dans  leqiirl  drue  pcrsniincs  se  pm- 
mènent  et  un  aiiqe  au. dessus  qui  tient  ileii.r 
écussoris. 

L'Iù  anijile  de  Suint-.lean. 

Saint   l-:iiii.    ércqiie   de   \iiiinii. 

Iieu.c  ricnics  en  hauteur  tenant  cliaciine 
VEiiluiit  Jésus. 

lue  .Muqilcleine   essiii/ant   ses   ijeu.e. 

La   l'nvr  d'amour  en   sept  pièces. 

L'Ilistiiire  des  iles  .\nlilles,  en  neuf  nior- 
Ccaii.r.  une  lettre  ijrise  et  une  ininclle.  I.c 
toiil    :   r.',   fr.   G.'i. 

'.',"  C'ent-quatrc-rini/t  di.c-neiif  nmrceau.r  du 
rncine  tcinns,  saenir  :  La  cie  de  saint  He- 
nnit, en  t rente-triii^  juins,  ij  compris  le  titre 
arec  tes  Imnlurcs. 

La  même  suite  que  la  précédente  sans  les 
Inirilures  et  de  inéine  nombre. 

La  ijrandr  messe  en  quarante  mnreeau.r, 
]l  ciinijiri's  h-s  deii.r  titres  et  dcii.r  iiiitr,--. 
morceau. r  que  l'un  i/  joint  nrdinairemenl .qui 
sont   :    une    Annonciation    cl    une    fentec'ile . 

Vue  autre  incise  que  l'on  appelle  ciilijaire- 
ment  la  Petite  messe,  aussi  en  quarante 
rnorcean.c.    y    compris    le    titre,    un    nom    de 


.lésiis   et   un    l'riiriji.r  que   l'on   y  joint   onli 
nui.renient   arec    le    eiinfesseur, 

La  ih-rnieie  messe.  ,'ii  1 1  enle-si.c  morceau.):, 
]l  compris  un  eriicili.r  qui  n'est  point  Chif- 
tic. 

niielques  petites  tell i  es  (7  ciqnelles  qra- 
récs  en  bois,  en  seize  pièces  et  un  autre  mor- 
ceau.   Le   loul   :   Ml    fr. 

i"  Ticiile  cl  une  pièces  a  peu  pus  du  mê- 
me  teinjis,    saenir 

Les  Matliurins  eu  onze  morceau. c  et  le 
cinquième    morceau    repelé. 

Les    liiinds    de    l'ierre   d'  I  iiqieterrc. 

L'Knseiqne  de  Lip,n. 

Diverses  autres  pièces.   Le  font  :  IS  fr.   15. 

5"  /,(•  liere  des  pai/suges,  dédie  a  il/,  de 
Lerinyhen.   en   dmize   morccau.T. 

Les  suints  de  l'année  en  trois  cent  soi.eanle- 
quinze   mnreeau.r. 

Les  Saillis  appelés  les  Sainl-i  di-  (jontrcl 
en  soi. raille. quatre  pièces. 

La  l'a^sKiii  de  Jcsiis-('li i  isl  en  I rcnti'-si.v 
jiieees   aece    les    bordures. 

La    miiltiplieali'm    des    jHiiiis. 

Le  Berijei,  nu  le  l'areulus.  etc.  Kii  font, 
iin:ilre-rent  (in.'iianie   |iieces   :   l.'i   t'r.  .n). 

G"  La  même  i'assinn  que  la  précédente  en 
trcnte-si.c  iiieecs,   sans  les   bnrdii rc-i. 

Les  cslamjics  faites  pniir  «  L'histnire  sa- 
crée »  de  Urianeilte,  en  cent  quarante-qua- 
Ir,'   pièce-.. 

Le  calalnqiie  du  rni  île  Siiiile.  avant  la 
littie. 

Le    catajalqiie    du    eiinncelier    Seiiuicr. 

la  iiiiiittplicatinn  des  pains.  Elireiive 
av.-nii  la  lettre. 

/.(■  petit  Jierqcr  nu  le  l'aieiiliis.  Epreuve 
avant  la  lettre.  En  tdut,  reiil  iinalre-vnist- 
ipiatre  |ii ces  :  1  l'.i  fr.  jtr 

7"  Le  liere  des  «  ('a ract'O es  des  passimis  », 
(•(/  einijl  pièces,  y  cnmpris  le  titre. 

Le  liere  des  «  l'rincipes  du  dcs-iln  »,  cil 
eiiiquaute-deu.c  pièces,    y    cnnipris    le   titre. 

Le  Une  di-s  «  Divers  iiaUitl emenis  des  an- 
ciens (irees  ",  en  i  inyt-einq  fiieccs,  y  eniil- 
jiris  le  titre. 

Les  eues  de  plusieur-i  eiidrnils  des  FailJ'- 
lioiirys  de  fans,  en  dniize  pièces,  y  compris 
le   titre. 

Les  petits  paysayes  déiliés  a  M  de  l'oiir- 
tilicairc,  en  Ireiitc-scjit  pièces,  y  cnnipris  le 
titre. 

Le  liere  des  Mndes,  en  di  r-neiif  innrceau.r, 
y    cninpiis    le    litre. 

Le  même  livre  que  le  nrecèdent.  avec  un 
autre  titre,  de  la  iiicniierc  edilinn  en  di.c- 
liiiit    liieces. 

T. es  Unes  des  Hnii  ryn,j  nés.  en  soi.vaiite 
pièces. 

Le  Ltnii  conir,  en  di.c-ionif  piéc-s,  cninpri': 
le    lilr,\ 

Le  liere  des  Fables,  en  cinyl-trnis  innr- 
ceirc,    Cnnipris   le  litre. 

En  tou(    trnis  rent   seize  pièces   :   1.5   fr. 
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8"  Les  slaluts  de  l'urdrc  du  Saint-Esprit, 
avec  les  culs-de-lampes,  lettres,  vignettes  et 
titre,  en  vingt-trois  pièces. 

L'ancienne  chapelle  de  ]'ersaillcs,  en 
épreuve  avant  la  lettre. 

Les  douze  vignettes  de  o  l'Histoire  Ecclé- 
siastique ». 

Les  quatre  rnorceau.r  de  «  l'Histoire  de 
Psyché  «. 

Le  petit  berger  ou  le  Parvulus. 

La  même  pièce  que  la  précédente  avec 
différences. 

La  vue  du  cabinet  de  Leclerc. 

Le   titre  de  ta  vie  de  Saint-Bruno. 

En  tout,  quarante-quatre  pièces  :  13  fr. 

9°  Les  monnaies,  en  cent  soixante-deux  piè- 
ces. 

Les  Médailles,  en  quarante-cinq  pièces. 

En  tout,  deux  cent  sept  pièces  :  14  fr. 

10"  La  petite  géométrie,  eu  quatrc-vingl- 
cinq  pièces,  compris  deux  titres. 

Vingt-cinq  autres  morceaux,  plus  grands, 
et  faits  pour  une  géométrie,  qui  n'a  point 
été  finie. 

Vingt-quatre  morceaux  de  la  suite  du  point 
de  vue,  y  compris  une  petite  vignette  qui  en 
dépend. 

Douze  petites  pièces  de  la  grande  géomé- 
trie et  deux  titres,  avec  des  différences. 

Vingt  morceaux  du  Briois,  y  compris  deux 
titres.  Ku  tout,  cent  soixante-liuit  pièces  : 
10  fr.  10. 

11»  Trente-neuf  morceaux  gravés  par  Le- 
clerc, dans  la  suite  des  •>  Métamorphoses 
d'Ovide  »  en  rondeaux,  par  TSrnseradc,  y 
compris  le  titre. 

Tous  les  petits  poètes,  savoir  :  «  La  Jéru- 
salem »,  en  vingt-deux  pièces,  y  compris  le 
titre  et  le  portrait  du  Tasse.  —  «  La  Doue  del 
Marino  »,  en  vingt  et  une  pièces,  y  compris 
le  titre.  —  ••  La  filli  di  Sciro  »,  en  huit  pic- 
ces,  y  compris  le  titre.  —  «  Il  Paslor  fido  » 
en  sept  pièces,  y  compris  le  titre.  —  «  L'.4- 
menta  »  en  sept  pièces,  y  compris  le  titre. 

Les  estampes  de  l'Histoire  de  l'Empire  ot- 
toman, en  vingt-neuf  pièces,  y  compris  les 
vignettes,  lettres  grises,  le  Turban,  aussi 
bien  que  le  titre  qui  s'y  trouve  double,  avec 
différence,  ayant  servi  en  second  lieu  à  l'hts- 
toire  des  Croisades. 

En  tout,  cent  trente-trois  pièces  :  24  fr. 

12»  Les  Heures  de  Madame  la  Uauphine, 
en  neuf  pièces,  y  compris  le  texte. 

Les  Heures  à  la  chancellerie,  en  huit  mor- 
ceaux, y  compris  les  deux  titres. 

Les  heures  d'Espagne,  en  sept  pièces,  y 
compris  les  trois  qui  sont  imprimées. 

Une  .Annonciition  de  la  Vierge  avec  une 
Oraison  latine  au  bas  de  la  pièce. 

Le  Laiiyrinthe  de  Versailles,  en  quaran- 
te et  une  pièces,  y  compris  le  titre  qui  en 
donne  le  plan. 

En  tout,  .soixante-six  pièces  :  27  fr. 


13"  Le  poème  de  saint  Paulin;  première- 
épreuve,  avant  l  édition,  en  sept  pièces,  y 
compris  le  titre. 

Les  trois  vignettes,  les  trois  lettres  et  les 
trois  culs-de-lampe  du  Livre  de  l'explica- 
tion des  tableaux  de  Versailles. 

Les  tragédies  de  liacine  en  six  pièces, 
compris  deux  titres  et  la  petite  Esther. 

Les  deux  grandes  estampes  d'Esther  avec 
différences. 

La  Ctéopdtre,  en  douze  pièces,  y  compris  le 
titre. 

Deux  épreuves  du  Catnouflet,  avec  diffé- 
rences. 

Le  titre  de  l'Iiistoire  de  la  Guerre  des  Gots. 

Les  .'Icadémies  de  Dufresnoy,  en  trente- 
deux   morceaux,   y   compris   le   titre. 

Quelques  autres  pièces,  oraisons  funèbres, 
rnis-de-lampe,   etc. 

En  Idiit,  cent  trois  pièces  :  17  fr. 

14"  Les  quatre  conversations  de  Mademoi- 
selle de  Scuderi,  avec  une  des  quatre  répé- 
tée, à  cause  de  la  différence  qui  s'y  trouve. 

Les  quatre  abbés  en  quatre  morceaux. 

15°  La  vignette  de  Marc-Antoine. 

Le  cul-de-lampe  du  laboureur,  où  est  écrit 
«  Labor  et  Dolor  ». 

La  petite  Vénus  sur  les  eaux. 

Les  vignettes  et  culs-de-lampe  de  «  Xime- 
nés  »  en  douez  morceaux. 

t'u  lot  de  vignettes  et  culs-de-lampe. 

En  tout,  quatre  vingt  treize  pièces  :  24  fr. 

15°  La  vignette  du  Concile,  avec  la  lettre 
imprimée  au  verso. 

La  vignette  de  Saint-Augustin,  aussi  avec 
la  lettre. 

Les  deu.r  pièces  gravées  pur  Leclerc,  dans 
les  figures  de  la  liilile  de  Iloyuumont,  in- 
quarto. 

Quatre  épreuves  différentes  de  la  grande 
pièce  qui  porte  pour  devise  :  «  Plures  non 
capit   or  bis   ». 

l'a  lot  d'antres  petites  pièces. 

En   tout,   trente-quatre   pièces   :   22  fr.   15. 

16"  Les  .innales  de  Toulouse  en  vingt  mor- 
ceaux, y  compris  les  vignettes,  les  lettres 
ei  les  culs-de-lampe  ;  les  vignettes  sont  des. 
premières  épreuves  avant  l'édition. 

Les  quatre  jeux,  avec  le  chiffre  gravé. 

La  vignette  de  l'abbé  Dignou. 

L'apothéose  d'Isis.  Epreuve  de  1"  état, 
avec  les  danseurs  qui  sont  de  chaque  côté 
du  milieu  de  la  planche,  en  place  des  sacrifl- 
rateurs  que  l'artiste  y  a  substitués  par  la 
suite, 

La  vignette  de  l'éducation  de  Madame  de 
Bourgogne. 

La  vignette  de  Tivoli. 

La  vignette  du  petit  Paradis. 

Le  grand  morceau  des  arquebusiers  de 
Xantes.  Epreuve  de  1"  état. 

En  tout,  trente-tois  pièces  :  30  fr.  15. 

17°    L'Histoire    de   Lorraine    en    trente-six 
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lIKircfiliir,  ij  {(iiiipjs  Ir  lilic.  (/'S  phili^,  vi- 
'Jiiclli's   rt   ciih   (If   liniijif. 

l.'lHiloni'  df  hi  niiii^nii  il' \inriijiif  en 
liinil'Si.r  iiiurcciiii.r,  ij  cuinpii^  (rs  rniin'llvs. 
h'Uns  (■/  cals  de  lampe. 

/.(■s  iiclilra  liahiillc^  (l'Alr.riiiulir,  en  si.r 
liiiirrruii.r,  ij  eninjiiis  Ir  lilir  <iiu  n'jin'sciilf 
1(1  ijalcric  des  Gubelins,  ou  l'an  rlcec  les  hi- 
pissfiics.  Epreuves  de  !<"■  elal.  dniil  Irois 
Sdiil    avant    la   lellve. 

I.il  pièce  lie  lu  jdiiiille  île  ll:iiiiis  jiiisdiit 
jKirlie  des  sî.r  de  la  .~.iiile  pi  ecedeiile  cl  ré- 
pélee  II  cdiise  du  cliuiiijeiiieii t  ijui  se  Iniiice  ii 
l'épuiile  d'une  jeuiiue  qii  iesl  assise  sur  te 
deciial  lie  lu  planche  ii  iiiaiii  iiuiiclie  cl  diail 
l'épaule  d'aae  feuiaie  qui  est  assise  sui'  le 
en  Cl'  que  rc/iuiilc  de  celle  feaiuic  csl  iiui- 
hiéc.  Du  appelle  ealijuireuiciit  celle  epreii- 
'('('   "    L'epuiile   nue   ». 

[.es  huil  jieliles  eomiueles. 

Le   sicije   de    Mous. 

I.a   Imleresse   de   .Miail -.\l elliua . 

Eu  tout,  ilix-sept  pièces  :  30  fr. 

1S°  Trois  différeitics  èpreuees  du  Mail  des 
Golielius. 

l.il  l'iiJlieUe  du  <•  IHelioa  au  ne  des  arls  cl 
niéliers  "  par  Felihieii. 

La  riijuilte  de  la  talili.-'lliequc  de  .M.  Le 
Tcllier. 

L'ajiolhéose    d'Isis.    de. 

y.n  tout,  (lix-Sf]it  pièces   :  20  fr. 

l'.l''  /,(/  l'ie.re  du  Lnuere,  épreuve  de  l''"' 
étal,  avant  l'année  1650,  iiniininee  nrdiiiaire- 
meiit  au  nnlieii  du  luis  de  la  uiar.ue  de  cette 
planche. 

LWre  de  triomphe,  ou  la  Uepréseulalîoa 
du  troue,  qui  était  ei-decuul  êlecé  un  tuiut 
de  la  (jnuide  rue  du  Faiihour-Saint-.iiitoiue. 
vis-U'iis  l'allée  de  ]  ineennes.  Epreuve  de 
1"  état. 

Eu  tout,  deux  pièces  ;  19  fr. 

20°  L'Elit ;ée  d'.-ilc.caiid rc  dans  Llalii/lone. 
Epreuxe  de   1"   état. 

L'.leiidéniie  des  Sciences.  Kpreu\('  de  P'"' 
état,  et  avant  ['(.nuPre,  (pu  di'|iiiis  a  cte  rnn- 
tinuée  jusques  an  l)uuit  ilu  lias  de  la  ]ilan- 
che  à  main  droite. 

Eu  tout,  deux  pièces  :  2G  fr. 

21"  f.a  niénie  entrée  d'.llc.nnidre  dans  lla- 
lii/liaic.  l-;preuve  de  1'"'  état,  dde  «  I-;prcu\o 
de  l.'i  tète  retournée  ». 

La  laéiiie  .Académie  des  F^cienees.  Epreuve 
lie  l'T  état,  sans  le  squelette  il'un  cn-f  et 
sans  une  tortue  qui  sont  ordinairement  jji'a- 
vés  au  liant  de  la  colonne  ronde,  qui  est  à 
la  mai  II  .uauclie  de  la  planche,  et  aussi  sans 
plantes  marines. 

En   tout,    deu.x   pièces    :   40   fr. 

22"  Les  trois  morceau. r.  iirucés  pur  Lc- 
elerc,  d'iipris  Lesueur  dans  la  suite  de  la 
?  /('  de  saint  liriino. 

Le   petit   plan    de    ]'ersaillcs. 

Le  Temple  de  .'^ulomon. 


/,.■    (    Il  ijultine    du    loi    de    Suéde. 

t'iiisieiiis  iiriinds  et  petits  iiua'ceuu.r,  taiil: 
iiraccs    pur    l.eeleie    que    d'après    lui. 

l-'.ii    tipiil,    rui(pianIeM.\     pincs    :    27    fr. 

2:'."  Les  (iiiiniaii.c  du  eiihincl  du  roi.  en 
qui! runlc-scpt    inorccaii.c,    q   ronipris   te    litre. 

l-ji   |n;ii,   quaiaiite-.sepl    pièces   :  :iti  fr. 

21"  Les  tapisseries  du  na  qui  eoiisistent: 
en    : 

Les    qii  :t I  e    -uisons. 

/.(•,•,  iiuiiiii'  eleiiieiils  arec  dcii.r  litres  fini- 
/  rs. 

Les  l renle-ileirc  deriscs  qui  aeeoin puiin eut 
ces  liipisse  les.  Iiiecs  deiic  a  ileii.r  sur  ta 
nicnic   leuiltc. 

fài  tiiiil.  i|aiiiante-drii\  pieies  d'après  Ee- 
Piiin    :   :I8   fr. 

2.V'  Les  mêmes  deeise^  ci,  Ircnlealeii.e  pie- 
ces,  ucee  un  tilic  qniee  pur  Leelere  et  im- 
piiiwes  acee  le  discours.  Eiirenves  de  l"""" 
état. 

l-',ii    Ueif,    trente-  jeux   pièi-es    :    7   fr. 

20"  Les  quai  le  pièces  uppelecs  les  quatre 
coiniueles,  qui  ont  aussi  serci  jioiir  des  ta- 
pisseries et  qui  sont  :  lu  laise  de  Douiii:  ta 
prise  de  Toinnaii:  lu  delaite  du  conile  de 
Mursin    et    l'alhaiice   des    Suisses. 

La    rediicliiin    de    .\larsul    et    son    euii-j'oite. 

l-',n   tiiiit,   six   in. 'ces   :    l.'i   fr, 

27"  Les  quatre  conquêtes  pu i  cilles  aii.r  pré- 
ceilenles.    Epreu\cs   a\";int   la    li'llre. 

l-ai    tiiiit.    quatre    ineces    ;    :-!t    fr. 

SiMt    l'iiMure   l'omplet   de    f.eclerc    :   77."i   Tr. 

17iri.  —  Ue  ia  Roql-e.  —  In  lut  de  (juaraii- 
le  et   une  estampes   :  2.')  fr. 

I.'.ieadémie  des  Scienees.  —  Le  triomphe 
d'.lle.eandre.  Deux  eineiives  de  l"'''  état.  En- 
semble  :    i*  fr. 

Les  qiKitic  saisons.  —  f.es  quatre  éléments, 
(liée  leurs  dcrises,  d'après  Lelirun.  Epreuves 
de  1"  état.  Ensemble  :  20  fr. 

17."i(;.  —  DfC  ni;  ■r.«j.,Min.  —  L.es  petites  lia- 
luilles  d' Ale.caiidre.  en  sic  feuilles,  ij  eoin- 
pris  le  titre,  qui  représente  la  l.alerie  dCS 
Cohelins.    Epreuves   de    ^'•'    dat    :    !,">   fr. 

1757.  —  POTIEK.  —  L'.ieadeuiic  des  Seien- 
I  es.  Epreuve  in-folm,  en  laruenr,  a\aut  lo 
.sqnrp'lte  lu  cerf.  —  L'entrée  d'  Il e.rand re  l'i. 
ISaliijlone.  Epreuve  de  1*'|'  état,  a\('c  la  tèle 
d'.Me.vandre.   \'ue  de  ]inilil.   iMiseiiilile  :  70  fr. 

Les  tireurs  de  Xantcs.  Eiireuve  rie  V'  état  : 
:!1   fr. 

/,(/  planiiic  de  ]'énus  sur  les  euu.r,  acee  le 
rritoii  qui  piiusse  le  eliur  et  un  .\niour  qui 
rôle  dcranl.  pur  Eiscn.  En  plus  de  la  plan- 
rlie,  cpiatre  epren\es  de  l"  état  et  viuct- 
truis  de  2"  état  :  57  fr. 

170i.  —  ■\"ENTE  Leci.er'c.  —  La  l'assion  de 
Jésiis-i'lirisl.  eu  trente-six  inèees  avant  la 
liordiiie,  cl  tu  même  suite  avec  la  liordure.. 
Ensemble  :  21  fr. 
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Les  batailles  d'Alexandre,  en  six  épreuves 
de  1"  état,  avec  le  dos  blanc,  c'est-à-dire 
■que  l'épaule  de  la  femme  assise,  vue  de  dos 
dans  la  famille  de  Darius,  n'est  pas  om- 
br<^e  :  2i  fr. 

L'Acaudmie  des  Sciences.  Epreuve  unique 
et  de  tout  l"-'"'  état,  avant  la  manche  du  nécro- 
mancier  et  une  partie  du  ciel  :  48  fr. 

L'entrée  u  Alexandre  dans  Babytune. 
Epreuve  de  tout  1"  état,  dans  laquelle  la 
tête  du  héros  est  tournée  dû  côté  de  la 
ville  :  40  fr. 

La  Pierre  du  Louvre.  Epreuve  avant  la 
lettre  :  ^4  fr. 

1766.  —  D'.\RGENVILLE.—  L'œuvrc  de  Lcclerc, 
■en  six  volumes  in-folîo,  contenant  ii  des- 
sins et  3.257  estampes  :  1.996  fr. 

1768.  —  M.ARIETTE.  —  L'œuvre  de  Leclerc  : 
1.300  fr. 

1769.  —  C.'iYEUX.  —  L'œuvre  de  Leclerc,  en 
mille  quatre-vingt-deux  pièces  :  340  fr. 

Le  Lainjrinthe  de  Versailles,  avec  les  dis- 
cours, un  volume  ln-8°,  en  maroquin  ronge, 
aux  qrmes  du  roi  :  12  fr. 

177ii.  —  De  Francfort.  —  La  Pierre  du  Lou- 
vre et  l'.irc  de  Triomphe.  Epreuves  de  2» 
état.  Ensemble  :  7  fr. 

Les  Conquête  du  lioy,  en  vingt-huit  piè- 
ces, dont  treize  gravées  par  Leclerc  :  L'Ile 
de  Ré;  Le  fort  de  Schentz;  La  ville  de  Nimè- 
gue;  La  ville  de  Grey;  Bataille  de  Sintzheim; 
Bataille  de  Fenette:  Messine,  .\gosta,  Bou- 
chain;  Bataille  d'.\gosta;  Bataille  de  Paler- 
me;  L'Escalette;  Bataille  de  Cassel.  Epreu- 
ves grand  in-folio  :  12  fr. 

1772.  —  HUGUIER.  —  Vunn-re  de  Leclerc.  en 
(rois  mille  quatre-vingt-sept  pièces  :  1.000  fr. 

La  Passion  de  Jésus-Christ,  en  trente-six 
pièces,  ^.preuves  anciennes  :  23  fr. 

Le  petit  Berger,  ou  le  passage  d'Isaïe 
1  Puer  parvulus  ».  .allégorie  sur  les  visions 
de  Madame  Guyon.  Deux  épreuves,  dont 
l'une  avant  la  lettre  :  18  fr. 

Saint  Claude;  Saint  Paul;  Saint  .-lugustin 
et  deux  sujets  de  la  Bible  de  Royaumont, 
plus  un  lot  d'autres  estampes.  En  tout,  cent- 
sept  pièces  :  15  fr. 

1772.  —  B.  .\UDRAN.  —  L'entrée  d'Alexandre 
dans  Babylone  et  l'Académie  des  Sciences. 
Eprouves  de  l"  état  :  10  fr. 

1772.  —  Lempereur.  —  Les  deux  mêmes 
estampes.  Epreuves  de  1"  état  :  40  fr. 

Un  lot  de  cent  soixante-quatre  pièces,  dont 
divers  sujets  de  l'Ancien  Testament  :  10  fr. 
Vn  autre  lot  de  quinze  pièces  ;  6  fr. 

1773.  —  Mai.enfant.  —  Les  petites  batailles 
d'Alexandre,  d'après  Lebrun.  Epreuves  in- 
folio, en  largeur.  Le  Passage  du  Graniquc. 
Epreuve  avant  la  lettre.  —  La  Galerie  des 
Gobelins  et  une  adoration  des  .Anges.  Le 
tout  :  21  fr. 


1774.  —  Van  der  Dussen.  —  L'œuvre  de 
Leclerc.  en  deux  mille  cinq  cent  trente  piè- 
ces, sur  papier  double-éléphant  bistré  ; 
1.575  fr. 

1774.  —  Brochant.  —  Deux  vignettes  pour 
«  Le  Poème  de  Sceaux  ».  Manuscrit  sur  vé- 
lin, avec  frontispice  de  Lebrun,  et  le  texte 
de  Quinault,  aux  armes  de  Colbert  :  152  fr. 

1776.  —  Lemarié.  —  L'Entrée  d'Alexandre  à 
Babylone.  Epreuve  de  1"  état.  ■—  L'.icadémie 
des  Sciences.  Epreuve  de  l*"'  état  avant  la 
lettre.   Ensemble   :   120  fr. 

1779.  —  Vass.\l  de  Saint-Hubert.  —  Les  peti- 
tes batailles  d'.ilexandre.  Suite  de  six  piè- 
ces, in-folio,  en  largeur  :  36  fr. 

1785.  —  Marquis  de  Ménars.  —  Représenta- 
tion des  machines  qui  ont  servi  à  élever  les 
deux  grandes  pierres  formant  le  fronton  de 
l'entrée  principale  du  Louvre.  Epreuve  de 
l""-  état  :  17  fr. 

1793.  —  Brianues,  Leii'ZIG.  —  La  multiplica- 
tion des  pains.  Estampe  in-folio,  en  largeur. 
Epreuve  de  1""'  état,  avant  plusieurs  groupes 
de  figures  placées  sur  la  terrasse  du  fond  à 
gauche   :  6  fr. 

L'Académie  des  Sciences.  Estampe  in-folio 
en  largeur.  Epreuve  du  4"  état  :  7  fr. 

L'entrée  d'.ilexandre  dans  Babylone.  Es- 
tampe in-folio,  en  largeur.  Epreuve  de  2« 
état,  avec  la  lettre  d'Alexandre  vue  de  pro- 
fil :  5  fr. 

Représentation  des  machines  qui  ont  ser- 
vi ri  élever  les  deux  grandes  pierres  formant 
le  fronton  de  l'entrée  principale  d7i  Louvre. 
Estampe  grand  in-folio,  en  hauteur.  Epreu- 
ve de  l'"'  état,  avant  la  date  de  1677  :  10  fr. 

1798.  —  Fratjenholz,  Nuremberg.  —  La  mê- 
me estampe,  du  même  état  :  7  fr. 

L'entrée  d'.ilexandre  dans  Babylone. 
Epreuve  de  2»  état  :  5  fr. 

L'Académie  des  sciences.  Epreuve  de  S" 
état  :  5  fr. 

1799.  —  Basan,  père.  —  Un  lot  de  cinquante 
pièces  en  sujets  mythologiques,  religieux, 
vignettes,  etc.  Le  tout  :  36  fr. 

ISOl.  —  WiNKLER,  Leipzig.  —  La  multipli- 
cation des  pains.  Epreuve  de  1"  état  :  6  fr. 

1805.—  De  .Saint-Yves.  —  L'entrée  d'Alexan- 
dre dans  Babylone.  Epreuve  avec  la  tête  du 
héros,  vue  de  profil.  —  L'Académie  des 
sciences  et  d.es  Beaux-Arts.  Epreuve  avant 
les  armes  et  avant  la  lettre.  Ensemble  : 
174  fr. 

1808.  —  De  Saint-.\ubin.  —  Les  deux  mêmes 
estampes.  Epreuves  du  même  état  :  72  fr. 

1811.  _  De  Silvestre.  —  L'Œuvre  de  Le- 
clerc composé  de  trois  mille  pièces  ;  Sujets 
tirés  de  l'histoire  sacrée  et  de  l'histoire  pro- 
fane; Paysages;  Portraits;  .Allégories;  Em- 
blèmes; Titres  de  livres;  Frontispices;  Fleu- 
rons; Lettres  grises;  Vignettes;  Culs-de-lam- 
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pps;  Cahiris  irrlinlr^  ilc  tons  K^'urps;  His- 
toire naturelle;  Moiiiimeuts;  etc.,  d'aiires 
les  propres  compositions  du  maitrii  et  sur 
celles  (le  Lebrun  et  autres:  le  tout  cunleiiu 
en  einq  volumes,  ni-lolin,  saxmr  : 
Premier  volinne   : 

Lrx  Finurca  ilfs  Idhlemi.r  dr  Vnnlif  des 
J\lalliiiiins.  Onze  pièces. 

J.rs  (Innds  de  pierre  ou  Irs  l'yraniidcs 
d'Ernsse,  dits  «  Les  Gmids  r/c  jiirrrc  dWinile- 
terre  ». 

L(i  secdiide  messe,  dite  «  /.((  pelUe  messe  ». 
Trente-six  pièces,  y  cmiipris  le   frontispice. 
Les  deux  fiijures  pour  les  n'Uianics  de  Ffi- 
burt. 

Le  Trieiuiplie  de  Ctwrles  I\  ,  due  de  Lnr- 
Tiihie,  d'après  les  dessins  de  Claude  Deruct. 
Suite  de  vins't-denx  pièces,  à  laquelle  il 
niaiiipie  «  Lti  Grande  Bataille  ». 

La  vie  de  Suiut-Benoit.  Suite  de  trente- 
deux  pièces  plus  le  titre.  Deux  de  ces  suites: 
l'une  avec  et  l'autre  sans  les  bordures. 
Le  portrait  du  viaréchal  de  la  Ferté. 
La  première  messe,  dite  «  La  Graude  Mes- 
se ».  ."-Jnite  de  ti'éiite-six  pièces,  y  compris  le 
titre.  Suite  de  plus  petit  format  cpie  celle 
dite  «  La  jtetite  messe  ». 

Le  (  orifessinnual,  la  Cotnmuriinu.  et  le 
vijui  de  Jésus. 

La  neslriirlîiiu  du  l.ustueru. 
Pratique  de  la   Ceouiétrie,  dite  «  La  petite 
Géométrie   ».    Suite    de    quatre-vintf;t-(ptatre 
pièces. 

Ljes  Tireurs  à  l'an/uidiuse,  dit  «  Les  tireurs 
de  Kantes  ».  Kpreiive  de  tout  1'"''  état. 

Vue  seenude  épreuve  de  la  u'ièuie  estauipe, 
portant  la  reloiK  lie  faite  par  Carreau  en 
IGOi. 

Tteeueil  d'Aeadémies.  Suite  de  trente-deux 
pièces,  y  compris  le  titre. 

Voeatiiiu  il'thraliaru  et  l'éuileuee  des  \'i- 
nivistes.  F,|ircuve  de  tout  l"''  état. 

Titre  piHir  «  Le  diseours  des  fussiaus  liu- 
viaiues   »   ((//   ,■  L'  teailémie  de   Platon    ». 

Sept  pièces  |"Miiir  le  rom.an  de  «  T. a  Cour 
d'Auiiiur  ». 

Douze  lucies  jinur  le  roman  de  «  Clénpn- 
tre  ». 

L'Fusei(iue  de  Lf/i)}!. 

L'fiistnire  saerée  de  Brianville.  Suite  de 
eent-(iuarante  pièces  :  Titres:  Lettres  grises: 
Fleurons  et  figures.  Il  manque  à  cette  suite 
les  culs-ile-lampe  n"''  4  .5  et  G. 

La  Pas-iiiDi  lie  Niilre-i^eianevr.  Suite  de 
trente-six  pièces.  Deux  de  ces  suites,  dont 
l'une  ;i\,aiit  les  bordures. 

L.a  troisième  messe.  Suite  de  lren;e-six 
pièces,  y  compris  le  petit  Crucifix. 

T.a  même  suite  en  trente-riuq  pièecs.  Co- 
pies sous  l'adresse  de  Landry,  et  sans  le 
Crucifix. 


L'Iurni-utiuu  ri  rimilalinii  di\s  SaiutS, 
ptuir  tous  les  jnurs  de  Vauuée.  Suite  de- 
Irois-cciit-soixantc  iIlx  linil   |Mcces. 

DciLXiciue  volume   : 

Les  jiriueiiies  du  iles'.ni  Suite  de  ciliipian- 
te-deux  ])ièces. 

T. es  earaelerf^  des  pii-isinus.  d'après  Le- 
brun. .Suite  de  vingt  piei'es. 

Ilaliilleuienls  des  uueiens  Grecs  et  des  an- 
eieus  liouotius.  Suite  de  \iiigl-ciiiq  pièces, 
y  coiniiris  le  titre. 

/,(■.<  quatre  petites  uiuses. 

Divers    dessins    i/c    fiiiures.    dédiés    a    Col- 

lieit  iVdrmnii.  Suite  de  liviite  et  une  pièces. 

Siiile  de   figures,   dédiée  il  de  Bon    Cœur. 

\iiigt  et  une  pièces,  y  compris  «  L'honame 

a,  ri-;clielle  ». 

Suite  de  puiisufies.  dédiée  an  Marquis  de 
Periniilien.    Douze   l'icces. 

Suite  de  figures,  chevau.r  et  paysages,  dé- 
diée av  Duc  de  Boiirgoiine.  Epreuves  de  1" 
état,  avec  l'adresse  d'.4udraii. 

Suite  de  trente-neuf  iiieees  pour  les  «  Mé- 
lumorpJioses  d'Ovide,  eu  rondeau.r  »,  par 
de  Benserade.  Le  titre,  d'après  Lebrun,  est 
de  très  grand  format. 

Suite  de  vingl-trnis  pièces.  ;i  compris  le 
titre,  pniir  «  Les  Fables  iVFsnpe  ».  Suite  dite 
..  Les  petites  Fables  ». 

Giiisalrinine  Lilieialii.  Suite  de  vingt-deUX 
)iicçes. 

/;  rasiiir  fidri.  Suite  de  se].t  pièces.  Elireu- 
ves  avant  le  nom  de  Le  Clerc. 
.iniinia.  Suite  de  sept  pièces.. 
Filli  di  Seiro.  Suite  de  huit  pièces. 
L' UInnr    del    Marimv    Suite    de    vingt    et 
une  pièces. 

Les  cinq  suites  iiri-cédentes  sont  connues 
sous  le  nom  «  Les  petits  Poètes  ». 

Suile  de  qnarante-si.c  pièces  pour  le  li- 
vre de  «  La  Génnièlrie  ».  l'insieurs  ont  été 
gravées  sur  cuivre  par  Le  Clerc;  les  autres 
exécutées  sur  bois  d'après  ses  dessins.  Suite 
dite  "  i.a  Grande  Géométrie  ».  Il  y  a  trois 
épreuves  du  titre,  avec  des  différences. 

Quarante  el  une  pii'ces  pniir  le  «  ]'itriue  », 
iiuii-afie  public  par  Perrault. 

Cent-quatre-vingt-scpl  /lirces  pour  le 
.(  Traité  d'architecture  ». 

La  pièce  dile  »  T. a  pie  ire  du  Louvre  ».  Pre- 
mière épreuve  avant  l'aniu'e  1G77,  et  avec  le 
nom  de  Goyton. 

Le  Labiirintlie  de  Versailles.  Suite  de  qua- 
rante et  une  idèces.  Epreuves  de  1"  état, 
avant  les  numéros  et  avant  le  texte,  au  dos 
des  estampes. 

Lc.5  Pavillons  de  Marly.  Suite  de  quatorze 
pièces,  d'après  Lebrun. 

Le  catafalque  de  Charles  \I.  rai  de  Sui'de. 
T.e      catafalque     du     Cliiincelier     Ségilier. 
E|ireuve  de  f''  état,  avant  la  lettre. 
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Le  tumbeau  de  Bonneau.  —  Le  tombeau 
-et  l'épilaplic  de  llerller  du  Metz,  d"après  Gi- 
.rardon. 

Troisième  volume  : 

Trente  pièces  pour  les  tn^is  premiers  vo- 
lumes des  «  Essais  de  iitiijsiqiie  »,  de  l'er- 
■rault. 

Quarante  et  tine  pièces  pour  le  livre  inti- 
tulé :  «  Mémoire  pour  servir  à  l'histoire  na- 
■turelle  aes  animaux  ».  La  vignette  représen- 
tant la  «  Dissection  du  renard  »,  s'y  trouve 
-en  très  grand  format. 

La  suite  dite  «  Les  petits  animaux  »,  pour 
la  troisième  partie  de  1'  «  Histoire  naturelle 
-des  animaux  ». 

Vignettes  et  culs-de-lampc  pour  les  thi'ses 
de  philosophie  soutenues  par  les  Abbés  de 
Noailles,  du  LarochefoucauU  et  de  Saux-de- 
Tavannes.  Neuf  pièces. 

Fleurons  cl  Vignettes  pour  les  «  Jeux  de 
hasard  ».  Premières  épreuves,  tirées  avant 
l'édition. 

La  guérison  d'Hippolyle  par  Esculapc, 
d'api-ès  Leclerc,  par  Duflos. 

Estampe  pour  une  thèse  soutenue  par 
Geoffroy,  en  1703. 

Elle  enlevé  au  ciel  dans  un  char  de  feu. 

Tobie  et  l'Ange. 

Puer  parvulus,  sujet  tiré  d'Isaïe.  Trois 
épreuves,  deux  avec  le  berger  vêtu  d'une 
tunique;  avant  les  roseaux  derrière  lui,  et 
avant  la  montagne  dans  le  fond  à  droite, 
une  de  ces  épreuves  est  avant  la  lettre.  La 
troisième  épreuve  montre  un  enfant  nu  à 
la  place  du  berger,  des  roseaux  et  de  la 
montagne. 

Esther  devant  Assuérus,  d'après  Lebrun; 
frontispice  pour  les  œuvres  de  Racine,  édi- 
tion de  1G8!).  Trois  épreuves  :  à  la  première, 
le  soldat  placé  à  la  gauche  du  devant  a  les 
bras  nus;  dans  la  seconde  épreuve,  ce  soldat 
a  les  bras  couverts  des  manclies  de  sa  robe: 
■dans  la  troisième,  au  haut  du  dossier  du 
"trône  d'.-\ssuérus,  une  tête  de  soleil  dans  un 
ovale,  tandis  que  dans  les  deux  premiers,  il 
n'y  a  dans  cet  ovale  qu'une  ombre  formée 
-par  des  failles  circulaires. 

La  Sainte  Vierge  tenant  l'enfant  Jésus, 
miquel  un  .4nge  présente  une  corbeille  de 
■fruits;  sujet  dit  «  La  Vierge  aux  Anges  ». 

Saint  ('Inude  en  prières.  Trois  épreuves; 
la  première  du  Saint  Claude;  la  seconde 
avec  la  Magiieleine,  gravée  par  Eisen,  à  la 
place  au  .Saint  Claude;  la  troisième,  avec 
Saint  Pierre  pleurant  son  péché,  figure  gra- 
vée par  Cochin  à  la  place  de  la  Magdeleine 
d'Elsen. 

La  Multiplication  des  pains.  Deux  épreu- 
ves :  la  première  avant  la  lettre  et  avant 
une  branche  d'arbre,  et  des  brousailles  pen- 
dantes au  bord  de  la  montagne,  à  droite. 


Lu  Fille  d'Hérodiade  présentant  la  tète 
de  Saint  Jean  à  sa  mère,  d'après  Le  Clerc, 
par  Gantrel. 

Horas  devotas,  etc.,  «  Heures  espagnoles  ». 
Vingt-deux  pièces.  Plusieurs  morceaux  de 
cette  suite  sont  graves  sur  bois. 

Titre  pour  les  prières  du  matin  et  du  soir. 
Première  épreuve  avant  la  lettre. 

L'Incrédulité  de  Saint  Thomas. 

Le  Martyre  de  Saint  Etienne.  Première 
épreuve  avant  les  entre-tailles  à  un  mur 
entre  deux  tours. 

Vignette  et  Cul-dc-lampc  pour  la  Vie  de 
Noire-Seigneur,   par   Saint   Real. 

Vignette  pour  les  devoirs  de  la  ^'ic  monas- 
tique. 

Vignette  pour  le  tome  cinq  des  «  Œuvres 
de  Saint  Augustin  ». 

Vignette  vulgairement  nommée  le  »  Grand- 
Concile  ». 

Vignette  dite  «  Le  Conciliabule  ». 

Vignette  pour  «  les  J'rédestinés  ». 

Vignette  pour  «  l'Eglise  de  Rome  ».  Epreu- 
ve avant  récriture  dans  le  livre. 

Saint  Martial  en  prières.  Epreuve  avant 
l'inscription  dans  le  rayon  de  lumière. 

Vignette     pour     «     le     Panégyrique     des 

Saints  »,  dite  le  «  Petit  Paradis  ». 

Vignette  pour  «  le  Quiélisme  ». 

Vignette  dite  «  Les  Quatre  Abbés  ». 

Titre  pour  la  vie  de  Saint  Bruno.  Deux 
cijrouves  :  la  première  est  avant  la  lettre. 

Le  jugement  de  Salomon,  d'après  Le  Clerc, 
par  Tardieu. 

Frontispice  pour  «  les  Lleligions  ». 

Figures  pour  les  Œuvres  de  liacine.  Six 
pièces,  d'après  Le  Brun  et  Chauveau. 

Vignette  dite  la  «  Cascade  de  Tivoli  ». 

De  Marc  Antonin. 

Du  Triomphe  de  Trajan,  dit  le  «  Pelil 
Triomphe  »,  d'après  Jouvenet. 

Trois  pour  l'Oraison  funèbre  de  lu  Heine. 

Du  prince  de  Condé. 

De  la  princesse  Palatine. 

De  Turenne. 

De  Le  Tellier. 

Quatrième   volume    : 

Les  huit  estampes  des  tapisseries  représen- 
tant les  Quatre  Eléments  et  les  Quatre  Sai- 
sons, d'après  Le  Brun;  les  trente-deux  devi- 
ses, les  quatre  Frontispices,  la  Vignette  et 
les  deux  lettres  grises  qui  les  accompagnent. 
Quar.anfe-sept  pièces. 

Siv  estampes  des  tapisseries  représentant 
les  quatre  Conquêtes;  L'Entrevue  de  L^outs 
XIV  et  ae  Philippe  V;  et  le  renouvellement 
de  l'alliance  avec  les  Suisses,  d'après  Le 
Brun. 

L'.-irc-de-Triomphc  de  la  Porte  Saint-An- 
toine. 
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AUrgoric  sur  le  canul  de  Lnnouedoe. 

l'Iaii  (te  la  Bataile  de  Cassel. 

Fiiiiirea  pour  «  l'Art  SténrH/rapliiiiuc  «  de 
Snuluiittij.  Six  pièces. 

/.f.s-  f.<l(iniljes  (///('.s  /r.s  »  Cruiidcs  Cniiiiuc- 
tcs  ».  \"ingt-liuit  pièces;  treize  (lar  Le  Clerc; 
les  quinze  autres  d'après  lui,  pal'  Cliaslindii. 

rri'ic  ue  Mans. 

Prise  (te  Miintméliivi. 

Prestiitioudii  sermenl  du  iiianiiiix  ilr  Dan- 
géau. 

7,0  ^ulte  dite  /es  «  !''eliti-^  ('niiqnctes  »,  et 
la  démolition  du  tcniplr  dr  (  Uurenlou.  Huit 
pièces. 

Deux  cent  iiiuitre-viiit;t-i!ix  sejit  pièces 
pour  «  /es-  suilrs  des  monnaies  de  l'ranee, 
di-s  niédiiiltes  l't  médaillons  de  Louis  XI]'  ». 

\iiiSt-truis  estampes  pour  «  /es  statuts  dr 
l'Dnlre  du  Saint-Esprit.  Voffirr  et  l'Histoi- 
re lia   uiérne  ordre  ». 

Les  Annales  de  Toahnise.  Miiyt-fiuntre 
pièces. 

Douze  vignidtes  pour  «  l'Histidre  celé- 
sinstifiae  de  Fleuri  ». 

\'iiint-sept  pièces  pour  «  l'I'.mpire  ntto- 
rnan  ». 

l'Iaa  de  la  Bataille  de  yorlingne. 

Trente-sept  pièces  :  Titres,  Vignettes,  Let- 
tres grises.  Fleurons,  sujets  de  Sièges,  Lia- 
tailles  et  Plans,  pour  «  l'Histoire  de  Chartes 
T,  due     ('  Lorraine  ». 

Cinq  sujets  tirés  de  l'Histidre  d'Ale.randre- 
le-Orand.  dits  «  les  Batailles  d'Ale.randre  ». 
Petites  estampes  d'après  Le  Brun;  le  mor- 
ceau placé  en  tète  de  cette  suite  représente 
«  la  (ialerie  des  ('iobeUns.  Six  pièces.  Pre- 
mières épreuves  :  celle  de  l'estampe  repré- 
sentant les  passages  du  Granique,  est  double 
avant  toutes  lettres  et  aves  les  armes  de  C.oi- 
bert,  dessinées  par  Séb.  Le  Clerc.  Dans  la 
TiiarR-e,  le  titre,  l'explication  du  sujet  et  la 
dédicace  à  Colbert  de  Villa-Cerf,  écrit  à  la. 
main.  .-lU  sujet  représentant  la  famille  rie 
Darius,  la  femme,  assise  sur  le  devant,  h 
gauche,  est  avec  le  dos  et  l'éiiaulc  droite 
■blancs  . 

L'Apothéose  d'Iris.  Deux  épreuves;  la  pre- 
mière, ave  les  danseurs,  est  avant  la  lettie 
et  avant  les  armes. 

L^e  Maij  des  Coljelins.  Trois  épreuves  :  In 
première  est  avant  une  femme  debout  près 
d'un  carrosse,  à  la  gauche  de  la  composi- 
tion; il  n'y  a  pas  de  seconde  taille  h  la  par- 
tie di;  ciel  près  la  banderole;  la  deuxième 
est  avec  la  femme  près  du  caiTosse  et  avec 
de  secondes  tailles  au  ciel,  près  de  la  bande- 
role :  à  ces  deux  épreuves,  l'adresse  de  l'au- 
teur et  celle  de  Gantrel;  à  la  troisième 
épreuve,  où  la  banderole  est  plus  petite,  le 
nom  de  Gantrel  est  supprimé. 

T/Aeadémie  des  Scienees  et  des  Beaux- 
Arts.    Trois   épreuves    :   la  première,    avant 


les  armes  et  avant  la  lettre,  est  avec  la  co- 
loiuie,  a  gaurhe,  Maihlie  par  le  bas,  avant 
les  plantes  marines,  l'écaïUe  de  tortue,  le 
squelette  de  cerf,  le  tatou,  le  récliaud  de 
fer,  et  d'autres  diffrrences  dérriles  au  cata- 
logue de  .lomljcrt;  la.  seccinile  épreuve  est 
;ivant  le  titre  de  (:lic\;iliei-  H.  ai'res  le  nom 
de  Le  Clerc,  titre  iju'iui  trouve  a  la  troi- 
sième épreuve. 

/,(!  eopie  lie  Vestauipe  préeedente,  par  Co- 
rluu,   père. 

L'Iùitréi:  d'.lle.rumtre  dans  llaliglone.  Deux 
épreuves  :  la  iiremlère  est  avec  la  tète  du 
hr'ros,  vue  de  ]iroHl. 

La  copie  de  l'estampe  précédente,  par  Co- 
clun,  père.  Epreuve  avant   la  lettre. 

Le  cabinet  de  Séb.  Le  Clerc.  C.eitc  planche 
n'a  lias  été  teriniuée. 

Cinquième   volume    : 

Suite  des  figures  puur  «  te  Tearple  de 
Sulomon  »,  par  Le  Clerc  et  autres.  .Vu  com- 
mencement de  la  suite,  un  titre;  une  dédi- 
cace à  Edouard  Colbert,  j^ar  .Maillet,  et  deux 
avertissements. 

L'Œuvre  de  .Sébastien  Le  Clerc,  ainsi  énu- 
mé'ré  :  4lin  tr. 

lSl:î.  —  X'ENTK  L...  T....  .">  .\vRii..  ^  Puer 
Parrains.  Deux  épreuves  du  l'"'  état.  —  T^es 
l'.atailtcs  d'Ale.randre  et  la  Calerie  des  IJo- 
lielius:  suite  de  six  pièces;  épreuves  du  l'^"' 
état.  Ensemble  :  26  fr. 

t.sll.  —  COMTi:  RIO.AL.  —  L'iruere  de  Le- 
rterc,  en  trois  mille  quatre  cent  quarante- 
deux  pièces,  dont  466  épreuves  doubles  avec 
différences  et  43  morceaux,  avec  des  remar- 
ques, qui  n'ont  pas  été  indiquées  par  Jom- 
bert,  dans  son  catalogue  de  rceuvre  de  Le- 
elerc. 

On  trouve  en  tète  de  cet  ceuvre  trois  dif- 
férents ]iortrait  de  Séliastien  Leclerc  ;  un, 
in-i°,  gravé  par  Cl.  Duflos;  et  les  deux  au- 
tres. in-12°,  l'un  par  Ed.  Jeaurat,  en  1715, 
l'autre  d'après  De  la  Croix,  par  P.  Dupin. 

L'Entrée  d'.-ilexnndre  dans  Liahylone.  — 
L' leadéniie  des  Sciences  et  des  Beaii.v-.4rts. 
Sujets  composés  et  gravés  par  Le  Clerc; 
lii'iS-1704.  Estampes  en  largeur.  Epreuves  de 
1'''  état  :  celle  de  la  première  estampe  est 
avec  la  tète  du  héros  vue  de  profil;  celle  de 
la  seronde.  avant  la  lettre  et  les  armes.  Les 
lieux  :  'l'.j  fr. 

Isl7.  —  Lor.ETTE.  —  L..es  luéuies  estampes. 
Epreuve  du  même  état  :  44  fr.  .50. 

is-?(i.  —  Comte  Potocki.  —  Les  œuvres 
eloii'iies  de  L^eclerc,  en  239  idèces  :  Costu- 
iivs;  l'.ables;  Paysages,  etc.   :   'i  fr, 

ls:31.  —  Di'RWn.  —  L'Entrée  'triomphante 
it'Ate.eandre  dans  Llalo/lnne.  Epreuve  de  T'"' 
état,  avec  la  tète  du  hé'ros  de  profil  ;  47  fr. 

Les  Batailles  d'Aleramlre.  Six  inéces  :  10 
francs. 
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1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Une  série 
de  vingt-six  picces  de  Vœuvrc  de  Leclerc, 
parmi  lesquelles  les  tapisseries  du  Rny  : 
63  fr. 

1343  —  Debois.  —  l'urduit  du  maréclial 
de  la  l'erlé.  Epreuve  de  1"  étaf,  au  bas  sur 
le  bourrelet  de  la  culasse  d'un  canon  la  si- 
gnature de  Leclerc.  Estampe  en  largeur  : 
29  fr.  -40. 

Portrcnl  de  Monsei(]neiir  Egon  de  Fustem- 
berg,  Evêque  de  Stasboiira,  vu  à  mi-corpx 
dans  une  bordure  octogone  armoriée,  avec 
devises  aux  angles.  Estampe  en  largeur  : 
50  fr.  40. 

Les  Tireurs  de  Xantes  à  l'arquebuse  et  au 
fusil.  Estampe  en  hauteur  :  63  fr. 

Fleuron  placé  à  la  fiti  de  l'ouvrage  «  La 
Mesure  de  la  terre,  par  M.  Picart,  en  1771  »  : 
7  fr.  33. 

Beprésentation  du  n>ausolée  érigé  en 
l'église  des  Pères  de  l'Oratoire  de  la  rue 
Saint-Honoré,  à  la  mémoire  dti  Chancelier 
Séguier.  Epreuve  avant  les  noms  enlevés  et 
le  titre  ajouté  :  3  fr.  ]."). 

Vue  d'une  partie  de  Vlu'itcl  royal  des  Gn- 
helins  où  sont  établies  les  manufactures  des 
meubles  de  la  couronne.  Epreuve  avant  la 
femme  placé  près  la  portière  du  carrosse 
qui  est  dans  le  coin  à  gauche;  où  l'homme, 
qui  fient  un  cheval,  à  droite,  et  le  jeune  gar- 
çon qui  court,  ont  la  tète  couverte,  et  avant 
l'adresse  de  Gantrel  effacée  :  19  fr.  95. 

Représentation  des  machines  qui  ont  ser- 
vi à  élever  les  deux  grandes  pierres,  qui 
couvrent  le  fronton  de  la  principale  entrée 
du  Louvre.  Epreuve  avant  l'année  1677  et 
avec  le  nom  de  Goyton  gravé  à  la  pointe  et 
à  rebours  :  6  fr.  30. 

Décoration  pour  un  feu  d'artifice  tiré  à 
la  manufacture  des  Gobelins,  à  l'occasion  de 
la  naissance  du.  Duc  de  Uoiirgognc,  le  G 
aoi'/t  1682.  Estampe  en  hauteur  :  G  fr.  30. 

Ecran  royal  où  se  voit  le  portrait  de  Louis 
XIV.  Estampe  en  hauteur  :  3  fr.  75. 

Puer  parmulus  ou  le  passage  d'Isaïe.  Deux- 
épreuves  :  la  première,  avant  la  lettre,  avant 
le  nom  de  S.  Le  Clerc,  et  avant  un  petit 
serpent  au  coin  à  gauche  près  d'un  enfant 
couché:  la  seconde,  est  avant  la  lettre,  mais 
avec  le  nom  de  Le  Clerc  et  le  petit  serpent 
13  fr.  G5. 

Mons,  capitale  du  Hainault.  assiégée  par 
le  roi,  et  emportée  le  9  avril  1601,  apréa 
seize  jours  de  tranchée.  Estampe  en  lar- 
geur :  22  fr.  .50. 

Cérémonie  de  la  prestation  de  serment  de 
fidélité,  entre  les  mains  du  roi,  dans  la 
chapelle  de  Versailles,  par  M.  In  Marquis 
de  Dangeau,  le  18  Décembre  1695.  Epreuve 
avant  la  lettre  :  17  fr.  85., 

La   multiplication   des  pains   dans  le   dé- 


sert. Epreuve  avant  l'inscription  :  Hanc 
Christi  in  deserlo. 

La  galerie  de  l'hôtel  royal  des  Gobelins, 
où  ion  fait  voir  à  M.  de  Colberl,  surinten- 
dant des  bâtiments,  les  batailles  d'Alexandre 
exécutées  en  tapisseries.  Estampe  en  largeur 
faisant  le  titre  de  la  suite  des  cinq  petites 
estampes  en  largeur,  gravées  en  1696,  et  re- 
présentant les  Batailles  d'.\lexandre,  d'après 
Lebrun.  Epreuves  de  1=''  état,  avant  la  let- 
tre :  lUj  fr. 

Catafalque  érigé  en  l'église  de  Stockholm, 
capitale  de  la  Suède,  pour  les  obsèques  de 
Charles  XI,  le  24  Xovembre  1697.  Epreuve 
avant  la  lettre  :  5  fr.  25. 

L'.Académie  des  Sciences  et  des  Beaux- 
.■Irts.  Epreuve  avant  toutes  lettres  et  avant 
quantité  d'objets  de  détail,  qui  se  voient  à 
à  l'épreuve  suivante,  tels  qu'un  vase,  des 
figures  de  mathématiques,  etc.;  avant  le 
mot  Theologia,  placé  au  dessus  de  la  biblio- 
thèque que  l'on  voit  à  gauche,  et  autres 
différences  en  nombre  :  63  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avant  la  let- 
tre, les  objets  de  détails  ajoutés  et  le  nom 
de  Séb.  Le  Clerc  F.  tracé  :  42  fr. 

Entrée  d'.ilexandre  dans  Dabylone.  Epreu- 
ve où  .Alexandre  a  la  tète  de  profil  :  52  fr.  50. 

La  bataille  de  Saint-Godard  contre  les 
Turcs.  —  Les  Transilvains  soumis.  Deux  es- 
tampes en  largeur  pour  l'histoire  de  Char- 
les V,  Duc  de  Lorraine,  gravées  eu  1704. 
Epreuves  avant  toutes  lettres  :  10  fr.  50. 

Le  prophète  Elie  enlevé  dans  un  char  de 
feu.  .\n  haut  est  écrit  :  Chute  de  la  rivière 
du  Niagara;  dans  la  marge,  le  titre  et  la 
signature  :  5  fr.  25. 

Les  Moines  de  V.lhbayc  de  Saint-Denis, 
qui  viennent  en  procession  an  devant  du 
corps  de  Saint-Louis,  porté  par  ses  fils  en 
1271.  Cette  épreuve  est  tirée  sur  la  planche 
du  frontispice  de  l'ouvrage  de  Don  Félibien; 
il  n'y  a  que  le  haut  qui  a  été  gravé  par  Le 
Clerc  :  11  fr.  55. 

Tobie  sur  le  hnnl  (lu  Tigre,  tirant  à  lui 
le  poisson  miracitleu.v,  par  le  conseil  de  l'an- 
ge. Epreuve  de  V"  état,  avant  que  la  bran- 
che sèche  du  gros  arbre,  qui  est  fi  gauche, 
ait  été  garnie  de  feuilles  :  0  fr.  30. 

Pièce  allégorique  connue  sous  le  nom  de 
o  la  barque  ».  Epreuve  avant  la  lettre  : 
16  fr.  80. 

Procession  des  Chevaliers  de  l'ordre  du 
Saint-Esprit  sur  le  quai  des  Augusiins,  à 
Paris.  Epreuve  du  X"  état,  avant  les  flam- 
mes du  Saint-Esiu'it  dans  le  cartouche  du 
bas,  et  avant  que  les  armes  du  roi  et  de  la 
reine  qui  sont  dans  le  liaut  n'aient  été 
éclaircies  :  19  fr.  95. 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  Frontispice  pour 
les   dix    livres     d'ardiileclurr     de     Vitruve. 
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Eprouve  avec  la  lettre,  mais  avant  le  man- 
teau fleurdelisé  :  1  fr.  ÔO. 

/.<■  .);(((  (/«'.s  (iobiihi^^.  l'.preuve  de  l'"'  état  : 
l'i  fv. 

[.a  même  estampe.  Epreuve  du  2"  état, 
avec  la  femme  près  de  la  portière  du  carros- 
se, mais  avant  que  la  lart'e  banderole  n'ait 
été  eflaeée  et  remplacée  par  une  antre  liean- 
coup  plus  petite  :  31  fr.  5u. 

Fiyures  de  là  Passion  de  \.-S.-Jêsvs-Clirisl, 
présentées  à  Madame  la  marquise  de  Main- 
tenon  par  te  Clerc.  Suite  de  trente-six  piè- 
ces avec  l'adresse  de  G.  Audran  :  4  fr. 

L\4potliéose  d'Isis.  Epreuve  aviml  le  udui 
de  Le  Clerc  sur  la  première  mandie  a  droi- 
te :  S  Ir. 

La  même  estampe.  Epreuve  poussée  à 
l'effet,  avec  le  nom  du  maître  :  3  tr.  IJO. 

/'/((■/'  parviilvs.  Eiireuve  du  l'"'  état,  avant 
la  lettre  :  11  fr.  M. 

I.ii  même  estampe.  Epreuve  du  2°  é(at  : 
7  fr. 

La   même    estampe.    Epreuve   du   :',''   état    : 

1  fr,  ■:'x 

La  multiplication  des  pains  daii'-  le  deserl. 
Deu-X  épreuves  :  l'une  avant,  t'iiulre  avec 
la  lelire  ;  4  fr. 

Les  nalailles  d'.-lle.raiidri'.  La  suite  de  si.x 
pièces  :  11  fr.  50. 

L'.trailêmie  des  Sciences  et  des  llean.r- 
Arls.  i:preuve  avant  la  lettre  :  40  fr. 

La  même  estampe.  Epu'euve  de  la  plan- 
clie  entièrement  terminée  :  2  fr. 

Les  petites  conqnêtes  dn  rni,  nu  les  pria- 
cipaa.r  événements  de  Vliisloire  de  Lunis 
XIV,  en  une  suite  de  huit  estampes  :  3  fr.  b(h 

L'Entrée  d'.ile.randre  dans  llnhylnne. 
Epreuve  du  l'"''  état,  avec  toutes  les  remar- 
ques signalées  par  Jomljerl  :  40  fr. 

La  même  esianipe.  Epreuve  de  la  ]d;in- 
clie  terminée,  avec  la  tète  d'.\le.\andre  vue 
de  face  :  3  fr.  75. 

Vingt  et  nnc  pièces  de  l'Hi'itoire  de  f'iiar- 
les  T.  duc  de  Lorraine  :  5  fr. 

L.e  Prophète  Elle  enlceé  dans  an  char  de 
feu.  Deux  épreuves  :  l'une  du  'i"  état,  dite 
au.x  cheveux  blancs;  l'autre  du  2"  état,  c'est- 
à-dire  après  l'entier  achèvement  de  la  plan- 
ciie  :  4  fr.  25. 

Tiiliie  snr  le  Inird  dn  Tifire.  Deux  é|ireu- 
ves  :  l'une  ilu  1'"''  état,  l'autre  du  2<-  état  . 
11  tr. 

Histoire  de  l'amour  et  de  l^si/rlié,  en  nue 
suite  de  quatre  pièces  :  10  fr. 

1855.  —  XORBLIN.  —  L'ienrre  de  Lerlerc  : 
300  fr. 

1S56.  —  H.  DE  LaSSALLE.  —  Puer  panulus. 
Epreuve  avant  la  lettre  :  20  fr. 

1S5S.  —  \'ENTE  X...,  7  DÉCEMBRE.  —  L'Entrée 
d'Alexandre  dans  Oabylone.  Epreuve  de  1'''' 
état  :  4  tr.  25. 


isid.  —  L^ZARlETTE.  —  Les  Tireurs  de  \'an- 
les.  Epreuve  de  l""-  état  :  i><l  fr. 

Dêciirutinn  pnur  le  jeu  d'artifice  des  Co- 
helins.  LpiiMivi'  de  l.i  pieniicre  ]d;jiicbe  : 
7  fr.   .50, 

Le  .Mai  i/cs  Cnbelnis.  l-'.prriive  avec  re- 
marques :  10  fr. 

La  suite  des  petites  cmniueles.  (Juaire  es- 
tampes  :   3   fr.    51). 

l'ne  série  de  onze  estampes   :  1  fr.  .50. 

jygo    ^■lVE^l;I..  —  lue  série  de  soi.ranle- 

die  pièces  de  l'iruere  de  Leeterc.  Epreuve 
p.àles  :  151  fr. 

1SG5.  —  DESI'KRKT,  —  /."  I.illeiie  ilc  l'hôtel 
,Ies  Ciilielins.  —  Le  l'ner  pareulus.  Les  deux 
estampes  avant  la  h'ttre   :  3  fr.  75. 

1805.  —  CwiBERi.VN.  —  /''■"/''  de  la  ville  de 
Metz.  Epreuve  de  1"  état  :  3G  fr. 

Deux  essais  de  gravure  nu  Imiui  représen- 
tant :  la  fojure  ijrotesqne  d'un  humme  qui 
ilunse  et  c-lle  d'une  femme  delmiil.  il'après 
(liiltzius   :  15  fr. 

Portrait  dn  uiarêehui  lu  Ferle.  Epreuve  de 
1"  état  :   51  fr, 

lu  même  rslamjie  ■  'lU  fr, 
/.((  qraiide  desliuili'in  di'  Lustnirn  pur  les 
femmes    fnrte-i    et    vertueuses.    Epreuve    de 
1"'-  et  rit  :  10  fr,  50, 

Fninlispiee  jiiuie  lu  Iruiiedie  d'I'^sllier.  d'a- 
près Lebriui.  EplTUVc  av;iiil  la  lett|-e  :  9  fr. 

Are-de-Triomphe  de  i.nui^   \l\  .  u  lu  jeirte 

■  ■■ut-Antoine.  F.iu-enve  de  l'"'  état  :  3  fr.  50. 

La  grande   Galerie   de    \ Crsuilles.    vue   en 

perspective   dans    une   grunde    partie   de    sa 

lonqnenr.  Epreuve  du  1""'  état  :  s  fr. 

Le  Mai  de^  ê:,dieliii<.  E|ireuve  du  l'"''  état, 
uiiu  ilecnt,  avant  tnntrs  lettres  et  avant  un 
très  grand  iiumbrt'  de  trav.-inx  d.-iiis  toutes 
li's  parties  de  la,  planche:  la  ]dare  du  ciel, 
on  a  été  gravée  depuis  la  banderole,  est  en- 
tièrement blamdie  :  75  fr, 

f.u  même  esliimpe.  Epreuve  du  2''  état  : 
m    fr.    .50, 

Lu  même  e^tuuipe.  l'.i.rcuve  du  3''  état  : 
G  fr, 

La  meute  e^tuuipe.  EpriMivc  du  4'-'  état  : 
5  fr.  50, 

L'\eudêmie  des  Sciences  et  des  lieuu.r- 
l/Vs-,  Epreuve  tirée  avant  la  lettre  et  avant 
1p  s(|nelette  du  cerf,  la  grande  écaille  de 
tortue,  le  trifnu,  les  plantes  marines,  etc.; 
uinis  avec  la  lanterne  sus|iendue  à  l'entrée 
du  péristyle,  qui  est  à  gauche  du  grand 
portique  ;  30  fr. 

L'Entrée  d'Alcrandre  dans  huhqlone. 
Epreuve  tirée  de  la  planche,  avec  la  tète 
d'.Uexandre  de  profil  :  40  fr. 

Vignette  de  la  préface  ■  l-:ssui  il'nnalyse 
des  jeu.r  de  hazarit  pur  M.  de  Miaitmort. 
Elle  représente  une  galerie  ou  S'int  instal- 
lés de  nombreux  joueurs.  Epreuve  de  1*=" 
état,  avec  la  pancarte  blanche  :  8  fr.  50. 
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T'ihie  sur  le  hord  du  Tigre.  Epreuve  de 
1"  l'tat  :  11  fr. 

Pièce  atiéiioriquc  connue  sons  le  nom  de  : 
La  Barque  de  Saint-Pierre  ou  de  Notre-Sei- 
gneur.  Epreuve  de  la  planche  terminée, 
mais  avant  la  lettre  et  les  chiffres  :  13  fr.50. 

1873.  —  GIGOUX.   —   /."    C.alcric  de    Vhi',. 
des  Gobelins  :  5  fr. 

Une  suite  de  costumes  de  l'époque  de 
Louis  XIV.  Vingt  estampes  :  7  fr. 

1875.  —  GllCH.^RDOT.  —  L'.ipothéose  dlsis. 
Trois  épreuves  de  1",  2«  et  3=  états.  —  Puer 
parvulus.  Deux  épreuves;  l'une  de  !<"■  et  l'au- 
tre de  a«  état.  —  Les  petites  bataille.',.  En- 
semble :  26  fr. 

1877.  —  BÉHAGUE.  —  Les  Tapisseries  du  roi 
Louis  XIV,  d'après  Lebrun.  'Suite  de  six 
pièces.  Epreuves  avec  marges  :  160  fr. 

18S7.  —  E.  MEAt'MC.  —  L'œuvre  complet  de 
Leclerc   :  2.045  fr. 

1897.  —  B.ARON  .1.  PicHON.  —  Le  Maxj  des 
Gobelins.  —  Louis  XIV  visitant  l'Observa- 
toire. —  V.Apothéose  d'Isis.  —  Costumes.  En 
tout,  quarante-huit  estampes  ;  8  fr. 

LECŒUR,  Jean-Baptiste,  |>tiuli<' 
lV;in(:ais  i\r  \:\  lin  du  X\"11I'  sir<-|c  cl 
(lu  coiiunçuccuieril  du  X1X^  mort  ru 
1«38. —  Histoire:  ruMirc. 

1798.  _  MONTFIRMIN-C.WCEL.  —  Dantcl  dans 
la  fosse  aux  lions  :  86  fr. 

LECŒUR,  Louis,  graveur  fraii- 
çiii>  de   la  seeuude  iiioilié   du   XVIll'' 

siècle. 

Dessins  : 

1887.  —  JIiHLBACEB.  —  Le  Colin-Maillard. 
Gouache  :  310  fr. 

1898.  —  De  Bryas.  —  La  visite  à  la  grand 
mère.  Dessin  (23-17)  :  400  fr. 

Estampes  : 
1877.  _  DmoT.  —  La  Fête  de  la  Fédération. 
Quatre  pièces  dont  une  en  couleurs  :  36  fr. 
1877.  —  BÉH.4CUE.  —  Fh!  Vite  l'on  nous  voit! 

—  Si  tu  voulais!  Deux  pendants  en  couleur 
d'après  Lawreince.  Epreuves  sans  marges  : 
209  fr. 

Les  chagrins  de  l'enfance  ou  le  serin  en- 
volé. Estampe  in-folio  en  couleur,  d'après 
F.  Mouchet.  Epreuve  avec  la  lettre  :  58  fr. 

18S1.  —  MiCHELOT.  —  La  même  estampe,  du 
même  état  :  70  fr. 

Une   promesse...    .17).'   Laissez   donc,    1787. 

—  Séant  à  la  requête.  1788.  Deux  pendants 
in-/»"  à  l'aquatinte  :  121  fr. 

L'Innocente.  —  Ne  vous  y  fiez  pas.  Epreu- 
ve en  bistre  :  25  fr. 

1881.  —  MUHLBACHER.  —  Eh!  Vite  l'on  nous 
voit.  —  .Si  lu  voulais.  Deux  pendants  in-i". 


en  couleur,  d'aiirès  Lawreince.  "Epreuve  avoo 
marges  :  610  fr. 

Le  Colin-Maillard.  Estampe  iii-folio  en 
couleur  d'après  Lawreince.  Epreuve  à 
l'état  d'eau-forte  pure  :  190  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avant  toutes 
lettres  :  520  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  le  titre 
de  :  Le  liandeau  favorable  :  115  f''. 

Le  li'il  de  la  Bastille.  Estampe  in-folio  en 
couleur,  d'après  Swebach  -  Desfontaines. 
Epreuve  à  toute  marge  :  380  fr. 

Le  serinent  fédératif  du  14  juillet  1790.  Es- 
tampe in-folio  en  couleur,  d'après  Swebaclv 
Desfontaines.  Epreuve  à  toute  marge  : 
320  fr. 

La.  rieillesse  d'.innette  et  Lubin.  E.stam- 
pe  in-folio,  en  couleur,  d'après  Swebach-Des- 
fontaines.  Epreuve  sans  désignation  d'état  : 
G5  fr. 

Une  promesse...  Ah!  Laissez  donc.  Estam- 
pe in-4°,  à  l'aquatinte  :  100  fr. 

Néant  à  la  requête.  Estampe  in-4''  à  l'aqua- 
tinte :  95  fr. 

La   même   estinrpe   :   150  fr. 

Gare  <i  l'eau.  Estampe  petit  in-folio,  eu 
couleur  :  215  fr. 

1882.  —  FiLLON.  —  Le  Bal  de  la  Bastille. 
Epreuve  in  folio  en  couleur,  d'aiirès  Swe- 
bach-Destontaines  :  401  fr. 

1882.  —  DUBOl.ç  DU  BAIS.  —  Le  Colin-Mail- 
lard, d'après  Lawreince.  Epreuve  in-folio  en 
couleur,  avant  tontes  lettres,  mais  avec  les 
armes  :  1.255  fr. 

La  même  estampe,  portant  pour  titre  : 
Le  bandeau  favorable  :  246  fr. 

La  séparation  inattendue,  d'après  Lawrein- 
ce :  l';0  fr. 

1887.  —  .VUBIN.  —  Le  Bal  de  la  Bastille,  d'a- 
près Swebach-Destontaines.  Epreuve  en 
couleur,  à  toute  marge  :  200  fr. 

Le  serment  fédératif,  d'après  Swebach-Des- 
fontaines.  Epreuve  en  couleur  à  toute  mar- 
ge :  l.")5  fr. 

Où  aller.  Chez-moi.  Deux  estampes  sans 
désignation  d'état  :  41  fr. 

1889.  —  Deci.oux.  —  Le  Colin-Maillard,  d'a- 
près Lawreince.  Epreuve  à  l'état  non  décrit 
avec  armoiries  et  dédicace  à  Madame  la 
princesse   de  Craon   :   2.080  fr. 

Les  chagrins  de  l'enfance  ou  le  serin  en- 
volé, d'après  F.  Mouchet.  Estampe  in-folio, 
en  couleur.  Epreuve  avant  la  dédicace  et 
avant    les    armoiries    changées    :    171   fr. 

Une  promesse...  .4h!  Laissez  donc.  —  Néant 
à  la  requête.  Epreuves  du  1"  état,  on  bistre  : 
355  fr. 

Les  deu.T  mêmes  estampes.  Epreuves  en 
couleur  :  355  fr. 

Gare  à  Veau.  Epreuve  sans  désignation 
d'état  :  150  fr. 
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Ccniii'iiil.  —  ISiin.  t'ij  rnili'i.  Deux  estam- 
pes île  Idiiiie  rniule,  avant  le  liuinéro  et 
l'adresse  de  Lecœur,  avec  maifc,es  :  .'lO  U\ 

Le  l'ii'scnl.  —  Le  Passé.  Deux  estaiiiins  de 
foniie  n'iide,  avant  le  iniiiit'i-n,  a  liuite  mar- 
ge :  l;-^  fr. 

S'il  cassdit.  —  .S"/7  inorildit.  Deux  estampes 
de  forme  ronde,  à  toute  mar,i;e  :  s.")  U\ 

L'Ecolier  en  vacance.  —  L'nffiricr  en  sc- 
iiiestre.  Deux  estampes  de  f^rnu'  rnnde,  à 
toute  marge   :   Ittu  Ir. 

]8'.)1.  —  KiNNEN.  —  Les  eliaiiiiiis  ilc  l'en- 
fance uii  l'utseim  eiicolé.  Estaniiit'  in-lnlio, 
en  couleur,  avant  la  deilua'  e  et  avee  une 
cage  et  un  paysage  minme  armoiries  : 
110  fr. 

Lu  même  estampe.  Epreuve  avant  Ja  dédi- 
cace, mais  avec  les  armoiries  de  la  Du^lies^e 
de  Bourbon  :  150  fr. 

La  Vieillesse  (l'.l)nielte  et  dr  Liiliiii, 
d'après  Swebach-Desfontames.  Estampe  m- 
folio,  en  couleur.  Epreuve  avec  marge  : 
1011  fr. 

l  ne  pi'itmr^se...  .ili  'laissez  ihine.  ..  \raiil 
a  1(1  leqnèlc.  Epreuves  de  1-''  état,  en  bis- 
tre  :  :im  fr. 

f.rs-  ih'ii.r  mêmes  eslamin''i.  Epreuves  en 
couleur  :  :?Gj  fr. 

Néant  a  la  requête.  Epreuve  en  unir,  avec 
marge   :  lî.'j  fr. 

18!)0.  —  Destaii.leur.  —  Le  Bal  de  In  Uns- 
tille,  d'après  Swebach-Desfuitaines.  Epreuve 
m  folio,  en  couleur,  à  toute  marge  :   ilO  fr. 

[.!■  Serment  fédératif,  d'après  Swebarli- 
Desfiinla  nies.  Epreuve  en  imir,  avcr  le 
titre  dans  la  marge  inférieure  :  1(10  fr. 

/.((  même  eslamjje.  Epreuve  en  cnuleiir, 
avei  le  titre  dans  la  marge  supérieure  : 
3iO  fr. 

Vni-  (Vi  hirdin  lin  I'ijI'II^-IIihi  il ,  île  ses 
bàtimenis  et  'laleries.  Epreuve  sans  désigna- 
tion d'état   :  411  fr. 

1891.  —  Bu'.u^n.  —  Xéanl  à  la  requête. 
Epreuve  en  couleur,  remargée  :  (il   fr. 

le  (Sulin-Maillard,  d'afirès  Lawreiiiee. 
Epreuve  avant  toutes  lettres  et  avec  les  ar- 
mes  :   1  -."'i.')  fr. 

Eli  '  rite  l'on  nous  voit.  ..  Si  tn  roulais 
Deux  pendants  en  couleur,  d'après  [,.-i\\  i  mm- 
ce.   Epreuves  sans  marge   :    iT.5  fr. 

1V,92.  ~  WOORAM.  —  Les  liiaaiin-i  de  l'en- 
fiinee  on  le  Serin  eneidê.  d'apiv,--  Mouihet. 
E|ireu\e  avant  la  dédiiaeo  et  les  armoiries 
de  la  Ducliesse  de  Bourbon  :  ?('■()  fr. 

1S93.  —  Bal'DET.  —  Le  ((din-Maillard. 
d'après  Lawreince.  Epreuve  portant  iiour 
titre  :  Le  Bandeau  faeoralde     :i(;0  fr. 

1S95.  —  Vente  X...,  10  .t-\nvier,  —  Les  Cha- 
grins  de  l'enfance  ou  le  Serin  envolé. 
d'après  .douchet.  Epreuve  en  rouleur  du  pre- 


mier tirage,  avant  les  armoiries  cliaiigées  et 
avant   la   dédicai  e   :  ;ii.j   fr. 

ls;)s.  —  \i;nti.  1'.,..,  1;,'  tuxEMliliE.  —  Le  liai 
de  la  i!astille.iVu\'\e^  Swebaeli-Desfi Jlitaines. 
l-;pri'U\e  sans  design.alion   d'elal   :  ~7,")  fr. 

Js;i9.  —  LIGALD.  —  \eanl  n  la  reqaête. 
Epreuve  imprimée  en  eouleur,  du  :,'■'  état,  le 
jupon  rallongé  et  le  \v<u\  de  laitiste  gravé 
au  burin,  avec  marges  :  ~Ti)  fr, 

/,(/  même  estampe.  EpreuM'  iinprimée  en 
bislre,  remargée   ;  loi)  fr. 

Le  t'ollin-Maillard.  d'après  Lawreince. 
Epreuve  imprimée  en  couleur,  remargée  : 
i'jO  fr. 

/.'(  l'nltare  des  fleurs,  d'après  Cr.  Mor- 
land.  l'ièce  publiée  cliez  Le  C'.oni'r.  Epreuve 
luipriniée  en  couleur,  à  grandes  marges  : 
sO  fr. 

Les  l'haiiriiis  de  l'en  fanée,  d'ajirès  Mou- 
Ijet.  Epreu\i'  de  :,'"  rlal,  aver'  ],-i  di'îlieare 
et  les  armoiries  remiilacant  un  lleuniii,  im- 
primée en  couleurs,  avec  marges  :  osii  fr, — 

1S'I9.  —  Vente  X...,  ."i  ,hin.  —  La  eulere  fein- 
te, fPaprès  Hiiet.  Epreuve  iin]iriuiée  en  l'nu- 
leurs,  avec  marge  ;  'ih  fr. 

/'■s  lliaaiins  de  l'enfanee,  d'apirès  Mou- 
■'m'I,  Epreuve  en  i-duli'nr  sans  iiiaryc  : 
■.M  fr. 

La  1  isite  an  am iid-père.  d'après  .Snutli. 
l-:preiivf  eu  couleurs  en  jielite  marge  : 
:«.;  fr. 

19IIII,  —  De  HÉRÉniA.  —  /,(/  \'ieillesse  tl' An- 
nette  et  Lnliin.  d'après  Swebacb-nesfdiitai- 
iies.  Epreuve  m-folio,  en  couleur,  à  grande 
marge   :  192  fr. 

l'.HIII.  —  \"ENTE  X...,  3'.  MARS.  —  Xêaiit  à  la 
requête.  Epreuve  en  couleur  di'  3''  elat,  .avec 
marge  :   :5(iO  fr. 

La  même  estanijie.  Epreuve  en  coult.'ur  du 
V'-  état   :   li;0  fr, 

1"!:ki.  —  \ENTE  X...,  7  .ifiN.  —  La  Vieillesse 
d'A  miette  et  Lnbin.  Epreuve  sans  désigna- 
Imn  d'état  ;  305  fr. 

LECOINTE,  Charles -Joseph, 

|uMiilrc  ri'uiii;uis.  m''  à  l'nris  m  |.S",'|, 
iiiiiil  on  ISSC).  —  I',i\  >;ii;c  :  (  iriirc  ; 
.\([ii;iri'lli'. 

1881.  —  .Vndrieux.  —  En  faetiiin.  .Vipiarel- 
le  ;  13.5  fr. 

LECOINTE,  J.-F.-Joseph,  Jos- 
siniili'iii'  IVaiir.i  is,  111'  on  I /S:',.  niurl 
on   Isr.S. 

189C>.  —  DE.sTAII.l.ErR.  —  Ltes^ins  et  aqua- 
relles :  130  pièces  en  un  vuluiue  181MS.5.1, 
iu-foli.,  :  100  fr. 
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LECOMTE-AUBRY.  Voir  AU- 
BRY-LECOMTE. 

1878.  —  RoTH.  —  La  volupté,  d'après  Pru- 
dhon.  Estampe  sur  papier  de  chine  ;  'J  fr. 

LECOMTE,  Hippolyte,  |Hiiilic  cl 
gr;i\cur  Irançais,  uù  l'U  ly-Sl,  iiuirl  eu 
187)7.  —  Genre;  Scènes  niililaires  ; 
CosI  unies. 

1900.  —  Vente  X...,  19  Février.  —  Costumes 
civils  et  militaires  de  la  monarchie  fran- 
çaise depuis  1200  jusqu'en  1820;  suite  de  380 
litliojjcraphies  iii-4°,  la  plupart  coloriées  : 
120  fr. 

LECOMTE     M .   Marguerite. 

griweur  cl  (li'ssinalciir  rraii(.;ai.s,  née  à 
Paris  en  1719. 

1873.  —  GIGOUX.  —  Le  Cardinal  Alhani, 
d'après  le  Poussin.  Estampe  in-4°  :  3  fr. 

LECOMTE,  Narcisse,  liravenr 
irancai>.  m-  à  l'ai'is  en  17'.l  I.  mort  en 
ISS-/. 

18GI.  —  LAJ.^RIETTE.  —  Bohémienne  disant 
la  bonne  nrenliire  à  Si.vte-QuinI  enfant, 
d'après  J.-^'.  Schnetz.  Estampe  in-folio  : 
3  fr.  50. 

LECOMTE,  Paul,  peiulre  Irançais 
eonlcni]K)i-ain.  —  Genre  ;  Paysage. 

1890.  —  R\PIN.  —  Effet  de  neige  :  8.5  fr. 

1898.  —  De  Penne.  —  ArriiTe-Saison.  .aqua- 
relle :  130  fr. 

LECOMTE  DU  NOUY,  Jules- 
Jean,  peintre  Irançais,  né  en  IS-I\\  — 
Poili-ail  ;  Histoire;  Genre. 

1>>77.  —  \"ENTE  .S.  .]...,  23  M.\RS.  —  Le  Kicff 
du  Srl)eriff  :  1.1.')0  fi-, 

1892.  —  Daupias.  —  La  porte  du  sérail: 
souvenir  du  Caire  :  3.000  fr. 


LECOULTRE. 

189.').  —  \'EXTE  S...,  17   Mm. 
Lonia  XV.  Gouache  :  136  fr. 
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LECOUTEUX,  Lionel,  t^ravinr 
t'rani;:ii-  ijc'  la  seconde  nii)ili('-  ilii  XI.X'" 
siècle. 

189.5.  —  Vente  X...,  19  Mars.  —  Pendant  le 
prêche;    vieille    Bretonne;    d'après    nature." 
Epreuve  d'artiste,  sur  parchemin  :  H  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  28  Février.  —  La  même 


estampe.   Epreuve   avant  toutes   lettres   sur 
pallier  japon  :  8  fr. 

1900.  —  D.  \V.  M.v.noNALD.  —  Bœufs  écos- 
sais et  moutons  des  Pyrénées.  Estampes  : 
275  fr. 

LECURIEUX,    Jacques-Joseph, 

[leinlre  IVauçais,  ur  à   Dijon  en    ISUI, 
moi!  en  1847.  —   Histoire;   Portrait. 

1S94.  —  Baudot.  —  Le  martyre  de  Saint- 
Bénigne.  Maquette  du  tableau  de  la  cathé- 
drale de  Dijon  (50-35)  :  210  fr. 

Deux  intérieurs.  Pendants  (32-25)  :  30  fr. 

La  lecture  (18-21)  :  17  fr. 

Dessins   : 

1894.  —  Baudot.  —  Saint-Bernard  donnant 
ta  communion.  —  Saint-Bernard  présentant 
l'hostie.  Deux  dessins  teintés  se  faisant  pen- 
dant. Ensemble  :  330  fr. 

Jeune  mère  assise  tenant  sur  ses  genoux 
son  enfant  à  demi-nu,  jouant  avec  un  oi- 
seau :  25  fr. 

LÉCUYER,  Paul. 

1900.  —  Docteur  Mireur.  —  l'n  coureur  de 
bordées.  Dessin  à  la  plume  sur  papier  gris 
(27J-20è)  :  31  fr. 

LEDIEN.  Alexandre.  jiiMnlre  fran- 
çais, 111'  à  .Moiiliiis-sur-Oi'ne  (mi  1S13, 
mort  en  IStil.  —  Ilistoii-e  ;  Portrait. 

1900.  —  Vente  X...,  28  Avril.  —  Napoléon  : 
120  fr. 

LEDOUX,  Philiberte,  peintre 
français,  llorissait  en  ISIT).  —  (îenre; 
Portrait. 

1816.  —  Vente  X...,  10  Janvier.  —  Une  tête 
d'étude,  d'après  Greuze  (18  pouces-12  pou- 
ces) :  20  fr. 

1836.  —  Henry.  —  Jeune  garçon  tnuinl  un 
polichinelle  (16  pouces-13  p.)  :  100  fr 

1844.  —  Van  Huern,  Gand.  —  Imitation  de 
la  peinture  chinoise  :  23  fr. 

1850.  —  Thielen.ç.  —  Portrait  de  jeune  fille 
(61-50)  :  60  fr. 

1851.  —  GiRou.x.  —  Jeune  fille  tenant  une 
iiilouihe  dans  ses  bras.  —  Jeune  fille  tenant 
uue  rose  à  la  main.  Di-ux  [ipndants  (40-32)  : 
770  fr. 

1863,  —  .San  Donato.  —  Les  péchés  capitaux: 
138  fr. 

1864.  —  ^■ENTE  X...  —  Jeune  fille  lisant  une 
lettre  :  150  fr. 

1868.  —  Comte  C...,  22  .uril.  —  Etude  (37- 
29)  :  42  fr. 

1873.  —  Marquis  du  Blaisei..  —  Je}tne  fille 
en  prière  :  9.600  fr. 
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1874.  —  Vente  X...  —  Tctc  de  jn/iir  jUtr  : 
1..S00  fr. 

187Ô.    —  \'ENTE   X...   —    l'arllilll    ilr    Mil  il  (' lllni- 

scllt'  .V...  ;  1.200  fr. 

1880.  —  PORTAl.LIEI!,  Nice.  —  l'urlnnl  il,' 
Jimmc  :  500  fr. 

1880.  —  VENTE  X..  —  l'iiilnnl  ilr  jriinr  fille: 
1.080  fr. 

1807.  —  Baron  Lepic.  —  l'urlnnl  iiicsuinc  de 
Madame  Vigée  Lebrun  (91-72)  :  1.550  fr. 

18',)8.  —  De  Juig.nê.  —  Tète  de  jeune  paysan- 
ne (40-32)  :  150  fr. 

1898.  —  Comte  m...,  1G  mai.  —  Purlrail  d'en- 
jant  :  440  fr. 

1899.  —  .\BAi)iE-.MoissoN.  —  l'orlruit  de  jeu- 
ne fille.  Panneau  ovale  :  590  fr. 

1900.  —  CO.MTE  DE  C...   17  DÉCEMBRE.   —  JeunC 

paytianne  ijorlant  des  roses  dans  son  tablier 
(30-32)   :  125  fr. 

LEDOYEN,  Gabriel,  prinlir  rnin- 
(.■;iis.  m''  ;'i  r;iris  m  17?'").  iinui  ni 
ÏNOG.  —   Ilisiniir. 

1860.  —  RICHARD.  —  Anjus  :  195  fr. 

LEDRU,  Hilaire,  |>ciiilri'  rrniKviis, 
m''  à  <  *|>|>y  (l';is-ilr-(;:il:iis)  en  ITliCi, 
niorl  on  1<S40.  —  Genre  ;  l'oiliiiil  : 
Miiiialiirc. 

1859.  —  .Saint-Marc.  —  La  Devideiise  :  400  fr. 

18fil.  —  Vente  X...,  —  Le  même  tableau  : 
d60  fr. 

1S64.  —  Vente  X...  —  Le  Saerificc  à  V.l- 
riioiir  :  115  fr. 

1899.  —  \v.\-n-.  X...,  16  JUIN.  —  La  jeune 
artiste  :  245  fr. 

1899.  —  Vau.et,  Bordeai:.\.  —  l'oitrail  de 
jeune  fille  (99-80)   :  1.150  fr. 

1899.  —  MliHLBACHER.  —  La  Leeliire  dans 
le  parc  (16-22)   :  3.150  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  29  jiin.  —  Les  forains 
au  Château  (50-78)  :  3.505  fr. 

Dessins  et  Miniatures  : 

1787.  —  Paysage;  Danse  d'hommes  et  de 
femmes.  Dessin  à  la  pierre  noire,  sur  papier 
bistre,  rehaussé  de  blanc  (6  pouces-8  p.)  : 
30  fr. 

1799.  —  P,ASAN.  rÈHE.  —  Halle  de  voya- 
geurs. Dessin  a  la  plume  et  nu  bistre  : 
40  fr. 

1814.  —  Bruux-Xeeoaabd.  —  Vu  cavalier  et 
deux  dames  dans  un  parc.  Dessin  colorié 
(19  pouces-G  li,c;nes-25  p.)    :  40  fr. 

1822.  —  Chenard.  —  Une  .imadryade.  Des- 
sin an  craynn   :  301  fr. 

1898.  —  De  Bryas.  —  Le  retour  de  la  fui- 
re.    Aquarelle    (55-91)    :  270   fr. 

Portrait  de  femme.  Dessin  (21-17)   :  200  fr. 


1899.  —  Min-lLBACHER.  —  Sultane  dans  un 
}iiirc:  Miniature  ovale,  en  lai'Keiir,  a  la 
plini:c  cl  a   l'encre  île  chine  :  300  f. 

l'.KllI.  -  Di:  ClIENNEVlÈltES.  —  Sept  dessins: 
710   fr. 

1900.  —       XENIE     1',.,     5     IIECEMURE.     —     LCS 

adieii.r.   .\ipiarelle   :   190  fr. 

LEDUCQ  .111  LEDUC,  Jean,  pein- 
Irc  cl  graveur  liolhiiKhiis,  wr  n  Ln 
Haye  en  ICiliC),  inorl  en  K'/.l!!.  — 
(ienre;    I  ni  ('■ririi  rs  ;   Seriics  ni  il  ila  ires. 

1708.  —  \'ente  .\...  .\MSTEiiinM.  —  Un  poste 
militaire  :  225  fr. 

1801.  —  TOLiiZAN.  —  Corps  de  garde  (18-28): 
991  fr. 

1805.  —  Maukin.  —  Intérieur  de  corps  de 
garde:  femmes  et  suldats   (54-84)    :  1.400  fr. 

1808.  —  \'AN  DEH  Pi.iT.  —  Un  guerrier  en- 
trant dans  un  curps  de  garde,  suiui  d'un 
nègre  et  deii.r  femmes,  soldats  endormis 
et    autres    figures    (54-72)    :    420   fr. 

1808.  —  Choiseul  Prasi.in.  —  Le  Cabinet 
d'un  homme  de  lui  (48-66)   :  1.025  fr. 

1810.  —  Vente  X...,  10-11  .lanviei!.  —  Un 
intérieur  où  sont  assis  un  liomme  et  une 
femme  jouant  an  Irie-lrue  (99-72).  Bois  ; 
110  fr. 

1817.  —  Comte  Ric.ai..  —  Chien  debout 
près  d'un  chien  couché  (12-25)  :  225  fr. 

1818.  —  Lavallée.  —  Portrait  présumé  de 
l'artiste.  Cuivre  ovale  :  65  fr. 

1833.  —  Gauthier.  —  liepaire  de  liri- 
gands  :  1.500  fr. 

1837.  —  Berry.  —  Le  eorjis  de  garde  : 
851  fr. 

18.38.  —  R\U,IN,  20  AOUT  A  CiAND.  —  Daincs 
el  Cavaliers  jouant  iiii.v  cartes  (45-41)   :70  fr. 

Conilial  de  Cavalerie  (63-41)   :  32  fr. 

isll.  —  COMTE  Perregav.k.  —  Musico  Hol- 
landais ;42-02)   :  900  fr. 

1844.  —  Vente  X...  —  .Inimau.r  au  pâtu- 
rage  :   225   fr. 

1850.  —  SCHWEU.iNO.  —  Scène  galante  (17- 
19)    :  30  fr. 

1851.  —  .\.  GIROUX.  —  tvant'iioste:  un 
militaire  assis  sur  un  tambour,  tient  des 
jtropos  galants  à  une  jeune  femme  assise 
devant  lui   (24-31)    :  2.55  fr. 

1852.  —  Vente  X...  —  Ls  Musiciens  :  150  fr. 

1853.  —  ^■AN  Camp,  .\nvers.  —  Intérieur 
ll9-t;4)   :  170   fr. 

18.58.  —  Vente  X...  —  Cavalier  devant  un 
Cn  ps  de  garde  :  5.00(1  fr. 

18C0.   —   Pierard.   —   Inlérieiir   :   400   fr. 

1N61.  —  Dupire.  —  Intérieur  avec  figu- 
res   :   6.50    fr. 

I.SOI.  —  MoNBRUN.  —  Le  Cirneert  en  famil- 
le. Bois  (54-70)   :  700  fr. 

1862.  —  .1.  P.  Weyer,  Coi.iicne.  —  f;/(  jeu- 
ne   linmnie    riehemeiil    vèlii    ('58-45)    :   225    fr. 
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1864.  —  Lherbeite.  —  Le  Concert  d'ama- 
teurs :  260  fr. 

1864.  —  \  AN  Cleef.  —  La  nourrice  :  300  fr. 

1867.  —  \^■.  DE  Truenfels.  —  La  partie  de 
fric-trac  :  770  fr. 

1869.  —  KoucHELEFF  Besborodko.  —  Inté- 
rieur de  corps  de  garde  (38-56)   :  3.500  fr. 

1870.  —  Pelletier.  —  Intérieur  de  corps 
de  garde  (34-29)   :  690  fr. 

1873.  —  PiLTE.  —  Scène  de  corps  de  gar- 
de :  1.680  fr. 

1873.  —  Marquis  de  B...,  12  mai.  —  Corps 
de  garde  (38-60)   :  2.020  fr. 

1873.  —  Sedelmeyer.  —  La  Toilette  : 
4.000  fr. 

1874.  —  MERTON.  —  Corps  de  garde  : 
1.220  fr. 

1874.  —  A'ENTE  X...,  27-28  avrli.  —  Le  par- 
tage du  butin  :  6.800  fr. 

1877.  —  Brooiis.  —  Intérieur  de  corps  de 
garde  (44-60)  :  2.905  fr. 

1879.  —  DUCLOS.  —  L'Espion  :  3.000  fr. 

1879.  —  Vente  X...  —  Intérieur  d'un  corps 
de  garde  :  1.870  fr. 

1880.  —  CoPES  \'AN  Hasselt,  Amsterdam.  — 
Portrait  de  Van  der  Meyl,  ambassadeur 
des  Etals-généraux  à  Venise  :  1.175  fr. 

1882.  —  Vente  X...,  27  j.wvier.  —  Le  Tri- 
pot (61-50)   :  1.920  fr. 

1884.  —  Vente  X...,  27  mars.  —  Intérieur 
de  corps  de  garde  ;  800  fr. 

1884.  —  Comte  Potocki.  —  Ucunion  ga- 
lante   (45-66).    Bois    :    1.050    fr. 

1887.  —  MAES.  —  Fête  villageoise  (70-95)  : 
180  fr. 

1888.  —  Otto  Pein.  —  Intérieur  de  corps 
de  garde  (25-31)  :  1.037  fr. 

1892.  —  Vente  X..,  25  avril.  —  Le  partage 
du   butin   .-   500  fr. 

1893.  —  Camondo.  —  Corps  de  garde  (39- 
CO)   :  1.400  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  18  février.  —  Un  fu- 
meur assis,  la  pipe  à  la  bouche,  tenant  nn 
verre  (23-18)   :  1.50  fr. 

1897.  —  Chevalier  de  Klinkoch.  —  Le 
Corps  de  garde  (64-.50)   :  210  fr. 

1898.  —  TABOURiER.  —  Intérieur  de  caba- 
ret  (45-60)    :  1.600  fr. 

1898.  —  Comte  de  Lichiield  ScHrciiOROUGH- 
H.\LL.  —  Intérieur  d'un  corps  de  garde  : 
1.180  fr. 

1809.  —  Broadwood  et  Lord  Leigh,  Lon- 
nuKS.  _  Le  Joueur  de  violoncelle  regretté. 
Bol.s  (46-37)   :  10.140  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  24  janvier,  Berlin  ^ 
Soldats  dans  une  auberge  ;  275  fr. 

1900.  —  T.  DU  Chatelard.  —  Ulysse  et  Cir- 
ce  (58-88)   :  270  fr. 

Dessins    : 

1803.  —  \'ENIE  X...,  18  AVRIL.  —  Elude  d'un 
soldat  cuirassé,  vu  de  dos.   Dessin   :  30  fr. 

1814.  —  Bruun-Neergaard.  —  Le  Dieu 
Sylvain,    montrant    au   jeune     Olympe     à 


jouer    de    lu    flûte,    et    quatre    dessins    aa 
crayiin  noir  ;  17  fr.  50. 

1865.  —  DESPERET.  —  Jeune  cavalier,  assis, 
un  verre  à  la  main.  Dessin  à  la  i)ierre 
noire  rehaussé  de  blanc  :  25  fr. 

1893.  —  De  Balliencourt.  —  Jeune  femme 
debout  chauliiul  et  s'acrouipugnant  sur  nn 
luth.  Dessin  à  la  mine  d'argent  sur  veliu 
(25-15J)   :  38  fr. 

Estampes  : 

1811.  —  SiLVESTRE.  —  Les  chiens  dans  di- 
verses attitudes.  Sept  e.stampes  :  30  fr. 

1816.  —  Chev.\lier  Haier.  —  La  viande 
disputée  :  35  fr. 

1817.  —  Comte  Bigal.  —  La  suite  des  huit 
chiens  en  diverses  attitudes  :  1"  Nestiges 
d'architecture  ,avec  bas-relief  représentant 
deu.x  enfants  et  trois  chiens;  à  gauclie,  une 
campagne;  2°  Chien  couché  près  d'un  chien 
debout;  à  droite,  un  cavalier  et  un  piéton; 
3"  Le  chien  et  la  chienne;  à  droite,  un 
grand  arbre,  un  buisson  et  une  chaumière; 
4»  Chienne  couchée,  allaitant  son  petit;  5" 
Deux  chiens  se  disputant  un  morceau  de 
viande;  à  droite,  un  verger  entouré  d'une 
haie;  6°  Deux  chiens  prêts  à  se  battre  pour 
une  volaille  déplumée,  étendue  à  terre;  à 
droite,  un  bouquet  de  quatre  arbres;  7" 
Deux  chiens  qui  se  battent  pendant  qu'un 
troisième  emporte  le  morceau,  objet  de  la 
querelle;  à  gauche,  un  ruisseau  près  d'une 
où  sont  des  ruines;  8°  Chien  buvant  à  une 
auge  en  pierre,  où  un  chasseur  appuyé  sur 
son  fusil  est  assis;  à  gauche,  un  chien  cou- 
ché. Les  huit  estampes  :  140  fr. 

9"  Le  loup  poursuivi,  c'est-à-dire  le  loup 
emportant  sur  son  dos  un  agneau,  dont  il 
fient  la  jambe  gauche  de  devant  entra  ses 
dents,  tandis  q'uun  berger  armé  d'une  pique 
le  poursuit,  et  que  dans  le  fond  un  pâtre 
debout,  parle  à  une  femme  assise  près  d'un 
troupeau  de  moutons.  Cette  estampe,  très 
rare,  manque. 

10°  Chien  couché  et  endormi:  p,.ês  de  là, 
un  chien  debout.  Pièce  très  rare  :  225  fr. 

De  11  à  15.  Etudes  de  figures  pour  le  su- 
jet de  l'adoration  des  Rois  :  1"  La  Sainte 
Vierge  en  voile  et  à  robe  à  bords  brodés, 
assise,  tenant  l'enfant  Jésus  sur  ses  ge- 
noux; 3°  Mage  à  genoux  en  acte  d'adora- 
tion, dirigé  à  gauche;  son  manteau  est  re- 
couvert d'une  chape;  à  terre,  devant  lui, 
près  d'un  vase,  est  son  turban  ;  3"  Mage 
en  turban  avec  aigrette  et  un  manteau  dou- 
blé et  siu'monté  d'un  collet  de  fourrure;  il 
est  debout,  dirigé  à  droite,  et  tient  un  vaser 
4»  Mage  maure,  en  manteau  garni  de  four- 
rure; sur  son  turban,  une  couronne  ot  une 
aigrette:  il  est  debout,  dirigé  vers  la  gauche, 
tient  d'une  main  un  vase  surmonté  d'une 
petite  figure,  de  l'autre,  une  chaînp;  au  fond 
des  ruines;  5°  Ilninme  dchnul  on  to(|U('  gar- 
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nie  lie  fouiTiire  et  en  iiiaiiirnii:  il  ,i  les 
liKUUs  eu  axant;  smi  romani  m'IiiIiU'  imlb 
quer   ri^lininciiioiit    .l,es  l'iiui    puTcs    :   'ja   fr. 

18il.  —  E.  IJI  HANU.  —  La  Milite  (/(S  liuit 
chiens  :  120  fr. 

ISiT.  —  LAMOTTE-FOLOI  1:t.  —  l.a  nirinc  S(//- 
tv.  Huit  estampes  parfaites  de  i  iMisrivalei  : 
2L'5  fi-, 

1S19.  —  BlilSMiT.  —  ;,.(  niciiir  siiilr  en  un 
petit    vnlnnie    :   203   fr. 

ISO.'i.  —  \AN  DEN  Z.\M)E.  —  Ijl  llli'llir  Sllitf  : 
200   fr. 

186.').  —  (;il.\.\IBi:ui.VN.  —  (/(  Mdi/c  il  (jr- 
iH.iu.x,  en  arte  d'ailnralmn;  a  intr  de  lui, 
]irés  d'un  vase  sou  turhan.  l-'.preu\i'  lavée 
a  l'encre  île   (.:inne   :   12   fr.   .">0. 

f.r  l'hii'ii  (111  repos.  Epreuve  avec  le  coin 
gauche  intérieur  restaure    :  32   fr. 

LEDUCQ,ilr  lîtti-(s.\,,irDUCQ, 
Joseph-François. 

LEE,   Frédéric-Richard,    iiritilic 

Jlllliinis  lie  l;i  pfctttirfc  tlliillt)'  (Itt  XI\'' 
.sirclc,  lii'  ;'i  lîtiriisluplr.  —  l';i ys;ii;'i' ; 
i\ititii;itt.\  :  (ii'iii'i':  ('.li.i^sc;  M;ifiitr. 

1801.  —  FUTow,  LOMitii:s.  —  l'rairies  de 
('(interiiiny    :    10.."ii;0   tr. 

ISSi'i.  —  ,].  Eleis.  Loniiiu>.  —  l'iii/sdiie  avee 
Ueslidii.r  :   4.075    fr. 

IS'JO.  —  Rt;ni,E.Al".  LNtillEs.  —  l'iii/sdiie:  suils 
hais  :  10.51.10  fr. 

1802.  —  C;iil.E.\Hn,  LûNDUES.  —  In  ijnc:  jiiui- 
naije  :  3.300   fr. 

1895.  —  Montro.se,  Lomiues.  —  r'ai/sane  : 
7.870   fr. 

1897.  —  (.;il.  BootH,  T,om)1;e.s.  —  l^raiiies 
/(/■('.s  (/(■  C'anlei  biiiii  ;  pays.-i;^e  avee  vaches  : 
13.G.50    fr. 

LEEMANS,  A.,  |H'iiiliv  lidlltui- 
(hiis.  Iliiri>sail  cil  1()()'J  à  La  lltiyc'.  — 
Naittfc  tiKifli'. 

18G5.   —   tlll.M'tlS.    BRUXELLES.   —   ô/)/cr<    de 
chasse,    siispenilns    à    une    nniniille.     Bois 
(.i(i-62)    :   30   fr. 

De.ssins   : 

18,59.  —  K.\lE\tAN.  —  P(i(ins  et  divers  uni- 
inau.r  ù  l'entrée  d'un  pure.  Dessin  à  la  pilu- 
me.  taxé  de  liistre   :  10  tr.  50. 

LEEN  (Van),  Guillaume.   |ioiiilrr 

lli)ll;illilais,  tic  à  I)<ifiltrclil  rii  \~'.)'.'>. 
iiiori  (Ml  lS"?r). —  F'icitf.^  l'I   |-'niils. 

1872.  lUlii;YliE.  —  Boiifiiiel  de  jh'iiis  dans 
mi    vii-ie.    Bdi^    i7G-57;    :    1  .500    tr. 

1898.  —  Got.DSCHMIDT.  —  J.e  même  tillilrilll  : 
500    fr. 
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1805.    —     <;x\llil.l'.I.V.\ 


is'i'.i    —   \  EMH   V.,.,   31    Mm.    —    l!(inqnel   de 
jlenrs    ;   310    tr. 

Dessins    : 
-  TnvssE\.   —   l'Ietirs.   Quatre  aqua- 
15  fr. 

Fleurs  dans  un  va- 
se, un  pied  diiifiiel  sinit  îles  fruits.  Dessill  à 
l;i    pliinii'.    I;i\r   eu    riuilfurs    :    1-i    fr. 

i'Ieiii    iliiiis   lin    ruse.    l.lesMU   à    la   plllliie   et 
a    l'aquarelle    :   8  fr. 

LEEPE  (Van  der),  Jean- Antoine, 

|iriiiln'  ll.iiii.iiiil.  ni'  à  llriiurs  on  Kldl, 
liinrl   m   I7IS, —  l'axsayc:  .Mufitie. 


1877. 
3iO  fr. 


\ENTE  K...  —    Marine  avee  fifinies 


LEERMANS,  Pierre.  |Hiiiliv  lla- 
iii.intl,  llorissiiil  en  ICiTd.  —  (ictifc: 
l'dilf.iil. 


1811.   —   IJitior.   — 
\re    :    109    tr. 

18G8.   —   CoMlK   {.;... 
Bios    i23-18)     :    110    li 


l'irtniit    d'Iiiimine.    Cui- 
—   l'iirtrail   de  femme. 


LEEUW  (Van  der),  Gabriel- 
Pierre,  ilil  de  Leone,  |ioiiiltr  allc- 
iiiaiiil,  ni'  à  I  liinlfoclil  m  Ilil.'!,  iiMifl 
rli   1()SS.  —   i'ay.saii'o  :   .\iiiitiaii\. 

18:iS.  —  Bai, LIN,  Ganii.  —  l'inisai/e  avec  per- 
sunniiges  et  animan.v  ,  un  lieri;'er.  Sun  trou- 
pe:ui.   uu  pont  et  uiif  rivière   I.58-.59)    :  ,50  tr. 

1850.  —  TtllEi.EN.s.  —  Ciimpaijne  de  llmne. 
lîuines    et    pci  >ouna.yes      l'.i-38;    :    120    fr. 

1851.  —  Gitioi  X  .\.  —  l'aijsaijc:  une  va- 
I  lii'  et  un  veau  lioncnt  a  un  ruisseau;  un 
pâtre.   lîois   (20  32)    :    110   fr, 

l'assai/e    d'un    ijiié    par    un     I  nui  peau     de 

I  arlie-,  el  de  iiiiiiiIdii^:  un  paysan  (nirte  iiiie> 
jeune  tille  dans  ses  liras  pour  lui  faire  tra- 
\erser  le  ruisesau  (90-120)   ;  205  tr. 

1953.   —  \k\  Camp,   .Vneh.s.   —  l'ai/smie  avec 

II  lin  peu  II    (45-51)    :  190  fr, 

Henjere  les  pieds  dans  l'eau,  ipirdiiiit  un 
I. un  peau    (34-40)    :   200   fr. 

18G2.  —  Weyer,  Coi.ch.ni;.  —  Tuiireaii  ta- 
ehelé  et  autres  aniiuua.v  un  piitnraue  (53 
|;ijures-48    pDiiees   :  .■!I8  fr. 

\'aelte  [irise  et  niuiituns  au  pdlurage  (53 
pi.uees-4S  p.)    :  318  fr. 

1803.  —  Venle  X...  —  Puiisai.ie  el  animan.v  : 
900    fr. 

1809.  —  GornsMinT.  —  I.'uhreiivnir  (57-75)  : 
59.'  fr. 

1873.  —  MAIIiJt.US  DE  LA  BOCHEBOUSSEAU.  — 
La    \uclie   liiiine    i27-30i    :   1.310  fr, 

ls91.  —  HAii'T.M.w.  —  Piiliiraae  hulluiidaii  : 
1,300  fr. 
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Dessins   : 
1858.   —   MoïKiAU.  —   Paysage   avec   trou- 
peau.  Dessin  à  la   plume    [14,6-28,5)    :   14  fv. 

Estampes   : 

1855.  —  \'.AN  DE-\  Z.AXDE.  —  Vue  des  cascades 
de  Tivoli.  Estampes  en  largeur  :  3  fr. 

Paysage,  lires  d'une  fontaine,  un  âne 
chargé  d'un  sac;  à  côté,  taris  moutons  et 
une  chèvre.  Estampe  en  largeur  :  4  fr. 

Une  marche  d'animaux  :  à  gauche,  un 
bœuf  dont  on  ne  voit  que  la  moitié  du 
^orps,  et  un  mulet  sont  précédés  de  plu- 
sieurs moutons  et  chèvres;  dans  le  fond  des 
ruines  :  9  fr. 

Le  troupeau  descendant  d'une  colline  prés 
d'une  pièce  d'eau,  qui  couvre  toute  la  lar- 
geur de  l'estampe.  On  y  voit  un  cheval,  des 
chèvres  et  des  moutons  suivis  d'un  bœuf  : 
i  fr. 

18G5.  —  C.\-MBERLY.N.  —  Cinq  vues  de  licu.r 
célèbres  d'Italie;  plus  un  bélier  couché,tour- 
né  à  droite.  En  tout,  six  estampes  :  2  fr.  50. 

Marche  d'animaux.  Epreuve  avec  marge  : 
2  fr. 

LEEUW  'Van  deri,  Guillaume. 

graNcur  ri   il('s>iiiati'iir  llaiiiand,  né   à 
Anvers  en  160".^,  mort  en  1665. 

Estampes    : 
1764.  —  SIRE  Jacob.  —  La  chasse  au  louii, 

d'après  Rubens.  Epreuve  grand  in-folio,  en 

largeur,  de  l»"-  état  :  12  fr.  60. 
La.   chasse   au   crocodile,   d'après  Rubens. 

Epreuve  du  l"  état   :  10  fr.  50. 

1776.  —  Neyman.  —  Daniel  dans  la  fosse 
aux  lions,  d'après  Rubens.  Epreuve  grand 
in-folio  en  largeur,  de  1*''  état  :  27  fr. 

1793.  —  Bn.ANDES,  Leipzig.  —  David  devant 
Saiîl,  d'après  Rembrandt.  Epreuve  in-folio 
en  hauteur,  de  1<"  état,  avant  le  nom  de 
De  Wit  :  10  fr. 

La  chasse  aii.n  liuiis.  d'après  Rubens. 
Epreuve  grand  in-folio  en  largeur,  de  1""' 
ijtat,  avant  le  nom  de  C.  'Van  Merlen  :  20  fr. 

La  chasse  au  loup,  d'après  Ruliens.  Epreu- 
ve de  1^'  état,  avant  les  noms  de  C.  Von 
Merlen  et  de  Danekertz   :   15  fr. 

La  chasse  au  sanglier,  d'ain'ès  Rubens. 
Epreuve  grand  in-folio  en  largeur   :  15  fr. 

La  chasse  à  l'hippopolamc,  d'après  Ru- 
bens. Epreuve  grand  in-folio  en  largeui-  : 
20  fr. 

1797.  —  Pierre  Woiters,  Bhi  xei.les.  — 
Daniel  dans  la  fosse  aux  lions,  d'après  Ru- 
bens. Epreuve  de  l"'"  état,  avant  le  nom  de 
DancUertz   :  2.38  fr. 

Le  martyre  de   sainte   Catherine,   d'après 
Rubens,    Epreuve    in-folio,    en    hauteur    : 
<l  fr. 


17'J'J.  —  Basan,  père.  —  La  même  estam- 
pe :  15  fr. 

1801.  —  WINKI.ER.  —  Lu  incrne  estampe  : 
G   fr. 

Daniel  dans  la  fosse  au.r  lions.  Epreuve 
lie  l»''  état  :  15  fr. 

La  chasse  au.v  lions.  Epreuve  de  1""'  état  : 
20  fr. 

La  chasse  au  loup.  Epreuve  de  1"''  état  : 
10  fr. 

La  chasse  au  sanglier  :  13  fr. 

La  chasse  à  l'hippopotame  :  7  fr. 

1805.  —  De  Saint-Vve.s.  —  Les  chasses  au 
lion  et  à  la  lionne  au  sanglier,  au  croco- 
dile, à  l'hippopotame,  au  sanglier  de  Ca- 
lédonie.  Cinq  pièces  :  61  fr. 

1811.  —  SlLVESTRE.  —  Quatre  citasses  :  27 
francs. 

1817.  —  EOGETTE.  —  Daniel  dans  la  fosse 
au.v  lions,  d'après  Rubens.  Epi'euve  de  1" 
état  :  33  fr. 

1820.  —  PoTOCKi.  —  Haint  François,  d'a- 
près Livius.  —  Tobie  et  sa  femme,  d'après 
Rembrandt.  —  Loth  et  ses  filles.  —  Daniel 
dans  la  ft/sse  aux  lions.  —  La  Vierge  per- 
cée d'un  glaive.  —  Le  martyre  de  sainte  Ca- 
therine. —  Quatre  chasses.  En  tout,  onze 
pièces  :  16  fr. 

1822.  —  Rossi.  —  Tobie  et  sa  fcmuie.  d'a- 
près Rembrandt.  Epreuve  in-folio,  en  hau- 
teur, de  l"'  état,  avant  le  nom  de  Claude  de 
.longhe   :  25  fr. 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Saint 
François  en  profil  ci  mi-corps,  dirigé  à  droi- 
te, d'après  Livens  :  16  fr.  60. 

1843.  —  Weigel.  —  Daniel  dans  la  fosse 
aux  lions.   Epreuve   de   1"  état   :   15   fr. 

Chasse  aux  lions.  Epreuve  de  1<"  état  :  3  tr. 

1843.  —  Debois.  —  Daniel  dans  la  fosse 
aux  lions.  Epreuve  de  1"  état  :  95  fr. 

1865.  —  CAMBERLYN.  —  La  Sainte  Vierge 
à  genoux  et  soutenue  par  des  anges  dont 
un  tire  un  glaive  qui  lui  perce  le  cœur. 
Epreuve  de  li""  état,  avant  l'adresse  de  Le 
Bas  et  avant  la  suppression  d'un  des  cinq 
cailloux  qu'on  voit  à  terre,  près  des  deux 
clous  :  20  fr. 

Le  martyre  de  Sainte  Catherine,  du  r;il)i- 
net  Loushergs   :  31  fr. 

1873.  —  GiGoi'x.  —  L'.idorulion  des  Mages. 
—  La  chasse  au  sanglier.  Les  deux  estam- 
pes :  6  fr. 


LEWENS,  Jean. 

1899.   —  Langex,    Minich. 
prince  nègre  :  1.250  fr. 


Piirlnril    d'un 


LEFEBVRE,  Charles,  prinlro 
franeais  ilu  (•(iinmenreinenl  du  .XIX" 
sièele.  —  Porirail  :  (ienre. 

1869.  —  Dauzats.  —  Une  Bohémienne.  Pas- 
tel :  23  fr. 


I.KI' 


LEFEBVRE,  François,  ;in-liili'clr 
et  (It'ssiiiiilriir  nlIciiKind.  I  r;u  ailliul  ;i 
\  icniic. 

Dt'Sbiiis    ; 

1823.  —  GliiiNLlNCi.  —  Pinisinji'  (ircr  une  pin- 
te dr  ville  et  une  tour:  direi.'.cs  /((/((rcs. 
Aquarelle  d'après  iiutuie  ;  5  Ir. 

Paysage  avec  une  érjUsc  et  une  tnur  car- 
rée. Dessin  au  trait  de  phinie  et  à  l'aqua- 
relle   :   15   fr. 

ISGi.  —  Comte  Amihêussv.  —  Vues  prises 
sur  1rs  bords  du  Itliin.  Drux  iuiuarollcs  : 
12  tr. 

LEFEBVRE,  Jules-Joseph,  |i<iii- 
Irc  IVaiirnis,  nt''  à  l"(MiriHin  (Sciiic-i'l- 
iMai'iif)  eu  ls;j6.  —  Ilisloii'c;  (icui-c: 
Porlrail. 

1872.  —  .\N.\ST.ASI.  —  Femme  couctiée  :  1.900 
francs. 

1870.  --  IiOUL.\NCER.  —  Lu   Vérilc  :  2. .50.5  tr. 

1870.  —  MuLCHOT.  —  Iji  Sijuiphr  des  eaux  : 
1.820   fr. 

1870.  —  .S.\i  ci;de.  —  riiusseresse  :  2.000  fr. 

1879.  —  Thirion.  —  Graziella  :  7.50  fr. 

1880.  —  HERE.iU.  —  Gruzietla:  es'iuisse  : 
450   fr. 

1880.  —  BlanCH.^hi).  —  lue  es(iuisse  sans 
désijjnation  de  sujet  :  4(i()  fr. 

1881.  —  ,\Ni)RiEU.\.  —  Fiammetta  :  1.02O  tr. 

1881.  —     .4.SSOCI.4TION     DES     ARTISTES.     —     LU. 

boite  u  Pandore  :  6.005  fr. 

1882.  —  Moreau-Chaslon.  —  Jeune  femme 
nue.  coucliée  sur  un  divan  di'  viiours  rjre- 
nat   :  5.000  fr. 

1884.  —  Bl-TIN.   —  riilné    (15-28)    :  8-10   tr. 
1884.  —   DussoL.   —   Graziella   :  2.955   fr. 
188t.  —  VENTE  X...,  24  JIARS.  —  Le  peintre 
de  masques  :  1.200  fr. 
1886.    —  MORGAN.    —    Sapho    :   22.5<io    fr. 

1886.  —  VENTE  X...,  11  Mai.  —  Diane  sur- 
prise: esquisse  :  1.520  tr. 

1887.  —  BONNIN.  —  Sarali   :  2.5.50  fr. 

1890.  —  Carvalho.  —  Baigneuse  :  2.920  fr. 

1890.  —  Rapin.    —   Diane    .■   2.300    tr. 

1891.  —  Roussaton.  —  Madeleine  :  1.950  tr. 
La    fibule    :   1.460   fr. 

1891.  —  \'ENTE  X...,  13  .-Wril.  —  La  jiares- 
seuse  :  3.175  tr. 

1892.  —  Haro.  —  La  Vérité  (30-14)   :  8.50  tr. 
La  Cigale  (30-14)   :  850  fr. 

1892.  —  .\LEXANDRE  DU.MAS.  —  Marie-Made- 
leine  dans   la   grotte    (68-112)    :  9.900  tr. 

Femme   nue    (90-190)    :  25.000   tr. 

1897.  —  Haro.  —  La   Cigale  :  fidO  fr. 

T. a    Vérité:   première    pensée    :    625    tf. 
ls'.i7.  —  \'i;me  X..,,  12  Mai.  —   \  illauelhi 
2.700  tr. 

1.898.  —  De  Penne.  —  findine  ,    l.:!:?ii  tr. 

1900.  —  Colonel  Merlin,  —  Jeune  italienne 
(I   su   toilette    (36-25)    :   3.300   fr. 

.1    la  fontaine    (36-30)    :   3.000   fr. 


Dessins     : 
ISSt.    —   \"ENTE    m     JIJIIINAI     l.'ARr    1)K    LA    MODE. 

—   Pandore.    Dessin   à   la   plunio    :    185   tr. 

1888.  —  De  Tihemois.  —  Hueliel.  Dessin  à. 
la    sanguine    :   260   fr. 

Eslampes    : 

1863.  —  Wligll.  —  Portrait  de  Jeanne  d'.i- 
ragiin,  vice-reine  de  Naples,  il'.-iprrs  Ra- 
rOiaèl.  Epreuve  de  2=  état,  avec  la,  lettre 
eliaucliée   :  20  tr. 

18i5.  —  Vente  .\.  D...,  27  .\viUL  —  l.'.iunon- 
liulom,  d'aprt'S  .Munllu,  |';)acu\e  av.ant  la 
Irlliv    :    42   tr. 

l'iirtratt  de  S.  .1.   R.  .Madame  lu  ilucltcsse 
d'nrieuns,    elle    tient    .8.    ,1,    /;.    le   eomte   de 
t'uris.    si'avé    par    W  inlerlialter.    Epreuve 
.avant  la  lettre  sur  jiapier  île  C.tinie   :  16  fr. 

1S55.  —  \"AN  IJLN  Zande.  —  Lu  Vierge  et 
Venlunt  Jésus,  d'après  Mnnlln.  Kiireuve 
a\ant  la  lettre,  sur  papier  de  Chine,  sen- 
lenient  les  noms  d'auteur  et  celui  de  l'édi- 
teur,  a   toutes   marges   :   17   fr. 

18GI.  —  Lajarietie.  —  Portrait  de  lu  du- 
etiesse  d'Orléans  cl  du  comte  de  L'uri-i,  d'a- 
près Wniterhalter.  Epreuve  avant  l;i  lettre  : 
12   tr. 

1805.  —  E.SSINGH.  —  La  ]'/erge  de  Dresde, 
d'aijrés  le  Corrège.  Epreuve  av.iiit,  la,  let- 
tre   :   75  tr. 

Sapoléou,  portrait  en  buste,  d'.-ipres  .Sten- 
licii    :  7   fr,   20. 

':  —  HILLIG.  —  L'eufant  euilnrmi  uu  mi- 
lieu des  fleurs,  d'après  l'riiilh.ni,  lOpreuve 
di  l-''  état,  grand  m-tulio,  en  l.irgeur,  avant 
1,1    lettre   :  10  tr. 

LEFEBVRE,  Antoine-Hubert, 

gTtivoiir  franctiis  ilii  rniiiiin-iirrmi'iil 
(lu  XIX'  siècle. 

1X33.     —     C0MTE.?i5E    D'EINSIEDEL.     —     TétC     de 

l'reu^e.  du  tableau  d'Enee  sau\aiit  son  père 
.\iicliises.  d'après  le  Dnminiquni.  Epreuve 
nnprnnee  en  couleurs   :  5  tr. 

LEFÈVRE  nti  LEFEBVRE,  ou 
LEFEBURE,  Claude,  |iciiilic  et 
Ufiui'iif  ri-;iiii;;iis,  m''  ù  h'oiihi iiirlilcaii 
ni  ir>:>:'),  nnn-t  à  [.oiidri's  en  1()7'>.  — ■ 
l'nrliait  :  llisloire. 

17l)fi.  —  D'.\RGENVILI.E.  —  Piirtruit  d'un 
Churlreu.e   :    3   fr. 

1770,  —  La  Lue  de  .In.LV.  —  l'n  vieillard. 
et  uu  jeune  gureon  de  grandeur  nuturelle 
'fusiiu'u  uii-jainbes  5i  pnuces-42  p.)  :  602 
fr.incs. 

1773.  —  Ma  non  s  nr  Ciie\u;né.  —  l'nrtruit 
(!■!  seuliUrur  l'ugel  '1,8  pnnces-39  p  '  :  210 
fi.-niis, 

1775,  —  MAniliTTE.  —  P'i  Iruil  <l'  \le.r,iuilrc 
Itn'ol m.   iui joinieu r  du   nu    ■  251   fr. 
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1810.  —  Lebrun.  —  Portrait  d'un  précep- 
teur et  de  son  élève  :  1.001  fr. 

1857.  —  MoiiET.  —  Portrait  d'Iioinine  :  240 
francs. 

1867.  —  BoiTELi.E.  —  Portrait  d'an  écrivain 
(100-75)    :    400    fr. 

1881.  —  Beurnonville.  —  Portrait  présu- 
mé de  Molière   (52-45)    :  400  fr. 

1887.  —  Manvoy.  —  In  portrait:  aiinia- 
turc    :   470    fr. 

1897.  Dei-sy.  —  Portrait  de  Benjamin  Prio- 
lo   :  675   fr. 

1897.  —  Dv  Plkssts-Bei.i.ièhe.  —  Portrait 
d'homme   (56-47)    :  GO   fr. 

J899.  —  M™  C.  W...,  l^"-  FÉVRIER.  —  Le 
Titien   et  la  duchesse  de  Ferrare   :  280  fr. 

1900.  —  \-ENTE  s...,  31  Mars.  —  Portrait 
d'homme:  époque  Louis  XIII  (74-60)  :  220 
francs. 

190(1.  —  \-ENrE  X...,  14  .7riN.  —  Portrait  pré- 
sumé du  marquis  de  Paulmy  (55-54)  :  250  fr. 

.\ttribués  à  Lefèvre  Claude  : 
1900.  —  \EXTE  X...,  23  Janvier.  —  Portrait 
d'un  magistrat;  en  buste  :  115  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  19  Février.  —  Paîtrait 
d'homme  :  225  fr. 

Dessins    : 
1787.  —  De  Coullongne.  —  Quatre  dessins, 
dont     le     portrait     de     Turenne.    au.\    trois 
crayons  :  12  fr. 

1803.  —  De  Ballliencourt.  —  Tète  de  jeune 
fille.  Dessin  aux  crayons  de  couleurs  (19- 
15,5)   :  5  fr. 

1895.  —  Galichon.  —  Portrait  présumé  du 
maréchal  de  Oramont,  en  cuirasse  et  vu  de 
trois  quarts.  Dessin  ovale  à  la  sanguine  (26- 
22,5)    :  70  fr. 

1899.  —  Cal.WDO.  —  Poitrail  d'Iioinine.  San- 
guine ovale   :  160  fr. 

.■\utre  portrait  d'homme  :  190  fr. 

Fabricant   d'armures   :   87  fr. 

Estampes    : 

1849.  —  Brisard,  Gand.  —  Portrait  du  doc- 
teur Charles  Patin.  Epreuve  de  1"  état  : 
8   fr. 

1855.  —  \'AN  DEN  Zanue.  —  La  même  estam- 
pe. Epreuve  de  1^^  état,  avant  que  la  plan- 
che n'ait  été  diminuée  de  dimensions;  le 
personnage  est  dans  un  ovale  en  hauteur  ; 
10  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  d'un  état  an- 
térieur,  elle  est  avant  divers  travaux,   no- 
tamment  à  la    perruque,    et    avant    que   la 
verrue  sur  la  joue  gauche  du  personn;it 
n'ait  été  enlevée  :  20  fr. 

P'i.trnil  d'.lle.randre  [loiidin,  imprimeur. 
K])ro'ive  avec  marge  :  11  fr. 

ISlîS.  —  Camberlvn.  —  La  même  estampe. 
EniC'jve  de  'l"  état  :  6  fr. 


Portrait  de  Charles  l'atin.  Epreuve  d'tui 
état  antérieur  au  !"',  analogue  à  celui  de 
la  vente  Van  den  Zande  :  21  fr. 

1875.  —  GuiCHARDOT.  —  La  même  estam- 
pe. Epreuve  aussi  de  l'état  antérieur  au  l*''. 
.\utre  épreuve  du  !'>'■  état.  Les  deux  estam- 
pes :  50  fr. 

.lle.vandrc  Iloudan,  imprimeur.  Epreuve 
du  l"  état  :  16  fr. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Docteur  Patin  et 
.Alexandre  Soudan.  Les  deux  estampes  : 
5  fr.  50. 

LEFÈVRE.  Éléonore,  liravoiir 
IVaiirai.s  de  l;i  lin  dti  XVI1I°  et  du 
romiiiencpiiiciit  du  XIX°  siècle. 

1881.  —  MuHLBACHER.  —  Lc  pauvTe  jeune 
liomme.  —  Quel  est  le  plus  heureux?  d'a- 
près E.  Victoire.  Epreuves  avec  marge  r 
40  fr. 

LEFÈVRE,  François,  orfèvre  et 
aTa\  rur  IVaiirais  de  la  [irciiiière  moilié 
du  X\  II"  siècle. 

Estampes    : 
?  —  Sternberg.  —  Suite  de  six  estampes  de 

fleurs  et  de  feuilles  pour  servir  à  l'art  de 
l'orfèvrerie  :  5  fr. 

Hineeaii.r  avec  fleu.s  sur  le  devant  d'un 
paysaije:  à  ijanche,  plusieurs  personnages  à 
table  sous  une  tonnelle:  au  fond,  la  ville  de 
Paris.   Epreuve  grand  in-folio   :  S   fr. 

LEFÈVRE -MARCHAND,  gra- 
veur français  du  coinniciiceiiieut  du 
XIX^  siècle. 

Estampes  : 

1833.     —    CO.VITESSE     D'ElNSIEDEL.     —     VUC     dC 

Malmaison  du  côté  du  parc,  d'après  F.  Mon- 
gin.  Epreuve  grand  in-folio  en  largeur,  co- 
loriée   :   18   fr. 

Carde  du  emps  de  Ilomjrie  de  S.  M.  im- 
périale en  ijrand  uniforme,  d'après  Charles 
\eriiel.  Epreuve  grand  in-folio  colorié  : 
10   fr. 

!,<■  cardival  Consalvi  recevant  du  pape 
l'if  Vil  la  bulle  de  ratification  du  Concor- 
ilit.  sinné  à  Paris  le  15  juillet  1801,  d'après 
W'irai'.  Eiireu\e  en  manière  poinlillée  :  1G 
ti'auf's. 

LEFÈVRE    un    LEFEBVRE, 

Robert.  |ic'inliT  rraiH;ais.nè  à  lîayrux 
en  I7.')((,  niiirl  en  ls;!l.  —  llisloire; 
l'orh-iil. 

1863.  —  SOlTV.  . .  l'inlrail  de  yajudéon  P'  .- 
2.4^0  fr. 

1S98.  —  \ENrE  G.  P....  3  Mai.  —  Dame  au 
béret  rowje  (160-129)   :  250  fr. 
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LEFEVRE,  Roland.  <lil  Lefèvre 
de  Venise,  piMiiln'  rr;ni(;,ii>,  m''  h 
Baveux  en  KlijS,  uiori  m  Aiiiili'li'rrc 
eu  1()77.  —  INii'Ir.iil;  (Iriiic;  ('.luirii- 
hirr>. 

ITfi'.l.  —  De  Caykcx.  —  San  iriivre  en  ciii- 
qiiiuilc-dfit.f  pircrs.  Epreiixes  m  fnho  ;  IS 
fr;nirs. 

LEFÈVRE.  Valentin,  |Hiiilic  ,1 
grn\('ur  ll:uii:ni(l.  m''  :'i  |iiii\cllr>  m 
U}i'2,  li'.'U  ailla  à  \  ('ium'  on  il  iiioiinil 
vers  1700.  —  Ilisloirc 

17.'):-!.  —  tidVI'EI..  —  rii  lui  ilf  ,^■,s^7;^s  11'- 
prcscnlinil  (/(■<  s///(7s  ilircrs:  il'ii)in's  /es  ta- 
hlrnii.r  dr  l'uni  \'rnjiii-sf.  du  iilirii,  du 
Tiuliind.  ih'  Sulriuli  rt  d'uulies.  prinlifs 
rciiilirii-i,  au  bistre  et  ;V  l'eiicrc  ilr  Ciiine  : 
3-:  fr. 

ITT'.I.  —  .MaIUETTE.  —  Ccllr  lui'uir  suilr  : 
71    fr. 

iM/i.    —    Cli.MTE   .-^NDRÉO.S.'^V.    —    l.c^    liuis    rrr- 

tua  Ihculiuidlc-i.  Dessin  ]iiiiir  iui  fidiiti^- 
incc  :  6  li\ 

18Gj.  -■  Camberlyn.  —  L'élcialion  dr  hi 
cKii.v.  Dessin  à  la  plume,  lavé  de  bistre  : 
Kl   fr, 

E'^tiimpes    : 

1820.  —  Pi.iTOCKI.  —  Sujets  diirrs.  il'aiirés 
Tnitoret,  Titien  et  Véronêsc;  rmijuante-trois 
pièces  d'après  les  talileaux  de  \'eiiise.  Plus 
deux  cnntre-épreuves  e>  une  rnpic.  En  tout, 
cni(piante-six  estampes    :   7   li.    ."lO. 

1S33.    —    COMTE.SSE    D'ETNSM:nEL.    —    Le    /îr/)(/S 

cliez  Simon  le  l'hurhien,  d'après  Panl  \'é- 
ronèse.    En   deu.x   feuilles   rullèes   :  6  fr.    SU. 

LEFORT  (M'"^),  née  Anne  BOI- 

LY,  i;i'a\('iif  IVaiK'ais  de  la  si'ciiinlr 
moitié  (lu  X\ill"  sirrlr,  lra\aillail  à 
Paii.s. 

lSi'.)x.  —  \'ENTE  X...,  12  .UNVirn.  —  Pnrtriiil 
du  'jcuérul  \\'ii^liiu[ilnu :  Imste  de  .Lirandcnr 
ii.ituie.  ■•:preu\('  dn  !<■-  état,  .Lirand  iii-fnlin, 
avant  toute  lettre.  L'habit  n'est  jins  ailii"'- 
ve;  les  boutons  ne  sont   qu'indiques   :  Go  fr. 

LEFORTIER,  J. -Henri,  peiulic 
IV.iim;,!  IV,  m''  ù  Srxfov  ru  iNl'J,  iiiorl 
ou  1SS7.  —  Paysages. 

IsS^!,  „  \e-.:te  X...  —  ^.('.s  bords  de  VYeelle  : 
■110  fr. 

IS.-^O.  —  DUEYFfs.  —  Vni<U[ie:  élirn;i  pies 
(l'un   ri(Oi.r  luouliu   eu   Sidu'iue  :  HSO  fr. 

Ilord!;  de  l')  relie  dans  le  i.arr  de  Lnunni/ 
à    Drsen/    :    \'n    U\ 


bSOl.  —  \'ENTE  ,1.  11.  EKKUlTIEli,  i\  et  7  déceiil- 
liie   : 

En   F'.as  b.iKl:   lims-irorsay   :  112  fr. 

Iloid^  de  l"^\clir',   a  Orsay  :    EO   fr 

Eli:ii-iiii  rliai't^i'  de  lioi.s  iiioiilani  iiiu'  rou- 
!.■    :    lo.-j   fr. 

Cours  d'eau,  près  Orsay  :  Ifi  fr. 

Cours  d'eau  sous  liois,  près  Orsay  r 
:;i)ii  fr. 

Eue  è.ulise   :   \ij  fr. 

Femme  au  bord  île  l'Vxctte  :  l'iO  fr. 

Eeinrnr  portant  un  farde.iii  d.-iiis  les  bois 
de  Clievr.Mise  :  120  fr. 

Lavoir  a  Orsay  :  280  fr. 

Petit  pont  sur  l'Yvette  :  250  fr. 

\aehes  a  I'alireu\oir  :  130  fr. 

\"ieux  moulin   :  12."i  fr. 

L'^'\rrr  :  2::ii  l'r. 

LEGAT,   Francis,   liravcur  éros- 

Stli^,   ilo   lu  snciillilr   nioilii''   (lu  X\  111'^ 
si(''cl(',  IruAuillai!  à   [.i  uidrcs, 

1S33.    —    Co.MTE.S.SE   n'EiNSlEDEL.    —    ta    conli- 

ueuee   de   Siij.inii.    d'après   le    Poussin.    Es- 
l.inqie   aver   mar.Lies   :  -i   fr. 

LE  GEAY. 

Dessins   : 

1773.  —  Eemi'ehei  11.  —  Trois  dessins,  dont 
un  â  la  plume  :  10  fr. 

1777.  —  liAMiiiN  iiE  RoissET.  —  Le  Temple 
du  soleil.  —  /.(■  Teuip'.e  île  l'atus  Se.rtins. 
Di'ux  de.ssins  à  l,i  plume  ;8  pouces  -i  lignes- 
10  p.  6  1.)  :  24  fr. 

/,('  l'iinllié^iu :  leiuple  uuliijUi'  a  Home.  Des- 
sin a  lu  plume  P',  llllU(-e^-17  p.  G  lignes)  :■ 
77  fr. 

]'ue  du  lu  pilule.  —  lue  de  Sainte  Marie-^ 
Muieure.  Deux  dessins  à  la  plume  i8  pou- 
I  es  12  p.)   :  Eii.semble  :  120  fr. 

l'uijsuiie  avec  rniui'S.  Dessin  au  lustre  f7 
|Hiiires-.")  |).  3  ligue?)   :  iO  fr. 

1811.  —  .SllAESTRE.  —  l'ne  rue  d'Italie. 
De-siu  â  la   plume  et  colmaè   :  G  fr. 

isco.  —  CAMBEia.vN.  —  .\re  de  triomphe  de 
Loui<  M\'.  (I  la  jiu.le  Suiul  .tntiurie.  Dessin- 
a  l.-i  plume  :  3  fr.  .")0. 

ls9i.  —  BAïuor.  —  l'aiisaife  arer  ruines. 
Uc-MU  a  la  plume  :  â  fr. 

LEGENDYCK.  \<ur  LANGEN- 
DYCK. 

LEGENTÎLE. 

18G7.  —  E.  GMI.tAlil).  —  /'(),■)/  (/,-  huis  Iraeer- 
>aut   nue  ri  ri   re   ,37-83.    :   7Go   fr. 
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LEGILLON.  Jean-François,  pein- 
tiL-  IVancais.  lu'  à  liruges  cii  i73U, 
mort  à  Paris  en  17'J7.  —  Paysage; 
Genre. 

1856.  —  CONINCK  Gand.  —  Paysage  monta- 
gneux avec  bergères  et  chèvres.  Bois  (36-47)  : 
125  rr. 

Dessins  : 

1859.  —  Kaieman.  —  Paysage;  Ventrée  d'une 
grotte.  Dessin  au  bistre,  relevé  de  blanc  : 
5  fr. 

Jésus  et  la  Samaritaine.  Dessin  à  la  mine 
de  plomb  :  7  fr. 

1865.  —  Camberlyn.  —  Paysage.  Etude  à 
la  pierre  d'Italie  :  2  fr. 

LEGNANO.  \  ..ir  BARBIÉRI,  F. 

LEGOTE,  Paul,  peintre  espagnol 
du  milieu  du  XMP  siècle,  né  à 
Séville.  —  Histoire. 

1852.  —  GÉNÉRAL  SouLi.  —  Saint  Jean  dans 
l'Ile  de  Pathmos  (135-100)  :  1.100  fr. 

1867.  —  2«  Vente  du  généb.al  Soult.  —  Le 
même  tableau  :  550  fr. 

1885.  —  Vente  X...  —  La  Sainte  Famille  : 
850  fr. 

LE  GOUAZ,  Yves-Marie,  graveur 
français,  ur  à  Presl  eu  1712,  mort  en 
1812. 

1808.  —  De  Saint-.\ubin.  —  Vues  perspecti- 
ves des  ports  de  France,  d'après  Ozanne. 
Soi.xante-quatre  pièces,  y  compris  le  titre 
et  la  carte.  .Anciennes  épreuves  :  37  fr. 

LE  GOUT-GÉRARD. 

1900.  —  .\.  Rey.  —  Vue  de  Bretagne  (34- 
55^   :  450  fr. 

LEGOUX,  graveur  français  du 
X\  lir  siècle. 

Estampes  : 

1873.  —  GiGOUx.  —  Portrait  de  Louis  XVI, 
sur  satin  :  3  fr. 

1889.  —  Vente  L.  D....,  11  mars.  —  Th. 
Dauberval  et  J.  Uerchcr  Dauberval.  Deu.x 
pendants  ovales,  d'après  Le  Fèvre.  Epreuves 
in-S",  avec  marges  :  19  fr. 

Portraits  de  Marie-.intolnette  d'Autriche, 
et  de  Louis  XVI.  Deux  petits  médaillons 
gravés,  d'après  Campenon  et  Bo/.e,  impri- 
més sur  satin  :  150  fr. 

1897.  —  De  Goncourt.  —  Portrait  de  Mada- 
me Th.  Dauberval,  première  danseuse  de 
V.icadémie  de  musique,  d'après  Lefèvre. 
Epreuve  in-8»  :  4  fr. 


LE  GRAND,  Auguste -Claude- 
Simon,  giaveur  français,  né  à  Paris 
on  1765,  mort  vers  18Ô<S. 

Estampes  : ._ 

1813.  —  Vente  L.  T...  5  avril.  —  Trois  su- 
jets tirés  de  l'histoire  de  Geneviève  de  Bra- 
bant  : 

1"  Sainte  Geneviève  de  Brabant  dans  la 
forêt  avec  son  enfant,  qui  tête  une  biche, 
d'après   Schall; 

3"  Sainte  Geneviève  de  Brabant,  vouée  à 
la  mort,  d'après  Mademoiselle  Gérard; 

3"  Sainte  Geneviève  de  Brabant  reconnue 
innocente,  d'après  Schall; 

Trois  épreuves  avant  la  lettre.  Eensemble  : 
18  fr. 

1834.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  L'attentive. 
—  La  soucieuse.  Deux  pendants,  d'après 
Wille  :  12  fr. 

1S61.  —  LA.IAR1EITE.  —  Le  petite  Nanette, 
d'après  Greuze  :  10  fr. 

187 (.  —  Behagi'e.  —  Jamais  d'accord,  d'a- 
près Lawreince.  Epreuve  in-4''  en  couleurs  : 
115  fr. 

La  Jarretière,  par  Legrand  et  Michaud, 
d'après  Ganeray.  Epreuve  avant  tontes  let- 
tres, seulement  les  noms  des  artistes  à  la 
pointe  :  56  fr. 

Promettre  est  un  et  tenir  c'est  un  autre, 
d'après  Charles  Eisen.  Epreuve  avant  toutes 
lettres  :  .530  fr. 

L'.imant  pressant.  —  La  Déclaration.  Deux 
jiendants  en  couleur,  d'après  Huet.  Epreu- 
ves avec  grandes  marges  :  80  fr. 

Ma  chemise  brûle,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  avant  toutes  lettres  :  141  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  coloriée,  avec 
la  lettre  :  100  fr. 

1878.  —  ROTH.  —  La  Cocarde  nationale, 
d'après  Boilly.  Epreuve  à  grande  marge  : 
40  fr. 

L'Amant  pressant.  —  La  Déclaration.  Deux 
estampes,  d'après  Huet,  sans  désignation 
d'état  :  33  fr. 

Le  serin  chéri,  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve à  l'état  d'eau-forte  pure  :  380  fr. 

1880.  —  'VVasset.  —  Le  serin  chéri.  —  Ja- 
mais d'accord,  d'après  Lawreince.  Epreuves 
sans  marges  :  250  fr. 

1881.  —  Muhlbacher.  —  Les  deux  mômes 
estampes  :  490  fr. 

La  Cocarde  nationale,  d'après  Boilly. 
Epreuve  en  noir,  avant  toutes  lettres  :  76  fr. 

La  même  estampe,  avant  toutes  lettres  et 
coloriée  :  50  fr. 

Ma  chemise  brûle,  d'après  Fragonard. 
Epreuve  avant  toutes  lettres  :  125  fr. 

La  même  estampe,  avec  la  lettre  coloriée  : 
1.55  fr. 
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La  Jarretière,  d'après  Garneray.  Epreuve 
avant  toutes  lettres,  seulement  les  noms  des 
artistes  à  la  pointe  :  5G  fr. 

1881.  —  MicuELOT.  —  Proiiiiilre  r<it  un  et 
tenir  c'est  un  autre,  d'après  Cli.  Eisen. 
Epreuve  avec  la  lettre  :  18  tr. 

1882.  —  Dubois  du  B.^is.  —  L'Amant  pres- 
sant. —  La  Déclaration.  Deux  pendants  en 
couleur  d'après  Huet.  Epreuves  avec  la  let- 
tre :  55  l'r. 

1885.  —  MdCQUAHT.  —  Jamais  d'accord.  — 
Le  séria  cliéri.  Deux  pendants  en  couleur, 
d'après  Lawreuice  :  .-295  fr. 

1887.  —  Aubin.  —  £«   Dcclarafioii,   d'après 
Huet.  Epreuve  en  couleur  :  39  fr. 
Le  serin  chéri,  d'après  Lawreince  :  200  fr. 

1889.  —  Decloux.  —  Jamais  d'accord.  —  T.c 
serin  cliéri,  d'après  Lawreince.  Epreuves 
imprimées  en  couleur  :  550  fr. 

Ma  rlieiiiise  hnile.  d'après  FraRonard. 
Epreuxe  d.'  l"'"  èiat,  avant  l'inscription  sur 
1'  cartoui.-lie,  coloriée   :  180  fr. 

T.a  même  estampe,  avant  l'inscription  et 
les  tailles  sur  le  cartouche   :  ICO  fr. 

1801.  —  B.WAiiU  —  L'.imant  pressant.  —  La 
Déclaration,  d'après  Huet.  Epreuves  bistre 
et  sanguine  :  52  fr. 

J^u  Jandirre,  d'après  Garneray.  Epreuve 
avant  toutes  lettres  et  à  toute  marge  :  39  fr. 

1892.  —  B.iUDET.  —  Ma  chemise  hrule,  d'a- 
près Fragonard.  Epreuve  avant  toutes  let- 
tres et  coloriée  :  161  fr. 

La  mriiie  estampe.  Epieu\e  avec  la  let- 
tre et  ciiliii-ièe  :  76  fr. 

1894.  —  .lOS.^E.  —  Jamais  d'urrnrd.  —  Le 
serin  chéri,  d'après  Lawreiiire.  Epreuves 
coloriées,  avec  marges  :  885  fr. 

1895,  —  Vente  X...,  27  février.  —  Les  mê- 
mes estampes,  dans  les  mêmes  condifiijns  : 
S70  fr. 

T^a  l'ocarde  nalinnale,  d'après  Eoilly  : 
34  fr. 

1895.  —  \i;nte  X....  7  riKiT.MIîUE.  —  te  :riios 
de  Diane.  —  Vénus  luressée  par  VAnnoir. 
Deux  e^l;llnpes  faisant  pendant,  d'après 
Charlier  :  26  fr. 

1897.  —  D.\RON  .T.  PiCHON.  —  La  Saison  des 
Anidurs.  d'après  CUalle.  Epreuve  imprimée 
en  rniiliMir  :   42  fr. 

Ma  clwmise  brûle,  d'après  Fragonarrl. 
Epreuve  imprimée  en  couleur,  mais  man- 
quant de  fraîcheur  :  144  fr. 

Tm  Jarretière,  d'après  Garneray.  Estainiie 
gravée  par  Legrand  et  Michaud.  Epreuve 
avant  toutes  lettres,  seulement  les  noms  des 
artistes  tracés  à  la  pointe  :  43  fr. 

Le  Ballet  des  Muses:  allégorie  pour  les 
menus  plaisirs  du  roi.  Estampe  de  forme 
ronde  avec  marge  :  S  fr. 


1898.  —  \'F.NTE  B...,  12  DKCE.MBRE.  —  Jaiuais 
d'accord.  —  Le  serin  chéri,  d'après  Lawrein- 
ce. Epreuves  coloriées  :  6.50  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  30  .i.anvieu.  —  Speneer, 
d  après  Reynolds  :  86  fr. 

1899.  —  \'ENTE  X...,  28  i-i;vRiER.  —  Le  serin 
chéri,  d'après  Lawreince.  Epreuve  coloriée  : 
415  fr. 

La  mort  du  renard,  d'après  Morland. 
Epreuve  coloriée   :  405  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  13  mahs.  —  Ma  cheinise 
Indle,  d'après  Fragonard.  Epreuve  au  Pis- 
tre  :  122  fr. 

1899.  —  LiCAUD.  —  Promettre  est  un  et  te- 
nir est  un  autre  (Conte  de  la  Fontainej.  Es- 
tampe d'après  CIi.  Eisen.  Epreuve  avant  tou- 
tes lettres,  seulement  les  iiums  des  artistes 
a  la  pointe,  marges  :  41  fr. 

La  Jarret icre,  d'après  Garneray.  Estampe 
gravée  par  Legrand  et  Michaud.  Epreuve 
avant  la  lettre,  seulement  les  noms  des  ar- 
tistes tracés  à  la  pointe:  marges  :  46  fr. 

Lu  Liéeiaratiiin.  d'après  Huet.  Epreuve 
luiiinniée  en  couleur,  remmargée  :  150  fr. 

IléeouernenI  des  dames  romaines,  d'nprès 
.\iigeliia  Kauffman.  Epieuve  imprimée  en 
couleur,  a\ec  marges  :  12  fr. 

[,!■  (^iinle-cha'ise  scrnpnleu.r  ou  le  nid  dé- 
rourerl.  d'ni)rès  F.  Schall.  Epreuve  a\ec 
marges  :  15  fr. 

I.r  premier  haiyer  île  l'.linour.  d'après 
.Siluill.  lipieuxr  avec  la  lettre  grise,  avant 
I.i  (lediiace  et  avec  marges  :  72  fr. 

La  même  estuinpe.  Eiireu\e  en  coideur, 
a\er  marges  :  36  fr. 

Qnes-la,  d'après  \alet.  Epreuve  avec  mar- 
ges :  31  fr. 

Les  plaisirs  de  la  cantpagne.  —  La  mena- 
ijère.  —  L'abreneoir.  Trois  estampes  d'après 
Huet,  gravées  p,-ir  Legrand  et  Mixelle. 
Epreuves  en  couleur  :  26  fr. 

Prnmellre  est  un  et  tenir  est  vn  autre, 
d'après  C.  Eisen.  Epieuve  avant  toutes  let- 
!r(>s,  seulement  les  noms  des  artistes  tracés 
a  la  pointe.  Grandes  marges  :  70  fr. 

Le  se: in  ciieri.  d'après  Lawreince.  Epreu- 
ve  en  couleur   :  415  fr. 

1899.  —  ^"E\Tl:  X...,  5  .iuin.  —  Julie  ou  le 
premier  baiser  de  r.imour.  d'après  Mallet. 
l'.pii'iive  en  couleurs  avee  marges  :  18  fr. 

LEGRAND.  Hyacinthe.  ai'u\i-iir 
tVini(;;us,  im'>  m   l.nriniin'  vci's  I7.>.>. 

1877.  —  Eeh\cue.  —  Jupiter  et  lo.  d'après 
Hennii.  Epreuve  avant  la  lettre,  a  grande 
marge  :  21  fr. 

1897,  —  De  Concourt.  —  Leguay  d'Oliea. 
d'après  Pujos.  Epreuve  in-4",  à  grande  mar- 
ge :  C  fr. 
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LEGRAND,  Louis,  liravcur  IVaii- 
•çais.   ne  à   l'aiis  vers   1730,   mort   on 

i7S0. 

Estampes  : 

1873.  —  GiGOUX.  —  Le  Comte  Stroçjonoff. 
Epreuve  in^"  :  11  fr. 

1878.  —  ROTH.  —  Titre  pour  «  L'Ide  mer- 
veilleuse ou  Irza  et  Marsis.  Deux  épreuves, 
avant  et  avec  la  lettro,  in-8°   :  7  fr. 

LEGRAND.  Louis,  "Tavctir  cl 
df.'^siiiaU'ur  IVaiK.'ais,  né  ;t  Dijon  en 
1863. 

Dessins  : 
1895.   —  Vente  du   Courrier   fr.\nç.\is.   — 
€roquis  de  danseuse  :  40  fr. 
Mademoiselle  Polaire  :  42  fr  . 
Page  d'album  :  50  fr. 
Noël  :  80  fr. 

1898.  —  Vente  G.  de  J...,  8  février.  — 
•Complaisance  :  58  fr. 

1898.—  Vente  X...,  3  m.^rs.  —  l'n  petit  ser- 
vice :  26  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  18  m.ai.  —  Danseuse. 
Pastel  :  600  fr  . 

Estampes  : 

1879.  —  SiELRlN.  —  Portrait  de  Madame 
Dubarnj.  Epreuve  in-4°  :  22  fr. 

1S97.  —  De  Goncourt.  —  Devant  la  rjlacc. 
—  La  fille  à  sa  tante.  —  On  se  tourne.  Trois 
■épreuves  sur  japon  :  60  fr. 

1900.  —  ^■ENTE  X...,  23  JULN.  —  Le  baiser. 
Epreuve  à  l'état  d'eau-forte,  sur  papier  de 
HoUande  :  26  fr. 

LEGRAND,  Pierre -François, 

sravcnr  IVancais  dr  la    lin   iln   X\  III'' 

Siècle. 

Estampes  : 

1899.  —  LiG\ui).  —  Orange  girl,  d'après  .T. 
H.  Benwell.  Epreuve  imprimée  en  couleur  : 
165  fr. 

L'.4mour  ramoneur,  d'après  Leroy.  Epreu- 
ve imprimée  en  sanguine  avec  marges  : 
40  fr. 

The  Scamtress.  Epreuve  en  couleur,  avec 
onarges  :  44  fr. 

LEGRAND,  R. 

1872.  —  Vente  X...,  19  j.^nvier.  —  l'n  Rel 
-Ire  :  250  fr. 

LEGROS.  Alphonse,  peintre  et 
gi-a\  rnr  IVant-ais.  m''  à  l)ijon  en  1X37. 
—  Porirail;  Paysaife;  Genre. 

1878.  —  Anos.\.  —  Moines  en  prière  :  530  fr. 
1891.  —  Mostbrisson.  —  Portrait  d'un  pré- 
lat (82-65)  :  195  fr. 


1894.  —  Levland.  —  Le  maître  de  chapelle  : 
6.560  fr. 

Dessins  : 

1897.  —  Er.wdon.  —  Portrait  d'une  petite 
fille  tenant  une  poupée.  Dessin  à  la  mine 
de  plomb  :  320  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  février.  —  Paysan  au 
pied  d'un  chêne.  Dessin  à  la  sépia  :  50  fr. 

Estampes    : 
18SI.  —  .lACQUEMART.  —  Portrait  de  Tliomas 
Carlile.  Estampe   :  ? 

1894.  —  AGLAUS  BONVENNE.  —  Une  litliogra- 
phie  :  100  fr. 

1897.  —  Comte  Doria.  —  Les  pestiférés  de 
Rome.  Epreuve  sur  Hollande  :  5  fr. 

LEGROS.  François,  graveur  et 
(lessinalenr  IVancai.s  de  la  seconde 
nioili('  (lu  X\  III"  siècle. 

Dessins  : 
1823.  —  Grunling,  \ienne.  —  Paysage  avec 
un  pont  sur  une  rivière:  personnage  et  che- 
vaux. Dessi]!  à  l'aquarelle  4  fr.  50. 

Paysage  avec  un  berger  et  son  troupeau. 
Dessin  au  bistre,  rehaussé  de  blanc  :  8  fr. 

Vue  d'un  bois  avec  ruines  et  personnages. 
Dessin  à  '.a  p'.umc,  co'.orié  :  23  fr. 

Estampes   : 

1817.  —  RiGA[..  —  Le  Musulman,  Le  Dervi- 
che, Le  Fumeur,  et  l'enfant  près  d'un  chien. 
Suite  de  douze  petits  sujets  de  paysage,  plus 
le  titre.  —  Deux  chevaux  au  vert.  —  Vingt- 
trois  vues  de  ruines,  cascades,  rivières,  ha- 
meaux et  lieux  champêtres.  En  tout,  qua- 
rante et  une  estampes,  d'après  Moliîor, 
Hechbergor,  \\'agner  et  Pillement   :  16  fr. 

1SJ5.  —  Van  de.'J  Zande.  —  )'ue  de  rochers 
avec  cascades:  sur  le  premier  plan,  vers  la 
droite,  un  homme  debout  et  un  autre  assis. 
Estampe  en  hauteur  :  6  fr.  50. 

LEGROS,  Jean-Louis,  i^raveur 
ri'an(;ais  du  «•oiiinn-nccincnl  du  Xl\° 
siècle. 

Estampes  : 

ls99.  —  W.siE  X...,  28  i-évrier  et  1"  mars. 
—  Tète  de  modèle:  pointe  sèche.  Epreuve  sur 
chêne  :  50  fr. 

La  petite  Marie,  fille  de  l'artiste:  pointe 
sèche.  Epreuve  tirée  avant  la  sigature  de 
l'artiste,   sur  papier  de  chine   :  .50  fr. 

LEGROS,  Pierre. 

Dessins   : 
177.-,.  —  M.\nn;TTE.  —  Trois  sujets  et  études, 
dont  la  figure  en  pied  d'un  cardinal  :  10  fr. 


■>r>: 


ij:i 


LEGROS.  Sauveur,  i^rnvmr  r| 
(lc>siii:ili'iir  IVnnrai.-^  ili'  hi  lin  tlii 
X\  lir   >ircli',  né  iMi  Alli'in^iLinc. 

Dessins  : 
1865.    —    Camberi.YN    —    Vili'    inim'    r/V)/j/r.< 

ntiliiri'  aux  cnviiun.-,  dr   Vicinir.   Dessin  a  la 

plume  et  à  la  sépia  :  15  fr. 

Pdi/sagc  avec  ruines.  Dessin  a  la  plume  et 

à  l'aquarelle  :  3  Ir. 

LEGROS,  iicinirc  rrniiruis,  m''  rn 
1771.  nimi  m  174r). —  INirliviil  ;  l[is- 
Idirc. 

TIO'.K  —  l)i;  C.AVEIX.  —  i'iir  Ariilfinif.  Des- 

S!U     -     'J     il'. 

LE     GUAY,    Charles -Etienne, 

priiilrt'  cl  iiTuvi'iii'  IVuncuis,  m''  à 
St'.'vri's  rii  17li"-,  niorl  en  |S|().  — 
l'orlrait  ;  Miiiiatiin' ;  (Iciiii'. 

18x5  —  De  i.a  BÉiHAuniÈRE.  —  l'iiiiiiiii  de 
Mai'.dinc  Jarolot,  représentée  de  face,  à  ml- 
jambes,  en  robe  blanche,  la  tète  recouverte 
d'un  voilelte  de  gaze.  Elle  est  occupée  à 
feuilleter  un  carton  de  dessins  posé  sur  une 
chaise  (l'J-l^Vi   :  215  fr. 

1S94.  —  Jo.ssE.  —  Lis  Baigneuses.  Goua- 
che   (2fi-.35)    :  2.810  Ir. 

T.r  repas  eiuimpètre.  Gouache  faisant  pen- 
dant à  la  précédente  -26-35)   :  1.500  fr. 

LE  GUERGHIN.  Voir  BARBIÉRI. 
LEHEUTRE,  G. 

1.895.  —  \ENTE  DE  LA   SoLlÊTK  n'AIiT  .\Ml;liICAlN. 

Ballerine  dans  les  eoulisses  Al  ]iOuces-21  p.)  : 
225  fr. 

i'n  soir  de  neiye  a  Mmilniartre  (48-731  : 
400  fr. 

Dessins   : 

1000.  —  BiNO.  —  I'n  pastel  .  110  fr. 

1900.  ~  Blot.  —  La  Ballerine:  pnsfel  :  57  fr. 

LEHMANN,  Georges,  iirinlrc. 
russe  coulemporoin,  ik'  à  Moscou.  — 
Portrait  ;  Genre. 

1892.    —    .\LE.\ANnRE    DUMA.s.    ^    L'Heureux 
réveil    (38-44)    :   325  fr. 
L'Amazone    :130-100)    :   1.020   fr. 

LEHMANN,  Auguste-Guil- 
laume, piMiilrr  lVan(;ais,  ni'' à  (  )lten- 
->i'ii  en  lSl',1.  —  Fortrail  :  l'aysaiic: 
lli.-^loire. 

1868.  —  GOLD.ÇMITH.  —  M<d<sonneurs  ita- 
liens passant  une  rivii-re  (26-50)   :  910  fr. 


LEHMANN,    Charles-Henri,    né 

à     Kicl     lUl     ISl  i,     iiinll     cil      lSS;j.    — 
I  lisloirc  :   l'oilrail . 

1872.  —  l'Ail  lilK.  —  l'oliie  reeeeiml  .■sarali 
des  mains  de  s<ai  iiere  il4S-195     :  9,1C!1  fr. 

1881.  —  Dagnw.  —  La  nuit:  élude  de  nu  : 
2.400  fr. 

1883.  —  H.  l.KiiMWN.  —  Le  Maiiuije  de  To- 
bie   (160-210)   :  7.6Uu  fr. 

La  Guerre  1105-162)    :  1.220  fr. 

l'ortrail  de  Lisl:..  De  fniiiie  ..vale  (.52-42)  : 
930  fr. 

Eros.  Bois  (12-23)   :  730  fr. 

Vinot-huit  pendentifs,  peints  à  l'hiiile  jjonr 
la  galerie  des  Fêtes  île  l'Hottd-de-Ville  de 
Faris,  en  quatre  <'adres.  Etudes  :  3. .500  fr. 

1892.  —  llMiû.  —  Venus  désanjiaiit  l'Amour 
(25-201    :  390  fr. 

Dessins   : 

1883.  —  H.  LEHMANN.  —  Vue  prise  à  Biar- 
ritz  .\quarelle  i34-.56:i  :  1.05(i  Iv. 

1889.  —  BouL.WfiER  G.  —  l'romitliée.  Dessin 
au  crayon,  mine  de  plomb  et  gouache  : 
220  fr. 

LEHMANN.  G.-W.,  liravcnr  et 
dcssiiialciir  allciiianil  dn  X1X°  .'^icclç, 

lié  il  Berlin. 

Estampes   : 

1843.  —  W'ElGEL,  LElfZlG.  —  Le  Portement 
de  eroix,  d'après  Raphaël.  E^Iampe  grand 
m-foho.  Epreuve  de  1'"''  état,  avec  la  lettre 
ouverte  :  20  fr. 

La  même  e<lampe.  Epreuve  de  i"  état, 
avec  la  lettre  fermée   :  15  fr. 

LEIBL.  Guillaume,  iicinlic  alle- 
mantl  de  la  seconde  nioilir'  du  XIX'' 
siècle,  né  à  Coloiiiic.  —  lli.'^loirc; 
(îenre. 

1S.81.  —  EvER.\Rn.  —  Pieheiisc  hongroise  : 
3.650  fr. 

1898.  —  Stewart,  ^ew-Yokk.  —  Les  poli- 
tieietis  de  village  (97-117)   :  75.000  fr. 

LEICHER,  André,  -raviMir  allc- 
niand  di'  la  lin  ilii  X\  111    ^icide. 

.Sternrebg.  —  Jêsiis-Clirist  à  Emmaiis,  d'a- 
près Bart-Schidone.  Estampe  grand  in-folio, 
en  largeur.  Epreuve  de  l"  état,  avant  la 
lettre  :  8  fr. 

LEICKERT,  Charles,  iicinlre  lla- 
niand  du  milieu  du  .\1.\'  siècle.  Ilo- 
rissait  à  Bruxelles. —  l'aysaiic;  I-lITets 
d'lii\er. 

1844.  —  DES  M.ALtNES.  —  Vue  d'un  canal 
avec  haleaux  (.52-721   :  410  fr. 


Li;i 
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1SG9.  —  Dei.i:.ssekt.  —  Passage  d'un  bac 
(69-93)  :  1.600  U: 

1879.  —  \ENTK  X...,  17  NOVE.viBRE.  —  Maison 
hollandaise;  elfel  de  neige  :  80  fr. 

ISSl.  —  BHXCKE.  .A.MSTERDAM.  —  Paysage  en 
Hollande  ,au  bord  d'une  rivière;  effet  de 
soleil  couchant.  Bois  (46-58)  :  800  fr. 

Village  situé  au  bord  d'une  rivière.  Bois 
(34-48)  :  336  Ir. 

Paysage  et  rivière  avec  un  bac;  effet  de 
soleil.  Bois  (34-48)  :  168  fr. 

Paysage  avec  moulins  à  vent  et  autres 
constructions,  entrecoupé  par  une  rivière. 
Bois  (27-38)  :  170  fr. 

Le  rivage  de  Scheveningue.  Bois  (18-26)  : 
126  fr. 

Marché  de  légumes  dans  une  petite  ville 
de  Hollande.  Bois  (16-19)   :  210  fr. 

Barques  de  pêcheurs  amarrées  au  rivage. 
Bois  (16-19)  :  210  fr. 

1883.  —  KOEKKEK,  Rotterdam.  —  Paysage 
d'hiver  :  o88  fr. 

Autre  paysage  d'hiver  :  378  fr. 

1886.  —  Vente  X...  —  Amsterdam.  —  Pay>--\- 
ge  d'hiver  :  640  fr. 

1891.  —  Ledeboer,  Rotterdam.  —  Paysage 
d'hiver  (81-128)  :  400  fr. 

.4utre  paysage  d'hiver  (71-90)  :  210  fr. 

Une  ville  hollandaise  (20-58)  :  115  fr. 

Un  village  en  hiver  (61-82)   :  235  fr. 

Paysage  d'hiver  (31-57)  :  70  fr. 

Vue  d'un  village  (26-36)   :  150  fr. 

Panorama.  Bois  (24-34)  :  49  fr. 

Paysage  d'hiver;  effet  de  soleil  couchant. 
Bois  (21-32)   :  40  fr. 


f. 


LEIGEBE.  Gottfried.  peintre  et 
ravcur  alieiiiand,  né  à  Freystadt 
Silésie)   en  1630,  mort    en    16S-2.  — 

Portrait. 

Estampes  : 
1843.    —   Weigel,    Leipzig.    —   Portrait    de 
George   Pfrnnd.    peintre.    Epreuve  petit   in- 
folio en  liniiteur  :  1.5  fr. 


LEIGHTON.  Frédéric,  peintre 
analais.  m''  ;'i  Scailioi-ou^li  en  l!S30. 
—  Ilisloirr;  Portrait;  Fresques  ;  Pay- 
sage. 

1863.  —  Vente  X...,  Londres.  —  L'Et(Me  de 
Bethléem  :  5.000  fr. 

1875.  —  Mendei.,  Londres.  —  Noble  dame 
vénitienne    :    24.910   fr. 

1880.  — •  Remi'ON,  Londres.  —  Golden  Hours  : 
29.125  fr. 

1883.  —  Marqiis  S.^NTriîCE,  Londres.  —  .4c- 
tœa  :  13,125  fr, 

1884.  —  Pottkh,  Londres.  —  La  Sirène  : 
8.923  fr. 

Electra     au      tombeau      d'.iganiemnon 
23.625  fr. 


1886.  —  \  ESTE  X,.,,  Londres,  —  La  Sirène  : 
5,380  fr, 

1890,  —  Cosen,  Londres,  —  Dante  en  e.ril  ,- 
],5.200  fr 

1891,  —  MATTHEes,  Londres.  —  Petits  tiiats  : 
10,890  fr, 

La  Leçon  de  musiriue  :  61.670  fr, 
iostephané  :  26,770  fr, 
Neruccia  :  8,135  fr, 
Zeyra  :  10,230  fr. 

1892,  —  VENTE  X,,,,  MARS,  LONDRES.  —  Après 
]'èpres  :  14,300  fr, 

1893,  —  HODGSON,  Londres,  —  Lieder  Oline 
Worle  ;  4,200  fr, 

Daphnephoria  ;  9S.350  fr, 

1894,  —  Cheylesmohe,  Londres,  —  Une  élé- 
gie :  8,660  fr. 

1895,  —  DOETSCH,  LONDRES,  —  Jeuncs  Grec- 
ques :  18,370  fr, 

1895,    —    \'ENTE    LEIGHTON,     LONDRES,    —    Côte 

d'Eginc  :  1,900  fr. 

Montagne  boisée  :  1,700  fr. 

Montagnes  de  Carare  :  650  fr. 

Vitloria   :   1,600  fr. 

Vue  à  Capri  :  1..575  fr. 

Villa  Malta  à  Home  :  1.312  fr. 

Une  baie  de  l'Ue  de  Rliodes  :  2,365  fr. 

Vue  de  la  cote  Lindos  :  1,950  fr. 

Vue  en  campagne  :  2,625  fr. 

Vue  d'Alger  :  1.630  fr. 

Etude  d'une  tête  d'homme  :  1.315  fr, 

]'//('  du.  mont  Socrate  :  2.400  fr, 

Aqua  Cetosa  :  1,300  fr. 

Côte  de  l'.isie  mineure  :  1.600  fr. 

Vue  de  Saint  Marc,  à  Venise  :  1.840  fr. 

Autre  vue  de  Venise  :  1.700  fr. 

Vue  intérieure  de  Saint  Marc  .-  1.500  fr. 

Tète  de  femme  :  1.575  fr. 

Itochers  à  Capri  :  1.312  fr. 

1895.  —  MONTROSE,  Londres.  —  Hélène  sous 
l''s  murs  de  Troie  :  39.370  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  Londres.  —  Jongleuse 
antique  :  3.925  fr. 

1896.  —  Hargreanes,  Londres.  —  Catarina  : 
5.775  fr. 

1896.  —  GOLDSNun,  Londres.  —  Aux  Ecoutes  : 
12.900   fr, 

1896,  —  SlMi'soN,  Londres,  —  La  Sirène  : 
0,200  fr, 

1898,  —  .loHN  Pender,  Londres,  —  Phébt!  : 
14,425  fr, 

1898,  —  Bl'ston,  Londres.  —  Moreltn:  jeu- 
ne fille  en  buste  :  11.800  fr. 

Tête  de  jeune  fille  en  blanc  :  5.250  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  Londres.  —  Helios  et 
nodos  :  71.500  fr. 


LEIMON,   Arthur, 


1S94, 
81  fr. 


.Sl'RlNGER,     REBLIN. 


Si!>IS-l)oiS 


■Jd:) 


i.i;l 


LEINDER   (Van),  J. 


185'J.  —  Kaihman.  —  l'iiii^iK/r  ildii^  1(1  caiii- 
pngne  de  Itninr.  Dessin  a  la  pliiiuL',  lavi"' 
tl'eiicre  :  '.]  fr.  'M. 

LEINS. 

1777.  —  r'iiiNCE  IM-:  CdMl.  —  Eiiri/dici'  pi- 
quéc  au   IuIdu  pur   un   sniiriit   :  180  fr. 

LEISNIER.  Nicolas- Auguste. 

aT;i\i'iir  Iriinciii.s.  ik''  ix  l';iris  en   17N7. 

Estaliilies     : 
1S43.    —    Weigel,    Leipzig.   —  Portrait     de 

Marr-Artiduic    liaimondi.    d'après    Rapliael. 

Epreuve  m  fulio  en  liauteur  :  l.j  fr. 
18.03.   —   .\CKEiiM.\.NN,    Dre.sde.   —   l.u    mèuic 

estampe  :  12  fr. 
ISfil.  —   L.tJ.ARiETTF..  —  La   mrmr  estampe  : 

5  fr.  M. 

LEJEUNE.  Baptiste,  |iriiitrc  et 
(lessiiKiIcLir  IVnncais,  n(''  :'i  ( '.oursciil- 
les  (Çïilvados)  en  17;!'.),  iiiorl  en  ISTJ. 
—   1 1  isIciiiT  :  (  iriiri'. 

Dessins    : 

18SU.  —  M.\HER,\n,T.  —  l'idi'cssions.  Deux 
dessins  à  l'encie  de  elmie,  sur  j.apier  lileu, 
rehaussés  de  blane  :  49  fr. 

1882.  —  \ENTE  G...,  ii.\iin;ii,  —  l.'iuis  AI'/, 
à  Vasseriibtée  rialinuulu  le  14  sepleuibn-  ]7!)t. 
Dessin  nu  lavis  et  a  l'enire  de  riniie  :  320  fr. 

LEJEUNE,  Nicolas,  |.cinlrc  cl 
UTiiM'iir  li-;iiii;;ii,->  ilu  iiiilicii  ilii  X\  111'' 

siècle. 

Estampes   : 
18(j.5.  —  C.\MERl,^^.  —  '/)   meurtre.  Epreuve 
de  l"  état  :  0  fr.  M. 

LE  KEUR,  Henry,  t^Tuvcur  ;.ii- 
ti'hiis  (le  hi  iiiciiiicrc   iiHiilii'  ilu   XIX'' 

■•I 
siècle. 

Estampes  : 

1843.  —  W'Eir.Li.,  I>EIPZIG.  —  Vue  de  la  pla- 
ce Saiul-Mure.  u  \'ertise,  d'afirês  .S.  Prout. 
Epreuve  j^raïul  lu  folio,  en  larj^eur  :  35  fr. 

\  ue  lie  l  enise.  d'après  Canaletti.  Epreu- 
ve in-foli(.i.  en  larseur  :  lu  fr. 

[,'Eiiiburi/ueiiieul  de  Suinte  Ursule,  d'après 
Claude  Gelée.  Estampe  lu-folio,  en  largeur. 
Eiireuve  de  l""'  état,  avec  la  lettre  ouverte  ; 
30  fr. 

La  menie  estampe.  Epreuve  de  i"  état, 
avec  la  lettre  fermée  :  1.0  fr. 

LELEUX,  Armand.  |iciiilre  fron- 
çais, lu-  à  Piii'is  iMi  iS'iO,  iriofl  en  1X87). 
—  Paysage  :  (Icnre. 

1872.  —  Etie.we  .\r.\oii.  —  La  Lenm  de 
fjraminaire  .  010  fr. 


1897.    —    Haro.    —    Les    puinmes    vertes  : 
It'.il  fr. 

fr   Itueeur  :  270  fr. 

LELEUX-GIRAUD  (M ),  Ar- 
mand-Emilie. |M-iiilic  IV,iiii;.iis  lie  lit 
sccoliilc  iiKiilii'  (In  XIX''  si(''clc.  — 
(  iciirc. 


187.5.    —    .M.iAWiiui:. 
l-;\eutail    :   130  fi-. 


fiunse    rhampét re. 


LELEUR,  Pierre-Adolphe,  |Miii- 
Irc  ^|■;lll(•;ll,-^,  m''  à  r.uis  en  ISI!!,  iiiorl 
cil  IS'.II. —  (iciiic;  Paysiige  ;  A(|iia- 
rcilc. 

I,s73.  —  Th.  Gautikiî.  —  Muletiers  esjia- 
i.iniils  :  S2."j  fr. 

Intérieur  de  funje  :  22.J  fr. 

ps.'.JS,  —  CLEMENCEAU,  de  Lvoii.  ~  JSne  n<n:e 
en   ISrelaijne   (140-200)    :  GIO  fr. 

IS'JO.  —  Rai'IN,  —  La  lamille  du  sabntier; 
Ltasse-Lîretaune   :   42   fr. 

IMIO.  —  DE.si-ossÉS.  —  Les  jeunes  cejutu- 
ri''res.  Bois  !33-2(ii   :  G40  fr. 

1900.  —  MoREAl -NELATi.iN.  —  Le  (eu  des  bù- 
rhe.uns  (98-148)  :  470  fr. 

Dessins    : 

1898     —   \'ENTE    G.    ET    T..,    31    TANNIER.    —    \0- 

re  Bretnnne    lllii-r,.",     :  3:i  fr. 

LELI,  Pierre  (Le  Chevalier).  \'<>ir 
FAES. 

LELIE  (de),  Adrien,  pcinlrc  inil- 
laii(hii>;  ik-  en  17.")."').  inori  en  IS'iO.  — 
l'ortrtiil  :  (  iciii'c  :  Inli'TicLifs. 

1S.3S,  —  \'R\NCHE\.  —  T. es  L'idilieiens:  ler- 
lurr   d'un   jeuirnul     18   l)ouees-2l    p.'i    :   .500  fr. 

1^X1.  —  BiKiiEN-,  .\MSTi:iiD\.\i.  —  Intérieur 
de   iiiisiue    :    lUS    fr. 

1888.  —  GASijtET.  —  l'.'rirait  de  jeune  fille 
125-95'  :  400  fr. 

Portiuit  présumé  d'une  princesse  de  Cjulles 
a25-100    :  1.0.50  fr. 

LELIEMBERGH. Corneille,  pcin- 
Ire  iKilhiiidiiis.  iit''  à  L;i  Ihiyc  en  1(1  t(i. 
mort  en   iri7'-. —  Xainre  morte. 


18.88.     —    (ITTii-l^EIN, 
r,8!    :  2.075  fr. 


tiisruur    morts    (57 


LELIO.  \  ((ir  ORSî. 

LELOIR,  Louis,  iicinlrc  et  dessi- 
iKitcur  Irtiiiciis,  ne  en  1S43.  mort  en 
1844.  —  Portrait;  Genre. 

1879.  —  ^!0t•f;H0T.  —  T.a  Sérénade  :  2.000  fr. 
1879.  —  .Saixède. —  Linbius'ju  Crusiu':  .535  fr. 


LEI. 


•2(')(i  — 


188(1,  —  Blanchard.  —  Va  tableau,  sans  dé- 
slgnalion  de  sujet  :  t. 800  fr. 

1884.  —  \'ENTE  DE  L'.MELIER  LOUIS   LELOIR    : 

L'arrivée  du  printemps  :  3.600  fr. 

La  vaUih'  de  Louitciie  :  410  fr. 

La  Pèclia  :  6.000  fr. 

La  Chass'!  :  6.000  fr. 

Jeux  d'enfants  :  900  fr. 

Le  Papillon  :  820  fr. 

\!jrnplie  assise  jouant  de  la  flûte  de  l'an  : 
170  fr. 

Intérieur  de  liareni  :  5.000  fr. 

Une  Idylle  :  jeune  nymphe  jouant  de  la 
flûte  :  2.300  fr. 

Conversation  au   harem   :  2.000  fr. 

Jeune    mi're    et    enfant    jouant    avec    son 
chien  :  1.050  fr. 

Soubrette  à  la  fenêtre  :  2.020  fr. 

Branche  de  pommier  en  fleur  :  310  fr. 

Etude  de   chamois   :  350  fr. 

Chien  couché  :  350  fr. 

Deux  jeunes  femmes  assises  :  880  fr. 

Une  roule  en  pleine  campagne  :  50  fr. 

La  fête  du  yrand-père  :  2.600  fr. 

Intérieur    d'une    ijalerie    en    Angleterre    .- 
TiOO  fr 

Un  rémouleur  :  255  fr. 

Judith   :   305   fr. 

L'arrivée  au  cabaret  :  255  fr. 

Moine  jouant  de  la  contrebasse  :  190  fr. 

Jeune  comédienne  sur  un  une  :  l.-'SO  fr. 

Un  martyr  .-  360  fr. 

Tête-à-téte  :  210  fr. 

Un  r ei.tr e  :  340  fr. 

Une  tête  de  soudard  :  220  fr. 

Carrosse  Louis  XIII  :  260  fr. 

La  charrette  :  230  fr. 

Une  vue  de  Kurernbery  :  460  fr. 

Un  homme  d'armes  :  305  fr. 

Lettre  ornée  :  Musiciens  jouant  du  trom- 
bone :  460  fr. 

Chasseresse  :  560  fr. 

Causerie  intime  :  290  fr. 

Une  maison  à  Nuremberg  :  .320  fr. 

Etude  d'homm.e  :  110  fr. 

Soldat  en  rouye  :  160  fr. 

Le  chef  d'orchestre  :  260  fr. 

La   Réprimande   :  1.050  fr. 

Mascarilic  dans  «  L'Etourdi  »  :  220  fr. 

Psyché  :  100  fr. 

George  Dandin  ,■  3'ifl  fr. 

Le  martyr  :  010   fr. 

Copies   : 

Saint   Pierre,   martyr,   (Kaprès  Le  Titien   : 
330  fr. 

Saint  Gérôme,  d'après  le  Corrège  :  2.50  fr. 

La  Nativité   de  la   Vierge,   d'après  .Vinli'ea 
del  Sarto  :  80  fr. 

1885.  —  WiTNEY,  DE  Philadelphie,  New-Ym-k, 
—  Le  martyr  :  4.000  fr. 

laST,  —  \'IBEHT.  —  Un  martyr  (30-49)  :  1,905 
francs. 


1888.  —  Lehoi  X.  —  /.(■  Printemps  :  3,550  fr. 

1889.  —  .\.  DREYHS.  —  La  Bouillie  pour 
les  chats  :  2,050  fr, 

La  Dame  au  perroquet  :  2.450  fr. 

1890.  —  Oppe.nhehl  —  Le  Baptême  du  uoti- 
V eau-né  :  900  fr. 

1891.  --  BoussALON.   —  Flirtalion   :  740  fr. 
1891.   —   Dreyfus  de  G...,   s  .h.in,   —  Les 

fiançailles  (108-160)   :  8,100  fr. 

1899.  —  PovvERS,  New- YORK.  —  Lu  Tenta- 
tion de  saint  Antoine  :  4.125  fr. 

1899.  —  DESFOSSÉS.  —  La  charmeuse  de 
serpents   (55-79)    :  90  fr. 

1900.  —  Colonel  Merlin.  —  La  charmeuse 
d:oiseaux  (27-20)  :  310  fr. 

Dessins    et    .aquarelles    : 
1872.  —  .\NA.siASi.  —  Une  aquarelle  :  1,230 
francs. 

1877.  —  Ve.nie  P,   J...   ,23  .Mar.s.  —  Le  Fu- 
mrur.   Dessin  à  la  mine  de  plomb   :  310  fr. 
1877.  —  Vente  C.  T..,,  12  Déce.mbre,  —  Non- 
chalance. .Aquarelle  :  1.400  fr. 

1881.  —  VENTE  DE  L'ASSOCIATION  DES  ARTIS- 
TES. —  Deux  amis.  Dessin  à  la  plume  :  1.710 
francs. 

1883.  —  \'ENTE  X,.,  —  Troupe  en  marche. 
.\quarelle    :   6.3U0   fr. 

1884.  —  Vente  de  l'atelier  de  Lons  Leloir  .• 
La  Muse  de  Molière.  Dessin  ;i  la  plume  : 

1.950   fr. 

L'Ecole  des   maris.    Dessin   :  625  fr, 

/,(/  Scène  17  du  3^  acte  de  Georges  Dan- 
din. Dessin  :  600  fr. 

La  Princesse  d'Elide.   Dessin   :  720  fr. 

Le  portrait  de  Berthelier  dans  le  «  Bour- 
geois gentilhomme  ».  Dessin  :  1,080  fr. 

Les  Fourberies  de  Scapin   :  1.280  fr. 

Trissotin  daris  les  «  Femmes  Savantes  ». 
Quatre  attitudes  différentes  :  3.740  fr. 

Portrait  de  Coquelin  aîné  dans  «  Le  Lu- 
thier de  Crémone   ».    Dessin    :  460  Ir.  . 

AIraulor.   Dessin    :  l.,5eO  fr. 

lion  Garcie  de  Navarre.  Dessin  :  555  fr. 

Le  mariage  forcé.  Dessin  :  280  h-. 

Le  Misanthrope;  Alceste.    Dessin    :   700   fr. 

Psyché,  le  Dieu  du  fleuve.  Dessin  :  305  fr. 

Coi/uelin.  dans  le  rôle  de  Mascarille  des 
«   Précieuses  ridicules  ».   Dessin   :  700  fr. 

Le  Bouryeois  gentilhomme:  Monsieur  et 
Madame  Jourdain  :  .590  fr. 

Monsieur  de  Pourrcaugnar.  Dessin  :  590 
francs. 

L'Ecole  des  Maris:  Valère  à  la  fenêtre. 
Dessin   :  320  fr. 

La  Crilique  dr  l'I-j-ole  dis  feuuries.  Des- 
sin   :   225   fr. 

Deux  études,  ;\  l'aquarelle  :  530  fr. 

Quatre  croquis  divers  :  200  fr. 

1886.  —  MORGAN,  New-Y'ORK.  —  Trois  scè- 
nes de   la   vie.   .Xquarelle   :  9, .500  fr. 
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issi;.  —  \r\Ti:  X. ,.,  11  nixi-MBiib;  —  La  F(ji- 
tii/if.    A(liiaifllo    :    ill]    fr. 

l.SSy.  —  SECliETAN.  —  Lu  Scrriiiiih-  :  lt;.2ilO 
fiaiirs. 

issii.  —  liiunMiiii.  —  l'iiilrail  ilr  ilu^ture 
ISdiil-iiiijrr.   DfSMii   au  i  rayon   :  Ui  fr. 

ISS'J.  —  STF.niiiNG?^,  Nf.w-Yiihk.  —  /.(•  ((liait 
d'Iiciirc    ilr    Kaliiliiis.    Ariiini'élli'    :    1.750    fr. 

18'.)0.  —  KM'IW  ~  S  ir  ili.  la  haiiinni^c.  Di'S- 
siii  :  -.a  fr. 

IS'.n.  —  Benedict  M.^s.'^on.  —  l'iif  ronde. 
Dessin   roliaiissé    :   110   fr. 

1892.  —  M.*.«siON.  —  L'nhi'aii  hlm.  .Aqua- 
relle   :  2.000   fr. 

1892.  —  D.\l  l'H.S.  —  l.r  sripriit  il r  la  pu- 
laisse  :  1.850  fr. 

1895.  —  TRUCHV.  —  Caasrri,'  llrilir  rt 
■jeune  servante.   Dessin  a  la   plume   :  510  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  2  M.mis.  —  La  PijHio- 
nisse.   .\(iuarelle   (35-241    :   1.C90  fr. 

Le  SoUicitear.  Aquarelle   (28-41)    :  1.610  fr. 

1898.  —  Makmontel.  —  Le  L'orte-Drapeaii. 
.Aquarelle    :   575   fr. 

1898.  —  T.Am.irRlEn.  —  L'inspnalinn.  Des- 
sin  (29-19)    :   IGO  fr. 

1898.  —  M.4RM0NTEL.  —  T'ij  I  Ir-I  Ta  peu  a . 
.Aquarelle   (30-25)    :  575  fr. 

Trois  planclLes  ilans  un  nuire  représiai- 
tant  des  éludes  de  porirails.  un  pai/sinie, 
une  nature  naale.   un  ijronpr  ::',s-li.i:;)   lijGO  fr. 

1899.  —  H.4RT.\I,\NN.  —  .Nquarelles  : 
LWlinée   (35-52)    :  4.900  fr. 

/,((    Muse   des    ruines     3021^    :   905   fr. 

l'ne  innruse  (le  fliile  ^41-34i   :  1.420  fr. 

Lu    lielaisséi'   i23-33)    :   1.700  fr. 

Le  llepiis.  Dehsiu  à  la  (ilunie  i29-25)  :  i'.oo 
fraui-s. 

Le  I  liulnuieaa.  Dessui  à  la  plume  (18-21,  : 
310  fr. 

1900.  —  \ENTF  X...,  21  FlARlER.  —  Four- 
beries  de   .■scapiii.    Dessin   :   155  fr. 

Estampes  : 

1888.  —  MAl;r.Ei.iN.  —  .^iiilr  dr  ijrurnres 
puni  le-,  irueres  île  Mnliere.  'l"reiite  plan- 
ches  :   150  fr. 

LELOIR,  Maurice,  iicinln-  (■(  "rn- 
veur  rrani;uis  di'  \;\  srcondr  iiKiilié 
du  XIX'  .sirclr.  —  (iciiri'. 

Dessins    et    aquarelles    : 

1881.  —  Vente  de  l'.^ssdciation  pes  artis- 
tes. —   Le   l'erruiinier.    Dessin    :   1.2(10  fr. 

1882.  —   \'ENTE   m  l'art   ET   DE   L'AMITII'.    —    Le 

lioldiieii.r.   .Aquarelle   :  1.280  fr. 
188',.    —   BITIN.    —    Ereutail    :    1.350    fr. 

1887.  —  BoNViN.  —  La  rliassr  au.e  papil- 
lons.  .Aquarelle  :  425  fr. 

1888.  —  De  TiREMois.  —  Prrpnratifs  de 
voijinie.   Dessin   :  210  fr. 

1890.  —  Ramn.  —  Peinirr  ilhi^lnire  :  350  fr. 


1S9I,  —  \E\TE  X...,  7  l''i:vRiEii.  —  Le  Coii- 
rert.    .\quarelle    :    1.520    fr. 

Iliealité.    .\(piaielle   :    1.530    fr. 

1N91.  —  \ENn;  X...,  13  AVKil..  —  Le  l'oete. 
.\(piarellc    :    isii    fr. 

S:ius  la   Tonnelle.  .Aquarelle  :  400  fr  . 

1893.  —  CAMciMKi.  —  /.//  Iiallon.  .\quarelle 
'37-55)    :   400    fr'. 

1894.  —  \hNfE  X ....  23  \(i\EMi!UE.  —  Les  Con- 
cessions. Conipcisituiu  1  iiur  la  couverture 
des  «  Oimtessious  »  de  .l.-.l.  linu.sseau.  .Aqua- 
lelle    :    425    fr. 

Lnj'anl  joiiani  dr  la  i  telle.  .\(iuarelle  : 
150  fr. 

.Irnnr    iniutislr.    .VijiuilcIIe    :    120    fr. 

La    iiii:r    ru    hiaileilles.    Aquarelle    :  225   fr. 

/(/,ss//(.s  pinii  l'illusi  ralion  des  «  Trois 
Miai^iiurliiirrs     ...     it'.l  h'.eandre     Dumas    .• 

1"   inin  iinsiliîin   piiur  li   nan  rrlu  rr  :  200  fr. 

2"  D'trluiinan  rn  snrlaut  dr  étiez  .U.  (/(' 
Trêeille  sr  jrtie  dans  le  manleau  dr  Por- 
tliiis   :   1,55    fr. 

:',■■  Le  roi  l.niiis  Mil  ri  le  ea.ilinal  de  lli- 
etielieu    :    115    fr. 

1"  PWrlaijnan  piirli,  Milaitii,  u  ilrini-niie. 
Il  nul  par  ta  frnrlrr  :  X'ourrrz  pas   ■  110  fr. 

5"  pi'ltou  s'iippu i/uit  sur  un  lurulilr.  Mi- 
ladi/  ril  aerr  jnir  ipir  la  [orée  lui  niaïuiur- 
mil    pniir    allrr   jiisiiu'au    brait    :    125    fr. 

0"  l'rlhai  iiinuta  tr  p  rinirr  u  Vérlirlle.  Ft 
diiniia  ta  luaiii  u  Mitudii,  lundis  i/iie  les 
luatrlnls    la    snutrnaii-ut       100    fr. 

7"  .\ttios  alla  itirz  le  Uourrraii  de  Ileltiune 
et  lui  présenta  un  papirr  irrrtu  d'iinr  si- 
ijnalarr    rt    it'iiu    srruu    :    75    fr. 

S"  lu  milieu  lia  itnriir.  dririrre  la  aiHle. 
Ir  roi'ps  lie  MailiilUe  llouaeieii.r,  revêtu  de 
ses    lialiits    ilr    inieiee.    était    r.rjiosé    :   100    fr. 

9"  (Ih!  ilil  Miliiitn.  je  dejir  de  tiouver 
I  rliii  ifiii  m'a  ma riiué-r .  L'i iinm n a .  après 
•■'rare  a ppmrtié.  l'au  son  masijue...  I  moi, 
s'érria-t-i-lle...    /,,■    hmiirraii   de   Lillr.'   :   70   fr. 

1(W  \'i)ii<  êtes  ilr^  liielirs.  s'éeria  Miludil: 
mus  êtes  de  misériihles  assassins  :  15u  fr, 

1N94.  —  H.  Lai  NETTE.  —  Illii^tratiiais  îles 
«  Trois  Mowiiiuetaires  «  d'.tle.randre  Du- 
mas.   Dessins    : 

.\le.ruiiilre  Lluiuas  a  sa  tiilde  dr  trarail  (25- 

.Ueiliiilhais  lirs  niiaisiinrtui  res  (18-25)  : 
3110  fr. 

Lettre  d'Air  raiidrr  pumas  [ils  rt  suii  por- 
trait     23-17i     :    ? 

''///  (/(•  lanifir  Le  roman  iialiiaial  de 
eape   rt   d'êiiêr     20-10)    :  130    fr, 

Préfaee  :  La  plume  il'Ate.raintrr  liiinias 
24-20     :    Ouo    fr, 

I  ul  dr  liiiupr  ■  Lu  l'irni, minée  (22-27)  :  225 
francs. 

Continiirz  dune  la  ilanse.  puisqu'il  le  veut 
ahsolumeut     22-18     :   115   tr. 

,1/,  d'irliutnuu  perr.  reifiiiit  ii  son  [ils  sa 
[iriiprr    épé'-    '19-28)    :   245    fr. 
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D'ArtaijHtiii  put  iliwjiir  sourire  pour  une 
insulte   (15-20)    :  305  fr. 

Devant    une    femme    vous    n'oseriez    pas 
fuir  (25-20;   :  190  fr. 
Il  le  vendit  trois  écus  (20-17)   :  185  fr. 
Les   trois   autres   s'escrimaient  contre   lui 
de  leurs  épées  fort  agiles  (21-19)  :  500  fr. 

On  admirait  avec  entlwusiasme  le  bau- 
drier brodé  (17-27)  :  285  fr. 

Il  me  plait  de  vous  dire  que  vous  m'im- 
patientez  (21-18)   :  260  fr. 

N'avez-vous  un  si  beau  baudrier  d'or  que 
pour  y  suspeîidre  une  épée  de  paille  a9- 
16)    :  270  fr. 

Un  chirurgien  !  Sang-Dieii  '.  mon  brave 
Athos  va  trépasser  (19-27)   :  315  fr. 

Diable  de  fou  !  murmura  M.  de  Tréville 
(18-16)   :  175  fr. 

Lâchez-moi  donc,  je  vous  prie  (lG-24)  :  210 
francs. 

Ventrebleu!  vous  êtes  donc  enragé  (21-31)  : 
200  fr. 

Il  tira  le  mouchoir  de  dessous  le  pied  du 
Mousquetaire  (16-25)   295  fr. 

D'Artagnan  n'aborda  seni  adversaire  que 
le  chapeau  à  la  main  (19-26)  :  250  fr. 

Nous  allons  avoir  l'honneur  de  vous  char- 
ger (18-24)   :  355  fr. 

A  moi.  Monsieur  le  garde,  je  vous  tue  ! 
(19-26)    :  400  fr. 

Il  porta  Jussac  sous  le  porche  du  cou- 
vent (19-26)   :  250  fr. 

On  les  voyait  entrelacés,  tenant  toute  la 
largeur  de  la  rue  (19-26)  :  705  fr. 

Brave  jeune  hommme!  murmura  le  roi  : 
175  fr. 

Une  de  ces  balles  passa  près  du  visage  de 
d'Artagnan   (14-20)    :  205  fr. 
A  nous,  mousquetaires!  (20-30)   :  355  fr. 
Bernajoux  raconta  les  choses  exactement 
(19-26)  :  155  fr. 

Voici,  dit  le  roi.  une  preuve  de  ma  satis- 
faction  (18-24)    :   305  fr. 

Il   faisait   des   ronds    en     crucliant     dans 
l'eau  (15-30)   :  130  fr. 
Athos  rossait  Grimaud  (13-21)   :  1.55  fr. 
Mousqueton  faisait  à  la  suite  de  son  maî- 
tre fort  bonne   figure  (lG-24)  :  355  fr. 

Ce  fut  le  tour  d' Athos,  de  Porfhos  et  d'A- 
ramis  de  monter  la  garde  avec  d'Artagnan 
(19-24)  :  600  fr. 

On  dévora  sa  provision  de  deux  mois  (18- 
30)   :  400  fr. 

Plus   haut,    beaucoup  plus   haut,    dit    Bo- 
nacieux   (22-20)    :  190  fr. 
L'homme  de  Mcung  (18-26)  :  200  fr. 
Votre  affaire  n'est  pas  mauvaise  (22-14)    : 
190  fr. 

A  la  santé  du  lîoi  et  du  Cardinal  i'10-22)  : 
425  fr. 

Tous  pour  un  ,xin  pour  tous  (22-20)  :  340 
francs. 


Oh!  Monsieur,  Monsieur,  vous  allez  vous 
tuer  (13-28)    :  180  fr. 

D'Artagnan  était  vainqueur  saiLs  beaucoup 
de  peine  (22-30)   :  650  fr. 

Elle  passa  son  bras  sous  celui  de  d'Arta- 
gnan  (16-23)    :  325  fr. 

D'un  tour  de  doigt,  il  remit  la  pendule  à 
son  heure  (12-23)   :  130  fr. 

Que  diable  pouvait  donc  signifier  ce  mou- 
choir  (16-25)    :  255  fr  . 

D'Artagnan  saisit  la  main  qu'on  lui  ten- 
dait et  la  baisa  (15-23)   :  455  fr. 

Au  nom  du  ciel,  milord!  s'écria  M^"  Bo- 
nacieux  (19-31)    :  420  fr. 

Buclàngham,  resté  seul,  s'approcha  d'une 
glace  (15-23)   :  290  fr. 

/;  baisa  le  bas  de  sa  robe  (18-26)  :  305  fr. 

Anne  d'Autriche  tendit  sa  main  en  fermant 
les  yeux  (16-23)   :  305  fr. 

M.   Bonacieux  était   dans   la   plus   grande 
perplexité   (17-27)   155  fr. 

Mais  ce  n'est  pas  M.  d'Artagnan  que  vous 
me  montrez-là   (18-22)    :   155  fr. 

Il  poussa  un  faible  gémissement  et  il  s'é- 
vanouit (17-24)   :  130  fr. 

On  lui  fit  monter  un  escalier  (18-24)   :  205 
francs. 

l'OMS    êtes   accusé   de   haute   tr<iliison    (18- 
27)   :  255  fr. 

C'est  celui  qui  m'a  enlevé  ma  femme  (10- 
2i^    :   135  fr. 

Puis  il  sortit  à  reculons  (20-18)  :  205  fr. 

Plalt-il?  dit   le  roi  avec  hauteur   (15-26)    : 
230  fr. 

Tête  gasconne,  en  finirez-vous?  dit  le  roi 
avec  hauteur  (17-23)    :  295  fr. 

M.  de  Tréville  délivra  le  mousquetaire  (18- 
26)    :  210  fr. 

Madame,  vous  allez  recevoir  la  visite  du 
chancelier  (19-28)    :  350  fr. 

La  lettre  est  là  (20-29)   :  320  fr. 

Le  cardinal  prit  la  lettre  et  la  lut  (20-16)   : 
105  fr. 

Vous  paraîtrez  à  ce  bal    17-25)    :  360  fr. 

Tiens,  dit  la  reine,  voici  une  bague  d'un 
grand  prix  (17-23)  :  410  fr. 

D'où  vient   cet   argent?   (20-19)    :   280   fr. 

Sauver  la  reine  avec  l'argent  du  cardinal 
(14-20)    :  200  fr. 

Silence!  dit  d'Artagnan,  en  lui  prenant  la 
main  (23-15)    :  300  fr. 

Un    hurlement    terril)le    interrompit    leurs 
réflexions   (16-23)    :  180  fr. 

Pour  Londres!     s'écria    l'orthos    (18-23)    : 
205  fr. 

Et  chacun   allongea  la   main  vers  le   sac 
(18-24)    :  320  fr. 

Porthos    l'appela    ivrogne,    l'étranger   tira 
son  épée  (16-24)  :  240  fr. 

Et  chacun  de  ces  hommes  prit  un  mous- 
quet caché  (24-33)   :  460  fr. 

Et  l'on  galopa  encore  pendant  deux  heu- 
res  (21-29)    :   330  fr. 
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On  desct^iidil  Aniiiih  à  la  poilc  du  vahti- 
rct   (19-25)    :   -'■,'0   tr. 

Au  large,  d' Ailuijnau.  iiiiinr!  iiique!  (18- 
26;   :  320  fr. 

Et  un  pour  moi!  An  dcrnii-r  (ts  Ikuis  (Itt- 
30)   :  315  fr. 

Ciixi  miiiiilC'i  (//)/('s,  i/.s-  étaient  a  bord  [Z't- 
35)   :  :ilO  fr. 

luite  fiel  !  qn'ni-je  lu?  s'éeria  le  duc  (24- 
22):  255  fr. 

Les  chevau.r  alluient  enuirue  le  vent  (20- 
33)    :   .'.70  fr. 

Tout  II  eiiup  le  due  pnin^^a  un  erl  terri- 
ble 19-29)    :   155   fr. 

Tenez,  lui  dit-il,  voici  le^  lerrelx  de  dia- 
mants  (15-22)   :  2U0  fr. 

Allez  donc  et  que  Dieu  vous  conduise  (19- 

22)  :  205  fr. 

MM.  les  échevins  alierent  au-devant  du 
roi   (24-36)    :  3T(i  fr. 

Madame,  jiourquoi  n'ncez-i nus  point  vos 
ferrets  (18-29)   :  400  fr. 

Le  ballet  dura   une  heure   i21-29)    :  540  fr. 

D'Artuijnan  se  jeta  a  ijenou.r  (13-16)  :  1110 
francs. 

Ail!  faites  doue  le  bon  apùtre  (14-25)  : 
280  fr. 

\endre  cette  liagiie.'...  Jamais'  ,19-14)  : 
230   fr. 

l'ianchet  tout  ébahi  était  en  train  de  les 
étriller   (17-23)    :  210  fr. 

/■,'/)  un  instant  il  fut  au  milii  u  des  liran- 
chcs  (19-29)   :  110  fr. 

Lequel  monta  avec  précaution  a  Véchelle 
(0,09-0.24)    :  115  fr. 

Deux  hommes  descendirent  par  l'échelle 
et  la  portèrent  dans  la  voiture  (20-31)  :  -430 
francs. 

l'ii.'i  bas  et  vos  souliers  réclmnent  aussi 
uu    coup   de   brosse    (15-23)    :   215   fr. 

/;  est  tombé  en  arrière  (19-27)   :  205  fr. 

.1  la  vue  de  son  mari,  Porthos  jeta  un 
ijraiid  cri  de  joie  (20-15)   :  105  fr. 

Or,  par  ce  soupirail,  je  jette  le  lasso  (17- 

23)  :  200  fr. 

D'Arlagnan  s'ennuyait,  le  curé  aussi  (22- 
18)  :  205  fr. 

La  pose  était  quelque  peu  abandonnée 
(15-22)    :   3,50   tr. 

FA  les  deu.u  amis  se  mirent  a  danser  (21- 
29)    :   155   fr. 

Ah!  vous  ne  77U'  connaissez  jius!  (20-18)  : 
210  fr. 

Ah!  Messieurs,  vous  voulez  de  la  bataille! 
(19-29)  :  250  fr. 

En  même  temps,  Grimand  parut  à  smi 
tiuir  derrière  te  maitre  (18-27)   ;  3.50  fr. 

L'image  de  la.  dévastation  (15-25j  :  1S5  tr. 

L'hôte  rentra  avec  les  bouteilles  ileman- 
ilées  (18-25)  :  2.50  fr. 

Et  il  la  pendit  à  un  arbre  (14-33)  :  270  fr. 

DCU.V  as!  (20-18)   :  300  fr. 


luri'sl-ir  i/iir  r,'hi\'  lieu  que  di'S  selles  (23- 
2:.'      :    I  ;  I    !  r. 

I  nus    niaiiwz    du    elireaV.'      1:1-25;    ;   305    fr. 
/../    ih.iiir    une   nuljfs    iiui.rs    suivit    les    re- 
liants  (/'■    l'iiilliiis    ,  l'.)-2S)    :   27il   fr. 

l'niliiiis  tua  .M/  liiaiii  tmite  ruisselante  du 
bénitier  (2(i-27i    :  305  f]-. 

Ingrat  que  niiis  êtes,  ilil  la  jn ncureuse 
;  16-23)    :    3115    fr. 

In  billet  piiiir  entre  mail  re.ilil-elle  (17-25)  : 
215    (r. 

Le  petit  meuble  jeiiiinin  inla  en  mille 
morceaux   (22-29)    :  250  tr. 

D'Arlagnan  sauta  u  la  bmle  et  l'arrêta 
(17-28)    :  310   fr. 

Porthos  se  mit  a  espailniiner  euntre  le 
mur   (21-18)    :   230   tr. 

Cul  lie  lampe:  Mars  envoie  l'Amour  sol- 
liciter la  (m  lune   i  l.S-23)    :  240  fr. 

Table  des  chapilies  :  D'Artaquaii,  Alhns, 
l'niihos,   Araniis   1 25-24)    :  305  fr. 

t'ai  de  lampe  :  L'Amour  et  les  armes  (22- 
18)   :  120  tr. 

Table  des  gravures.  S.  ^L  Lmiis  treiziè- 
me, roi  de  France  et  de  ^avarre.  Armand- 
Jean  du  l'iessis,  cardinal  duc  de  Ulclielieii 
(25-30)    :   205   fr. 

Cul  de  lampe  :  .<.  ^L  .Inné  d'Autriche,  rei- 
ne de  France  et  de  Navarre  (18-27)   :  305  fr. 

Fleuron  du  titre.  Comtesse  de  Winter. 
Conslance  Ilouaeieux.  Dame  Coquenard  (21- 
17'    :   1.50   fr. 

D'Arlagnan  se  répandit  en  propos  ga- 
lants (21-18)   :  475  fr. 

Je  vous  donne  la  vie  pour  l'ainmir  de  vo- 
tre sœur  (21-28)    :  360  fr. 

■Siigez  le  bienvenu,  Monsieur,  dil  Miladg 
(19-25)    :  435  tr. 

Lu  grand  clerc  iidle  vint  ouvrir  (18-24)  : 
295  fr. 

Maitre  Coquenard  entra,  poussé  sur  son 
fauteuil  à  roulettes  jjar  M^"  Coquenard  et 
Porthos   (16-22)    :  230  fr. 

Porthos  ne  vit  que  des  geu.v  flambogants 
dévorant  cette  sublime  poule  (23-18)   :  340  fr. 

II  déchira  l'enveloppe  malgré  le  cri  que 
poussa  Keltg  (16-24)   :  205  fr. 

/(  /('  lui  dil  tant  et  si  bien  que  la  pauvre 
enfant  le  crut  (15-21)   :  255  tr. 

D'Arlagnan  prit  une  plume  et  écrivit  (16- 
23 1    :   330   fr. 

//  lira  une  a  une  de  ses  sales  habits  cent 
eiiiqiianle  ilniibles   pistnies    (14-22)    :  155  fr. 

/•;/(  bien!  mou  cher,  c'est  le  cheval  sur  le- 
quel je  suis   venu  u  I^aris  (17-23)   :  195  tr. 

f.es  ileu.r  mallieiirew^es  bêtes  firent  ufl 
tel  bruit  en  sniileiant  le  maiteau  (19-30)  : 
120  fr. 

Elle  euteiidit  entrer  d'A  rtaiinaii.  mais  ne 
releva   pniiil    la    lele    116-24)    :    225   tr. 

.ithos  l'e.ra mina  et  deeint  très  pille  (19-16)  : 
205   fr. 
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Me  trouver  mal,  mot,  me  prenez-vous  pour 
vne  femmelette?  (20-26)  :  295  fr. 

Ainsi  vous  m'ainicz,  dit-elle?  ;21-27)  :  360 
francs. 

Elle  n'essaya  point  d'écarter  ses  lèvres  de 
son  baiser  (16-21)   :  185  fr. 

Sur  l'une  de  ses  belles  épaules,  d'Ai-ta- 
gnan  reconnut  la  fleur  de  l<js  (17-28)  :  270 
francs. 

Milady  se  ruant  sur  lui  avec  d'horribles 
transports  (22-31)   :  460  fr. 

Milady,  demi-nue,  criait  par  la  fenêtre  : 
K'ouvrez  pas!   (14-22)    :  175  fr. 

Les  huées  de  quelques  passants  ne  firent 
que  précipiter  sa  course  (17-28)  :  350  fr. 

Ne  riez  pas,  mon  ami,  dit  d'Artagnan 
(20-19)   :  140  fr. 

Monsieur  le  chevalier,  faites-moi  quitter 
Paris,  dit  Ketty  (15-24)  :  410  fr. 

M.  de  Tréville  les  arrêta  pour  faire  com- 
pliments de  leurs  équipages  (24-34)   :  850  fr. 

D'Artagnan  ]]oussa  un  léger  cri  de  joie; 
cette  femme  était  .V»«  Bonacieux  (25-22)  : 
320  fr. 

n'Artagniin  reconnut  le  cardinal  (15-19)  : 
75   fr. 

Je  vous  suivrai  des  yeu.r,  car  je  serai  là- 
bas    (21-25»    :  260  fr. 

Elle  agita  son  mouchoir  en  se  j)enchant 
hors  de  la  fenêtre  (13-30)  :  270  fr. 

D'Artagnan  défilait  avec  sa  compagnie  et 
ne  vit  point  Milady  qui  le  désignait  (48-r.O)  : 
1.600  fr. 

La  balle  traversa  son  feutre  et  le  fit  vo- 
ler à  dix  pas  (23-19)   :  130  fr. 

Quatre  hommes  de  hunne  mlunlé  pnur  ve- 
nir se  faire  tuer  avec  mol   (24-24)    :  370  fr. 

L'iin  d'eux  prit  son  fusil  par  le  canon  et 
s'en  servit  commme  d'une  massue  (22-19)  : 
200  francs. 

D'Artagnan  regagna  la  tranchée  et  jeta 
le  cadavre  auprès  du  blessé  (17-29)  :  175  fr. 

Tous  trois  sortirent  en  courant  (22-19)  : 
140  fr. 

Le  roi  arrivait  avec  toute  sa  maison  cl  un 
renfort  de  dix  mille  hommes  (25-30)  :  410  fr. 

Il  expira  dans  un  redoublement  de  tortu- 
res (21-28)  :  330  fr. 

Votre  nom?  reprit  pour  la  troisième  fois 
Son  Eminence  (25-21)    :  175  fr. 

L'hôte  se  tenait,  sur  le  seuil  de  la  porte 
(21-30)    :   275   fr. 

Alhos  fil  signe  à  ses  deux  compagnons  dé 
se  taire  (23-19)  :  145  fr. 

Le  cardinal  était  occupé  à  chercher  les 
termes  de  sa  lettre  (18-24)  :  255  fr. 

Athos  mit  l'épéc  aux  dents,  et  suivit  lu 
route  qui  conduisait  au  camp  '24-19;  :  175 
francs. 

Le  comte  de  la  Fèrc.  murmura  Mibidy  en 
pâlissant  (16-25)  :  110  fr. 

Madame,  vous  allez  h  l'instant  même  me 
remettre  ce  papier  '18-26}  :  180  fr. 


Eh  bien!  je  parie  que  nous  allons  déjeu- 
ner dans  le  bastion  Saint-Gervais  (24-20)  : 
500  fr. 

Athos  approcha  le  canon  de  l'oreille  de 
Grimaud   (25-20)    :  250  fr. 

Athos  enleva  son  chapeau,  le  mil  au  bout 
de  son  épée  et  l'agita  en  l'air  (23-33)  :  450  fr. 

Les  quatre  mousquetaires  se  mirent  à  la 
besogne   (23-36)    :   .360   fr. 

\ous  vous  prions  donc  d'attendre  que 
nous  ayons  fini  notre  repas  (18-25)  :  ]()3  tr. 

D'Artagnan  déplia  le  billet  d'une  main 
tremblante   (24-32)    :  360  fr. 

Les  aurions-nous  écrasés  depuis  le  pre- 
mier jusqu'au  dernier?  dit  Alhos  (24-36)  :  350 
francs. 

Il  avait  placé  une  dizaine  de  morts  dans 
les  attitudes  les  plus  pittoresques  (19-30)  : 
220  fr. 

Athos  agita   son  drapeau   (24-36)    :   300  fr. 

Vivent  les  gardes!  (24-32)    :  360  tr. 

D'Artagnan  passa  la  journée  à  montrer 
son  habit  de   mousquetaire   (22-31)    :  380  fr. 

D'Artagnan  jeta  le  sac  sur  la  table  (22-19)  : 
165  fr. 

Alhos  lut  tout  haut   ^20-26)    :  360  fr. 

Athos  ne  lâcha  point  la  lettre  qu'elle  ne 
lut  réduite  en  cendres   (20-27)    :  230  fr. 

Milady,  ivre  de  colère,  rugissait  sur  le 
pont   (29-29)    :   170  fr. 

Les  huit  ra7nes  retombèrent  dans  la  mer 
(23-29)    :  360  fr. 

Eh  quoi!  mon  frère,  c'est  vous?  (21-27)  : 
200   fr. 

Milady  poussa  un  rugissement  sourd  (23- 
17)  :  160  fr. 

liegardez  cette  femme...  eh  bien,  c'est 
un  monstre  (15-25)  :  200  fr. 

Officier  !  cria  Grimaud  (20-17)   :  100  fi-. 

Le  cardinal  devint  pâle  comme  la  mort 
(23-29)    :   240  fr. 

Mon  ami,  vous  allez  mangi-r  ce  morceau 
de  papier   (19-24)    :   270   fr. 

Comment!  elle  ne  dort  pas?  (19-28)  :  300  fr. 

Oh!  mon  Dieu,  mon  Dieu,  que  j'ai  souf- 
fert, murmura  Milady  (21-19)   :  200  fr. 

]'ois  donc,  Jolm,  comme  elle  sait  bien  te- 
nir son  couteau  (24-20)   :  220  fr. 

Moi,  monsieur,  ma  messe!  Lord  Winter 
sait  liien  que  je  ne  suis  pas  de  sa  religioti 
(17-24)    :   235   fr. 

Le  soldai  de  garde  à  sa  porte  s'était  ar- 
rêté (14-24)   :  250  fr. 

Elle  commença  le  même  chant  religieux 
que    lu    veille   (19-24)    :   280   fr. 

Onlre  de  conduire  à...  la  nommée  Chur- 
lotle   llurkson   (17-22)   :  155  fr. 

Je  me  suis  amusée  ti  tresser  cette  corde 
245  tr. 

Le  baron  prit  l'officier  par  le  bras  (16-20)  : 
175  fr. 

./('  m'aperçus  avec  terreur  qu'un  homme 
riait  debout  à  quelques  pas  de  moi  (19-25)  : 
185   fr. 
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Je  /(•  lldjijiiii  (III  liiilirii  (Ir  In  piiiliini'  iVJ- 
2(;)    :   17U  Ir. 

[•'lilua  s'iiniDiiiiiil  sur  un  mculilr  ^18-i4)  : 
221)  fr. 

/.('  /(■;•  du  buurrciiii  s'chiil  iiuji:'uiir  sur 
iiinii    cpaule    (22-191    :    155    fr. 

Il  finit  par  Iniuhrr  a  ijfiiiiu.r  ili-ninl  tilr 
(17-26)    :   380   fr. 

l'iu/rz,  Miliii  il,riiiri  uiir  Iriiniiuic  i/iii  rtuil 
suiis  ma  ijardc  cl  qui  s'est  tuée  (21-lSi  :  125 
francs. 

l'i'Iton!  -i'crriu-l-iilr.  ji-  suis  saiii'ée!  (17- 
25)    :    105   fr. 

Milinli/  passait  tout  le  liant  de  smi  enrps 
par   ta   friiiirc    (16-30)    :  3110   fr. 

l'oas  deux  restèrent  suspendus,  iiuniiihiles 
et  sans  souffle   (20-33)    :  260  fr. 

Felton  sr  mit  n  l'rnn  iusiiu'n  In  ri-îiiliirr  : 
210   fr. 

l'ellun  iiniiiln  Ir  j.rciuirr  n  l'erhcllr  li 
diiiina   la   main   n   Milnili/   ,   250  fr,. 

\'uus  lie  signerez  pas  ret  nrdre.  milord! 
205   fr. 

Fellini  lui  fiifiiiiia  iw.iiu'nii  mniiiiie  le 
Cnutenii    dnns    le    finiir         110    fr, 

HnrLiniihnni  put  riimir  mrllrr  le  snrhrl 
an   fimil    du    nijfrrl    irarnent    .    220    fr. 

Frllnii  piilil.  piirta  la  niniii  n  son  irriir  qui 
se  luisait  et  eumprit  huile  In  Iriiliisun  :  500 
francs. 

Le  riii  et  snn  niini^trr  prirent  emifié  l'nn 
de  faiilre   :   22.)  fr. 

("est  lui,  s'i'criii  d'Artniiuan,  laissez-moi  le 
rejoindre   :   235   fr. 

Armentieres,  lut  Porllios,  je  ne  eonnais 
pas   crin    .    l'.lo   fr. 

■l'allcslc  Ir  llirii  ijui  nous  riitriid  que  je 
SUIS  jereenle  cnllioliqnr  ,   26o  fr. 

Vous  connaissez  M.  d'A  ilniinnn?  s'éerin 
le   norire   :  305  fr. 

I,es  driir  frinnirs  sr  tinrent  un  moment 
emhrassécs  .■  4oo  fr. 

Ali!  s'érrlrrrnt  ensrnihlr  riorhrforl  rt  Mi- 
Indq.   f'rsl   eoiis:  105  fr. 

Ilorlirlnrl  partit  nii  iimnd  ijnlop  dr  son 
rhrral    :    205    fr. 

Milndi/  rrijnrdait  dr  toiitr  In  puissance  de 
Son    allentioii    :   100  fr. 

Hiieez.  ec  rin  rons  donncrn  dr's  forces,  bu- 
vez   .■   215   fr. 

illi!  d' Arlnqnnii.  ninii  hiru-ainic  d'Artn- 
(iiinn.    lu    rirns   donr    rn/in    :  335  fr. 

i:ilr  itiiiilin  linlctnutr  dnns  1rs  lirns  de 
l'oillios   ri  d'Arnmis  :  200  fr. 

D'A ilniinaii  nr  triinil  jdiis  qu'un  rndnrre 
entre    ses    hrns    ;    235    fi'. 

l'tnnchet.  t.riinainl.  Mousqnrton  rt  flazin 
sr    prrsrnii'rriit  :   1.55   fr. 

I.'lion.'.mr  ml  n  prinr  lu  rrs  ilrii.c  liijnes 
qu'il    '.'ilirlinn    :   130    fr. 

1//  niilirn  du  rliirnr,  Ir  rorps  dr  la  cic- 
liiiir   rliiit   rrpiKC   :  340  fr. 


Ilho-i  rrrini  aeromp.iijné  d'un.  Iioinmc 
ninsqnr   :  200   fr. 

liriinnnd  rlmdil  In  iiriiii  dnns  In  dirrrlioii 
dr   In   l.i/s    :   2.55  fr 

Milndq   rrriiln   ru   poiis-:niil   un    cri   :  315   fr. 

(Jiirl  rsl  rrl  lioniinr'  nnri  c\/  l'-t  liomine'.' 
s'ri'iin     Milndq        170    fi'. 

l-'.llr  jil  qnrhinr-^  pus  errs  srs  jii;jcs  m  se 
tininnnl  sur  ses  iirnon.r  .  2(iO  fr. 

Aniers  nii  bord  dr  rmii,  Ir  bourrrnn  lui 
lia  les  ilinins  rt  1rs  pi'd<  .   200  fr, 

ll'.lrtnijuan  tomba  n  qrnon.r  ri  prin  :  260 
francs. 

Alors  on  rit  dr  l'aiitrr  rirr  Ir  bmirrrau 
Ireer  Irntemeni  les  drii.r  brns   ,   ;;',i!i   fi: 

Laissez  pnssrr  In   ///^/(rc  (//'  Diru   :  135  fr. 

.Morte!  repein  le  rnrdinnl,  ii'n rrz-eons  ]tas 
dit    qii'rllr    rinil    niorlr'.'   205    fr. 

Monsriqiirnr,  mn  rie  est  à  eoiis,  dis/ioseZ' 
ru    dr\oriuai-i    :   .)30  fr. 

//  /)///  (/;/('  piniiir.  criiril  sur  le  brevet 
le  noiii  de  d'Arlnijunii  el  le  lui  rrniil  :  105 
francs. 

Ir  Ions  liirrni  probnbliouriil  n  In  qiinlrti''- 
iiir.  lut  ilil-il  en  lui  tendniit  1rs  mniiis  ,  110 
francs. 

Le  roi  rntrn  pur  Ir  faulionrii  Snint-.lnc- 
ijiirs  dnns  un   mnqiiijiqnr  nppnrni  :  400  fr. 

(ni  de  lanipr  fiiinl.  Lrs  qiinirr  rocntions  : 
271)  fr. 

Lnlitr  des  rlmpilir-^.  Fut  m-  du  roi  Louis 
Mil  n  la   Itorlirllr.  Ir  -JS  orloh.r   lirJS  :  175  fr. 

'■///  dr  lanipr.  Ariws  dr  1  hnrlr<  dr  Ltastz 
dr    Castrlinorr.    romlr    d'\rlaqnnii     ■    100    fr. 

Table  des  gracures.  Conslnurr  Honnrirn.r,- 
comtesse  de  Winter  :  250  fr. 

Cul  de  lamiie  :  liconjes  dr  WiUirrs  duc  de 
Itnrkinfiham    :   225    fr. 

.irlircr  d'imprimer.  Ln  l'cintnrc.  In  Gra- 
riire   sur   bois,   Vlmpriiiirrir   ■   70   fr, 

Convertnre  :  Monsqnrlnire  rt  ipirdr  frnn- 
iiiisr   :  320  fr. 

l'Int  dr  In  eonrertin e  Lr  drnprnn  dr  la 
mnison   du    roi   :   360   fr. 

1801.  —  Vente  X...,  24  .\viul.  —  Illustra- 
tions   dr    l'aul    et    ]'irqiiiie:    Dessins    : 

/.(/   i/rder   dr  l'csrlarr    :  50   fr. 

\  irijinii:  sur  le   enissmii   ,   40   fr. 

L'uni  rt  \'irqinir.  portrs  sur  un  brnncnrit 
pm     dr-i    iioir-i    mnrrons    :    511    fr. 

l'niil  rt  \'irqiiiir  nssis  sons  1rs  palmiers  : 
52    fr. 

Fniil  sur  le  rocher  :  150  fr. 

Madame  de  la  Tour  et  Marqurritr  nppre- 
nnrit  ln  mort  de  Virçiinii'  :  4S<  fr. 

]  irqinie  se  bniqnniit  n  la  fonlninr  :  (;o  fr. 

{'iri'iinir  fiiipint  l'aiil  .■  115  fr, 

}'irqillir   rlirz   les    miOndcs    :   62   fr. 

F,nlrrrrnirnt  dr    \iriiinie    .-    50    fi', 

I  irijiiiir  s'rnton rnnt  1rs  pii'd^  arec  des 
feuilles  de  scolopendre  :  56  fr. 

L'ecclésiastique  enipiiieant  ^'ir!'|inie  à  par- 
tir  pour   la    France    :   49   fr. 


Lia. 


Le  cercueil  de  Virginie  porté  pac  des  jeu- 
nes filles  :  48  fr. 

Le  vieillard  essayant  de  tirer  Paul  de  sa 
noire  mélancolie  :  50  fr. 

Paul  reprochant  à  M^'  de  la  Tour  de  lais- 
ser partir   Virginie   :  52   fr. 

Bientôt  Us  aperçurent  leurs  mères  et  Ma- 
rie qui  venaient  au-devant  d'eux  avec  des 
tisons  flambants  :  49  fr. 

/(  plaça  ses  soldats  sur  le  rivage  et  leur 
ordonna  de  faire  feu  de  leurs  armes  tous 
à  la  fois  :  58  fr. 

1894.  —  Bakon  de  Men.arce.  —  Un  archer. 
Dessin  (42-52)    :  30  fr. 

Jean-Jacques  Rousseau  chez  les  catéchu- 
mènes. .\qiiarelle   (25-18)   :  600  fr. 

Manon  Lescaut.  Dessin  à  l'encre  de  Chi- 
ne :    55    fr. 

1S94.  —  VENTE  X...  —  Aquarelle  originale 
pour  le  «  Voyage  se'atimental  »  de  Sterne  : 
57  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  20  février.  —  La  le- 
çon de  inusique.  Aquarelle  :  300  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  4  mai.  —  La  marchande 
de  fleurs.  Aquarelle  (37-25)  :  730  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  19  mars.  —  .\quarelles 
pour  l'illustration  des  «  Œuvres  de  Moliè- 
re »  : 

.imphilnjon  :  «  Je  ne  sais  qui  me  tient, 
infâme,  que  je  ne  t'arrache  les  yeux  et  ne 
t'apprenne  où  va  le  courroux  d'une  fem- 
me »  :  830  fr. 

Georges  Dandin  :  1.050  fr. 

La  Gloire  du  Val-de-Gràce  :  1.140  fr. 

Monsieur  de  Pourceaugnac  :  1.010  fr. 

Le  Sicilien  :  1.350  fr. 

Le  Tartuffe  :  990  fr. 

Deux  dessins  pour  l'illustration  de  «  Paul 
et  Virginie  »  :  147  fr. 

Composition  pour  la  couverture  du  «  Voya- 
ge sentimental  »  de  Sterne.  Aquarelle  :  240  fr. 

1898.  —  De  Penne.  —  Chasse  au  papillon. 
Aquarelle  :  260  fr. 

1898.  —  Vente  L.  R....,  6  JUIN.  —  Oeu.r  des- 
sins à  la  plume  pour  l'illustration  de  «  Ma- 
non Lescaut  »  ;  120  fr. 

Une  aquarelle  :  330  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  22  déce.mbre.  —  Une 
vieille  rue  animée  de  personnages,  .\qua- 
relle  :  195  fr. 

1900.  —  Fraissinet.  —  Portrait  d'.ilexandre 
Dumas  fils.  Dessin  au  lavis  :  102  fr. 

1000.  —  .\i.BERT  Gérard.  —  Jeune  femme  et 
abbé.  Aquarelle   :  680  fr. 

19(K).  —  Vente  X...,  21  février.  —  Soubrette. 
Aquarelle  '21-14)   :  305  fr. 
La  Pavane.  Des.sin  :  195  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  21  ji:in.  —  La  collation 
au  camp.  Dessin  :  200  fr. 


LE  LOUP  REMACLE,  t^raviui- 
allcinaml  de  l:i  lui'uiii'rc  iiuiilii''  du 
XVII 1°  siè<dc,  n<'  il  Si)ii. 

Estampes    : 
1S20.   —  Co.MTK   PoTocivl.  —   Vues   du  pays 
et  de  la  ville  de  Liège  et  des  bords  de  la 
Meuse.  En  tout,  19!)  pièces  :  10  fr, 

LELY  (Le  Chevalier).  Voir  FAÉS. 

LEMAIRE,  C,  jiciidrc  rrnnrni.s  de 
la  srrciiidr  iiKjitié  du  X\  111"  siècle, 
(icnrc. 

1899.  —  D,\niel  Powers,  New-Vork.  —  Fête 
foraine,  près  de  Fontainebleau,  en  1789  : 
1,000  fr, 

LEMAIRE,  Louis,  peiiilro  fran- 
(,;ai.s  cuulçiuporaiii,  né  à  Paris.  — 
Fleurs  ;  Paysage. 

1878.  —  Vente  des  Dix.  —  Paysage  :  175  fr. 

Lilas  :  240  fr. 

Coquelicots  :  180  fr. 

Pose  et  Chèvrefeuille  :  260  fr. 

1880.  —  HEREAU.  —  Fleurs  :  127  fr. 

1893.  —  Camondo.  —  Chaumière  a  Greffiers 
près  Berck;  paysage  (58-72)  :  155  fr. 

LEMAIRE   (M ),  Madeleine, 

|H'intre  IVaiicais  coiileinporaiu,  née 
à  Saiiile-nos(diiie  (^'ar).  —  Meurs  ; 
Genre  ;  Porlrait. 

1874.  —  \'ENiE  X,..,  30  MARS.  —  Un  chemin 
près  de  liercli;  paysage  :  550  fr. 

Les  Pavots  :  880  fr. 

1880.  —  Vente  au  profit  des  Ecoles  chré- 
tiennes. —  Colombinr  :  5.000  fr, 

1882.  —  FOULD.  —  Fleurs  et  Fruits  :  1,350  fr. 

1884.  —  Butin.  —  Jeune  femme  :  1.500  fr. 

1890.  —  Rothan.  —  Pivoines  et  Coquelicots  : 
1.220   fr. 

1894.  —  Baron  de  Menarce,  —  Poses  (41-38)  : 
420  fr. 

1896.  —  Balensi.  —  Poires,  Pèches  et  Rai- 
sins (109-82)   :  1,100  fr. 

1900.  —  Meiu.in.  —  Roses  et  Œillets  (01-50)  : 
1.320  fr. 

Marguerites  et  Pensées  (54-65)  :  600  fr. 
Ruste  de  jeune  femme  (91-53)   :  480  fr. 

Dessins-.\quarelles  : 

1873.  —  \EME  11,  L....,  13  MARS.  —  La  Bou- 
quetière. .Aquarelle   :  820  fr. 

La  sortie  de  Véglise.  .\quarelle  :  2,020  fi'. 

1879  . —  Thiuion.  —  Un  bouquet  de  fleurs. 
.Aquarelle  :  505  fr. 

18S1.  —  .\NDHIE("X.  —  Fleurs.  ,\quarclle  : 
820   fr. 

,l(//rc   biiuqiirl  lie  fleurs  :  1.000  fr. 
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IKSl.   —   \'ENIt:  DE  L'ASSOCIAI  KJN  W>    AIMISTIIS. 

—  Fli'iiis.  Aquarelle  :  570  fr. 

INS-^  —  MuREAU-CHASLON.  —  /{(/ses  (jr  ilif- 
fiii-iiJcs  couleurs  dans  un  iiunir:.  Aqiiaicl 
le  '.l.'iO   fr. 

l'iii'  Jeune  musicienne.  Aquaicllc  :  fiTil  1  r. 

Fruits   et  Fleurs.  Aqu.-irelh'   :   1.3(10  fr. 

I  u  jjunier  reui]>U  de  jiensées.  .\(iii:irellc  : 
.'(."iii    l'r. 

/,((  jeune  servante.  Ue^.siii  a  In.  iiliimc  .• 
^•2:>  fr. 

l.ss:i.  —  ME.viBHÉE.  —  FIl'ins.  ,\(]u.-ircllc  : 
570  îv. 

iss't.  —  Vente  X...,  10  a\'1iii,.  —  Panier  de 
rose-i.  .-Vqnai'elle  :  710  li'. 

l.SS,",.   —  \ENTE  X...,   23   IJKCKMliHi:.    —   lilises    lii' 

iliffereutes   couleurs.   .Aquarelle   :  80(1   fr. 

l.soo.  —  Heilbuth.  —  l'iroines.  .Vqiiarelle  : 
1.700  fr. 

IS'.IO.  —  rîAPlN.  —  Fleurs.  \qi\;irrUr  :  2:;o  fc. 

18',I2.  —  .\LEXAM)RE  Dl'-MAS.  —  Al  Uni  le  hul. 
Pastel   I90-72)    :  2.120  fr. 

1S'.)2.  —  DAll'IA.^.  —  Fleurs.  .\(|narelle  : 
l.7i;o  fr. 

1n'j3.  —  CliQUELIN.  —  lliises  l'iinijunts.  Pas- 
tel (50-35)   :  720  fr. 

18'Ji.  —  MATHILDE  DiM.i.i.i.  —  FruiH.  A(i(ia- 
relle   (4.1-35)    :  250  fr. 

1894.  —  E.  Baiihe.  —  l'êrlies  et  (iiiuey,. 
A(iii:in'elle   :  180  fr. 

Itoses  ilaus   une   einipe.  .\quarelle   :   310   fr. 

18'Ji.  —  liAHU.N  UE  MENAHCE.  —  Vite  l'urisicu- 
ne  d'il  II  a  eingl  ans.  Dessin  a  l'eiirre  de 
rhiiie  :  80  fr. 

IS'Jl.  —  \ENTE  X...,  4  AVRIL.  —  .leiine  feuiliie 
du  Direrliure  aeee  eneadrenieni  de  idunles. 
Uessiii  a  la  plume  et  a  l'encre  tle  rhiiie  (3(j- 
20)  ;  41  fr. 

1894.  —  \ENTE  X...,  25  MAI.  —  Pnrlrail  de 
jeune  femme,  .\quarelle  :  280  fr. 

lS9l.    —    \  ENIE    X...,    4    DÉCEMBRE.    —    FeillUie 

à    lu    ijuilare.    De.ssin    à    l'encre   de    chine  : 
190  fr. 
Fleurs.   Aquarelle   (55-38)    :  300   fr. 

1895.  —  \'ENTE  X...,  6  EÉVRiER.  —  Feuiiue 
aii.r  fleurs.  Aquarelle  :  (40-30)  :  200  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  25  avril.  —  Fleurs  et 
glaee  de  toilette.  Aquarelle  (24-28)   :  220  fr. 

I8'.I5.  —  \'ENTE  X...,  9  MAL  —  Fli'urs.  Aipin- 
reile  :  205  fr. 

1K95.  —  \'ENTE  C...  17  MAI.  —  .\jires  le  bal. 
Aquarelle  (24-2S)  :  200  fr. 

Iv95.  —  \'ENTE  X...,  29  MAI.  —  rio^es  tréinii- 
res  dans  un  panier.  .Aquarelle   ;  005  fi'. 

1895.  —  \'ENTE  X...  2  .Tt  TI.I.ET.  —  1 ').•.(■  de 
fleii.s  et  lirres.  Aquarelle  :  .500  fr, 

1N97.  —  IlAlI'TMANN.  —  Fiitues  et  l'èi-lies. 
Aciuarelle  :   ',00  fr. 

1897.    —   \'KNTE   M.WJELEINE  LEMAIRE   : 

("amélias.  .\quarelle  :  1.750  fr. 
Roses,  .•\quarelle  :  1,150  fr. 


Ilnileiisias    bleus.    ,\qu.iii'll.'    :   t'.MO   fr. 

Iiis    ri    lioses.    ,\(iu.'ii-idK'    :    ',liO    11'. 

1  nilieillr    de    endellrs.    ,\.|u.-i  r.dli'    :    720    fr. 

tlni  h-iisius.   .\(|uar(dle   :   410   11'. 

Ilniii  rietie   de   eeiisrs.    .\i]  ua  Ici  !••    :    'tOO    f|-. 

l'iinier  de  fraises.    \iiu;i rellr  5:;'i  fr. 

l'i-iiiine    au     bord     de     ta     nier,      \qiiarelle  : 
9."i()   fr. 

(iirojli-es.    ,\quarell('   ;    170  fr. 

linses.  Ai|iiar-elli>   :  3;.'5  fi-, 

l' tiereii.r  de   I  eiiiis.   ,\i|Mai('lle   :  :.'7ll  fr. 

/.((    uoi-e.    Dessin    a    rciicre    de   riniie   et   à 
l'aipL-irelle  :  300  Ir. 

l'einiues    Finpire    dans    un    jardin.    Dessin 
a  la   iiluine  et  a   l'aquarelle   :    't.'iO   Ir. 

Fleurs    iiiélaïujèes.    10\eiitail    :    "105    fr. 

Finiies   ri  lirais.    I'",\enlail   :    410  fr. 

Trir    de    friniiir.    H\-,'iit,a il    :    2i:'l    fr. 

l'rle  de  feniiue  aeee  eliupeaa.  l-;\'eutail  : 
4,S(|   fr, 

.\alre  tète  de  feuiine.  Eveulail   ;    200   fr. 

l'ieiirs.  Gouai-lie  :  430  fr. 

l'Iriirs.   (louachc   :  3,70  fr. 

l'eniine  arrr   rtiirn.   ,\([uarelli'   :  000  fr, 

liererie:  feuinie   en    rose.   Kvf iit.'ul    ;  000  fr. 

Pensées.   Eventail   :   ioo  fr. 

Iiiiiiie  tirant  de  l'arc.  Dessin  :  2o5  fr. 

Iiiaiie   dans   les    iiiiaiies.    Dessin    :    170   fr. 

'l'elr   lie   IHaiie.-   de   jaee.    Drssiii    :   205    fr. 

rele  de   IHaiie;  de   1 1  ois.i,iiu  ri  s       190   fr. 

Fêle  dr   Diane;  de  prof  il   ,    115   11  , 

l'.liide  lie  feinnie.  Dessin  a  l.i  saN;.;unie: 
210    fr, 

l'ele  de  feiuine.  Dessin  :  100  fr. 

'Fêle  de  femme.  Dessin  au  l.i\is  iTencre 
de  chine  :  185  fr. 

Fe  muer  en   eille.  Dessin  au  la\is  :  115  fr. 

Fe  llaiser.   Dessin  au  lavis  :  130  fr. 

.leiini:  femme  éerieunl.  Dessin  a  l.a  plnine  : 
100  fi-. 

Dans  le  pure:  Femme  et  ■■nfanl.  Dessin 
nnir  et  hlatu'  :  145  fr, 

/'/(  petit  panier  de  fleurs.  Dessin  an  la- 
vis :  125  fr. 

\'iise  de  roses  et  parois.  Dessin  a  la  plu- 
nie  :  lo5  fr, 

l'Iiamp  de  pensées.   Ai|uarelle   :  230  fr. 

Jeune  femme  niiieliee.  Dessin  :i  la,  plume  : 
100   fr, 

1897.  —  Vente  X.,.,  22  ncTdioti.  -  Cerises; 
prunes:  pèches  et  pot  de  faieiirr_  .\ipiarelle  : 
:'do   fr. 

1898.  —  BARON  X...,  21  MARS,  —  i'iirtruil  de 
jeune  femme.  Dessin   :  1(!5  fr. 

Fleurs:   Feenluil.   .Vqiltirelle    .  22-:'.N)    :  :!00   fr. 

I,s!i',i.  —  MMBICE  LKi.diR.  —  Sature  morle. 
\i|u,arell.'  :  105  fr. 

Ipii's  le  bal.  .\qiiarclle  :  l'.i5  fr. 

I,s99,  —  Hartman.   —  .Aquarelles  : 
l.'F.liide   (.53-33)    :   2,800   fr. 
Iiis   blen^   et   roses   i49-33;   :  8111)  Ir. 
/,./    Un  erie   /38-2S,    :  8.'0   fr. 
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aini/léfs  et  Pensées  (37-54)  :  1.000  Ir. 

Le  liouet  (53-28  )  :  1.000  îr. 

In  lioiniuet  de  giroflées  sur  un  livre  bleu 
(26-:«)   :  500  fr. 

Une  corbeille  de  giroflées  (27-34)  :  480  fr. 

Vn  punier  de  violettes  (48-34)  :  720  fr. 

l>ranes  Heine-Claude;  Cerises  et  pêches 
(27-37)   :  C80  fr. 

Bouquets  de  roses  avec  leurs  tiges  (32-26)  : 
(iOO  fr. 

Fruits  des  bois  et  feuillages  d'automne 
(34-62)  :  1.300  fr. 

La  Lecture  (37-49)   :  1.180  fr. 

Fraises  et  groseilles  (47-64)   :  1.150  fr. 

Œillets  (31-50)   :  1.050  fr. 

1899.  —  WlLHELM.  —  Fleurs  de  ponuniers. 
Aquarelle  :  160  fr. 

1S99.  —  Vente  X...,  27  aykil.  —  Pèrfies  et 
Prunes,  .\quarelle  :  800  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  20  décembre.  —  l'n  pa- 
nier de  prunes,  .aquarelle  :  290  fr. 

Jeunes  femmes  en  buste.  Aquarelle  :  160  fr. 

1900.  —  COLONEL  Merlin.  —  Femme  lisant 
une  lettre.  Aquarelle  (42-25)   :  330  fr. 

.izalées.  Aquarelle  (44-30)   :  430  fr. 

rteinrs  Marguerites,  .■\quarello  :  (40-28)  : 
270  fr. 

Itoses  et  Pensées.  Aquarelle  :  (50-33)  : 
1.600  fr. 

Fleurs  et  grenades,  .\quarelle  :  (54-30)  : 
750  îr. 

Vue  de  la  galerie  des  bustes.  .Aquarelle 
(54-36)  :  500  fr. 

1900.    —   \'ENTE    X...,    21    FÉVKIE!.    —   EveUluil. 

Aquarelle   :  210  fr. 

1900.  —  \'ENTE  X...,  14  M.^RS.  —  Diane  tirant 
de  l'arc.  Dessin  à  la  sausuine  :  190  fr. 

1900.  —  \'ENTE  X...,  29  NOVEMBRE.  —  Fleurs 
dans  un  vase,  .\quarelle  :  255  fr. 

1766.  —  D.\RGENVILLE.  —  La  Peste  dans  la 
ville  de  [iome  :  3G0  fr. 

1808.  —  Robert.  —  Taneri-de  et  Clorinde  : 
1.560  fr. 

1815.  —  Sl'RLYT.  —  Les  ruines  du  Colgsée  : 
15  fr. 

1833.  —  Verbelen,  Bruxelles.  —  .Arehiter- 
ture  :  50  fr. 

1853.  —  Van  Pakys.  —  Heproduetion  d'un 
morceau  de  peinture  antique,  trouvé  dans 
les  ruines  de  Rome  et  connu  sons  le  nom.  de 
«  Noce  .ildobrandinc  »  (131-143)  :  675  fr. 

1854.  —  Ch.w.Wnac.  —  Intérieur  d'église  : 
250  fr. 

Dessins  : 

1773.  —  Lemi'ERECR.  —  Monuments  d'archi- 
tecture. Quatre  dessins  à  la  plume  et  lavés  : 
G  fr. 

Quatre  autres  dessins  dont  l'un  :  .UoiM' 
enterrant  un  Egyptien  :  5  fr, 

1776.  —  Mahiette  .—  Morceau  d'architec- 
ture, orné  de  figures  et  bas-reliefs.  Dessin  à 
la  i)lumc  et  au  histr?  :  85  fr. 


1785.  —  NofRRi.  —  Quatre  dessins  d'archi 
lecture.  Dessin  à  la  plume  et  au  lustre  : 
13  fr. 

LEMAITRE,  E. 

1883.   —  BORNICHE.   —   Le   petit    Pifjeraro  : 
200  fr. 

Cliaugeur  arabe  :  355  fr. 
Porteur  d'eau  arabe  :  205  fr. 
l'uuieur  a.abe  :  190  fr. 

LEMAN,  Jacques-Edmond,  |Min- 
Irc  français,  iir  à  I.aii>le  en  1S->'.I.  — 
(lOiire  ;  Hisloire. 

1899.  —  Daniel  Phwers,  New-York.  — 
Honiuiiige  au   Dauphin   en  1638  :  1.750  fr. 

,  LE  MARIÉ  DE  LANDELLES, 
Emile,  peinlre  IVaiirais  cniilciuiK)- 
raiii,  m''  à  Ponlorsoii  (.Manclic').  — 
Paysage. 

1887.  —  \'ENTE  X...  —  Paysage  :  1.2.50  fr. 

LEMATTE.  Fernand.  jieiiilre 
rraii(;ais  (•(iiilein]K)raiii,  ur  à  Sainl- 
Ouenliii. —  Histoire;  Porti'ait. 

1880.  —  Blanchard.  —  Vn  tableau  sans  dé- 
signation de  sujet  :  500  fr. 
1891.  —  DODÉ.  —  Femme  nue  (27-18)  :  75  fr. 

1900.  —  \'ENTE  X...,  27  jflN.  —  .illégorie  de 
la  pèche  :  170  fr. 

LEMAUX. 

1880.  —  Blanchard.  —  f'n  l'ihleau  sans  dé- 
signation de  sujet  :  650  fr. 

LEMAY.  Olivier,  |iriiili-e  el  iira- 
veiir  tVaiieais,  né  ;i  X'alciieieiines  en 
1734,  mort  en  1798.  —  Paysage; 
MariiK^  ;  Intérieurs. 

1896.  —  FURBY,  Marseille.  —  intérieur 
d'une  ferme,  avec  personnages  et  animaux  : 
100  fr. 

Dessins   : 

1814.  —  BRL-L-N-NEERr.\ARD.  —  l'u  berger  et 
une  jeune  fille  assis  sur  une  pelouse.  Des- 
sin à  la  gouache  i7  pouces  10  li<;nes-10  p.)  : 
24  fr. 

1895.  —  Galicmon.  —  Famille  réunie  dans 
vn  salon.  Dessin  à  la  mine  de  plomb  i;23- 
25,5)  :  20  fr. 

Estampes  : 

1855.  —  \'AN  iiEN  Zande.  —  Vue  prise  sur  les 
bords  de  la  Seine  en  Normandie:  au  milieu 
du  premier  plan,  quatre  figures  dont  trois 
dans  un   bateau;  à  ilroite  deux  hommes  et 


i:m 


une  reniine.  l-lpreuve  a  l'i'aii-fci-ti'  [iiire  :  5  fr. 
50. 

LEMBKE,  Jean-Philippe .  | iri n I rc 
i-t  i;ra\  l'iir  iill''iii:uiil,  ni'  ;'i  N  iirriiilnTii' 
en   \t\'.\\ .  iiKiil    :'i  Sliicklidliii   cil   17l".{. 

—  Ilisloii-c;    l';iys:iyr;   (icnrc. 

IT'.KS.  —  l''inrKNHni,z.  —  I  ii  finiciuiiiicr  a 
chrr<il  cl  un  rliiis~:cii r  il  jiifit.  K-^l:iiii|ie  lli-S". 
en  liaiiti'iir  :  .'i  fr. 

lsi:i.  —  \\'i:ir.:;i.,  Licnzic.  —  l.u  inriur  es- 
liinipr  :   \')  U\ 

.(;/!//  ihiii-i  Ir  ili'-^i'il .  l'.^ianiiio  iii-S",  en 
Uir;;i'nr  :  'i  fr. 

I.'iiiiiiniirr  nul'  lirriji'is,  l'i\[iyr>  .1,  île  \\X  : 
5  fr. 

LEMEMBRE,  in^inli'c  IVnii<:;us  <lr 
la    sccdikIç  moitii''    (.lu    X\  III''  sièrlc. 

—  (  iciirc. 

IS'.IS.  —  l)K  r.H.ASMi.HN,    [iniileanv.  —  hnnir 
friiinif.    rnr    ilf    innjil,    Irnniit    iiiir    Ininpr    l'i     [ 
In   innin   ri   luriiniil   un   lirir  ilnir:   niir   liililin. 
Iliriliir.     l'asle!    :    f.llllll    fr 

LEMERCIER,  Jacques,  i;i:iv(ur 
(lr--siiialciii- cl  ai'cliilcclc  IVanrai.s.  m'' 
à  l'(iiil(ii>c  en   Ki'.KI.   iiKiil   en    Ililid. 

Dessins   :  ] 

ISC.j.  —  Dcsi'KUKr.  —  l'injrls  ifn irli iti'rl n rr . 
Deii.x  (le^.s^ls  a  l'aquarelle   :  'J  fr.   'M. 

Ks'ani|iO',    : 
ISG.').    —   \\N   IiEN    /.ANm:.    —    Slnlnr   ilr   Henri 
/)'.    êriilvr    n    Sniiil-Irnii    ilr    l.nlinn    m    IfjOS. 
Eslaniiie  en   lianleni-  :   11)  fr. 

?  Li;  limXHKll.  —  Lu   mrinr   r^lnni/ir  : 
2.J  fr. 

LEMIRE,  Louis-A.,  ^faveur  fran- 
çais, m''  en  l7-)f'),  Iravaillail  à  Paris. 

isr.i.  —  I.u.VHHCTTi;.  —  [.n  rnniili\  Estam- 
pe  ;  4  fr.   â  1. 

LEMIRE,  Noël,  -r.ivcm'  cl  ,lc~si- 
naleur  français,  in'  à  I1<iimmi  imi  à 
.\Mievill.'  en    17-.':!,   1 '1   <'n    ISOI. 

E^-tanipes   : 
]S:ii.    —    Ce.MTKSsK   li'ElN.^li:i)EL.    —    /.es    rnri- 

riilin   ili'   S'nplfi:   ninrinr,    irnin'és   Charles   de 

Eaei'nrx,    Epren\'e  avant  la    lettre   :   1-  fr. 

I.n     l'ii [lillr:    xrriir    ilr    fnniillr,     il'aprês    .1. 

IS.   Desran.i'S  :  2  fr.  (iO  . 

/.(•   dniriiil    [.nfin/i'llr.   /iiinir   m    jiinl,    d'a- 

jii'ès    X.    Le   Parin.    Epreuve   ^^rand    in-folio  : 

1:2  fr. 


I.'nrr  ilr  I rhnii plir  ilr  l'ilns  \  rspn^.ii'n  n 
Hiinir,  d'ain-c.-.  (.Ii.'iiles  i\r  l.aerni.x.  Eprenxe 
i^iand   ni-fiiliii.  en  lar.u.'ui'  :  (1  fr. 

ix;;).  —  i;ius\mi,  (iAMI.  —  Snilr  il,-  Inul 
ijrn :•::,■.■:;  pnii:  ..  l.r^  '.niinir.-.  il' Ih'lm s,'  ri 
i'.' \hrilnnl  .,,  d'après  Murcau.  l-;priMi\"es  sur 
papier  lilen.  ridiiM's  en  un  Mdnini'  piMil  in- 
fn!i(.   :  .-,  fr. 

IXI'd.  —  l.\IMnhl  IF,  —  11,11  nir  ri  llinplnllr. 
—  ]'rnns  riihniirr  ilr  prlil\  nninnr^  ri  iirrii- 
jirr  II  s  /  Inilrllr,  d'apirs  Ei<;pn,  Den.x  es- 
tampes :   i  Ir. 

1s7o.  —  Cii.oi  \.  —  Liinif  \V .  l':pren\e  ne- 
lil    iu-:S",  .a\ant    la   lettre   :  .")  fr.  .'jO. 

1S77.  —  I'.  1)11)1  n.  —  Lunis  \\  ri  l.nuif 
W  I.  Les  d'-n.x  estampes  :  2u  fr. 

/.iH//\  \|/  ,•/  \l  irir-  tiilnini  llr.  daj.rès  Mu- 
r.Mii   le  .ieniie.   Eçr,  deux  estampes   :  GU  fr. 

psTN.  —  Hdth.  —  /.,/  jiniiillr,  d'après  .1.  B. 
lîeseamps    :   12   fr. 

1X7'.).  —  SiEfHlN.  —  Liini:<  X\  I.  lui  llr  Fniii- 
rr.  IJçux  pnriraiis  diffei'i'iil.-,.  iii-N"  et  iii-i". 
d'aïu'es  Dnplessis.  Epren\es  \i\vr  marges: 
IN  fr. 

;///'■  llr  Mn'iinirsiiîl.  Epreuve  iii-i",  en  lar- 


,^:eni-,  avant  l,i   letlre  et  avei-  marges 


fr. 


/."  nirnir  r\l  inipr.  Epieuve  île  mêmes 
■  'iiiditinii-   ;   21    fr. 

l'inin  Air. Ils,  d'après  Lepicie.  Deux  epreu- 
M's  in-S".  dniit  inie  avant  l'adresse  :  6  fr. 

l'niillnin  llr  >ninlr  l'ni.r.  d'aïU'ès  PûUgin 
de  .Sainl  .\uliin  et  Marillier.  Epreuve  à 
tniilcs  mar.yi's,  —  Irniinr  il'Air.  d'après  IIU 
lalile.in  de  l'HiMrl  île  \-ille  i'(  irleaus.  Epreu- 
\e   in-lS'-.    Le^  deux  estampes   :  :i(l  fr. 

./.  llr  Lu  l'unlninr:  priil  linslr  un  iiiîlirn  de 
liilinr^  nllripn  iiinrs.  d'après  Moreau.  Epreu- 
ve awinl  iiMite-,  letlies,  a  l'état  d'eaii-ferte  : 
221)  fr. 

Mm  ir-AnhiinrlIr,  iriiir  ilr  Frnner:  priil 
l'iislr  ihiiis  nn  nirilnilhni ,  d'aïU'es  Min'eau. 
l-'.preuve  a\anl  la  lettre  et  a,  .urandes  mar- 
;.:es   :  59'j   fr. 

issl.  —  MICHKI.DI.  —  I.n  rinhilr.  d'après 
Eeprniee.  Ivst.ainpe  in-folie  en  travers. 
E|ii-euve   a\ee   la   lettre   :  2(i   fr. 

1NS7.  —  .M.^I.INKt.  —  I.n  nirnir  rsiniiipr. 
I-'.prenve  avec  la  dedieaee  et  avec  mar.ues  : 
42   fl'. 

IN'j:).  —  DEST.xiLI.Efl!.  —  Ln  niriiir  rninnipr. 
liln'euve  avec  la  letlre  :  7  fr. 

1S'j7.  —  lit:  liii.NCoCRT.  —  T.n  piipillr,  d'a- 
pies  J.  !i.  Itesiamps.  Epieme  avec  tmitè 
mar,L:e  :  i:-)  fr. 

Iirn.e  imilniils  ilr  Mnilrniiii<rllr  Clnirini. 
lie  In  l'ninri'.ir  j  m  n  i-.ii>.r,  -L-:i\i'':,  :  le  plemii'I- 
par  Le  Mire,  d'après  Gravelot;  le  second  par 
.'--climiilt,  d'après  Cueliin.  Les  deii.x  estam- 
|.es  :  41   fr. 

lUUrt  iVruIrrr  pniir  ln  Cnnirilir  fiaiirninr. 
—  heii.r  pinrr':  il'nni iihillienl re,  _L;r.a\é  pal'  N. 
Le  Mire  :  Dî)  fr. 
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1899.  —  VEiNTE  X...,  28  février.  —  Au  roi.  — 
A  la  reine.  —  Portraits  de  Louis  XVI  et  de 
Marie-.intoinette  dans  des  médaillons  ova- 
les, entourés  de  figures  allégoriques.  Deux 
estampes  petit  in-folio,  faisant  pendant,  d'a- 
près J.  M,  Mmeau.  Epreuves  avec  marges  : 
55  fr. 

LEMIRE    (M ),    Sophie   BRI- 

NISHOLTZ,  |Minlic  iVangais.  ne  à 
\\.'r.saille.s  eu  178.").  —  Portrait  ;  Gonro. 

1818.  —  L.1VALLÉE.  —  Mademoiselle  de  La 
yalliére  au  couvent  des  Carmélites  (24  pou- 
ces-18  p,'   ;  499  fr. 

LEMMENS. 

1S84.  —  \ENiE  M...,  lu  .WKiL.  —  Paysage  : 
Sô  fr. 

LEMOINE    (M ),    Elisabeth 

BOUCHET,  peintre,  graveur  et  dcs- 
>in:ilrur  IVaiirais,  travaillait  à  Paris 
au  milieu  du  X\  111''  >ieele. 

1867.  —  BoiTELLE.  —  La  jolie  crémière 
{112-88)   :  420  fr. 

Estampes   : 

1877.  —  Behague.  —  Françoise  d'.-iuhigné, 
marquise  de  Maintenon,  en  pied,  au  fond, 
la  vue  de  la  maison  de  Saint-Cyr,  d'après 
P.  Sevin.  Epreuve  de  l"  état  :  107  fr. 

LEMOINE,  François,  peiulre  et 
graveur  français,  né  à  Paris  en  1688, 
mort  en  1737.  —  Histoire;  Genre. 

1745.  —  De  la  Roque.  —  Minerve  au  milieu 
des  .irts.  Esquisse  de  forme  contournée  '18 
pouces-22  p.):  60  fr. 

1752.  —  D.4V0UST.  —  .idam  et  Eve  dans  le 
Parradis  terrestre  :  5.000  fr. 

1753.  —  Vente  Coypel.  —  La  Peinture  repré- 
sentée par  des  enfants  qui  s'exercent  à  cet 
art.  Tableau  ovale,  ayant  deux  pieds  de 
haut,  sur  deux  pieds  et  quatre  pouces  de 
large. 

Pendant  à  la  Sculpture  par  De  Troy.  En- 
semble :  620  fr. 

1762.  —  Gaillard  de  G.4Gny.  —  Hercule  et 
Omphale.  —  Vénus  sortant  du  bain.  Deux 
pendants  (2  pieds  8  pouces-26  pouces).  En- 
semble :  1.601  fr. 

1767.  —  De  .lULiENNE.  —  Un  paysage,  de  for- 
me ronde  de  25  pouces  3  lignes  de  diamètre  : 
1.051  fr. 

1770.  —  La  Live  de  Jii.LY.  —  La  Transfi- 
guration. Esquisse  du  plafond  des  Jacobins 
de  la  rue  du  Bac  :  400  fr. 

Son  portrait  {celui  de  Lemolne)  avec  pa- 
lette et  pinceau.  Bois  ovale  (9  pouces-6  p.)  : 
15  fr. 


Le  Sacrifice  d'iphigénie  (37  pouces-50  p.)  : 
9.050  fr. 

La  Fécondité;  Esquisse  du  tableau  du  sa- 
lon de  la  Paix  à  Versailles  (22-27)   :  5.800  fr. 

1771.  —  Vente  X...,  16  décembre.  —  liélisai- 
rc;  Esquisse  (16-17  p.)  :  7  fr. 

Deux  paysages,  faisant  pendants  :  43  fr. 

1773.  —  .HCQUEMIN.  —  Un  plafond  avec  de 
nombreuses  figures  :  1.501  fr. 

1774.  —  R.\NDON  de  Boisset.  —  L'.lssornpliun 
de  la  Vierge.  Esquisse  de  la  peinture  que 
l'on  voit  clans  la  coupole  de  la  chapelle  de 
la  Vierge  à  Saint-Sulpice  (34  pouces-41  p.)  : 
6.000  fr. 

1777.  —  Prince  de  Conti.  —  .idam  et  Eve 
dans  le  Paradis  terrestre.  Adam  est  assis 
sur  un  terrain  élevé;  Eve  lui  présente  le 
fruit  défendu;  le  serpent  sous  la  forme  d'une 
tête  d'ange  est  dans  l'arbre.  Cuivre  (24  pou- 
ces-18  p.)   :  7.000  fr. 

Narcisse  tenant  son  arc  et  se  mirant  dans 
Veau  (33  pouces-26  p.)  :  4.220  fr. 
Diane  et  Calisto  :  1.401  fr. 

1778.  —  ^■ENTE  Lebrvn.  —  Vn  plafond  enri- 
chi de  nombreuses  figures  :  800  fr. 

1778.  —  Duc  des  Deux-Ponts.  —  Deux  paysa- 
ges, dans  chacun  desquels  on  voit  un  ber- 
ger et  une  bergère  avec  des  vaches  et  des 
moutons.  Deux  pendants  de  forme  ovale 
(20  pouces-26  p.).  Ensemble  :  1.980  fr  . 

1778.  —  Vente  Lemoyne.  —  Les  noces  de 
Cana.  —  Entrée  de  Jésus-Christ  à  Jérusa- 
lem. Les  deux  :  3.000  fr. 

1780.  —  Poullain.  —  .idam  et  Eve  dans  le 
Paradis  terrestre  :  5.751  fr. 

1780.  —  De  Nogaret.  —  1,(7  Transfiguration 
i46  pouces-36  p.)   :  220  fr. 

1782.  —  Boileau.  —  Diane  et  Calisto  : 
910   fr. 

1783.  —  Lebœuf.  —  .idam  et  Eve  dans  le 
Pardis  terrestre.  Cuivre  (24  pouces-18  p.)  : 
6.550  fr. 


De  \"ouge. 


La  Cananéenne  aux 


pieds  de  Jésus-Christ.  —  La  Madeleine  aux 
pieds  de  Jésus.  Les  deux  :  4.300  fr. 

1886.  —  Lambert  et  du  Porail.  —  l'sychê 
abandonnée  par  l'.imour  (30-36)  :  7 

1788.  —  Lenglieh.  —  La  Cène;  peinte  en 
1717  au  nombre  des  huit  tableaux  exécutés 
pour  les  Cordeliers  d'.Amiens  (5  pieds-8 
pieds)   :  501  fr. 

1792.  —  Grimod  de  la  Reynière.  —  Pygma- 
lion  voyant  sa  statue  animée  (92  pouces- 
62  p.)   :  ? 

Une  Baigneuse  accompagnée  de  sa  suivan- 
te (G6  pouces-54  p.)   :       7 

tes  Chevaliers  Danois  venant  arracher 
Henaud  aux  enchantements  d'.irmide  (48 
pouces-72  p.)   :  15.000  fr. 

/,(■  Temps  découvrant  la  vérité  (66  pouces- 
hi  p.)   :  12.000  fr. 
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.1(1(1111   cl  l'.rc  (hinx  le  l'aradix  Icrrc^lrc  : 

Cciididl  cidre  /es  chiclicK^  cl  Ic^  illlldclcs: 
sujet   ilii    l'iis.si'   (l'.ii  piiih-cs-lOd  ]i.)   :  10.500  fr. 

I'(iscc  ccirinl  (Iclicrcr  AïKli'oiiicdc  (GG 
pou.  os-;»,    ji.)    :    8.0110    fr. 

Hercule  et  Omphalc  dccc  IWiimar  (GG  pou- 
ces-34  p.)   :  IS.Odil  fr. 

1797.  —  Sfxo.nde  ve.nte  de  (au mou  de  l.\  Rev- 
N'.ÈnE.  —  Le  Temps  s'empare  de  la  Vérité  et 
/(■rrorisc  hi  Caloiiinic  (iCi  p(ii.ii-es-5i  p.)  : 
l.GSO   fr. 

Vue  B(Ji(jiieiise  acc(jiiip(i(iiiec  de  sa  scr- 
vanle  (66  pouces-54  p.)  :  I.Onil  fr. 

Adam  et  Eve  daii^  le  [•(l'iidi^  Icrrcsirc  i02 
pouces-62  p.)  :  1.020  fr. 

PyijmaUdn  roijnnl  sa  slaluc  (iiiiiiicc  (92 
poiifes-G2  p.)   ;  6.W  fr. 

Les  Chccdlicrs  Itaiiais  cciiniil  arracher 
Renaud  aur  cncliaulements  d'.lniiide  (4.S 
pi)uie.s-7?  p.)  :  l.Go:!  fr. 

Persée  vciiani  délirrcr  And  raini'de  (GG 
pçiuces-54   ji.'    :   l,2;)il   fr. 

Hercule  lilaiil  aa.r  jiicd-^  d'i  ini  phalc  'GG 
pouces-54  p.i   :  l.;î.j!l  fr. 

l.'<02.  —  L.^BOHnE  DE  Mrunii.n:.  —  J.a  Cciic  : 
l.tioo    fr. 

1808.    —    .\.    IlE    S.MNT    -\rBIN.    —   .IcSKS    (/((('cis- 

sani   les   uialadcs  a   la  ]àscinc   (30  pi.iiires.::  ) 
11.)   :  IGO  fr. 

ISIl.  —  R.MIIE  DE  .SAIME-FoIX.  —  CoUlh.ll 
entre   les   inlidcles    cl   les    cli retiens    -   :',II3   fr 

L'ne  Baigncnse  cl  su  snicantc     CiDO  fr. 

Adam    et   Eve    dans    le    Paradis    tcrri'sirc 
GOfl    fi-, 

/.(■    t'einiis  d('-c(iii crani  la   rcriti'  :  ? 

Hercule    cl    (hnpUalc       ."y.lll    fr. 

Persée   dclicrant    Andianicdc    :   980    fr. 

Pimnialidii  (  (n/diil  .•.,!  statue  animée  : 
500  fr. 

1821,  —  DriUiEl  IL.  —  \llc(j(irie  de  la  Plii/si- 
qiie    24  poui-es-82  p.)   ;  130  fr. 

1821.  —  Duc  DES  DErx-PiiM.s.  —  Pai/sa(ie 
arec   bcracrs   cl   animun.r  :   l.'.iSii  fr. 

1812.  —  THIEt.ENS.  —  l'artidits  de  deii.c  jcd- 
ncs  filles  jdiiant  arec  des  flciirs  (92-72)  : 
■iOO  fr. 

l.s',.-,,  —  Cahiiinm,  Fe.-c.h.  —  In  paiisaac  : 
468   fr. 

San    pcilddllt    :    291    fr. 

18.',.').  —  l)|.:\Ei!E.  —  L'IniKicence  alliiiiidiit 
le    llainhcdii    de    l'AiiKiiir    :    l.Giil   fr. 

1862.  —  Vente  X...  ~  Sa.ci^sc      2."i(l  fi'. 

1SG7.  —  BoiTELLE.  —  Sijinptic  an  haiii  (l.'i4- 
1(13  i    :   4."i5   fr. 

1N73.  —  XM:  i.\  RocHERiirs.sE.^f.  —  Fleure  au 
hard  de  la  mer  (76-146)   :  1.II5I1  fr. 

]S7G.  —  M.MiAME  Bl.ANC.  —  T.e  Pcrrinpiii'r 
d'Amiens   ilOO-225j   :  8.000  fr. 

1877.  —  Sensier.  —  l'an  cl  Si/rin.r  :  .505  fr. 

1881.  —  Vente  X...,  24  janvier.  —  Vénus  et 
l'Aimiiir  :  120  fr. 


1882.  —  .\EE.\ANnRE  Dl!M.A.>^.  —  Lc  rcpas  d'un 
/annc.  ciitainc  de  ni/niplics  et  de  danseuses  : 
861)   fr. 

l.ss,').  —  lîrnAT.  —  r:As<(inijiti'in  :  l.Giio  fr. 

1890.  —  \'ENIE  X...  —  Sujets  iniillialogi- 
(liies:  trois  figures  :  1.58.*<  fr. 

l.so:!.  —  Ch.  B...  DE  Lyon.  —  Diane  décoii- 
crant  la  iir(jssesse  de  Calisla  :  8ilil  fr. 

iw.ii.  —  2»  \ENTE  Beurdeley.  —  l.'Educalion 
(le  l'Ainonr  :  1.030  fr. 

1897.  —  BATiON  LeI'IC.  —  Anidiirs  se  dispii- 
Idiit  les  (irnies  d'Hercule   (14-17)    :  Khi  fr. 

1898.  —  De  JUKiNE.  —  Esquisse  d'un  pldjund 
(71-91)    :  27(1  fr. 

1.S98.  —  DECI.dCX.  —  Piirtrait  de  MadeiiKii- 
scllc  Colonihc  :  410  fr. 

1899.  —  Ml  HLB.ACHEK.  —  Ld  tallette  de 
Diane  (75-87)   :  1.45(1  fr. 

Pan  et  Sjirin.v  (75-87)   :  1.4.5(1  fr. 

I.S'.IO.  —  .SICHEE.   —  \eplunc     58-9(J)    :  760  fr. 

1900.  —  l'U'Alil.  —  l'iirtidil  de  Madcnloisel-. 
le  Henriette  de  l'rdiicc.  Miiiialiin'  Louis  X\' : 
115  fr. 

1900.  —  VENTE  S...,  14  J(.IN.  —  Odldlhéc  (212- 
16S     :   ll.:;(KI   fr. 

Dessins   : 

1767.  —  De  .Iieienne.  —  Sanis.  Dessin  aux 
liuis  crayons   :  72   fr. 

Si.r  études  de  fi(jiirc-..  dcd f  /r/.'s  cl  dcil.v 
liiii/safics.   Dessins  a   la   san,:^iniM'  :  5»   fr. 

Huit  pdijsailcs  a  lu  saïKjdiiie.  ihint  si.v 
dccc   figures    .    123   fr. 

17(;'.l.  —  De  CAVEI  \.  —  Un  (jriiiipe  de  figil- 
ics.  Dessin  a  la  jiierre  maie  :  5  fr. 

Tr(jis  (icadéuiics.  Dessins  a  la  piierre  noi- 
re :  7  fr. 

177(1  —  Beomiei,  ii'.Az iNCorr.T.  —  Le  frappe- 
iiiciit  du  rocher.  Dessni  a  la  pierre  noire 
11    piiuees-13  p.)   :  31!  fr. 

1773.  —  LEMi'EiiECii.  —  /)(■//,/■  paiiaages.  Dés- 
uni a  l,-i  pierii'  nuire  rehaussé  de  blnnc  sur 
p;i]iier  Meu   :  '.l   fr. 

Si.r  pdgsiigcs  a  la  jnerre  nnirr  et  a  la  san- 
L'iiine   :  5  fr. 

Si.r  antres  paii<ages.  a  la  pierre  mare  et 
a    la  saiiLiiiiiie    :   6   fr. 

Les  coinpd rtinicnls  d'un  phifund  punr  le 
■^dlon  d'Ilerciile,  a   I  ersdillcs  ■  4  fr. 

L'Apoltieosc  de  tienii  IV  Dessin  aux 
erayoïis  noir  el  lilaiie  sur  ii.-i[aer  Mou  s 
lOil  fr. 

Iicii.e  snjets  lires  du  poème  de  la  Henria- 
dc.  Dfssiiis  a  la  plinin-,  la\'e^  ei  l'diaussés 
(le  Plan.-  :  72  fr. 

Le  Coiirouneincnt  de  l'esdi.  —  llitoinc  h(.l- 
niiigiidril  le  peuple.  Deux  dessins  aux 
(  ra.\(iiis  laar  et  Plane  :  24  fr, 

l'n  siijel  de  VhisUiirc  de  llcn.i  l\'  Dessin 
aux   trois  era.\'i.ns   :   G   fr, 

/,<;  /(///('  (•/)  Eggple.  —  L'Anuuir  de  l'sgehé. 
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—  Alphce  et  Arélusc.  Trois  dessins  aux 
crayons  noir  et  blanc  sur  papier  bleu  :  48  fr. 

Kc  miirtyrc  d'un  suint  Evcqiic.  —  Silène 
et  une  llacchanle,  entou/és  d'enfants.  — 
La  première  pensée  de  la  Baigneuse.  Trois 
dessins  aux  deux  crayons  :  13  fr. 

l'iysse  de  retour  à  Itaque.  —  Pénélope  au 
milieu  de  ses  feinnies.  —  Elude  d'un  homme 
iirant  une  corde.  Trois  dessins  aux  deux 
crayons  :  26  fr. 

Une  tète  de  femme.  Pastel  :  50  fr. 

L'.istronomie  personnifiée,  demi-figure. 
Dessin  aux  trois  crayons  sur  papier  bleu  : 
-iO  fr. 

Trois  études  d'enfants  sur  une  même  feuil- 
le,, p(HS  l'étude  d'une  tète  et  une  compnsi- 
iion  à  la  sanguirie  :  12  fr. 

Une  tète  d'Hèbé,  au  pastel,  pour  le  pla- 
fond de  l'apothéose  d'Hercule  à  Versailles  : 
-41  fr. 

Tète  d'un  ambassadeur  Tue.  Pastel  : 
l.î  fr. 

Deu.r  vues  de  Home  et  de  ses  environs. 
Dessin  à,  la  pierre  noire,  rehaussé  de  blanc, 
sur  papier  bleu  :  4  fr. 

1776.  —  Marîette.  —  Tète  de  femme.  V)e^- 
sin  aux  trois  crayons.  —  Tète  d'homme  à 
barbe.  Pastel.  —  l'ne  feuille  d'étude  de  ehè- 
rubins  :  360  fr. 

Flude  pour  la  tète  de  la  déesse  Hébè.  Pas- 
tel :  80  fr. 

1777.  —  Prince  de  Coxîi.  —  La  fuite  en 
Egijpte.  Dessni  au  crayon  noir  et  lilanc  ; 
36  fr. 

La  déesse  Hébé.  Pastel  :  80  fr. 
.Alphée     et    .irélhnse.    Dessin   à   la   pierre 
noire  :  15  fr. 

1779.  —  M.^RQl'ISE  DE  C.^LVIÈRE.  —  Jèsua- 
Christ  guérissant  l'areugle-né.  Dessin  à  la 
pierre  noire  et  à  la  i)Iume,  rehaussé  de 
blanc  :  18  fr. 

Pénélope  travaillant  à  une  tapisserie.  — 
l'iysse  bandant  un  arc  en  présence  des  pré- 
tendants. Dessins  à  la  pierre  noire  et  au 
crayon  blanc  sur  papier  bleu.  —  L'entrc- 
%)ue  de  Jacob  cl  d'Esaii  et  V. Adoration  des 
Rois.  Les  quatre  dessins  :  10  fr. 

Adam  recevant  Eve  des  mains  de  Dieu.  -- 
Minerve  p.otectrice  des  .Arts.  —  Femme  au 
bain.  —  Pggmalion  au.r,  pieds  de  sa  statue. 
Les  quatre  dessins  :  15  fr.  l.î. 

1779.  —  D'.^RGEXVll.I.E.  —  Buste  dr  femme. 
Pastel   :  24  fr. 

1783.  —  Dazincourt.  —  Figures  et  Pay- 
sages. Cinq  dessins  :  6  fr. 

1799.  —  Basan  I'Ère.  —  Deu.r.  traita  de  l'his- 
toire de  Henri  III  et  d'Henri  IV.  Dessins 
aux  crayons  noir  et  blanc  :  5  fr. 

1811.  —  Sylvestre.  —  L'Adoration  des  Ber- 
gers. —  La  grossesse  de  Calisfo.  —  Latone 
insultée  par  les  paysans.  Dessins  à  la  plu- 


me,  lavés  à  l'encre  de  chine   et   au   lustre  : 
23  fr. 

1842.  —  \'iLLENANE.  —  Promcneurs  dans 
un  parterre  de  fleurs.  Dessin  à  l'estompe 
el  au  crayon  noir  (28-40;  :  19  fr. 

1865.  —  Desperet.  —  Portrait  de  femme. 
De.ssin  au  crayon  nuir  :  7  fr.  50. 

1865.  —  Vente  X...  —  L'Amour  montrant 
une  nymphe  nue  ù  un  satyre.  Dessin  à  la 
r^ierre  noire  :  2  fr. 

1880.  —  Maherailt.  —  L'Assomption  de  la 
Vierge.  Dessin  à  la  sepia  et  à  l'encre  de 
chine  :  126  fr. 

1883.  —  Marmontel.  —  Etude  pour  un  pla- 
fond. Dessin  au  crayon  (29-47)   :  107  fr. 

Jeune  femme  assise.  Dessin  an  crayon  (48- 
36)  :  360  fr. 

1883.  —  De  la  Beraudière.  —  Portrait  de 
Mademoiselle  Duthé.  Dessin  au  lavis  d'a- 
quarelle et  d'encre  de  chine,  rehaussé  de 
liane;  de  forme  ovale  (34-20)  :  6.000  fr. 

Portrait  de  la  Reine  Marie-Antoinette.  Des- 
sin au  lavis  d'encre  de  chine  et  d'aquarelle 
i]0-8)   :  620  fr. 

1886.  —  Richard  Lion.  —  Bacchanale.  Des- 
sin à  la  pierre  d'Italie,  lavé  d'encre  de  chi- 
ne sur  papier  bleu  (28-28)  :  24  fr. 

Symphes  au  bain.  Dessin  à  la  pierre  d'Ita- 
lie, rehaussé  de  blanc,  sur  papier  bleu  (25- 
35)  :  30  fr. 

Portrait  de  la  Heine  Marie-Anloinelle  re- 
présentée en  buste,  de  profil  èi  gauche,  les 
chevru.r  très  relevés,  retombant  en  boucles 
sur  le  cou.  Dessin  de  forme  ovale,  à  l'encre 
de  chine  et  à  l'aquarelle  (10-8)  :  850  fr. 

1888.  —  Carré.  —  Le  Triomphe  de  Vénus, 
lilufond.  Dessin  au  lavis  d'encre  de  chine 
et  d'aquarelle  :  700  fr. 

Cléopalre  buvant  des  perles.  Dessin  à  la 
lilunie  teinté  :  18  fr. 

1896.  —  Destaillei'h.  —  Album  de  dessins 
et  de  croquis,  portraits,  types  d'hommes  et 
de  femmes,  paysages,  sujets  divers,  etc., 
soixante-dix  dessins  à  la  sanguine,  au 
crayon  noir,  et  au  crayon  de  couleur;  en 
un  volv.me  in-4°  :  380  (r. 

1S97.  —  De  GONCnt'RT.  —  Jeune  femme  li- 
lant:  elle  est  vêtue  d'une  blanclie  robe  de  li- 
nan  et  coiffée  d'un  chapeau  de  paille  en- 
rulianné.  Dessin  estompé  (43-.3S)   :  180  fr. 

lue  femme  posée  à  contre-jour  devant  une 
fenêtre  entre  une  toilette  et  un  pupitre  à. 
musique.  Dessin  estompé  à  la  sauce  t45-,38)  : 
180  fr. 

l'ue  jeune  nlle  en  liieiiiise.  Dessin  sur  pa- 
jjier  bleu,  à  la  pierre  noire,  retiau.ssc  de 
craie  (38-26)   :  retiré  des  enchères. 

1807.  —  Vente  T...,  13  Décembre.  —  Une 
femme  nue  et  agenouillée.  Dessin  :  100  fr. 

1898.  —  Marquis  de  Chennevièmes.  —  Jupi- 
ter et  Léda.  Dessin  (17-16)  :  30  fr 
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1S9.S.  —  DECLOrx.  —  l'iirtrait  ili-  Mailcmni- 
scUc  (  uhiiiilx'.  Dessin  a  la  iiinie  de  iiUiinl)  t'I 
saiigiuiif  :   ilil  fr. 

IS',18.  —  \i:Mt:  X...,  7  Fi:\iUf:H.  —  l'uiiniil 
(/<■  Joui  pi),  siiin'd-iniii'l.  Dessin  au  i  raymi 
non-  et  ;t  l'emTe  de  chiiie  :  Km  Ir. 

IS'.s.  —  "M/ME  G.  KT  T..  .  ;.M  l'ic\ltli;R.  — 
/  /(  Fleure.  Dessin  a  reinre  de  chine  ,24- 
l'J     :  :il  fr, 

IS'.rj.  —  DKi.iiYK.  —  l'iiiliiiil  iVhiiiiiini\  Des- 
sin :  m  Iv. 

l'n.'tiilil   lie   jeiii:iie.    [ifs^iii    :    li;,')   l'r. 

iMl'.i.  —  MlHl.HACHFR.  —  l'u.lr^il  de  Miide- 
liniiselle   Diillié.   DesMii     :,':MS     :  TJIOII  Ir. 

\i-'J'.i.  —  Xesti  X...,  li  MAIIS.  —  l'iiiiiilil  de 
l'i'ivUii,  lin  Tliédiie  l'iiniriih.  Dessin  aux 
rraymis  de  conleiir    lS-14j   :  2110  Ir. 

191)0.  —  l'ICAlU.  —  Jeiiiir  jeiiniie  en  liiisle. 
Dessin  :  loj  Ir. 

r.ioo.  —  (.ii.i.MTF:  lit:  ('.  ..  —  Alleiiiirie.  Dessin 
{iti-31}   :  180  fr. 

LEMOINE.  Jean-Baptiste,  ilrssi- 
llnlciir  rrniir:ii,s,  ik'-  en  1704,  liiuil 
('11   177S. 

1S2S.  —  \  E\TE  Pierre  Hipi-olvte  Lemoine.  — 

Iteeiieil  d'elililes  d'il  leli  îlect  lire,  oilieiiieiiU 
aiiUqiie.<  el  niitrex  iiiijeU.  Dessins  lavés  à  ta, 
pierre  noire  et  a  la  sanûuine.  Soixante- 
t|uiiize  iiiéres  eu  plusieurs  lots  :  16  fr.  .>"i. 

IWii'i.  —  DKstAILl.F.rR.  —  SInliie  èiiiieslre  de 
Loii:<  Xi'.  Dhs.^iii  a  !a  mine  de  idiuiili  et  à 
la  se] lia  aver  reliants  de  lilaiic  (7i-j3)  :  ? 

LEMOINE.  M.,  -nivnir  ol  ,lossi- 
nalriir  IVniicui.s  dr  In  sorinnlr  iiioilii'' 
(lu  X\  111'   siiTlc. 

1.8US.  —  X'EME  DE  .-<UNT-,\ll;iN.  —  Piirllilil  de 
Jeciu-iliiirii  è  l'i  ihjiiiiiii  d.  à  iiii-eiii}ix,  un 
craijDii  1/  bi  intiin.  Dessin  â  la  i)ierre  noire  et 
au  erayi.ii   lil.-uir   :    17  fr. 

LEMOINE,  Pierre -Hippolyte, 

Sïrn\i'ii!'  cl  ilosiiinliuir  rinncnis  ilii 
■X\'lll     siorl... 

18:28.  —  \vs\E  fiE  .SUN  AiELiER.  —  Grandes 
éluiles  à  ht  iiiiiijiiiiie,  d'après  des  ornements 
d'areliite.?lure.  lu  lot  de  viu.ct  pièces  : 
Il  fr.  .00. 

LEMOINE,  S.-Sylvestre,i;rav.uii' 
et  (Icssinalc'iir  fVaiicuis  t\\i  X\'II1°  sii"'- 
(■\e. 

Estampes  : 
1808,  —  ROTH.  —  Que  le  nrur  d'un  amant 
est  ■iiiirt  l'i  rhanfier.  il'aiirès  Lancret.  Epreu- 
ve à,  grande  marue  :  >f.j  fr. 


LEMONIER,    Anicet- Charles, 

|i('iiilro  Irniicnis,   ni'  n  lldiicn  on  l7l->, 
iiMirl    on  |S",*|    —   Il  i,-^l(iirc  ;   l'dili'uil. 

IN'.IO.  —  HiiTIIW.  —  l'iiillill!  de  Mildriiini- 
selle  Liiiiise  I  iinliil,  de  la  Cuiiiedie  l'raii- 
eiiise   :   'i.OOO   fr. 

LEMONNIER. 

is.'r.",.  —  Ttl  ru.KlN.  —  Ileiiriilllie  piirhien- 
iie.  Cent  larii'atnres  dnerses  et  jHiriraits  : 
12   fr. 

LEMPEREUR,  E. 

l'.lOO.    —     liONNAIll.      —     /"))(■       ;■//('      (/       .'^llilll- 

Oiien    :   1  lO   fr. 

/  //    eu/n    du    ennui   de   liiiiinjes    :   1  i.j   fr. 
Ilnids  lie  lu  .Munie  :   l'.iO  fr. 

LEMPEREUR,  Jean- Baptiste - 
Denis,  Lirnvcur  id  ilossinnlonr  IVun- 
(;nis  (lu  inilioii  du  ,\  \  III'   si(''i-|c. 

Dessins  : 
177.'i.  —  .MARlKtTE.  —  lieii.r  imijifiifies.   Deii.x 
dessins  au  erayon  ronge  et  noir  :  41  fr. 

1,808.    —    MABQriS    DE    CHENNEVIÈBES.    —    l'iljj- 

s-iije  huisé.   Dessin   (23-2'J)    :  42  fr. 

1S07.  —  De  (ioNCOl'RT.  —  ]'iie  d'un  juidiii. 
Il  l'iinleiiii !i-nii.r-Hiife-i.  DesMii  à.  la,  sangui- 
ne  !:!0-37i    :   4,so   fr. 

/"/((■  eerir  de  jeiine.  .\ipi.-irtdle  sur  trait  de 
pliiiiP'   :22-20)   :  200  fr. 

lue  rhiinniiere,  au  liiil  dejiuiee,  dmiri  un 
hiiiiijuei  d'iirhies.  Dessin  au  craynii  noir 
esiiiiiii'i',  mélange  de  craie  et  de  saii.cniiie 
(20  :n:    :  110  fr. 

LEMPEREUR,    Louis-Simon. 

!4rn\cui-  IVniu;nis,  ik''  ù  l'ni'is  xcrs  17'?."), 
moil  ('Il   17'JG. 

Dessins  : 
l><i2.  —  \'ILLENAVE.  —  Piiiifuije    Dessin   (25- 
:;i     :  4  fr.  2.">. 

Estampes  : 
177:î.  —  \E,\TE  EEMPEttEi  11.  —  I.'eule eeinent 
d' l-'iimpe.  —  Tiliiii  el  l'.Aiinire.  —  l.e  saeii- 
jiee  du  Dieu  l'an  el  ilniize  aiilre'i  épreiiees, 
toutes  d'après  .I.-B.-M.  Pater.  ICnsHiiilile  : 
8  fr. 

1770.  —  NeY-MAN.  —  Le  .hifdin  d'iiniuur,  d'a- 
près Ruliens,  Epreuve  de  V  état  :  12  fr. 

1700.  —  BA«AN  pê:re.  —  Lu  niènie  rstunipe. 
'l'rdis  é|ireuves,  dont  deu-X  avant  la  lettre, 
et  une  avec  la  lettre  :  :î3  fr. 

1808.  —  De  .-Saint-, \rttiN.  —  Lu  même  es- 
ttinipe.  Epreuve  de  \"  elat  et  seize  antres 
pièces  :  :î  fr. 

1820.  —  Comte  Potoskt.  —  VéniK  jdeuranl 
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Adunis.  d'aérés  Barbiéri.  —  Le  Jardin  d'a- 
mour, d'après  Rubens,  et  seize  autres  sujets 
d'après  Teniers,  Boucher,  Cocliin,  Pater,  etc. 
En  tout,  dix-huit  estampes  :  6  fr. 

1834.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Les  Forges 
de  Vulcain,  d'après  J.-B.  Pierre.  Epreuve 
grand  in-folio  en  largeur  :  1  Ir. 

La  mère  indulgente,  d'après  Wille  :  2  fr. 

Les  Baigneuses,  d'après  Carie  Van  Loo. 
Epreuve  grand  in-folio  :  3  fr. 

Le  Jardin  d'amour,  d'après  Ruben.s. 
Epreuve  de  1"  état,  avant  la  lettre  :  15  fr. 

18G5.  —  C.1MBERLYN.  —  Portrait  d'Etienne 
Jcaural,  peintre  du  roi,  d'après  A.  Rosliii. 
Epreuve  à  toute  marge  :  6  fr.  50. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  La  Marquise  Du  Clia- 
tclPt.  —  Marguerite  Lecomte.  —  Charlcs-Em- 
vianuel  III  de  Sardaigne.  Les  trois  estam- 
pes :  15  fr. 

L'Amour  ranime  Amynte  dans  les  bras  de 
Sylvie.  —  Sylvie  guérit  Philis  d'une  piqûre 
d'abeille,  d'après  Boucher.  Les  deux  estam- 
pes :  50  fr. 

Le  présent  du  Berger,  d'après  Boucher  : 
10  fr. 

1878.  —  ROTH.  —  Titan  et  l'Amour,  d'après 
J.-B. -M.  Pater.  Epreuve  in-folio,  en  largeur, 
avant  toute  lettre  et  à  toute  marge  :  26  fr. 

1879.  —  SiEURiN.  —  Louis,  Dauphin  de 
France,  d'après  Cochin  :  9  fr. 

1888.  —  M.^RQtiis  D'HouD.w.  —  Le  Pacha  en 
promenade,  d'après  Mettay.  Estampe  en  lar- 
geur :  11  fr. 

1889.  —  Vente  L.  D...,  11  Mar.s.  —  Portrait 
de  Marguerite  Leeomte,  d'après  Watelet. 
Epreuve  in-4<',  avec  marge  :  38  fr. 

1897.  —  De  Concourt.  —  Uépertoire  pour 
les  spectacles  de  la  Cour  à  Fontainebleau; 
dans  le  haut,  au  milieu  de  l'encadrement  le 
portrait  de  Louis  XV,  d'après  J.-M.  Moreau. 
Epreuve  du  1"  état,  à  grande  marge  : 
43  fr. 

La  Marquise  GabrieUe-Emilie  de  Brcteuil, 
Du  Chastelet,  d'après  Loir.  Epreuve  in-4°, 
avec  marge  :  2  fr. 

Portraif  de  Marguerite  Lecomte,  d'après 
Watelet.  Epreuve  in-4''  :  5  fr.  50. 

1897.  —  B.\RON  ,1.  PiCHON.  —  Portrait  de 
Marguerite  Lecomte,  d'après  H.  Watelet. 
Estampe  in-S»»,  avant  le  numéro  et  avec 
marge    :   4   fr. 

Uépertoire  des  spectacles  de  la  Cour  à 
Fontainebleau,  d'après  .l.-M.  Moreau.  Epreu- 
ve avec  les  inscriptions  typographiques, 
dans  l'intérieur  du  cadre,  donnant  le  titre 
des  pièces  qui  ont  été  jouées  du  mardi,  10 
Octobre,  au  mardi,  14  Novembre,  1775  : 
45  fr. 

1899.  —  LiGAUD.  —  L'Hymen  et  l'Amour. 
—  Sylvie  fuit  le  loup  qu'elle  a  blessé.  —  Vé- 
nus sur  les  eaux.   Trois  estampes  d'après 


Bouclier,  gravées  par  Lempereur,  Levasseur 
et  Beauvarlet.  Ensemble  :  13  fr. 

?  Blucher.  —  Le  festin  espagnol,  d'après 
Palamèdes.  Epreuve  de  l"  état,  avant  la  let- 
tre, seulement  les  armes  :  15  fr  . 

LEMUD    (de),   François -Aimé. 

pointre  et  graveur  Irançais,  né  à 
Tliioiiville  eu  1816. —  Genre;  Illns- 
Iralions. 

1868.  —  Henry  Didier.  —  La  rencontre 
(32-46)   :  320  fr. 

Jeune  femme  jouant  ai-cr  un  perroi/uct 
(11-14)    :  290  fr. 

Dessins  : 

1880.  —  MAHERAULT.  —  Trojs  sujets  sur  une 
même  feuille  pour  les  illustrations  des 
«  Œuvres  de  Béranger  ».  —  Un  sujet  pour 
r illustration  de  «  Notre  Dame  de  Paris  ». 
Dessins  à  la  sépia  :  699  fr. 

1882.  —  GIGOUX.  —  L'enfance  de  Callot. 
Dessin  au  crayon  noir  et  à  l'estompe  :  55  fr. 

1897.  —  PiAi.  —  Les  Etoiles  qui  filent.  En- 
tourage à  la  sépia,  sur  une  épreuve  de  la 
gravure  inachevée  pour  l'illustration  des 
Il  Chansons  de  Béranger  »  :  150  fr. 

Les  souvenirs  du  peuple.  Dessin  à  la  sé- 
pia :  105  fr. 

Estampes  : 

1873.  —  GIGOUX.  —  Les  dénicheurs.  Epreu- 
ve à  l'eau-forte.  —  Scènes  de  l'histoire  an- 
cienne; deux  épreuves  avant  la  lettre.  — 
L'enfance  de  Callot;  épreuve  avant  la  lettre. 
Les  trois  pièces  :  35  fr. 

1888.  —  Clairon.  —  Le  Bccc  de  Beethoven. 
Deux  épreuves  sur  papier  de  chine  :  54  fr. 

1894.  —  AglauS-Bouvenne.  —  L'Etude. 
Lithographie  tirée  à  cinq  épreuves  :  21  fr. 

Le  Betour  en  France.  Lithographie  sur 
papier  de  chine,  relative  au  «  Retour  des 
cendres  de  Napoléon  l'"'  »  :20  fr. 

LENAIN.  Antoine,  peinlre  fran- 
çais, né  à  Laon  ru  l.jSS,  lucu'l  eu  1(348. 
—  Genre;  Poilrait;  Ilisloire. 

1775.  —  Vente  De  Bèze.  —  Les  viusiciens; 
trois  hommes  sont  réunis  en  groupe;  l'un 
pince  la  guitare,  l'autre  joue  du  violon  de 
poche  et  le  troisième  tient  un  papier  de  mu- 
sique. Près  d'eux  est  une  table  sur  laquelle 
on  voit  un  chandelier,  un  pot,  un  livre  de 
musique,  un  gobelet  et  une  pipe.  Bois  (8 
pouces-12  p.  3  lignes)  :  1.300  fr. 

1777.  —  RANnoN  de  Bois.set.  —  Le  même  ta- 
bleau  :  1.401  fr. 

Une  basse-cour  :  on  y  voit  une  foniine 
âgée  qui  tient  un  seau  d'une  main  et  une 
corde  à  puits  de  l'autre;  une  jeune  fille, 
un   enfant,   un   chien,   des  poules,   un  coq. 
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une  (iii"'Vi-e,  un  ln'Iiri'.  dc^  ilimix,  deb  (li- 
gnons et  lies  ustcnbili'S  ilc  ciusnie;  bui'  le 
second  |ilan,  un  Imunu;'  i|ui  lait  boire  un 
cdieval  dans  une  aii^^e  île  pierre  (14  pouces- 
20  ii.i    :   l.GiHl  fr. 

17T9.  —  L'AiiBÉ  iiK  Gi;vigm;v.  —  L'iiifcricur 
d'uni'  ctabtc,  dans  laiiuelle  on  voit  des 
liieufs,  des  moutons,  des  oies,  des  dindes, 
poules  et  pigeons,  un  lionnne  versant  du 
lait  dans  une  beunière  et  divers  accessoires 
d'iiiie  ménagerie  (13  pouces-29  p.)   :  l.ju  fr. 

1,1  piirtniil  d'iiiir  jciinr  paijsiiiiur,  dont 
les  (  lieveux  sont  epars;  elle  est  il.-ius  un  an- 
cien fauteuil,  représentée  au.\  deii.x  tiers, 
tenant  dans  ses  mains  un  livre  qu'elle  lit 
avec  attention  (24-21)   :  2jU  fr. 

l'iir  ririUr  fciiiiiic  usf^iac  sur  un  hiiiir  et 
près  d'elle  deu.x  enfants  occupés,  rini  a  cou- 
per du  pain,  l'autre  à  dire  son  l)enedicite; 
ligures  .a  nii-corps  (20  poucesl-2l  p.)   :  36  fr. 

/,cs  bcnjcis  adorant  l'Enfant  Jésiis  ilan^ 
la  rrcclic  cl  appnrlaiil  leurs  prcsrnts  (27 
pouies-3,")  p.)   :  800  fr. 

1.S14.  —  C.ARDIN.^L  Fesch.  —  Lr  dasl rminnir . 
Assis  devant  sa  table,  en  lare  ite  son  \  erre 
à  demi-plein,  une  huître  dans  une  main  et 
un  morceau  de  pâté  dans  l'aiurc.  il  proiéde 
Untement  et  avec  suite  à  sou  (eiivre:  il  est 
vêtu  d'un  habit  gris  à  basques  et  a  large.^' 
parements,  ipii  monte  en  se  lioiiloiinan;  ;ns- 
(Jii'au  rou,  oti  il  SI'  termine  ]i.ir  un  petit  ra- 
bat blanc.  .Sur  la  t.ihle  on  \oit  des  plats 
d'argent,  un  pot  d'etain  ei  une  bouteille 
d'osier  (3  pouces  4  lignes-2  p.  0  I)  :  032  fr.  .50. 

1899.  —  .Ski.laii.  r.nMiiiEs.  —  I.i'  ijin'ili'r  'il- 
32)   :  3.G50  fr. 

Dessins  : 

1859.  —  31"  ^■ENTE  KmeM-^N,  —  f.r  airnétricr 
de  rilliiijr.  Dessin  au  pinceau,  lave  de  lus- 
tre :  4  fr. 

LENAIN,  Louis,  |iciiiln-  IVulirnis, 
né  ;t  Lnoii  fii  ir)S;!.  ninrl  en  HllS.  — 
Portrnil  :  (!cmo:   liiti'iirurs. 

1844.  —  C.MilUN.M.  Fesch.  —  L'Intrrîrnr  d'un 
rnrps  df  (jardr.  qu'éclaire  une  seul.'  chan- 
delle, iilacée  sur  une  table  ronde,  cou\erte 
d'un  tapis  rouge.  Sept  militaires,  vêtus  de 
costumes  Louis  XII!  et  un  nègre  s'y  trou- 
vent réunis  (3  pie.ls  7  poui  es.  '.i  lignes-4  pi 
2  p.  9  1.)  :  473  fr. 


1884.   —  ^■E^TE  X.. 
vie  :  80ti  fr. 


Inli-riiiir    d'iiiir    fer 


1894.    —    B.AUDOT,    Dl.TON.    ~-    Vieillard    se 
chauffant  jués  d'un  réchaud  (64-48)   :  235  fr. 

Dessins  : 
1810.  —  Vente  ,T.-B.-H...,  20  M.mhs.  —  Vne  fa- 
taille    de    pai/sinis.    Etude    à    la    niuie    de 
ploml)   :  4   fr.   50. 


LENAIN.  Mathieu.  |Miiilir  IVan- 
r;iis.  ni'  à  !.. 11111  en  l.i'.li!,  iiiinl  m  11)77. 
—  (  iriirc  ;   l 'ni'l  r:i  il  ;   I  iili'riciii-'. 

1777.  —  PiUNCE  lit:  ('.oMi.  —  L'Atelier  de 
I  rwiiii    :   .500   fr. 

/.«■  pnrlriiil  de  l.enaiii  :  l.olo  fr. 

17.s(i.  —  Le  Haui.i  m;  liiiKTEni,.  —  Une  pro- 
rrssinn  dans  iinlei  irar  d'une  t'ijlise,  oit  l'on 
\irii  cimi  iirélres  portant  chaiie  et  chasuble, 
,■11!  milieu  desquels  un  si.xième  mitre  donne 
l,-i  lieiieiliction.  Deux  enfants  de  chœur  pré- 
I  c  iriit  celle  cérémonie.  Le  fond  est  occupé 
par  Mil  fiiiiil  de  t.-ipisserie  bordée  d'or  et  un 
.•iiitei  orne  d'un  tableau  représentant  le 
Clinsi  en  croix  :  19  pouces  6  lignes-23  p. 
0  1.     :  1.003  lr. 

]J<12.  — .SoLiiiEME.  —  Le  vieiUind  eaituruH: 
5*0  fr. 

1.S91.  —  MiiNTBRi.su-N.  —  Les  deux  sœurs 
41-30     :  1.220  fr. 

LES   LENAIN. 

.\.  /;.  —  L'impossibilité  dans  laquelle  on  se 
troM\i'  de  ]iiiuvriir  rap|iorter  avec  ipielque 
gan'iitie  de  certilmle  a  l'un  ou  a  l'autre  des 
trois  frères  Lenain  les  leuvres  qui  vont  sui- 
vre, nous  les  fait  réunir  en  une  seule  série 
de  \eiite,  sans  atlrilniliou  spéciale  à  .An- 
toine, Louis  ou  Mathieu  Lenaiii;  nous  n'ob- 
servons donc  que  l'nrdre  chronologique  de 
ces  ','entes. 

i;37.  —  CiiMFESSE  IiE  \i:iilirr.  —  rieur  pen- 
dants  :  110  lr. 

1772.  —  DfC  DE  CHoISEII..  —  Le  Repas  de 
faunlle;  la  mère  jiarait  gronder  un  de  ses 
e  ifanrs;  une  ser\aiile  ;i]ipnrir  nu  l'I.at.  et 
derrière  se  vint  un  valet  qui  lient  une  bou- 
îeille.  L,a  lumière  qui  frappe  sur  la  talde, 
l'claire  tout  le  sujet  (2  pieds  6  pouces-3  pieds 
5  pouces;   :  2.300  fr. 

l'a  inaréehal  et  sa  fiinje.  Derrière  lui  sont 
s::  femme  cl  un  enfant;  sur  le  devant  un 
liniume  assis  fient  une  bouteille  d'une 
m.ani  et  un  verre  de  l'autre,  an  çoli'  droit, 
ou  veut  deux  eiif;ints  debout,  donl  un  tire 
le  soiifllel:  au  luilien  est  \\\\f  eiicliiiiie:  le 
tout  est  éclairé  par  la  lumière  du  feu  cle  la 
forge  !'25  pouces-22  p.'   :  l.OOfS  fr. 

1773  —  \i  loiv.  —  l'aii<iiii\  ileniiit  leurs 
inaisiais.    Lieux    pendants    :   7Sii    lr, 

1774.  —  Comte  Du  n.^ttny.  —  Vne  mur- 
iliaude  lie  léfiuiiie^:  elle  est  accompagnée 
d'un  euf:int,  .'Sur  le  nii'ine  iilan.  \\n  vieillard 
appuyé  sur  son  bâton,  l'n  clie\al  debout, 
des  moutons,  tiiie  vache,  un  arrosoir,  un 
chien  et  un  coq  :  1.200  fr. 

Lji  TJseiisi'.  Vne  femme  lit  ;i  la  clarté 
dune  chaiiilelle   :  140  fr. 

1777.  —  PI1INCE  DE  CONTI.  —  Le  Hepas  de 
famille   .■   ],II10   fr. 
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Le  muréchal  et  sa  forge  :  2.460  fr. 

Une  étable  :  325  fr. 
■  Trois  hommes  ù   table   et  cinq  autres  li- 
gures,  dont   un  jeune  garçon    qui  joue  du 
violon  \i  pieds  3  pouce.s-3  pieds  9  pouces)  : 
1.803  fr. 

Deu.r.  pendants.  13ans  l'un  une  femme 
tient  un  enfant;  elle  parait  écouter  avec 
attention  un  jeune  homme,  qui  lit  une  let- 
tre. Dans  l'autre,  une  femme  est  à  table 
avec  ses  deu.x  enfants;  figures  à  ml-corps. 
Les  dimensions  de  chacun  d'eux  sont  (20 
pouces-24  p.).  Ensemble  :  GOl  fr. 

Vn  peintre  dans  son  atelier  peignant  un 
portrait;  on  y  voit  cinq  figures  en  pied  (14 
pouces-11  p.)   :  500  fr. 

Une  étable;  on  y  voit  un  honmie  qui  ver- 
se du  lait  :  325  fr. 

1778.  —  Duc  DES  Deux-Ponts.  —  Le  vieil- 
lard endormi:  près  de  lui  est  une  femme 
assise  qui  fait  signe  à  deux  enfants  de  ne 
pas  troubler  le  sommeil  de  leur  père  (16 
pouces-27  p.)  :  880  fr. 

1778.  —  MEN.WEOT.  —  Les  joueurs  de  de?. 
Trois  hommes  jouent  aux  dés  et  deux  vnlets 
les  regardent  (.33  pouces-iC  p.)  :  360  fr. 

1778.  —  De  Cossé.  —  Le  peintre  à  so?i  che- 
valet, faisant  .le  portrait  d'un  homme  au 
costume  hollandais  (14  pouces-11  p.)  :  560  fr. 

1778.  —  Vente  R...,  13  Janvier.  —  L'Inté- 
rieur d'une  tabagie.  Des  fumeurs,  les  uns 
sont  assis,  les  autres  debout,  autour  d'iîne 
taille  sur  laquelle  est  posée  une  chandelle 
qui  les  éclaire.  Un  nègre  eist  derrière  eux; 
dans  le  coin  du  tableau,  à  droite,  est  un 
homme  qui  se  chauffe  à  une  cheminée  (3 
pieds  8  pouces-4  p.  2  p.)  :  1680  fr. 

Les  joueurs  de  dés  :  306  fr. 

1778.  —  B.ARON  Gros.  —  Vne  famille  de 
paysans.  Une  jeune  fille  apporte  du  lait 
dans  une  écuelle  à  tme  femme  et  a  un  vieil- 
lard. Un  liomme  entre  dans  la  mai.son;  en- 
fants, animaux,  un  tonneau,  un  chaudron 
et  divers  ustensiles  de  ménage  (19  pouces- 
23  p.)   :  700  fr. 

1779.  —  'Vente  X...,  15  Mars.  —  Le  peintre 
à  son  chevalet  ou  le  portrait  de  l'artiste 
(14  pouces-11  p.)  :  440  fr. 

1780.  —  Caron.  —  Vn  liouinie  assis  à  une 
tiihle.  II  a  des  livres  devant  lui,  tient  une 
]ihime  et  reçoit  luie  pièce  d'argent  des 
mains  d'une  femme,  qui  porte  un  enfant 
dans  ses  bras;  un  jeune  garçon  est  debout 
a  côté  d'elle  et  tient  un  livre  sous  le  bras 

20  pouces-25  p.  6  lignes)   :  2.50  fr. 

Vn  homme  occupé  à  hacher  de  In  paille 
et  un  petit  garçon,  qui  lui  en  apporte  une 
botte  (20  pouces-25  p.  G  lignes)  :  260  fr. 

1780.  —  Poullain.  —  Vn  repas  de  famille. 
On  voit  dans  ce  tableau  deux  hommes  et 
une  femme  assis  à  talile.  Une  servante  ap- 


porte un  plat.  Trois  enfants  sont  debout  de- 
\ant  la  table,  au  pied  de  laquelle  est  un 
petit  épagneul.  Les  personnages  de  ce  ta- 
lileau,  qui  est  une  variante  de  celui  qui  à 
figuré  aux  ventes  de  Choiseul  et  de  Conti, 
sont  autant  de  portraits  de  la  famille  .loul- 
laiii  (33  pouces-43  p.)  :  300  fr. 

1781.  —  Duc  DE  LA  \'ALL1ÈRE.  —  Le  dehors 
d'une  maison  de  charité.  .\  la  porte,  un 
homme  vêtu  de  noir,  faisant  l'aumône  (18 
pouces  22  p.)   :  400  fr. 

Le  Repas  des  paysans.  Un  paysan  et  sa 
femme  prennent  leur  repas  en  dehors  de 
leur  maison.  Sur  le  devant  une  chèvre;  un 
peu  plus  loin,  un  garçon  qui  renverse  un 
lianier  ue  légumes  :  251  fr. 

Le  peintre  dans  son  atelier,  il  lait  le  por- 
trait d'une  dame  très  élégamment  vêtue  : 
312  fr.. 

Vne  famille  de  pauvres  gens  ù  table.  Ils 
sont  au  nombre  de  quatre  :  Non  vendu. 

1781.  —  SOLI.IER.  —  Le  lU'iias  de  famille  : 
2.401  fr. 

1782.  —  ^■E^TE  .\...,  30  .Ianvier.  —  L'.idora- 
li'iii  de.':  bergers  [13  pouces-45  p.)   :  92  fr. 

1792.  —  De  la  Fresnaye.  —  Vn  intérieur  de 
cuisine,  avec  six  personnages  (2  pieds-1  pied 
G  pouces)  :  631  fr. 

1784.  —  Le  Roy  de  Senneville.  —  Vne  fem- 
me assise  cl  entourée  de  léginnes  ayant 
prés  d'elle  une  jeuiu'  fille  ajustée  d'une 
coiffe  noire  et  d'un  i-orset  roinie  ilG  pouces- 

20  p.)    :   160  fr. 

1786.  —  Lambert  et  Duporal.  —  Le  Repas 
de  famille  :  2.UU0  fr. 

178G.  —  D'Ennery.  —  Vne  cuisine,  dans  la- 
quelle sont  quatre  personnages,  dont  un 
homme  assis  près  d'une  cheminée;  une  fem- 
me aussi  assise  dans  une  grande  manne 
et  divers  ustensiles  de  cuisine   (18  pouces 

21  p.  6  lignes)  :  1.100  fr. 

1786.  —  MOREL.  —  Intérieu,-  d'une  taba- 
gie, au  milieu  de  laquelle  sont  plusieurs 
officiers  (27  pouces-35  p.)  :  1.200  fr. 

1787.  —  Collet.  —  Les  (i autre  érang élis- 
les   (16  pouces  8  ligne?-22  ji.)    :  301   fr. 

1787.  —  De  Montriblond.  —  Vn  repas  vil- 
lageois. Trois  garçons,  une  jeune  fille  et  un 
enfant  mangent  autour  d'une  table;  un 
chien  barbet  est  à  droite,  ayant  ses  deux 
pattes  sur  les  genoux  de  son  maître  (41  pou- 
ce.s-48  p.)   :  396  fr. 

Les  Buveurs.  Trois  personnages  assis  sur 
lin  banc  prennent  leur  repas;  dans  le  mi- 
lieu, un  homme,  vu  de  face,  tient  un  verre 
de  vin,  tandis  qu'un  autre  à  côté  vide  son 
verre  (42  pouces-46  p.)  :  128  fr. 

La  fileuse.  Une  vieille  femme  est  occupée 
a  filer:  à  côté  d'elle,  une  jeune  fille  fait  de 
la  dentelle;  dans  le  milieu  un  homme,  ap- 
puyé sur  un  âne,  parle  à  une  jeune  femme; 
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s.ur  lo  (levant,  sont  trois  garçons  dont  un 
tient  (les  ciseaux  dans  la  main  -iS  poiices- 
58  11.)   :   !.î(l  ti-. 

17S8.  —  l..\N(;i.lKlî.  —  7(',s»s  rf  /es  Vurlrilfi  : 
m  U-. 

In  finiiciir.  il  est  eoiffi'  (l'nne  toiine  ornée 
irnn  panaelie;  sur  la  taMe.  un  ]Mit  et  nn 
verre  :  :J6  Ir. 

1T88.  —  C.M.dNM:.  —  Lii  m /si-  mi  tntnliraii  : 
59i)  fr. 

/.(■s  iiHiitic  rriijKjclixIrs  :  1S3  l'r. 

17'J3.  —  \lNCt;NT  D(-iN.llilX.  —  l  fi  liii::i:nr  i/e 
loi,  dans  sou  ealunet,  lei.oit  une  pièce  d'ar- 
gent que  lui  présente  une  feniiue  portant  nn 
jietif  entant  sur  ses  liras  et  tenant  dans  la 
niain  .uanclie  une  ieip_ii''le:  un  jeune  gar- 
eoii  tient  un  rouleau  de  papier  sous  son 
laas  ilT  (Kinces  G  lignes-2l  p. i  :  l.u;în  fi . 

in.  hinniiir  cDiiiluiatint  intr  liniiii'llc  rliar- 
(jif  (le  Iffiii iiir-::  derrière  lui,  une  leinnie 
semble  imlKpier  à  un  pâtre  et  à,  une  [lelite 
fille  la  route  qu'ils  ont  à  prendre:  liesiiaux 
e;  autres  tigures:  fdn  1  d'architecture  i'M 
pences- 10  p.     :   ',i\i  fr. 

18U1    .—    BENBlIRlirCH,    LONDRE.S.    —    /"/(    .'/'■"'- 

pi'  (If   iiii'iiiliiiiil.'i   :  2.625  fr. 

ISIlll  —  \V.\L.STS  P(imf:H,  LONDFIE.S.  —  Enfin; 
jniiiiiil   ini-r   i-ijilrs    :   0.7(15    fr. 

lN(i:;.  —  \'F.NTE  X....  18  .\VRii..  —  l'iie  mar- 
rlmiiih-  (Ir  li'fiiniics.  accinupagnee  de  .--a  til- 
le, ei  nu  lueiidiaiit  dePout,  ayant  a  sa  drcile 
un   petit   ;4ar(;oii     25  poiices-3il  p.j   :  V2:i  fr. 

lNo:î.  —  Vente  X  ...  11  .Hili.et.  —  r'^(</s(/;/c 

(liiiclii  (le  fi(\iii'c:i  cl  (le  licslid ii.r.  La  Jiarfie 
di'oite  est  (iccupce  par  nue  funtame  (.l'arclii- 
lecture,  pU's  de  la([iiellc  on  voit  un  vieux 
pâtre  assis,  junaiit   de  la   flûte   :  252  fr. 

1803.  —  \ENTE  X....  30  .'-il.l'TEMRIiE.  —  Vil  illlr- 
rieur  (ircc  ciui/  iif'^niiinnir^   :  000  fr. 

1803.     —    \'ENTE    X....     20     OCTonRE.     —     .sC('/0' 

(i'inlériciir.  on  sont  représentes  trois  persiui- 
uages  :  l'un  jdiie  du  galonliet.  un  autre 
écoute  eu  fumant  sa  pipe,  et  le  troisième 
les  re.uarde    ■20  (louces  15  p.i   :  30  fr. 

1811.  —  SM.\ESTRE.  —  Vue  iciiiic  fille  i/s- 
»/.sc,  jiiiKuiiil  (le  lu  (iiiilire  10  ponces  -l  li- 
gnes-15  p.  5  l.i   :  223  fr. 

1812.  —  De  .SoLlRiiNE.  —  Le  ricilhird  en- 
ihirnii   :   51(1  fr. 

1813.  —  (lOnEl  UOY.  —  lue  funiille  île  i  il- 
liifliy/i^  ueeiiiiV'i  (i  prendre  leur  r('pii!i  un 
r/c/(ors  de  lu  ferme:  le  mari,  un  liras  sur 
rè|)aiile  de  sa  femme:  quatre  enfants;  une 
v:eiHe  debout  tenant  un  panier  et  un  petit 
valet  de  ferme  |18  ponees-22  p.)   :  20G  fr. 

ISlfi.    —    \'F.NTE    X  ...     lu    J.^NMFR.     —     T/illIe- 

rli'iir  d'une  ehuuihre  rii-iliiiiie.  mi  sont  trois 
personnages,  dont  un  jdne  du  violon  i't 
X(Ouccs-32  p.)   :  1.000  fr. 

1817.  —  B.ARON  Th.  P.\ris.  —  Deux  p,,rle- 
fui.r  cl  nn  petit  garçon  sont  dchniit.  nu  coin 


d'uni'  rue,  û  C('ilè  d'une  eieille  feniine  uni 
rend  de  l'eu  ii-de-i  ir  ri  du  jiuiii.  In  jiru 
pins  liiiii  rsl  un  uiilir  Irnnr  ipiridn,  ijiii 
(■l'unir   une   eliunelle   :  :1.50  fr. 

|s|s.  —  \EMi;  III-  H...  —  /.('.■.  dcrunl.-i  d'uni; 
firme  ^ereunl  de  Ihisse-cnur .  (  )n  y  di.stin- 
,i:ne  une  fciniiie  tenant  sur  ses  :,;eniiiix  un 
enfant,  aiii]iiel  son  frère  présente  une 
.Uiappe  de  lai.-iii;  jeunes  gor(;oiis  et  jeunes 
lilles.  Cette  S( eue  familière  se  liasse  au  mi- 
lieu d'un  troU|ieau  de  vaclies,  i  lièvres,  mou- 
lins et  \'i'lailles  de  loule  espèce  15  pouces- 
18  p.)    ;   207   fr. 

islo.  —  \E\TK  X...  —  Le  nieuuiic  riistii(iie. 
Tnc  Icruiicre  assise  a  l.a  pdile  de  sa  mai- 
siiii.  ddiine  le  sein  â  \\\\  enfant  et  est  en- 
t'iiircc  de  triHs  autres  diuii  un  tient  une 
laije   i'21  ]iouces-2S  p.i   :  53  fr.  50. 

1X10.  —  >'.aleee-Desnover.s.  —  L'intérieur 
d'une  fenne;  un  y  volt  au  milieu  une  vieille 
femme  assise,  filant  au  rouet  i]8  poaces-23 
p.)   :  -105  fr. 

1822.  —  \ENTE  X,...  1"  .Wril.  —  An  inilieil 
(l'une  liuliitiiliou  rusliiinr,  un  rnit  nombre 
d'n.-drnsilr.^  dr  uiénuije  iiroiipes  uutnnr 
d'une  fiinluinr  en  cnii  ce:  duns  le  liniil,  ù 
diiiile,  (hue  nii''nuijere<,  et  ii:i  petit  ijurciui 
decunl  le  feu     15  pnuces-ll  p.     :  125  fr, 

1820.  —  Denon.  —  Le  ItcjKis.:  )irès  d'un  puits 
et  de  i|uel(pies  mciiinnienls  en  ruines,  e^l  une 
famille  de  villageois  groupes  anloiir  (run 
iniineau.  qui  viennent  d'aclie\'er  leur  rç)ias. 
On  rciiianpie  aussi  une  \ieille  :irrivant 
.■i\ec  une  clievie     is  ].onces-21  {'.•   :  315  fr. 

/.(■  méniKie  rii^liijiie.  Dans  une  grande 
cliaiiilire  liasse,  près  (riine  lai-e  clicninice, 
une  feinuie  assise  leiiant  un  eiibant  sur  ses 
geiniiix:  SI  m  mari  est  près  d'elle.  .Autres 
figures  et  animaux  i20  |iouces-10  p.)  :  181  fr. 

1828.  —  LE(.RA\[i.  —  Jcsiis  i/ueri^su>it  les 
iniilildeg    :   '.' 

1813.  —  Heris  LeroV.  —  Les  Pèlerins 
d'Einniuiis    :   255   fi', 

lS.i.3.  —  D.  Periiier.  —  Le  e(jneert  de 
cilluiie   ir,5-30i   :  700  fr 

l.sli.  —  C.AtiniNAi,  Fesi.:h.  —  .8;.r  seiiineurs 
r.iiiiis  XIII  :  2,58  fr. 

.s'ccnc   de    corps   de    (jurde    :   .173   fr. 

J_c  muniieur  d'hnilres   :  082  fr. 

Intérieur  de   tuliuiiie   :   430   fr. 

18,52.  —  \'r,NTE  P..  OE  L...  10  l'rVRIER.  — 
Intérieur  de  eurps  de  ijurde  :  000  fr. 

1851,  —  M.ARoris  iiE  >;\lNT-(:i.ot  t).  —  /,((  pur- 
lie  de  curies  :  170  fr. 

1857.  —  ■\IORET.  —  ('(/  tulileun  suns  ilési- 
[inution   lie  sujet  :   l.t;i80  fr. 

I.SOI.  —  Pherbette.  —  Les  junciirs  de  cur- 
ies.   —    Les    dénicheurs    d'oiseau. r    :    170    fr. 

1805.  —  Comte  de  PotTRî.M.Ès.  —  Si.r  sei- 
çincurs,  cnslumés  dans  le  sli/le  T^onis  XIII, 
sont    réunis    duns    nue  sdlle   écluirée   ]iur    ml 
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seul  (lambeau,  posé  au  inilicu  d'une  table 
couverte  d'un  tapis  rowje  i;il5-136)  :  17.500  fr. 

1875.  —  Miss  Bredel,  Londres.  —  Intérieur 
avec  deux  jeunes  garçons  et  itnr  petite 
lille    :   12.337    fr. 

1883.  —  B.*ROS  DE  B...  —  Portrait  d'un  sa- 
vant :  G.OOO  fr. 

188S.  —  .M  A  non?:  L)'HovD.«.  —  La  Veillée: 
115  fr. 

1890.  —  C.H.^Mi'Fi.EURY.  —  Scène  de  [amille 
(58-70)   :  205  fr. 

1890.  —  M\\.  —  Intérieur  rustiçiue  (36-29)  : 
SOO   fr. 

1891.  —  Vente  X...,  s  M.\i.  —  Les  deux 
sœurs  :  1.220  fr. 

1894.  —  Clerk  et  Selur,  Londres.  —  Ttie 
Basting  :  2.730  fr. 

1895.  —  Lefêvre.  —  Paysans  devant  leur 
demeure   (45-55)    :  410  fr. 

1898.  —  CO.MTESSE  C.  DE  C...  —  Portrait  du 
maréchal  de  Saint-Luc  (84-70)    :  400  fr. 

Dessins   : 

1785.  —  Nourri.  —  Quatre  feuilles  d'étu- 
des, dont  un  homme  (ini  joue  du  violon. 
Dessins  au  bisire,  à  la  pierre  noire  et  au 
crayon  blanc  :  13  fr. 

1842.  —  ViLLENAVE.  —  Etude  de  femme  as- 
sise dans  2ine  chaise.  Dessin  au  crayon  noir 
(29-21)   :  22  fr.  50. 

Servante  portant  une  lanterne.  Dessin  au 
crayon  noir  et  à  l'estompe   (24-18)    :   14  fr. 

1865.  —  Desperet.  —  Groupe  de  figures 
pour  vne  Bacchanale.  —  Tète  de  femme 
âgée.  Deux  dessins  à  la  pierre  noire  : 
2  fr.  50. 

1865.  —  Camberlyn.  —  Etude  représentant 
quatre  enfants.  Dessin  à  la  sanguine,  lavé 
d'encre  de  Chine  :  8  fr. 

1883.  —  De  la  Béraudière.  —  Jeune  femme 
assise  donnant  le  sein  ri  son  enfant.  Dessin 
au  crayon  noir  (27-20)  :  13  fr. 

LENCY,  W.,  i-nivciir  tVan^-ais  du 
C'oiiiiiiriici'iiioiil  ilii  XIX"  sirclp. 

189t.  —  liJKAi-.i,  .-'VLNESTRE.  —  Bustc  d'un 
jeune  garçon,  coiffé  d'un  chapeau  à  plu- 
mes. Dessin  au.x  trois  crayons  :  16  fr. 

1834.  —  Comtesse  d'Einsiedei..  —  La  des- 
cente de  croix,  d'après  Bubons.  Estampe 
t'rnnd    in-folio    :    4   fr.    50. 

LENFANT.  N'.iirL'ANFANT  DE 
METZ 

LENFANT.  Jean,  priniro  .'l  ^rn- 
vrur    IVaiicai.s.    ni'    à    .MjIiox  ille    vi^rs 


IGlTi.    niorl    à    l'aiis    m     17)71.    His- 
toire; l'oiirail. 

Estampes  : 
1845.  —  Vente  A.  D...,  27  .4vril.  —  La  Sain- 
te   Vierge   assise   donne   le    sein   à   l'enfant 
Jésus,  d'après  Le  Carache.  Epreuve  in-folio, 
avant  la  lettre  :  3  fr. 

1853.  —  Thyssen.  —  Portrait  de  Michel  le 
Masle,  d'après  C.  Le  Febure.  Eprouve  de  2» 
état,  à  .grande  marge   :  4  fr. 

1861.  —  L.ajariette.  —  Portrait  de  Gilles 
Le  Maître.  Epreuve  petit  in  folio  :  3  fr.  50. 

1865.  —  Camberlyn.  —  l' ru  n  roi  s  d'.i.-ly,  d'a- 
près J.  Dieu.  Epreuvo  du  1"  état,  avec  la 
tablette  blanche  :  14  tr. 

Xicolas  Blasset,  arcliiieele  et  sculpteur. 
Ejireuve  de  l"  état  :  17  fr. 

Guillaume  de  La.moignon,  premier  prési- 
dent du  Parlement  de  Paris.  Il  est  repré- 
senté en  pied,  vu  de  trois  quarts,  tourné  à 
gauche:  au  bas,  dans  un  cartouche,  quatre 
vers  français.  Epreuve  avec  marge   :  5  fr. 

Guide  de  Sève  de  Boehechouart,  abbé  de 
.^'iiint-Michel,  d'après  Dieu.  Epreuve  avec 
très  grandes  marges  :  1  fr.  75. 

.imbroise  de  Spinola,  marquis  de  Tcs/p  et 
et  de  Venafre,  d'après  B.  D.  Ponrliel.  Epreu- 
ve de  !="•  état  :  15  fr. 

1875.  —  GriCHARDoT.  —  Piirlrnits  de  : 
François  de  Harlaij,  archevêque  de  Bouen, 
d'après  Philippe  de  Champalgne.  —  Claude 
Jcgor.  —  Cr.  de  Nesmond.  —  G.  de  Sève 
de  Boehechouart.  —  Henè  de  Marillac,  en 
buste.  —  Michel  le  Miisle.  Les  six  portraits  : 
40  fr. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Blasset  (.V.)  architecte. 

—  .4.  de  Spinola,  général  espagnol.  —  Bau- 
drand  de  Pradcls.  —  Cousebans  de  Harlem. 

—  F.  Darly.  —  F.  du   Tillel.  —  Vn  Magis- 
trat  :  Les  sept   estampes  :   12   fr. 

P.  de  Bnnzy.  —  J.-B.  Descontes.  —  /.  For- 
eo'il.  —  P.  de  Coislin.  —  F.  de  Harlay.  — 
L    de  Muliguan.  Les  six  estampes  :  22  fr. 

Jegou  de  Kervillio.  —  V.  Mariineau.  — 
G.  de  Nesmond  —  .4.  de  Pajot.  —  Le  Mais- 
Ire  (Gilles\.  —  J.  Le  Maîstre.  —  B.  de  Ma- 
ri'lac.  Les  sept  pièces  :  35  fr. 

Ferd  de  Meufvillc,  cvèque  de  Chartres.  — 
/(.  Pliélipcavx.  —  ,V.  de  Prouville.  —  1.  de 
Houvré  de  Couricnvaur.  Les  quatre  estam- 
pes :  22   fr. 

LENFANT.  Pierre,  poiiilro  fraii- 
( ;al>.  iic'  à  .\ni'l,  pros  Dreux,  en  1704, 
iiKii'l  l'u   17S7. —  l'aysao(':  r)alailles. 

Dessins   : 
1773.  —  Lempereiir.  —  La  bataille  de  Fon- 
leu'iy.   Dessin   lavé  et   colorié   :  73  fr. 
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LENGENDYCK.  \ Ci:  LANGEN- 
DIGK. 

LENOIR,  N..  ornvcnr'i'l   ilcssiiia- 

Iciir    IV:ilir;iis,     m'-     rii     1  /'jd,     liinil     l'M 

isKl. 

Dessins  : 
!«)(;,  —  nKST;ULI.i:rn.  —  I  '"'  ih'  la  mui  l'rllc 
salle  (le  h:il  n)ii.<lriiili'  dmix  l'cniiu^  de  la 
foire  Saitil-CeniuUn  a  Paris.  Composition 
;ivp<-  lie  iicnilirenses  figures.  Dessin  à  la  sé- 
pia,    sur   trait    gravé    (43-89)    :   950   tr. 

LENOIR,  Paul,  iteinlrc  IViiiKMis 
roniciiiponiiii.  —  l'avsagc;  N'iics  ilc 
villes. 

1S79.  _  \E\n-:  X...,  17  NiiNEMliUE.  —  i'iie  rue 
de   Cunatniiliiitiiile   .    IM   Ir. 

ISNIi.  —  Al;i;ado.  —  Le  liai-  .luiiiniai^  (05-15)  ; 
1.5(111   fr. 

Pastels    : 

t89s.   —   \ENrE   X...,   3   M.AiH.s.   —   Place   du 
marelle  a  Camaclic  (Sonuiie).  Pastel  :  50  fr. 
/.(•  l'on  de  Marseille.  Pastel  :  50  fr. 

LENS,  André-Corneille,  |Hiiilrc 
hollandais,  né  en  1730,  innrl  m  lS-i-,\ 
—  Porliaif  ;  Hislnirc. 

]8'i2.  —  D'AHK.MMEntJ.  —  ^ajel  lire  de  l'his- 
toire de   rUcmaqiie  :  70  fr. 

1847.  —  .SiMONS,  Bnrxia.i.Es.  —  Deux  Bac- 
chantes  (42-30)    :  38  fr. 

Dessins    : 

1814.  —  RRrNN-Xi:i:RG.\.\RD.  —  David  pin- 
çaiil  de  la  harpe  devant  .Saiil.  Huit  dessins 
au    liislre    :    15    fr. 

LENS,   Bernard,    dil    Le  Vieux, 

graveur  el    ilessinaleiir  tinii'lais,   né  à 
Londres  en   1(>.')'.),  nnnl   en   17v.*.). 

1843.  —  Wkigel,  LEn'ziG.  —  David  et  Beth- 
sabé,  d'après  Carlo  Maratti.  Estampe  ni-to- 
lio   :  3  fr.   50. 

LENS,  Jacques-Joseph,  iteinlre 
hollandais,  m''  à  iVnvers  en  174(j.  — 
Ilistdire  ;  (  ieiire. 

1H33.  —  \'KHBr:LEN,  BRUXELLES.  —  .imoiirs 
folâlranl    :   70   fr. 

LENTZEN,  |ieinlre  allemand. 

1843.  —  T.^RDIEU.  —  Paii<a{ie  arec  Irmi- 
peaa  de  nnniliins   :  101  fr. 

1,'S.53.  —  \AN  C.'i.Mr,  .\N'VERS.  —  Paiiiagc  dont 
l'arrière-plan  est  représenlé  par  de  l'eau:  à 
ijaiiclie.  est  un   iminticiile  sur  lequel  on  voit 


un  troupeau  de  niniiliai-i:  le  nremier  plan 
i  si  aiiiuii  liar  îles  laiiie-..  îles  uoiiilnns  el 
des  elieei  es.  que  ijanle  une  eillaileiuse  as- 
sise a  ij'tiietie  el  leiiaiit  au  jeune  eufant 
sur  ses  ijeuiiii.r.   Unis    ;,".l-40)    :   1(10  fr, 

.ippiiijee  eiiiilre  une  ruche  eniicerte  de 
broussailles,  une  iiaiisaiine  file  au  fuseau 
en  ijardant  sou  pelil  Irniipeau,  composé 
d'une  vaelie,  d'une  clieire  et  de  deii.v  iiiioi- 
tuns.    Bois    (28-30)    :   XO   fr. 

Dans  nn  jiinjsaiie  niontuiineu.r,  un  beri/cr 
cliasse  vers  la  auuclie  smi  Irniipeau  de  mou- 
lons, au  uiitieii  duquel  un  l'Ut  une  chi-vrc. 
Bois   (38-ly'    :   l,'o   fr, 

iSerqer  iiaidaul  siin  lioiipeaii  en  plaine. 
Bnis    (33-41;    :    190    fr. 

In  lieri/er.  a  l'nnihre  de  qrands  arlires, 
fiarde  un  Irniipeiiu  de  moulons.  I!i:iis  (.37- 
491    ;    210    tr, 

Ilenier  aeconipaiinaut  sur  sa  muselle  une 
\,eriiere   qui   ehuiile.    Bois    (47-60)  :   2.30  fr. 

Un  piitre  monté  <ur  un  l'tue  el  nue  lier- 
çierc  prêts  a  passer  un  (fué  avec  leur  trou- 
peau.   Bois    (38-541    :    170    fr 

llenjer  cloK^anl  snn  troupeau  de  mou- 
tons vers  une  nappe  d'eau,  i'.ois  (37-48)  :  140 
Il  aiii's. 

Ilrruer,  couché  ù  l'ombre  d'un  ijroiipe 
d'arbres,  gardant  ses  moulons  et  ses  chi- 
vres.  Bois   (37-48)  :  200   fr. 

Un  pâtre  vient  de  faire  passer  le  gué  à 
ses  vaches:  une  bergère,  tenant  nn  agneau 
dans  ses  bras  et  suivie  d'an  chien,  chasse 
devant  elle  ses  moutons  encore,  dans  l'eau. 
Bois    (49-39)    :    1X0    fr. 


LÉOCRATI. 

isii.-i.  —  .s,^N-^l|^\Tll, 
niée  :   110  fr. 


Le  .luqciiieut  de  Ga- 


LÉOMÉNIL    (M de).    Laure, 

|i(Miilre  rrani;ais  de  la  |)reniièie  ninilii'' 
du  XIX'  sièide.  —  l'diiidil  :  Ac|ii:i- 
relle. 

ISOT.  —  .M.^nruiisE  nr  Plessis-Bei.lière.  — 
l'oilriiil  de  la  marquise  de  Pastoret  :  110  fr. 

LEON,    J..    t;ra\eiir    français    du 

XIX'    siéele. 

Estampes  : 

1S'.)9.  —  LtCArn.  —  y[arie-Thcrése-i:harlotte, 
princesse  rogale  de  l'iauee,  179G,  d'après 
C.liarks  iliaspar.   Estampe  iii-folio   :  55  fr. 

LÉON  fde'i.  T.,  graveur  e^p:i-iinl 
de  lu  lin  du  X\'lll'  siéele,  (illii  h'n- 
\iiiller  il    \  ienne. 

Es*amiies    : 

183».  —  Co.MTKS.sK  u'Einsjedee.  —  l'risoii 
d'inqiiisilinu      espagnole,      grand      intérieur 
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avec  belle  perspective;  sur  le  devant,  uu 
groupe  de  juges  et  de  militaires.  Estampe 
d'ai)rès  Hiatzer.  Epreuve  graud  in-folio  en 
largeur  :    li.'   fr. 

LÉONARD.  Jean-Pierre,  pciiilre 
lVaii(;;ii>.  m'- ;i  M(iiil|irlli(M' en  171)0. — 
llisloiro  ;  (  i<'iii-('. 


18,").5.  —  \  KNTi:  .\. 


l'ii   supplice  :  350  fr. 


LEONARD  DE  FRANCE. 

1000.  —  \tNTE  S...,  31  ÎM.\Rs.  —  Un  intc- 
Tieui  de  cave  (45-54)  :  155  fr. 

LÉONARDIS  (da).  Jacopo.  pein- 
tre el  graveur  ilalien,  né  à  Palnia  en 
\~'^'-i.  niorl  en  177^.  —  Histoire  ;  Pay- 
sage. 

Estampes   : 

1820.  —  Comte  Potocki.  —  Sujcls  de  saints: 
Traits  fabuleux:  Jeux  d'enfants,  etc...,  d'a- 
près Conca,  Carpioni,  Ricci,  Solimène,  Tie- 
polo  et  le  Tintoret.  Eu  tout,  di.\-sept  estam- 
pes ;  5  fr. 

LÉONART,  Jean-Frédéric,  gra- 
veur et  dessiiialiMir  IVaneais,  né  à 
Diinkerque  en  1633,  mort  en  10!~i7. 

Estampes    ; 

1843  —  W'EIGEL,  Llh'ZIG.  —  Le  Christ  en 
buste.   Epreuve   in-4"    :  5  fr. 

l'orlrait  de  Jean  .-idavi  Fabcr.  Epreuve 
petit  in-folio  en  hauteur  :  5  fr. 

?  .Sternberc.  —  La  même  estampe  :  3  fr.  50. 

LÉONCE. 

.\qaarelles   : 

1895.  —  \E.ME  S...,  17  M.41.  —  L'aigle  et 
les  petits  oiseaux  (70-58)    :  52  fr. 

Etude  :  75  fr. 

Fleurs  :  62  fr. 

Fleurs  :  60  fr. 

Les  geais  el  l'écureuil  :  100  fr. 
■    Le  f/rand-duc  :  85  fr. 

Oiseaux  et  fleurs   :  115  fr. 

Jloses  :  75  fr. 

T.e  l'ieti.r  mur  :  100  fr. 

LEONE.  \  nir  LEEUW  (Van  der), 
Gabriel. 

LEONI,  Guillaume,  |iriiilrc  ila- 
liiMi  ili'  la  si'conili'  iiioilii'  ilii  .\  \  II' 
siè<-l('. 

170C.  —  Vente  X...,  .\.\isterdam.  —  Paysage 
avec  animaux  :  50  fr. 

Î8i9.  ,—  HnizAim,  Gand.  —  Vn  troupeau 
composé  de  différents  animaux  :  45  fr. 


Dessins  : 
17'J'J.  —  Basa.v,  père,  —r.r  Départ  de    Jacob 
en    Mésopotamie.  Dessin  ;i  la  plume  :  12  fr. 

Estampes  : 
17'jy.   —  Basan,    père.   —    Paysages   et   ani- 
maux.  Un  lot   de   viny:t   estampes   :  24  fr. 

1817.  —  Comte  Uigal.  —  L'annonce  aux 
bergers.  —  Trois  marches  de  figures  et  d'a- 
nimau.c.  —  Hepos  d'animuu.r.  —  ]'ues  de 
lieux  célèbres  d'Italie.  —  Etudes  de  bau- 
dets, boucs,  moutons,  béliers,  chèrres,  etc. 
En  tout,   vingt-cinq  estampes  :  52  fr. 

1S56.  —  His  DE  Lass.alle.— tVi  troupeau  de 
chèvres  et  un  âne,  prés  d'un  cours  d'eau, 
f/ui  fiasse  sous  un  arche  contigu  à  des  rui- 
nes.  Epreuve  de  1"  état    ;  6  fr.    50. 

LÉONI,  Octave,  ilil  Le  Padouan. 
|ieinln-  ilalirn,  m''  à  lioiiic  m  l.")71, 
inorl   en   Kj'ilj.   —   llisidirc  ;   l'orliait. 

1778.  —  l.EBRt'N.  --  r,((  Ueligion  représentée 
par  une  jeiiime  tenant  un  vase,  dont  elle 
verse  Veau  dans  une  urne:  une  autre  femme 
tint  une  croix  dans  ses  bras;  un  enfant  tient 
un    ralire     44  pouces-52  p.)    :   2.G01   fr. 

1802.  —  HOGARîa,  Londres.  —  Drjanire  et 
II-   ('entaii"'  :  7.090  fr. 

Dessins    : 

17,")ti.  —  Dec  DE  Tallard.  —  Quatre  picr- 
traits,  dont  deux  au  pastel  :  30  fr. 

1767.  —  De  .Jullienne.  —  Six  portraits.  Des- 
sins aux  trois  crayons  sur  papier  bleu  : 
52  fr. 

S/.î'  autres  portraits.  Dessins  aux  trois 
crayons   :   42   fr. 

Quatre  hommes  et  deux  frnnnes.  Dessins 
aux  trois  crayons  :  27  fr. 

1772.  --  Hlquier.  —  In  portrait  d'homme. 
Dessin  aux  crayons  noir  et  blanc  :  13  fr. 

1773.  —  Le.mperel'h.  —  Deux  portraits,  en 
pendants;  l'un  d'homme  aux  trois  crayons, 
l'autre  de  femme  aux  crayons  noir  et  blanc  : 
'Z't    fr. 

Cinq  portraits,  dont  quatre  de  femmes. 
Dessins  à  la  pierre  noire,  rehaussés  de 
blanc   :  20  fr. 

Six  portraits,  dont  celui  du  pape  Clément 
Vlll  et  un  cardinal.  Dessins  à  la  pierre 
noire,  rehaussés  de  blanc   :  15  fr. 

Six  portraits,  dont  celui  du  grand-duc  de 
Toscane  et  divers  peintres.  Dessin  à  la  pier- 
re noire,  relevés  de  blanc  :  60  fr. 

Quatre  autres  portraits  de  peintres.  Des- 
sins à  ta  pierre  noire,  relevés  de  blanc  : 
V,  fr. 

1776.  —  Neyman.  —  Le  portrait  du  sei- 
gneur de  Grimaldi.  Dessin  aux  crayons  noir 
et  blanc  sur  papier  bleu  (8  pouces-6  p.)  : 
10  fr. 
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17, u.  —  Mariette.  —  .S(7:r  initiniJa  dr  dil- 
fcK'itts  iici<oiinii<ji's.  Dfs.suii  aux  crayons 
iHur  et  l>laiir   :   lï<i   Ir. 

I7S5.  —  \nruiil,  —  Itfii.r  iiiiilrdils  :  l'un 
d'hiiiiiiitr  rt  Vmilir  dr  frninic.  Df'Mii»  aux 
riaynhs  iiuir  et  hiaiie,  sur  pnincr  lileii  : 
8  fr. 

Dcii.r  l,'-lt's  d'Iiiiliiiiifs.  Dessin  aux  tniis 
crayons,  sur  papier  bleu    :  :'>   Ir. 

17',;;i.  —  Basan,  I'ÈRE.  —  Trois  ctiidcs  de  Ir- 
^  s  d'hiiiiiuics.  Dessins  aux  crayons  noir  et 
lilanc  :   Il  fr. 

1«11.  —  SlI.VKSfHE.  —  I.r  iiiirlidil  de  C. 
Saccoillili'i  cl  Irs  jinitntil^  dr  drii.r  jriiiirs 
(Uimcs.  Dessins  au  ciayciu  iinir  et  à  la  san- 
guine :  30  fr. 

Le  portniil  dr  .s',  Hminid".  dr  Maniaiio 
et  Monsciiiiirii r  l'nilii.  Dessni  .'mix  crayons 
noir  et  Ijlanc   :  :3.")  tr. 

]S2:I  —  GRi'.VLiM.,  \ii;nne.  —  l'urlmit  d'an 
hnininr  du  liluijrii  liijr,  rii  dr  j'irr,  arec  li'^ 
clircru.c  rrcpilf.  cl  Ir^  iiiiiiinliirlirs.  Dessin  à 
divers  crayons   :  -2  fi'.   '>'■). 

l'ininiit  d'une  ilninr.  rue  de  face,  cl  pnr- 
t'iiit  un  (nllirr  de  jjcrlrs  un  cmi.  Dessin  a 
(Iners  crayons   :  4   fr. 

18.jT.  —  Thyssen.  —  Le  poihnil  ilr  l'inH^- 
te.   Dessin  au  crayfjii  noir  :  :!   fr. 

ix.'j.s.  —  MiiriîiAI".  —  l'iirtiiiil  d'une  jeune 
Irninie.  Dessin  à  la  pierre  d'Italie  (23-15,41  : 
14  fr. 

ISj'J.  —  I\Ail-;\l,\N.  —  In  pnrlinil.  Dessin  aux 
finis  crayi.'us.   sur  papier  gris  :  G  fr. 

Tr<d-i  pnilnnls.  Dessins  au  cras'nu  iKiir 
relevés  de  blanc,  sur  ]iapier  coloi-ie   :  i'.j  fr. 

18.J'J.  —  \'ENTE  .\...,  l(i  Mai.  —  l'oiii'iiit  de 
jenniic  en  iinsle.  Dessins  an  crayon  iinir  re- 
levé de  blanc  sur  pailler  .gris  ;  11  fr. 

1861.  —  Vente  X...,  {)  Mai.  —  Vurlmil  de 
jeune  feninie.  Dessin  aux  tri)is  crayons  : 
8  fr.   50. 

1804.  —  Comte  .\ndri:o.ssy.  —  Tète  de  jeune 
fille.  Dessin  à  la  pierre  noire  :  50  fr. 

18T5.  —  GriCHARDOT.  —  Ih'u.r  piirlniils  dr 
feiNuic-:.   Dessins  an  craynn  mer  :  11   fr. 

1880.  —  Maheuaii.t.  —  l'iirlniiU  en  buste 
fil'  Iniis  jeunes  feinnies.  Dessins  au  ci'ayoïi 
noir,  sur  papier  gris,  rehaussés  de  blanc 
(îo-15)    :  C.O   fr. 

Estampes    : 

1810.  —  Phévcsi.  —  Vil  lut  de  trcnte-si.r 
piirtiaits.  E|jreiives  de  différents  états  :  37 
francs. 

1855.  —  \'AN  liEN  Z\Nnr.  —  Portraits  de 
Jnsepti  Césure,  ilil  d'ir/iind.  cl  de  Marcel 
l'niecnzalc:  dcu.c  peintres.  Eiu'eiives  avec 
liiar^:c   :  :'   fr.   .50. 

18.jr>.  —  IIl.s  DE  Lassalf.  —  l''iilrails  de 
l'ranrois  Barbieri.  dit  te  (Jucriliin  et  de 
.tean  l.nurcnt  lleriiini,  ilit  le  Cltcenlicr:  di'u.v 


peintres.  Deux  eslaniiTS  en  Iciutcur  : 
12    fr.    .50. 

1,S73.  — 'dicot  X,  —  /,(■  clii'nilie.  .tean  lia- 
tiiinns.    Deux   eiireii\cs   iii-S"    :   7   fr. 

1.S75.  —  (il  icinnnoi .  -  i  nnit-liril  jnatrails 
d'ailisles  cl  de  jic i  simn  ujes  dn-ers.  |-,pieu- 
\fs    de    l"-    état    :    :;0    fr. 

\  inal-lrnis  piiriraili  d'arlisles.  liprenvc 
de   dilferi'iils   étais    :   :,'S   fr. 

In    l'd    dr    eenl-cin'il    eslunipr  ',:)    fr. 

1877.  —  F,  rjIliOT.  —  ,/.-/•'.  liarbirii.  dit  le 
ItUrrrliin.  —  I.-l..  Ilrrnini.  —  /..  I.èuiu.  — 
C.'i).   linnctialli.  -      I.   'l'en.iicsla.  —  .S.    \iniet. 

—  '/'/(.  Salinns.  Iliiil  eslanipes  de  T"  et  de 
2"    ettit    :    11    fr. 

I.eoni  (Itlueni.  I-;pi'eu\e  de  1"  état  iinii  dé- 
I  rit,  avant  les  tr.-i\  .-iii'v  de  puiniille  dans  le- 
fond,    et    une   épreuve   de  2'"  état    :    18   fr. 

?  .SiEHNIlEHG.  — [.c  cheralier  llernin.  Epreu- 
ve  avec   marge   :  2   fr    50. 

?  STENGEI..  —  La   nieuie   e\lanipi'   .   '.',  fr. 

LÉOPOLD. 

I>5-:.  —  \ENTE  X...,  6  DÉCE.MBRE.  —   ///    /"/   de 

diluze  eslanipes  :  Pièces  acadeniupies  : 
12    fr.    50. 

LEPAGE,  Bastien.  \ dii  BAS- 
TIEN-LEPAGE. 

LEPAGELET,  t;fn\ciir  rranrtii.s 
(le  Iti  scrdililo  liiciilii'  citl  X\  III'  siè- 
cle. Irti\  nilltiil   à  l'aris. 

Estampes  : 
1897.  —  Rahon  .t.  Pichon.  —  L'.trlire  de 
l'raci/rie  Curieuse  estampe  salirnpie  sur  les 
ineiiSiui.ges  de  la  société.  —  l'Iinle  dr  l'ur- 
brr  dr  Cninirir  it'ins  le  jaidin  du  l'alais- 
lliiijal,  drrant  le  eafc  de  /•'«/(/.Cette  dernière 
pièce  est  seule  gravée  p;ir  Le  Pagelet.  Les 
deux   :  ir,   fi-, 

LE  PAON,  Jean-Baptiste,  |ioin- 
Irc  tVniictiis.  ur  on  IT^Î''^.  iiioil  ni  I7N.). 

—  (  icniT  :  (  lliassc  ;  Sert i os  m  ililnircs. 

1770.  —  L'abbé  'rEllRAV.  —  /.(/  Iiure  de  l.ni- 
lirai/     36   pouees-60   [ci    :   012    fr. 

17S0.  —  MARQt'is  iiE  CtiANOiuN.  —  Le  incine 
laldean    :   050   fr. 

lOoo.  —  l)i:KEii-DrMESMi,.  —  lievue  de  la 
naiisiai   du   nu   an   Triai   d'enfer  :  5.200  fr. 

Dessins    : 

1*57.  —  Xr.\TE  X...,  30  NOVEMBRE.  —  Combat 
de  cU'iIc.  ie.   Dessin  au  bistre  :  3  fr.  25. 

1S.5Ô.  —  Kaieman.  —  Vue  bain, Ile.  Dessin  à 
la   pliiine,  l,-i\i-  île  bistre  :  12  fr. 

t'ne  nuire  balaille.  Dessin  a  la  plume  : 
8    fr.    50. 
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1861.  —  LAjAitiErrE.  —  Catnp  miUlairc  an 
bord  (l'une  rivière:  à  droite,  une  cnniine. 
Gouache   :  7  fr.  50. 

1880.  —  M.AHiiu.ALLT.  —  Sold'it  en  faclion 
près  d'une  pièce  de  canon.  Dessin  à  la  sé- 
pia,  de  forme  ronde,  mesurant  25  centi- 
mètres dé  diamètre  :  11  fr. 

1885.  —  Co.MTE  DE  i.\  Bm.wmtBE.  —  Le  re- 
pas sous  les  arbres.  Dessin  à  la  pliune  et 
au  lavis  (85-90)   :  50  fr. 

1886.  —  Richard  Lio.n.  —  Préparatifs  d'une 
fête  au  Palais-Roijal.  Grande  galerie;  nom- 
breux personnages;  décorations;  armes  de 
la  famille  d'Orléans.  Dessin  à  l'encre  de 
Chine   (33-56)   :  980  fr. 

Le  Défilé.  Groupes  de  cavaliers;  paysage 
montagneux.  Dessin  à  la  plume  et  au  la- 
vis d'encre  de  Chine,  rehaussé  de  blanc  (44- 
66).  —  La  Halte.  Dans  un  bois,  des  militai- 
res campent  et  se  livrent  à  divers  exerci- 
ces. Dessin  à  la  plume  et  à  l'encre  de  Chine, 
rehaussé  de  blanc  1 47-65).  Les  deux  dessins  : 
275  fr. 

L'assaut  d'une  forteresse.  Dessin  à  la  plu- 
me et  au  lavis  de  bistre  (20-26)   :  230  fr. 

1897.  —  De  Concourt.  —  Opérations  d'un 
siège.  Vue  d'un  camp  assiégeant,  de  ses 
traiichées,  de  ses  batetries.  .\n  premier  plan, 
une  femme  se  promène,  une  ombrelle  à  la 
main,  au  bras  d'un  officier,  tandis  qu'un 
peintre,  un  genou  posé  à  terre,  fait  un  cro- 
quis. Dessin  au  bistre,  sur  trait  de  plume 
(19-48)   :  130  fr. 

Halte  de  cavalerie  dans  un  village.  .\\\ 
premier  plan,  un  cavalier,  descendu  de  che- 
val, prend  un  sac  des  mains  d'une  vieille 
femme.  Dessin  au  bistre  sur  trait  de  plu- 
me (29-oJ)  :  320  fr. 

Un  Hallali  à  Chantilly.  Un  piqueur  son- 
nant de  la  trompe,  à  cheval, valets  de  chiens 
se  reposant  couchés  à  terre,  chiens  se  dé- 
saltérant à  une  mare.  Sur  la  droite,  en  ha- 
bits rouges  à  collets  et  à  revers  de  velours 
noir,  le  prince  de  Conti  et  le  prince  de  Cou- 
dé causent  ensemble,  .\quarelle  (41-56)  • 
785  fr. 

1898.  —  VENTE  G...  et  T...,  31  Janvier.  — 
Scènes  viilitaires;  deux  pendants.  Dessins 
au  lavis  de  sépia  sur  trait  de  plume  (165- 
210)  :  41  fr. 

1898.  —  Mallet.  —  Troupes  en  campat/ne. 
Dessin  à  la  sépia  (35-57)  :  320  fr. 

1900.  —  De  Chennevières.  —  Cavalier  en 
vedette;  consigne  ù  l'avant-poste  :  125  fr. 

LE  PAUTRE,  Antoine,  griivnir 
fl  jirrliilcrlc  IViiiicais,  né  on  IDI  I. 
morl  on  U;'.ll. 

1772.  —  Cuozat.  —  L'Œuvre  d'.lntoine  et 
de  Jean.  Le  Pautre,  en  1269.  Estampes  ou 
dessins  d'ornements  :  320  fr. 


LE    PAUTRE,   Jean,   limvcur   c 
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Dessins  : 
18iU.  —  Co.MTE  .\N[)iu:ossY.  —  Modclc  d'un 
lit  royal.   Dessin  à  la  plume,  lavé  d'encre 
de  Chine  :  6  fr. 

1896.  —  Destailleub.  —  .Modèles  de  deu.t 
bénitiers:  l'un  est  formé  d'une  vasque  sup- 
portée par  deux  anges,  et  l'autre  par  un 
seul  ange.  Deux  dessins  à  la  plume  et  à 
l'encre   de    Chine    :   25    fr. 

1897.  —  Vente  T...,  13  Décembre.  —  Quatre 
trophées,  ornés  d'aralicsques.  Dessins  :  46 
francs. 

Estampes    : 

1772.  —  Hum  lEH.  —  Un  lot  de  Gl-i  estam- 
pes relatives  à  l'architecture,  au.x  oriic- 
ni.eiits.   caUourhes,   etc.   :  72  fr. 

1772.  —  Crozat.  —  L'Œuvre  de  Jean  et 
d'.-intoine  Le  Pautre  en  1269  pièces  :  es- 
tampes on  dessins  d'ornements  :  330  fr. 

1793.  —  Brandes.  —  Cérémonie  du  sacre 
de  Louis  XV,  à  l'église  Notre-Dame  de  Pa- 
ris. Epreuve  grand  in-folio  en  hauteur  : 
8   fr. 

1820.  —  Comte  Potocki.  —  Entrée  triom- 
phale du  roi  et  de  la  reine  à  Paris,  le  20 
août  16G0.  Grande  pièce  en  cinq  feuilles. 
Epreuve  grand  in-folio  en  largeur.  Plus  un 
lot  d'estampes  représentant  des  allégories, 
monuments,  décorations  et  vases.  En  tout, 
cent  dix  estampes  :  16  fr. 

1834.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Cérémonie 
du  sacre  de  Louis  XIV.  Epreuve  avec  mar- 
ges  :   7  fr. 

1854.  —  Vente  R.  D...,  4  Décembuk.  — 
L'Œuvre  de  Le  Pautre  :  800  fr. 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  Deu.v  paysages 
avec  ruines,  urnes  de  figures  et  d'animaux. 
Epreuves  de  l""'  état,  avant  l'adresse  de  Le 
Blond  :  2  fr. 

1862.  —  ^■IRIENEL.  —  L'Œuvre  de  Jean  Le 
l'autre,  en  787  pièces  :  485  fr. 

1877.  —  Behague.  —  Cérémonie  du  sacre 
et  du.  couronnement  de  Louis  XIV.  Trois 
estampes  grand  in-folio.  Epreuves  avec  mar- 
ges :  120  fr. 

Pièces  d'artillerie  qui  ont  été  fondues 
pour  le  service  du  roi  dans  la.  grande  fon- 
derie de  l'.irsenal,  par  J.-B.  Keller.  Epreuve 
grand  in-folio  :  40  fr. 

TjCs  Folies.  Suite  de  six  pièces  in-'i"  en 
largeur   :  0  fr. 

LE  PAUTRE.  Pierre,  -iriivciir  d 
(Icssinali'iir  IVnnrnis  de  In  |ni'iMirrr 
liKiil  il''  ilii    .\  \  III''  siècle. 

Estampes  : 
1861.  —  Lajariette.— LoMis  XIV,  en  costume 
d'empereur    romain,    tenant    en    mains    un 
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plan  de  foilifiraiionf!.  Epreuve  avec  mar- 
ges :  :,'  h'.  01). 

187:i.  —  GlOotX.  —  Cliiilciiii  nrrc  jimluiiif^ 
Cl    ruines.    Qualre    ]iii'ros    :    1    Ir.    .Ml. 

1S77.  —  lîi:il.\(]rK.  —  Mnniniinil  clrrr  pur 
la  lille  de  l'iin:<.  diiii^  l'Ilidrt-  ilf-\  illf.  piiiir 
conserver  l'i  ineiiioiir  di'  l'Immienr  iiiie  lui 
fit  Loins-le-(iriiiid.  le  ••»  luiiiier  /';.S7,  y  (//- 
nani  arec  Imile  sa  iiiaisun  ruijale,  d'après 
A.  Coysevox.  Grande  pièce  avec  des  mé- 
daillons et  cinquante  bas-reliefs  représen- 
tant les  exilions  acconiiilis  par  Louis  XI\'. 
Cette  statue  a.  elc  détruite  a  l'époipte  de  la 
RévuUdion.  l".prenve  .uraud  lu-lullo  eu  hau- 
teur :  f)  fr. 

LEPEINTRE. 

1S99.  —  Ml'hlbacher.  —  La  cage  symba- 
liqiie.    Dessin    (2MS)    :   580  fr. 

LEPÈRE,  Auguste,  griivciir  cl 
(Icssiiuili-iir  IVaniMis.  m''  :i  Piiri.s  en 
ISI'J. 

Estampes    : 

1897.  —  De  GONCOfnr.  —  Le  pont  des  Arts. 
—  Le  soir  sur  la  Seine.  —  Le  inarcitc  <in.r 
jnjnnnes.  —  L'abreiieuir.  Epreuves  d'artiste  : 
41   fr. 

LE  PETIT,  Alfred,  graveur  cl 
dessiiinh'iir  l'i'iiin;:ii,s.  \{i\  à  AiiMialc 
(^Seiiic-lnrr'ririii'i' )  en   Is  1 1 . 

1895.  —  VE.Mii  .Vlfued  le  Petit,  .\quarelles 
et   Dessins    : 

[';/(■    aiiitarrlle   :    30    fr. 

.intie  iniaarelle  :  i9  fr. 

.intre  a'iuarellr    :   ,'1    tr, 

.1  (lien:  eien.e  mendiant  a  la  janihe  i/c 
bois  :  :i8  ir. 

L'antcar  en  coslunic  national  .  ib  fr. 

Bélonniers  à  Levallois  :  29  fr. 

La  chi/jonniérc,  rue  Ménilniontant  :  10 
francs. 

t_'inii'lie  ici,   ti/pe  boliéinicn   :  i\i  fr. 

Ih'filê  dr  la  nnii/ istrat u n'  au.c  [iinéraillcs 
de  t'arma  :  18  fr. 

Echoppe  de  cnrdininier  à   t'Uilii/  .   .i'.,'  fr. 

Episoile  de  la  (jnerre  fraiien-alleniandi- 
dans   la   Sanian:    :   75  fr. 

T.e  laetear  rural,  a   Fallencuarl  :  25  fr. 

Famille  ludtcmienne  en  i'ieardie  :  ',)()  fr. 

l'aaehenrs  au  crepaseale.  dans  la  Sum- 
me   :  '.Vi\  fr. 

Femme  et  sim  panier  à  la  Ilante-Maladre- 
rie.  —  .1  l'aea,  an  eal-de-jatte.  Ensemble  : 
38  fr. 

I    la  fiiire  an.r   j<nnbons   :  35  fr. 
I    /'/   Irairtir'...  (Jai   cent  boire'.'...   .1   la  Ji-te 
dr  l.ri  allois-l'rrret  :  ic,  fr. 

Jeinie    mradmnt    :    i\    fr. 

Marchand  de  lacets,  à   Poi.v  :  55  fr. 


Marelle  aii.c  cnlailles,  a  l'nneiuinunl  :  ^9 
friincs. 

Le  moulin  a  Fallcncou il  :  :,'B  fr. 

/.(■    iiuurre    boniue    :    50    fr. 

/,(■   pauire   de   liuuroiirt    :   3n   fr. 

l'eelienrs  le  matin,  près  de  Vile  de  la. 
.latte    :     ',1    fr. 

l'eiiieiises  a   .luit,   .•somme   :  ;,'0  fr. 

/.(■  jiere  Caillasse.:  intérieur  de  bric-à- 
brac,  a   Lccallois-Perrel  :  100  fr. 

Le  père  Gainbard,   vu  de  face  :  25  fr. 

Le  père  Maiitoire,  a   l'm.c.  .■<umrne  :  25  fr. 

Itrtour   des  cliamps,   u    Fii    :  "20   fr. 

La  route  de  Fouearmoul,  a  Fallenconrt  : 
20   fr. 

Scieurs   de   long,  a    Lccallois  :  23   fr. 

'l'anibour  de  rillr.  a   l.rialhas:  35  fr. 

La  traijeusc:  Haute  Maladrerie   :  28  tr. 

Ti.lpes   asiatiques   :   22   fr. 

/  )(  cieu.c  iiardcur  de  dindons  a  Saint-Lé- 
ger,  Seine-lnlericure  :  35  fr. 

LÉPICIÉ,  Nicolas-Bernard, 

jH'iiili'c  ri'.'UH;ais,  m-  à  Paris  rii  17i5.), 
iiiorl  fil  1784.  —  Histoire;  (!enre; 
Porirail. 

1777.  —  R.^NDON  DE  BoisSET.  —  La  Liseuse. 
Bois  (5  pouces  G  lignes-4  p.)  :  310  fr. 

l';79.  —  L'.AHBÉ  TERU.ay.  —  l'nc  cisite  a  la 
douane.  —  Le  marché  d'une  iille.  Ees  deux  : 
3.821   fr. 

1783.  —  De  ME.\Ans.  —  Les  [leu.r  miSmes  ta- 
bleaica    (3   pieds-5   pieds)    :    3.000    tr    . 

1783.  —  .I.-P.  Ler.^s.  —  Vue  femme  allailant 
son  cufaiit.  —  Une  femme  mmitiant  a  lire  à 
une  priitc  fille.  Deu.x  tableaux  souvent  dé- 
si^nies  sii\is  le  tilre  de  «  Le  Devoir  mater- 
nel »  ou  «  L'Eilnratioii  connneucèe  ».  En- 
semble   :    132    fr. 

1787.  —  CoEEET.  —  Tête  de  'jeune  garçon. 
Bois    0  poures-5  pouces  3  lignes)    :   17  fr. 

1797.  —  Giii.MOD  DE  LA  Beïnieiœ.  —  Lc  mê- 
me laid  l'an   :  24  fr. 

1812.  —  Glas.  —  La  visite  a  la  douane.  — 
Le  murclic.   Ensemble  :  904  fr. 

1810.  —  SAliRAZlN.  —  In  intérieur  d'ctu- 
ble.  —  l'agsuge  avec  animau.i.  l'.nscmlile  : 
r,.7   fr. 

1851.  —  GIROUX.  —  'L'ete  de  jeune  fille  a 
mi-corps    (45-36)    :  59  fr. 

1855.  —  DeverRE.  —  Le  même  lublciiu  :  1.50 
francs. 

1850),  —  Martin.  —  La  jiromessc  approu- 
vée  :  3.015   fr. 

18.5'.).  —  D'HCU'Iietot.  —  La  jeune  cuisiniè- 
re  :  415  fr. 

IsCd.  —  L.  FoiLn.  —  La  Irieotcnse  :  515  fr. 

1801.  —  (.'.OMIE  DE  Montbrin.  —  Lu  aruinh 
mère,  l'.ms,  de  forme  ronde,  mesurant  vingt 
renliiiirlres  de  diamètre   :  .520  fr. 

Tctc  de  jeune  fille   (40-32)    :  000  fr. 
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1861.  —  Marquis  de  Salvo.  —  Portrait  de 
jeune  paysanne  :  310  fr. 

1863.  —  P.iLLV.  —  La  jeune  mère  :  1.305  fr. 

L'amour  paternel  :  900  fr. 

1807.  —  B0ITK1.LF..  —  La  Collation  (45-36)  : 
48D  fr. 

1868.  —  HORSIN-DÉON.  —  Le  dépait  du  bra- 
connier (30-25)    :  950  fr. 

La  femme  du  braconnier  (30-25)  :  1.T50  fr. 

1869.  —  Odiot.  —  La  Famille  du  bracon- 
nier (31-25)  :  1.580  fr. 

1870.  —  Reiset.  —  Portrait  de  Pigallc, 
sculpteur  (30-24)  :  820  fr. 

1870.  —  Marquis  du  Blaisf.l.  —  T.a  canon- 
nière brisée  (60-47)  :  6.200  fr. 

1872.  —  Vente  A.  et  B...,  12  Février.  — 
Jeune  femme  tricotant  (16-12)  :  4.010  fr. 

La  femme  du  braconnier  .-  1.800  fr. 

1873.  —  Marquis  de  la  Rochebousseau.  — 
Le  jeune  dessinateur   (100-79)    :  10.000  fr. 

1873.  —  Vente  X...,  20  Mai.  —  Jeune  fillette 
(43-36)  :  1.S05  fr. 

1874.  —  J.  Fau.  —  Le  Musicien  :  900  fr. 

1875.  —  G.alitzine.  —  La  Bouillie  :  3.650  fr. 
1875.   —   .Marquis   d'.\...   —  L'Enfant   bou- 
deur :  1.060  fr. 

1881.  —  De  Beurno.\\'iu.e.  —  Le  Jeu  de  la 
canonnière  (22-17)  :  315  fr. 
1881.  —  De  Tarade. —  La  vi-iite  à  la  douane. 

—  Le  marché.  Les  deux  :  22.000  fr. 

1884.  —  ^■ENTE  X...,  21  Janvier.  —  L'oiseau 
privé  :  260  fr. 

1885.  —  BURAT.  —  Tm  bonne  mère  :  7.ono  fr. 
La  Grand'mère  .-  1.250  fr. 

/.  i  lioutique  du  barbier  :  800  fr. 
1SS8.   —   Ga.sqiet.   —   La   vielleuse   i'90-37;  : 
2.300  fr. 

1890.  —  ROTHAN.  —  La  bouillie  :  12.000  fr. 
Le  vieux  musieien  :  4.000  fr. 

1891.  —  MoNTBRisoN.  —  T.a  réponse  désirée 
(64-80)  :  15.000  fr. 

1891.  —  Vente  X...,  4  Juin.  -^  Le  petit  dessi- 
nateur :  820  fr. 

1892.  —  Daupias.  —  La  visite  à  la  douane. 

—  Le  marelle.  Ensemble  :  19.500  fr. 
Portrait  de  Jeune  femme  :  13.000  fr. 

1892.  —  .Aunnix.  —  Portrait  de  femme  âqéc: 
700  fr. 

1893.  —  Vente  X...,  13  Mai.  —  Tm  visite  à  la 
douane   (98.162)  :  9.950  fr. 

1894.  —  Lai.i.kmant.  —  /.(/  frunne  du  bra- 
connier  (80-03)  :  9.500  fr. 

La  petite  paysanne  (40-30)  :  3.000  fr. 

1895.  —  Lefèvre.  —  Portrait  d'un  magis- 
Irat,  à  mi-(.t)rps,  à  perruque  pouilrée,  cou- 
vert (le  la  l'olie  noire,  les  mains  croisées  à 
la  reiiiMire  et  tenant  une  onlonnance  (80- 
62)  :  IW)  fr. 

Vieillard  en  buste,  couvert  d'un  manteau 


!;ris  et  coiffé  d'un  bonnet  noir  (54-43)  :  20.> 
Irancs. 

1898.  -—  Marmontel.  —  Scène  de  famille 
(35-27)  :  200  fr. 

1898.  —  Comte  C...,  30  .Wrii..  —  Le  petit 
écolier  (45-35)  :  1.500  fr. 

1898.  —  Docteur  G...  —  Portrait  de  femme- 
(5.5-.i5)  :  125  fr. 

1899.  —  SiCHEL.  —  Portrait  d'un  petit  gar- 
çon (40-33)  :  710  fr. 

1899.  —  MUHl.EACHER.  —  Portrait  de  femme- 
(47-38)  :  4.100  fr. 
1899.  —  ROTHAN.  —  La  bouillie  :  12.000  fr. 
Le  vieux  musicien  .-  4.000  fr. 

1899.  —  VENTE  G...,  6  Juin.  —  rortruil  de 
femme,  à  mi-corps  (65-55)  :  500  fr.. 

1900.  —  Docteur  Mireur.  —  L'enfant  qui 
lit   (46-.5S)   :  600  fr. 

L'enfant  qui  dort  (46-58)  :  550  fr. 

1900.  —  Vente  X....  28  Avril.  —  Deux  por- 
traits d'Iiomme,  en  buste  :  300  fr. 

1900.  —  Ve.nte  X...,  14  JUIN.  —  L'Ecolier 
(.10-36)  :  95  fr. 

Portrait  de  Madame  de  Graffi'gny,  auteur 
des  a  Lettres  Péruviennes  »   (40-38)  :  1.420  fr. 

.Attribués  à  Lépicié  : 
1S99.   —  Franceschi.  —  Le  départ  du  gen- 
tilhomme. —  Le  retour  du  marché.  Ensem- 
ble :  1.980  fr. 

Dessins  : 
1797.  —  Vente  X...  —  Religieux  en  extase 
devant  une   Gloire  de  Chérubins.   Dessin  à 
l'encre  de  chine  :  10  fr. 

1898.  —  M.\LLET.  —  In  demande  aecordée. 
—  Dessin  à  l;i  plume  et  à  la  sépia  (23-28)  : 
080  fr. 

lS9>i.  —  DE  BRYA.S.  —  La  Ménagère.  Dessin 
à  la  séjïia  (15-11)  :  4.'Î0  fr. 

1899.  ~  Calanuo.  —  La  Jeune  servante.  Des- 
sin à  la  pierre  noir^^  et  à  la  sanguine  :  460 
francs. 

1803.  —  VENTE  X...,  18  Avril.  —  Un  sain.t 
religieux  en  e.xtase  devant  une  Gloire  de 
Cliéru-hins.  Dessin  à  l'encre  de  Cliiiio  :  10  fr. 

1814.  —  B'ruun-Neergaard.  —  La  llénédic- 
lion  des  enfants.  Suite  de  sept  dessins  : 
12  fr. 

1842.  —  \'ii.i.ENAVE.  —  l'n  eoml)at.  Dessin  ;'i 
la  plume  (37-M)  :  4  fr. 

1859.  —  Kaïem.an.  —  La  demande  en  ma- 
riage. Dessin  à  la  plume,  lavé  d'encre  et  re- 
levé de  blanc  :  19  fr. 

.Mlégor'ie.  Dessin  au  trait  de  plimie,  lavé 
de  bistre  :  21  fr. 

1859.  —  Vente  .X...,  10  Mai.  —  fnc  servante; 
elle  est  debout  coiffée  d'une  cornette.  Des- 
sin à  la  sanguine  el  à  la  pierre  d'Italie  : 
5   fr    59. 
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ISdO.  —  NoRm.IN.  —  In  liiitiiiiir  jiiiiiiiil  ilr 
la  /»/N.s/-.  DfSMii  à  la  saii.yiniie  :  7(j  fr. 

Friniiif  iis^isr,  vue  de  ilns.  Elmle  au 
cra.Vdii   imir   :  5  l'r. 

18(;o  —  l)i;\'i:sij;.  —  lliislr  ilc  fnrr  et  prii- 
clic  en  iiiiuil  (l'un  jriiiir  liDi/iiiir.  i/iii  n  In 
trir  mil'.  ICIiiilo  an  craynii  mur,  reliaussi'  île 
pa^li'l    c^'J'i'i}  :    is    fi\. 

IsiCi.'i.  —  ToNDI".  —  Jriiiir  filh'  iilciinilil  la 
iniirl  il'iin  Disfcn  :  il  fr. 

7,f'   iiclil   hniiilriir  .  Jô  fr. 

1,1    /irlil  df^sinnli'iir  :  :!()0  fr. 

l'iiilniil  pit'siniic  lit'  l.fiiirh'  .   ?,(10  fr. 

IST;.'.  —  .AR.M.u. —  'l'iin^  ci'iiliris  joinuil  aii.r 
Cintra,  .\iiiiarclle  (2.>3(l)  :  ÎTi)  fr, 

Tniis  rcitlii-rs  jniiunt  iiii.r  liilh's.  Aqua- 
relle faisant  iiemlaut  à  la  liréeedenle  (25-20): 
370  fr. 

18811.  —  MAurRMi.ï.  —  l'nihiiit  ilr  .Jriine 
(inrniii  cil  hiisir,  Irh'  ilr  innfil.  Dessin  a 
la   iiiiue  lie  ]ilnnili,  a   fiaiiir  nuiile  :  7(.»  fr. 

1882.  —  Gli;iir\.  —  In  prlil  snriiiinnl.  Vue 
Ji'unc  jiaijsannr.  Deux  ile.-.Mns  a  la  juerre 
(l'Ilalie  el  sanj^uuie  sur  iiapier  liristol:  3:î  fr. 

(■//(•  jircilii-nliiin.   Dessui   a   la   sepia  :  8  fr. 

18S:i.  —  M.\R.\IONTIX.  —  Piirliiiil  ilr  Irniir 
(larçiin.  Dessin  au  crayon  (28-1;))  :  18u  fr. 

188:!.     —    Co.MTK    DE    I,.\    BÉR.\rniKRK.     —      I.l'ft 

(uiKiiir^  rliiiin pcliTs.  Un  jeune  viaysari  et  une 
jeune  liUi',  assis  au  pied  d'un  arbre,  <^;\y- 
dent  leur  irniipean,  ipie  l'un  ajierçoit  dans 
le  fiiiid.  l,e  jeune  lininnie  ininire  du  doiRt 
à.  la  jeune  lille  deux  eolDinlies  (|ui  se  liee- 
quelent.  Dessin  au  lavis  de  bistre  leliaussé 
'le  blane   (25-22)  :  165  fr, 

/,r.s  jriini'^  jnnlinicr^.Xw  milieu,  une  jeune 
fille  pnriaiit  lui  iiaiiier  et  aeeonipa;,'née  d'un 
jeune  ^;ar.,-un,  qui  |Mirte  lui-mènie  une  Imlle 
et  nue  rdiiieille  ,i:arnie  de  tlenrs.  Di.'ssin  au 
erayim  m.ir,  rehausse  de  blane  (2'J-24)  : 
'■■tl  fr, 

Pnilniil  ilr  jrnnc  fillr  m  hiislr.  Dessin 
au  rra.\iin  mur  '25-1!)':  :  'lô  fr. 

l'iirlitiil  ilr  Mnileniulscllc  Saphir  l.i'rnn.r. 
Dessin  aux  trois  erayuns  (22-15)  :  '.',:>  fr. 

188r,.  —  R[CH.\RI1  LlD.N.  -  l'iiilniil  iVllll 
pniiMiii,  rvpicsnilf  m  lin^li\  Iniiinr  n 
ilniilr,  iniffr  d'un  i-liii jirn n  n  lianlK  rrlrrc^. 
Dessin   ;iux   deux   i  raymis    (21-l(i)  :   :i2()   fr. 

Le  ncpus.  Iriiiir  /illr  m  bnsic,  appuyée 
sur  lin  iiirîllri,  di-  Inii^-ijnaits  a  ijanclif. 
i-lii'rrn.r  liiniliaiil.  Dessin  ,aii  lavis  d'enrre 
de   Cliiiii',   de   fnriup   ovab'    (]0-8i  :   8(lii   fr. 

l'i.ilinil  iVnnc  jcniif  fillr  rrprrsrnlrr  rn 
hiisIr.  diiiiirr  a  ijniirlir,  nrrr  firliii  sur  l,i 
Irlr  ri  jlnirs  un  nirsdqr^  Dessin  aux  Inns 
crayuus   (j:)-2i;)  :   :!50  fr, 

1^92  —  .-VriiDiN.  —  /.,/  dmiiindr  acconirr. 
Etude  à  la  pliinn'  et  a  la   sepia  :  :«K)  fr. 

180:!.  —  Dl^  llM.MKNCOURT.  —  Ji'iiiir  frininr 
(trbiinl.  Dessin  â  la  sanguine   (28-20)  :  io  fr. 


IS'.l.'i.  —  I.ri  D.\  Ht:.  —  Pnrlniil  dr  Miidrnnii- 
srllr  Sn/diir  Lrrnii.r.  Dessin  aux  Irois. 
riaymis    :    Isa  fr. 

I8'.i.",.  —  l'.M  1,  M\NT/.  —  l.rs  fiiiiirrK.  Dessin 
a,  l'cnire   de   Clliine    :   lo.'j   fr. 

|s:i7  —  Di:  (liiNcmiir.  —  l.n  i  nllnlion.  Des- 
sin an  erayiiii  unir,  reliaiisse  de  eraie  et  de 
sauL;uine    i  'i.">-:;8,   :    125   fr. 

|8',i7.  —  \'i:\TK  T....  l:l  Di:!;,i:miuu,.  —  Trlr  de 
jrnnr  iinrrnn.   Dessin  :  ild  fr. 

isos.  —  \i;\TK  (i...  et  T...,  :!1  Jwmfr.  — 
'l'idr  dr  prlilr  fillr.  rnr  dr  fuir,  nnflrr  d'un 
hitniirl,  pnrlnnl  nii  rriirifij-  nu  rnii.  Dessin 
a   la  san.uuine  1 15-15)  :  i;  fr. 

]Mis  -  \-,;\T(-:  (.;.  .M...  18  Mu..  —  l.n  dr- 
iniindr  nrinrdrr.    Dessin   (23-28)  :   080  fr. 

Ls'.lO.  —  .Mrni,!i.\CHKR.  —  La  nnirrhaudr  ai; 
pnissmis.    Dessin    f]8-15)  :   215   fr. 

I8'):)  —  (:\].\K\ni.  —  .Iriinr  srrrniilr  (21-17)  : 
'lOO   fr. 

l'iirlniil  rn  /lird  dr  Duijazon  dans  Ir  rtdr 
dr    Fiijnin    ,    15(1    Ir. 

1800.  —  Fr.^NCKSCHI.  —  /)(')/.(■  prIiU  .sf/- 
Vir/nrds,    m    drssn.-,   dr  purtr   :  220   fr. 

18:iO.  —  .ln.vcHlM  .\ll,rR\Mi.  ~  Drii.r  dr.'i.'iiiis. 
215   fr. 

Estampes  : 

1772.  —  P..  ,\niR,\N.  —  lirsniarrs  (  liarlntlr, 
d'nn-i  Ir  ndr  dr  l'Iialir  rlta.'isrr  par  la  l'riii- 
liirr.  —  l.rs  jrn.r  d'rnfnnl.i.  Les  deux  es- 
t.inipes  d'après  (inyprl  :  o  fr. 

170:.!.  —  1!r\nti|';.'s. —  f.a  rircunrisidn,  d'après 
.1.  Pippi.  E|ireuve  m-folin.  en  bailleur  : 
8   fr. 

1820.  —  Co.MTK  PdTOCKI.  —  .Inpilrr  ri  In. 
d'après  .Tules  Runiain.  —  Sntiirnr  aniniirrii.r 
ilr  l'Iiili/rr.  d'après  le  Parmesan,  et  i  inat- 
nrnf  siijris,  pmisaiirf.  ri  l'nrl rail ■;.  d'après 
Riisalba,  Klein,  Mrior,  Rembrandt,  Teniers. 
.\ved.  Bouclier,  Chardin,  Coypel,  Jeaurat, 
I.;ilmu-  et  RT^^aiid.  lui  tout,  trente  et  une 
cslainpes  :   10  fr. 

I><:î4.  —  CiiMTKssE  ii'EiNslEliEi..  —  La  cirmii- 
risniii.  il'aïu-es  .Iules  Romain.  Epreiue  in- 
f'iliii,   en   hauleiir  :  G  fr, 

Aiilniiir  dr  la  llnqnr,  assis  dans  i,,-  far- 
diii.  d'apri's  Wallcau.  Epreuve  lu-folio,  en 
laiLjeur   :   12   fr. 

Clandr  Mrllaii.  priai rr  rt  ararrar.  Epreii- 
yr   iii-fniiii,   en    hauteur   :    2  fr.   30. 

I.r   sniifllriii.    d'après   Chardin   :  2   fr.   45. 

I.a    rir   rliainprhr,    d'apivs   jîiaiclier   :   (i   fr. 

riial:r  rliassrr  piir  la  Prininrr,  d'après 
<7h,   C(i>-]icl  :   12   fr. 

1^50.  —  iii.s  m;  Lvs.ii.u.i.E.  —  La  maitrcssc 
d'ri-i)lr,  —  /,/•  rliàtraii  dr  rarirs.  Deux  '■-; 
tainiies  d'après  Cbaroin.  Kiireuves  avec 
grandes  niarses   :  12   fr. 

1^57.  —  Tiivssrx.  —  l'allii  rinr  Dufrrnr.  née 
ilr  Srinr,  dans   Ir  rulr  dr  Clmpàlrr,   d'après- 
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Ch.   CoypeL   F.preuve  in-folio,   en  hauteur  : 
3  fr. 

Ig57.  _  vkxte  s...  —  La  gouvernante.  — 
La  Pourvoyciiae.  —  Le  Toton.  Trois  estam- 
pes d'après  Cliardin.  hsC  première  :  23  fr. 
La  seconde  :  25  fr.  La  troisième  :  35  fr. 

1858.   —  VENTE  X...,  G   DÉCEMBRE.   —  La   Pié- 

montaisc  :  1  fr. 

1861.  —  LAiARiETTE.—  Louls  de  Boullonfjne, 
peintre,  d'après  Rigaud.  Epreuve  de  1"  état, 
avec   les   trois    griffons    dans    les     armes  : 

7  fr.  50. 

le  feu.  —  La  terre.  —  Deux  sujets  d'en- 
fants espiègles,  d'après  Jeaurat.  Ensemble  : 
21  fr. 

Jupiter  et  nyihpne  chasseresse,  d'après 
Jules  Romain":  1  fr. 

1865.  —  C.wiBERLïN.  —  Nicolas  Berlin,  pein- 
tre, d'après  De  Lien.  Epreuve  à  très  grandes 
marges  :  3  fr.  50. 

1865.  —  DESPERET.  —  La  pourvoyeuse,  d'a- 
près Chardin.  Epreuve  avec  marges  :  8  fr. 
La  gouvernante.  —  Le  Benediclte.  Deux 
estampes,  d'après  Chardin.  Ensemble  :  18  fr. 
1877.  _  behague.  —  Charlotte  Desmarcs, 
comédienne,  d'après  Ch.  Coypel.  Epreuve 
in-folio  :  8  fr. 

Catherine  de  Seine,  épouse  du  sieur  Ou- 
fresne,  comédienne,  d'après  Aved.  Epreuve 
avant  l'adresse  de  Buldet,  à  toute  marge  : 
8fr. 

187T.  —  F.  DiDOT.  —  Le  château  de  caries, 
d'après  Chardin  :  21  fr. 

Jeune  fille  à  la  raquette,  d'après  Chardin. 
Epreuve  de  4°  état  :  18  fr. 

La  mère  laborieuse.  Epreuve  du  2«  état 
avec  grandes  marges   :  30  fr. 

L'amour  de  ville,  ou  l'amour  coquet.  — 
L'amour  de  village  ou  l'amour  naïf,  d'après 
Coypel.  Deux  estampes  :  19  fr. 

rhalie,  chassée  par  la  Peinture,  d'après 
Coypel.  Epreuve  avec  grandes  marges  : 
12  fr. 

La  jeunesse,  d'après  Jeaurat.Epreuve  avec 
grandes  marges  :  15  fr. 

La  relevée,  d'après  Jeaurat.  Epreuve  avec 
grandes  marges»:  11  fr. 

.■inloine  de  la  Boque,  d'après  Watteau. 
Epreuve  avant  toute  lettre  :  37  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  à  toutes  mar- 
ges :  21  fr. 
T^a  même  estampe  :  7  fr.  50  . 
Berlin  Mcolas,  peintre.  —  Boucon,  ama- 
teur. —   Watteau,   etc.   :  Quatre   estampes   : 
18  fr. 

L'alhé  Capperonnier.  —  Ph.  Orry.  —  Bi- 
cher  de  Boddes,  etc.  Quatre  estampes  : 
5  fr   50. 

Mademoiselle  Desmares.  —  Madame  Du- 
frctne.  Les  deux  estampes  :  16  fr. 


MoUères,  d'après  Coypel.  Epreuve  de  1" 
état  avant  toute  lettre  :  105  fr. 

L'amour  moissonneur.  —  L'amour  oise- 
leur. Deux  estampes  d'après  Boucher. 
Epreuves  avec  grandes  marges  :  10  fr.  50. 

Le  Bénédicité,  d'après  Chardin.  Epreuve 
de  2=  état,  avec  marges  :  31  fr. 

1878.  —  RoTH.  —  L'Espagnolette,  d'après 
Grimoux.  Epreuve  in4o,  rie  l"  état,  avant 
la  lettre  :  6  fr. 

L'accouchée,  diaprés  Jeaurat.  Epreuve  à 
toute  marge  :  23  fr. 

La  relevée,  d'après  Jeaurat.  Epreuve  à 
toute  marge  :  21  fr. 

Nul  amour  sans  peine.  —  Nulle  rose  sans 
épine.  Deux  estampes,  d'après  Nattier. 
Epreuves  in-folio  :  9  fr. 

Thalic  cliassée  par  la  Peinture,  d'après 
Coypel.  Epreuve  avec  marges  :  11  fr. 

L'amour  précepteur,  d'après  CoypeL 
Epreuve  à  toute  marge  :  18  fr. 

L'am'iuf  naïf,  d'après  Coypel.  Epreuve 
avec  marges  :  4  fr.  50. 

Jeune  femme  se  mirant,  d'après  Coypel. 
Epreuve  avec  marges  :  8  fr. 

Le  Toton,  d'après  Chardin.  Epreuve  avec 
la  lettre  :  47  fr. 

La  pourvoyeuse,  d'après  Chardin.  Epreu- 
ve en  hauteur,  avec  marges  :  30  fr. 

La  ratisseuse,  d'après  Chardin.  Epreuve 
en  hauteur,  avec  marges  :  48  fr. 

La  gouvernante,  d'après  Chardin.  Epreu- 
ve avec  marges  :  40  fr. 

La  mère  laborieuse,  d'après  Chardin. 
Epreuve  en  hauteur,  avec  marges  :  21  fr. 

Le  château  de  cartes,  d'après  Chardin. 
Epreuve  in-folio,  en  largeur  :  22  fr. 

Le  Benedicite,  d'après  Chardin.  Epreuve 
en  hauteur,  avec  marges  :  45  fr. 

Le  souffleur,d'après  Chardin.Estampe  gi-a- 
vée  en  collaboration  avec  Surugue  :  59  fr. 
La  jeune  fille  à  la  raquette,  d'après  Char- 
din. Epreuve  avec  marges  :  22  fr. 
La  même  estampe  :  10  fr. 
1881.  —  MuHi.BACHER.  —  La  Maîtresse  d'é- 
cole, d'après  Cliardin.  Epreuve  de  2"  état  : 
116    fr. 

1881.  —  Mailam).  —  La  même  estampe,  de 
même  état  :  34  fr. 

1890.  —  Destaii.lelr.  —  La  même  estampe, 
de  même  état  :  15  fr. 

Le  Toton,  d'après  Chardin.  Epreuve  de 
1"  état  :  52  fr. 

1891.  —  Bayard.  —  La  même  estampe,  de 
même  état  :  45  fr. 

1894.  _  Vente  X...,  8  Janvier.  —  La  Cou- 
vernante.  —  La  Mère  laborieuse.  Deux  es- 
tampes, d'après  Chardin  :  25  fr. 

1894.  _  vente  X...,  11  Janvier.  —  Le  Bene- 
dicite :  19  fr. 
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La  Gouvcrnanir  ■  ITi  fr. 

Iji  llatissuusc  :  10  fr. 

Le  Tolùil.  Epreuve  «le  l'-"'  état  :  16  fr. 

lS9i.  —  Vente  X...,  17  Mai.  —  La  Jeunesse, 
d'après  Jeaurat.  Epreuve  de  1"  état  :  31  tr. 

1895.  —  G.M.ICHON.  —  Le  llcnedicitc  :  1.5  fr. 

T,(i  Jeune  fille  (i  ta  raquette  :   15  fr. 

1895.  —  Veme  X...,  (i  .-WRII,.  —  Le  lienedi- 
cite,  d'aprè.s  Chardin  :  17  fr. 

1897.  —  De  Concourt.  —  Le  Déjeuner,  d'a- 
près Boucher.  Epreuve  avec  graniles  mar- 
ges :  70  fr. 

Le  Benedicitc,  d'après  Chardin.  Epreuve 
de  1'''  état,  avant  toutes  lettres  et  avec  gran- 
des marges  :  400  fi-. 

Lt'  Château  de  cartes,  d'après  Chardin. 
Epreuve  avec  gi'andes  marges  :  21  fr. 

/..•(  Gouvernante,  d'après  Chardin. Epreuve 
avec  grandes  marges  :  30  fr. 

Jeune  fille  à  la  raquette,  d'après  Chardin. 
Epreuve  de  1'^  état,  à  l'eau-forte  pure  et 
avant  toutes  lettres  :  G9  fr. 

Ln  même  estamiie.  Epreuve  avant  toutes 
lettres  :  42  fr. 

J.a  Maîtresse  d'école,  d'après  Chardni. 
E|ireuve  de  l"""'  état,  avant  les  contre-tailles 
sur  le  liant  du  bonnet.  Marges  :  78  fr. 

Li'  Mère  laborieuse,  d'après  Chardni. 
Epreuve  avant  toutes  lettres.  Etat  non  dé- 
crit.  Grandes  marges  :  455  fr. 

La   Poureoyeusc,   d'après  Cliardin  :   48   fr. 

La  llatisscuse,  d'après  Chanlin.  Eiiveuve 
ave^.'  marges  :  45  fr. 

/,('  souffleur,  d'après  Clini'din.  Epreuve 
avec  grandes  marges  :  19  fr. 

La  Ileleece.  d'après  Jeaurat.  Epreuve  avec 
marges.  —  Le  Ileniéde,  d'après  .leaurar, 
gravé  jinr  F.  .Vli.nnet.  Les  deux  estampes  : 
30  fr. 

J'i, rirait  ,1e  Cliurles  Lliclier  de  /("(/(/c.s  de 
ta  Mortiere,  d'après  Lalour.  Epreuve  hi- 
folin  :  3  fr,   .50. 

l'iirtrait  d'Antoine  de  LAiroiine,  d'après 
\V:itieau.  Epreuve  avait  toutes  lettres,  à 
l't't.'il  il'eau-fnvte  pure  :  40  fr, 

l'iiiiiait  de  Charhdte  Desmares.  Epreuve 
a   toute   marge  :  17  fr. 

J'iii  Irait  de  Catherine  de  ."^eiue.  d'.iprês 
.\ved.  Epreuve  m-fulio  avant  toutes  lettres: 
37  fr. 


LEPICIE. 


Le   nenedieilé. 


1897.  —  rî,\RoN  .1.    PlCHON, 
d'après   Chardin  :  59  fr, 

/('(/.(■  d'enfants.  —  Thalie  clia.'^see  par  la 
Peinture.  Deux  estampes  d'apn-s  Cli.  Coy- 
pel  :    10  fr. 

L.  t  Jeunesse.  —  La  Vieillesse.  —  I^a  Sais- 
sanci'.  —  L'Enfance.  Quatre  estampes,  d'a- 
près .Teaurat,  gravées  par  Leinciè  et  Baie- 
chou  :   43   fr. 


Le  Itionan  cnmirjue  de  Scarron.  Suite  de 
seize  eslMinpe.-.,  d'après  Pater,  gravées  par 
Lepicié,  .Surugue,  père  et  fils,  et  Audran. 
Epreuves  avec  marges  :  Zi  fr. 

LÉPICIÉ  (M""),  Renée-Marie- 
Elisabeth,  uruM'iir  IViUH'iiis  ilr  l;i 
[MriuiiM'r  nioilii'  (lu  Wlll'  .Mci'lc, 
iiiorif  «'Il   17.>?. 

1834.  —  Comtks.se  d'Einsiedel.  —  Saint 
Jean-Baptiste  dans  le  désert,  d'après  Ba- 
pliaël.  Epreuve  de  forme  cintrée  :  11  fr.  70. 

1894.  —  ^'^-^TE  X...,  11  Mm.  —  La  Jeunesse 
sous  les  hahiltenients  de  ta  décrépitude,  d'a- 
près Coypel  :  31  fr. 

1897.  —  De  Concourt.  —  La  même  estam- 
pe :  95  fr. 

LEPIC  (le  comte   de),  Ludovic, 

jii'iiilri.'  rruii(;;us,  m''  on    Is;!'.),  iimrl  rii 
ISS".).  —  Murino  :  donro. 


]s90.  —  Vente  X... 
1S!ii.  —  \i;nte  X... 
fri'ncs. 


Marine  :  9.50   fr. 
.Inire   nnirinc  :  1.290 


LÉPINE,  Stanislas,  |ioiiili'c  IVuii- 
(;;ii.i  ('()iil('iii|Miruiii,  m''  ;i  (^ticn.  — 
Pavsaii'c  :  \  ms  (lr\iilrs;  .Muriiics. 

1874.  —  \v.siE  X...,  13  .IVNVIER.  —  La  neine 
a  Montmartre  :  560  fr, 

1875,  — HoSCHEDÉ, —  La  Senie  ilrraiil  .îaitit- 
lienis  (.10-90)  :  780  fr. 

18S0.  —  Here.\u.  —  Paijsuiie  :  ICO  fr. 

1885.  —  Kœcki.in.  —  La  lierije  de  ta  Seine 
dans   file   Sainl4.ouis     CS-liMl-  :   l'.lO  fr. 

1891.  —  .\Kiis\.  —  Les  liiirds  de  la  Seine  .- 
li;5   fr, 

1X91,  —  M  NES,  —  \'ue  lie  l'aris,-  rpiai  de 
niidel-àeAille      Xi-lOi  :    SOII    fr, 

I  II,'  il,-  l'ari^:  fil,'  Sainl-Louis  (24-35'  : 
lli'l  fi-, 

\'ue  de  l'aris.-  le  p,int  île  l'Estacade  (20- 
:;:■  1  2i  :  56;i  fr. 

1S95.  —  .S\N  MvBCELLU  —  Rue  Liasse.  Camp 
•  15-lS!  :  900  l'r. 

1895.  —  Société  r'irt  a.méric.mn. —  Vue  d'un 
parc  :   375    îr. 

1897.  —  \'EVER.  —  Mniilniiirtre,  Vliiver  (44- 
45,  :    1.400    fr. 

Is'.i7.  —  \  ENTE  X...  12  Mu.  —  f'ne  rue  de 
iilla,je  :  2(J0  fr. 

1898.  —  Couspv.  —  La  place  de  la  Con- 
corde. Bois   (17-25;   :  400  fr, 

18'.)8.  —  Beei),  nE  Ge.a.^cow.  —  Clicliij  1 38-54)  : 
390  fr. 

Caen  i2G-35)  :  105  fr. 

18!i8,  —  \ente  X...,  21  .IvNViER.  —  r.a  Seine 
a  Billancourt   (20-5G)  :  4S0  fr. 
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Unix  de  la  Seine  duiis  la  Cité.  —  Bois 
(21-32)  :  -580  fr. 

Hue  du  Mont-Cvnis   (46-55)  :  550  fr. 

L'Orne  à  Cacii  (40-56)  :  605  fr. 

Le  Canal  de  VOuicq  (.40-55)  :  500  fr. 

lg.38.  —  Vente  X...,  IS  Mars.  —  Paysage 
(38-55)  :  550  fr. 

1898.  —  \ENTE  X...,  1"  .\\R!i..  —  Bonis  de 
rivière  :  240  fr. 

1898.  —  VESTE  X...,  7  M.u.  —  Vue  de  Paris; 
le  marché  aux  poinmes  (32-40)  :  615  (r. 

Vue  de  Paris;  le  pelil  bras  de  la  Seine 
(23-32)  :  485  fr. 

Bords  de  rivière  (20-30)  :  215  fr. 

La  roule  (14-24)  :  150  fr. 

1898.  —  VENTE  F.  R...,  25  Novembre.  —  Le 
pont  Marie  :  bords  de  la  Seine  (24-33)  : 
570  fr. 

Marine  (34-46)  ;  .500  fr. 

1890.  —  COMTE  A.  DoRiA.  —  Vu  canal  en 
Uni  i-'idc;  clair  de  lune  (45-54)  :  2.250  fr. 

Hestaurant  au  bord  de  l'eau  (38-65)  : 
1.550   fr. 

La  Seine  près  des  Tuileries;  clair  de  lune 
(26  1/2-37  1/2)  :  2.050  fr. 

Quai  de  Bercy    (30-48)  :   2.000   fr. 

La  rue  du  Mont-Cenis,  ù  Moniviartre 
(34  1, 2-26  :  9G0  fr. 

Clair  de  lune   (24-32)  :  780  fr 

L'eslacade,  à  Paris  (31-45)  ;  1.6ôu  fr. 

Pont  de  Sèvres;  vue  prise  du  viaduc  de 
Meudon,  hauteur  des  MouUneaux  (22  1/2- 
33)  :  660  fr. 

La  Seine  ù  Paris  (19  1,2-39  1/2)  :  1.690  fr. 

Autre  vue  de  VEstacadc  (14-23)  :  700  fr. 

cotes  de  \ormandie  près  Luc  et  Bernières 
[Calvados],  en  novembre  (14  1/2-25  1,2)  : 
200  fr. 

Confions   '1.5-23)  :  500  fr. 

Bords  de  rivière  (1.5-23)  :  490  fr. 

Le  Trocadcro  (15-23)  :  720  fr. 

Le  petit  bras  de  la  Seine,  au  Pont-\eiif 
(15-23)  :  1.050  fr. 

Terrassiers  au  Trocadéro   (15-23)   :  740  fr. 

1899.  —  Dacherv.  —  La  Marne  ù  Pelit-Bnj 
(42-66)  :  3.050  fr. 

L'embouchuée  de  l'Orne  (37-55)  :  500  fr. 

La  Seine  à  Paris  (31-53)   :  2.400  fr. 

Les  bord  de  la  Marne  (20-36)  :  820  fr. 

La  rue  du  Mont-Cenis,  ù  Montmartre  33- 
22)  :  9H0  fr. 

Environs  de  Caen  (22-32)  :  303  fr. 

L»  canal  Saini-Martin  (14-24)  :  310  fr. 

Paysage  (14-24)  :  125  fr. 

La  Marne  aux  environs  de  Paris  (10-23)  : 
360  fr. 

Le  sentier  (l.i-20)  :  200  fr. 

1899.  —  Vente  L.  de  Montax:ban.  —  Environs 
de  la  Bouille,  près  Bouen  (14-24)  :  230  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  24  Février.  —  Le  Pont 
des  Arts.  Bois  (16-24)  :  230  fr. 


Igny.  _  \EN1F-  .\...,  s  .\VRIL.  —  Le  Chemin 
creux  (33-20)  :  165  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  27  .\\ril.  —  lue  de  la 
Seine  à  Meudan  :  300  fi'. 

1900.  —  De  Fi-LDE.  —  Le  puni  de  Sèvres 
(50-89)   :    7.700  Ir. 

Le  Bassin  à  Caen  (-45-55)  :  4.750  fr. 

Vue  de  /'«c/s;  le  pont  Sully  (52-82)  : 
8.200  fr. 

La  Seine  a  Bercy   (37-05)   :  10.200  fr. 

La  rue  lie  l'Ahreuv jir,  li  M'oilmarlre  (41- 
33)  :  4.500  fr. 

La  rue  Saint-Vincent,  ù  Manlrnartre  (33- 
26)   :  1.380  fr. 

La  place  Saint-Cermain-l'Au.rerrois  (45- 
31)  :   1.800  fr. 

Le  chemin  de  halage  (39-56)   :  5.-i00fr. 

1900.  —  TAVERNIER.  —  Canal  à  Saint-Denis 
(38-54)   :  6.000  fr. 

L'Orne  ù  Caen  (38-54)  :  5.550  fr. 

Le  Bassin  (38-45)  :  1.900  fr. 

Le  T-asseur  (38-53)  :  3.100  fr. 

Le  port  de  Cherbourg   (34-45)  ;  2.700  fr. 

Le  Port   (£3-26)  :  460  fr. 

Un  coin  de  Vile  Saint-Louis  (22-30)  :  1.000 
flancs. 

Le  Petit  pont  (15-24)  :  550  fr. 

Les  bords  de  l'Oise  (20-30)  :  430  fr. 

Le  grand  bassin  des  Tuileries  (15-22)  : 
3.200  fr. 

Le  Pont-Xciif  au  pelil  bras  de  la  Seine 
(22-31)  :   3.200   fr. 

Le  nnip  de  vent  (19-33)  :  255  fr. 

imio.  —  Blot.  —  Le  Pont-Boyal  :  2.200  fr. 

Cinidl  U   Paris  .■  3.000  fr. 

l'n  marioge  ù  S(iint-Etienne-du-Mont:  2.450 
francs. 

1900.  —  Pain.  —  Le  chemin  creux  (32-25)  : 
490  fr. 

l'.iOO  —  Boudin-Martineau.  —  Bords  de 
lOise  (23-37)  :  800  fr. 

1900.  —  IROS.  —  Le  Port  de  Cherbourg 
;51-79)  :  1.700  fr. 

Bords  de  l'Oise  (24-33)  :  GOO  fr. 

1900.  —  CiiiAsco.  —  Le  l)assin  du  port  (34- 
44)  :  3.2,50  fr. 

La  Seine  à  Ivry  (26-54)  :  4.200  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  26  .Wril.  —  La  Seine 
à  Ury    (10-33)  :   1.085  fr. 
Paysage  (19-20)  :  220  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  28  .-Wnn..  —  L'Kstacade: 
380  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  2  Mai.  —  Coin  de  vil- 
lage :  210  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  9  .luiN.  —  Vue  de  Paris: 
le  pont  des  Arts  :  600  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  13  JriN.  —  Le  Bassin 
(18-25)  :  360  fr. 

Vue  de  Montmartre   (13-32)  :  4.000  fr. 

.Montmartre  :  280  fr. 
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-[«ion.  —  \'KNTF.  X...,  -^1  .IriN.  —  Lu  Seine  iiiir. 
einnniis  ill^piiiinj    ,:il-(i(>î  :  4.(X10  fr. 

Hnr.ls  ,lr  la  Mnnie  (23-32)  :  1.200  fr. 

I  (((•  <lr  S, mit-Denis   (15-2.8)  :  1.100  fr. 

lOOG.  —  \KNTK  X....  2;'.  .IriN.  —  r.ii  Seine  à 
lerij    (l.')-2ij  :XM   fr. 

/.,•   /'»i/.s   (4G-58)  :  OSO  fr. 

L'  hasiiii  lin  imrl;  /r.s  .■ilonji^  ilr  jièelte 
(21-34)  ;  580  fr. 

1000.  —  \'i:nte  X...,  30  .IriN.  —  l.n  nie  i^nr- 
lùt.  Il  Miinlmailre.  (.16-32)  :  'JOO  fr. 

Dessins  : 
ISO.'i.  —  \l.NTK  X...,   1"'   FliVlilER.  —  i.'Esjllil- 
nade  ile.<  Inenlides  :  20  fr. 
Pui/sane  :    47    fr. 
Autre  iiiiiisaiie  :  35  fr. 
Pdyxii'je  et   iiiiiniie  :  21   fr. 
l'iVl^mie :    snii^-liiiis  :    .511    fr. 

LE  POITEVIN,  Eugène- 
Edmond,  |iriiili-r  lV;iii(;;ns.  i\v  h 
P;n'is  en    iNOIi.  —  (Icnrc:  M;irinr. 

1844  —  L'iirriiee  île  1  un  île  ]  etde  a  Selie- 
veninijne  [  'i3-G4  i  ;  Tso  fr. 

Vnr  iliiiK  la  :  ainjiaijne  de  lioine  (32-3!)j  : 
410  fr. 

Marine    i  15-20    :   100   fr. 

raijsaije  de  la  eaiiipih/ ne  de  Itniiie,  avec 
persiinnaijes.   Buis   (15-20)  ;   IGO  fr. 

1850.  —  \i:\Ti:  (.ini.i.wME  II,  roi  hks  Pws- 
B\s  —  i.iiiltaiiine  nui  de  \  elde,  destinant 
l"  coinijal  naeat  de  1000  entre  lei  Hottandais 
et   le<  Airilais    ,  11.5-172,  :    2, .500   fr. 

lN.5r,.  —  KiiMNCK,  Ci.\Nn.  —  Marine  (86-114)  : 
800  fr. 

Autre  marine.   Unis   (.30-44)  :  180  fr. 

1873.  —  STL'.Ml'F.  —  Le  mareliand  de  [juin- 
sons.  en  Hiillande  (33-52)  ;  725  fr. 

1873  —  Evi:R\ni).  —  Le  repos  des  péellenrs: 
875  fr. 

187G.  —  ,],\C(.iiiSuN.  —  Cunibat  naval  (97-186): 
3.050  fr. 

1883.  —  .\i,rAi)(i.  —  /.((  ehasse  aux  mollettes 
(7'J-,S5i  :    llo   fi-. 

18!il.  ^  \i:mi;  X...  —  Marine  et  figures  , 
560   fr. 

1.^07.  —  H.ahuN.m;  PlERARD.  —  llord  de  ri- 
rien'  <(i  ee  pèeltenrs  retirant  leurs  fiJets. 
Etude   (31-241  :  65  fr. 

LEPOITEVIN,  Louis,  ininliv 
(Viiiirnis,  lu''  :i  I.iiiH'UvilIc- C'.lininji- 
d'Uisc,  eu  ISIS.  —  l';iys;iii-c  ;   .Marine. 

]>'.»8.    —    l""'     \  IMK   Ij)l  IS   Lr    PHITEMM   : 

]"  Dans  la  plaine,  près  Limetz  (GG-89)  : 
.205  fr. 

2"  Eni  irons  de   Civerni/    'G4-8G)  :   280  fr. 
3"  Aiaiil  l'nraije   (76-01'  :  2.55  fr. 


4'  Premiers  jours  d'antonine  à  Frenensi: 
(76-011  :  265  fr. 

5"  Les  Dindes:  près  de  la  Seine,  près  Llon- 
nieres  (.5!)-H3)  :  225  fr. 

I\  •  ]  aidies  a  l'abi  eu  roi  r  :  le  soir,  sur  les 
hoiiN  de  la.  Seine,  près  de  \eiioin  (73-89): 
3S0  fr. 

■;■'  \  ai  lies  a  Vahreneoir:  le  inaiiii,  sur  les 
Imrds  lie  la  Seine,  jiris  de  Vernon  (73-89)  : 
490    fi-. 

S"  .Matinée  d'antonine  iiii.r  Andeli/s  (69- 
S;l)  :   :',Oii   fr, 

',)"  /,('  iiialin  aii.r  ehamps,  jiri's  de  (iieerny 
(72-107)  :  280  fr. 

10'  La  l,iiinde-lle.  près  dr  Vrriion  (65-90): 
2:!5   fr. 

11  '  /Le  retour  de  la  peelie  an  Petit-Val 
(91-118)  :  290  fr. 

12'  J.e  lavoir  du  IHarn,  jires  de  \'ernon 
(91-118)  :    .420    lr. 

13"   Les  jnoipliers   (DiO-lOl;  :  2sO  fr. 

li'  Les  saules  près  de  \'eriionnel,  Eure: 
7.50  fi-. 

15"  Les  arbres  i/5i/.  a  Frenense.  Seiiie-et- 
liise    (01-76)  :   250   fr. 

16"  f^c  eliemin  île  Fnoiense,  Seine-et-Oise 
(73-89)    :  305   fr. 

17c  ]',iclies  an  pâtnraae,  jires  de  Bonnié- 
res   (73-89)  :  400  fr, 

18'  Lever  de  lune,  jiies  île  liivrrnij  (65-90): 
220   fr. 

l!l-'  Tanesis,  jdaine  île  I.iinrl:.  (G.5-90)  : 
160  fr. 

20"  L'inondation  près  de  1  eriion  (60-35)  : 
210   fr. 

21"  Sojril  dans  la  bruine  (G5-90)  :  265  fr. 

22"  La  plaine  de  i.ieeinj/  (65-90)  :  180  lr. 

2:;"  /.(■  petit  bras  de  Frenense,  Scine-ei- 
Uise  (93-8'.l)  .  220  fr. 

21'^   T'iiliirai.ie  normand   (73-89)  :  210  fr. 

25"  Lever  de  lune;  bord  de  la  Seine  (73- 
SO)  :    230   fr. 

26"  La  ferme  de  la  i iiande-lle,  près  de 
l'irnon,  le  soir  (88-107)  :  350  fr. 

2"^'  Fin  de  journée  au  l'élit  .indeli/S;  va- 
illes  buvant  (7G-91)  :  450  fr. 

2S"  Cliump  de  luzerne,  près  de  Triplenal 
(76  92:   :   210    fr. 

2'.i"  Malinêe  d'aiitoinne  près  de  liiverny 
;'.ll-118)  :    230    fr. 

30'  llefi.ier  et  son  Inaipeaii.  le  soir,  prés 
de    lleiionville    i'.H-llSj  :    ',15    fr. 

31"  l'ataraiie  iia.v  loivirons  de  \'ernon 
(■;3-89)  :    5.50    fr. 

32^^   Vaehes  a  l'abreuvoir  (73-89)  :  iTM  fr. 

33"  La  fenaison    (93-89)  :   225  fr. 

34*^  La  mare  an,r  saules,  prés  de  ]'crnoil 
(S9-73)  :  195  fr. 

35"  Les  Cotes  d'tJrjeval,  près  Vernon 
(91-118)  :   330   fr. 
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1898.  —  \'ENTE  X...,  19  DÉCEMBRE.  —  T.c  Ca- 
baret du  camp.  Aquarelle  :  125  fr. 

1899.  —  MÈNE.  —  Le  vioitUn  (27-14)  :  155  fr. 
1899.  —  oo  VESTE  Lepoitevin  (Louis)  : 

■  1=>  La  ferme  de  la  Grande-Ile,  le  soir  : 
225  fr. 

2'>  Le  pclit  bras  de  l'Epte,  près  Giverny  : 
150  fr. 

3"  Coucher  de  soleil  dans  les  irrairics  de 
Giverny  :  180  fr. 

4''  Le  malin  dans  la  prairie,  à  l'automne: 
200  fr. 

5'  lierge  fleurie  :  155  fr. 

6°  Les  moutons  au  pâturage  .-  200  fr. 

7'  Troupeau  de  dindes  dans  un  champ: 
250  fr. 

S"  Les  lavandières  eu  Petit-Andelij  :  250 
freines. 

9-'  Vaches  dans  les  prairies  de  Giverny  . 
210  fr. 

10'  Soleil  couchant  au  bord  de  la  Seine  : 
190  fr. 

11<=  Vache  broutant  sur  les  bords  de 
VEpte  :  150  fr. 

12^  Abreuvoir  sous  les  saules  :  IGO  fr. 

13"  Saules  et  peupliers  :  145  fr. 

14°  Commencement  d'inondation  dans  les 
prairies  de  Giverny  :  300  fr. 

15°  Le  chemin  des  Carrières  à  Vcrnonnci; 
halte  de  saltimbanques  :  300  fr. 

1G°  La  rentrée  des  vaches;  le  soir  :  310  fr. 

17°  Les  eûtes  de  Giverny  dans  la  brume  : 
305  fr. 

18°  Les  chardons;  vue  prise  des  hauts  des 
cûtej  de  Giverny  :  400  fr. 

19°  Les  moutons  à  Vabreuvoir  :  140  fr. 

20°  Paysage  près  Vernon  :  150  fr. 

21°  Un  lavoir  à  Giverny  :  145  fr. 

22"  Lever  de  lune  dans  Vile  Sorct;  berger 
et  son  troupeau  .-  220  fr. 

23°  Paysage  dans  la  Grande-Ile,  près  Vcr- 
nonnet  :  150  fr. 

24°  Aux  champs  :  145  fr. 

25°  Vaches  à  l'abreuvoir  :  175  fr. 

LE  PORDENONE.  Voir  LICINIO. 
LEPPI,  Philippe. 

1884.  —  F\v.  —  Lucrèce  :  1.820  fr. 

LEPRINCE,  Gustave,  priiihc 
{raiH-iiis.  iir  CM  llSld.  —  Paysage; 
Porlrail  ;  Cîciire. 

1887.  —  Vente  X...  —  La  Fête  des  Loges  et 
le  carnaval  sur  les  Boulevards  (24-32)  : 
2.300  fr. 

1887.  —  Jacob.  —  Le  inème  tableau  :  I.IGO 
francs. 


LEPRINCE,  Jean-Baptiste,  iniii- 
Irr  cl  yi'avciir  IVaiicai.'^.  lU'  ;i  Mcl/  en 
1733,  mort  en  17Nl.^  Genre;  Pay- 
sage ;  Pastorales. 

1773.  —  La  Diseuse  de  bonne  aventure  et  le 
Concert.  Deux  tableau.K  (27  pouces-21  p.). 
Ensemble  :  1.400  fr. 

1777.  —  TRUD.^INE.  —  Corps-de-gardc.  Cui- 
vre   (15   pouces-12  p.)  :   1..500  fr. 

1777.  —  Randon  de  Boisset.  —  Le  Concert 
champêtre  (20  pouces,  6  lignes-17  pouces)  : 
870  fr. 

177S.  —  Dn.AC.  —  Vn  groupe  il'arlires  dans 
une  île;  mariniers  et  )>écheurs  en  costume 
russe  :  899  fr. 

1779.  —  Peters.  —  La  marchande  d'œufs 
(12  pouces-14  p.)  :  231  fr. 

17S0.  —  Marqiis  de  Chanoran.  —  Le  même 
tableau  :  243  fr. 

1781.  —  Van  B.u.le.  —  Port  de  mer.  avec  vn 
charlatan  (19  pouces  24  p.)  :  1.581  fr. 

1783.  —  Belisard.  —  Vne  femme  russe  en- 
tourée de  ses  enfants  :  GOO  fr. 

1784.  —  Comte  de  Merle.  —  Vieillard  ja- 
loux, assis  sur  un  banc  de  jardin,  et  tenant 
attachée  de  la  main  gauche  par  un  ruban, 
une  jeune  et  jolie  personne...  Costumes  es- 
pagnols  (2G  pouces-33  p.)  :  1.160  fr. 

178i.  —  Dubois.  —  Le  Berceua  russe  .- 
830  fr. 

l'a  charlatan,  sur  la  place  d'un  port  de 
mer  (19  pouces-24  p.)  :  3.600  fr. 

1803.  —  Jourdan.  —  Deux  jeunes  filles  nues 
et  debout  sur  un  piédestal  servant  de  mo- 
dèles à  un  peintre,  que  l'on  voit  installé 
devant  son  chevalet  (27  pouces-33  p.)  :  302 
francs. 

18.52.  —  Ledru.  —  Le  pacha  et  l'odalisque  : 
73  fr. 

18.54.  —  Sernatius.  —  Vue  des  bords  de  la 
Neva  :  410  fr. 

1857.  —  Duchesse  de  Raouse.  —  Une  fête 
de  village  au  temps  de  Louis  XVI  :  1.165  fr. 

Le  marchand  d'esclaves.  Pendant  du  pré- 
cédent :  730  fr. 

La  Danse  russe.  Toile  de  foriue  ovale  : 
415  fr. 

La  recréation  champêtre.  Pendant  du  pré- 
cédent, de  forme  ovale  :  4G5  fr. 

18.59!  —  Langlois.  —  Tête  de  feinme  âgée  : 
IGO  fr. 

ISGl.  —  Rh(j«;.  —  La  station  de  la  dili- 
gence :  1.560  fr. 

1862.  —  BONVOI.SIN.  —  Intérieur  de  ferme; 
déjeuner  rustique  :  '.K,  fr. 

Intérieur  de  ferme  normande  :  110  fr. 

1862.  —  Duc  DE  V...  —  Deux  compositions 
décoratives.  Enseml)le  ;  4.500  fr. 
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isfie,  —  Cii.MTi:  m;  Piombriikt. 
jriinf  [ciinnc  :  3io  fr. 

tS{;:î.  —  MlllFRi;.  —  funiill:'  rJninihr  :  'M)0 
francs. 

]ss:i.  -—  Bkchlrkl.  —  I.'nisniii  niipi'noUr. 
—  .Ii'iiiic  fciinni-  nsshc  jnia  d'un  bouquet 
lie  llrura;  su  ijuiturc  dr poser  u  /cf/f'.Ensem- 
l.li>  :   1.3011  fr. 

ISS,"!.  —  CuMTi;  i)i;  i,\  HKHMniKRF..—  Vu  rorjis 
de  ijuide.    Cuivre  (',!-:«)  :   I.'.IOO  fr. 

iss,-|.  —  IUR\T.  —  l.rs  ll'inls  tir  h!  Seva  ■ 
■2Xm  fr. 

Cirrps  ilr  [lunlr   riissr  :  1  1.'>0  f)'. 

Puiisufir   urriilrutr  :   5~i(  fr. 

1SS7.  —  F'ITTKT.  —  Srrurs  liiiuni'.rs  :  T,u 
partir  ilr  rurirs  ri  le  ihr  lli'iix  |..-iiiiienux 
dérdratifs  (1G5-S0.  :  l.loii  fr. 

1892.  —  .\UD0IN.  —  Iiitrririrr  ilr  rtirps  de 
gardr  .    l.GOO  fr. 

t.'j'.i:?.  —  \ENTi:  X  ...  i:<  .\\Rii,.  —  l'iislornle  : 
485  fr. 

18;ii.  —  E.MILK  B.iRRE.  —  riuhirs  d'un  châ- 
teau au.  bord  de  Veau  (49-61)  :  100  fr. 

Lo  Mitsieicnne  (21-lG)  :  1.000  fr. 

IS'.Ti.  —  VE.NTE  X...,  16  JUIN.  —  Paysage  ae- 
cidenté,  aniuic  de  deux  peisonna:7es  (33-24j: 
205  fr. 

1894.  —  \'i;nte  X...  —  La  luusique.  Jeune 
femme  jouant  de  la  guitare  (205-155)  :  .500  fr. 

1897.  —  VENTE  A.  L...,  15  Avril.  —  Quatre 
toiles  dérorntives  :  Paysages  avec  rochers 
au  boni  de  la  mer;  pécheurs  et  villa- 
geois :  2.100  fr. 

1897.  —  \'ENTE  X....  28  Mai.  —  Si.r  puu- 
ncau.v  décoratifs  :  Personnages  en  costumes 
orientaux,  sultan  entouré  de  jeunes  fem- 
mes, tireurs  d'arcs,  pêcheurs  au  filet,  her- 
gers,  danseurs  et  musiciens.  Le  tout  entouré 
d'arahesques,  guirlandes,  de  fleurs  et  attri- 
buts divers  sur  fond  gris  (290-123)  :  19.300  fr. 

1897.  —    ^■tNTE    X...,    2    XOVEMBRE.    —      DcuX 

pastorales  :  2.500  fr. 

1898.  —  SICHEL.  —  Le  Goûter.  —  La  Musi- 
que. Les  deux  (75-65)  :  760  fr. 

1899.  —    PlÉR.ARD    DE    V.*LENCIENN'E.S.    —    ScèUC 

pastorale   (146-95)  :  720  fr. 

1900.  —  A.  Rey.  —  ;,(•  Mendiant  i'iUM)  : 
1.900  fr. 

Dessins  : 

1773.  —  Lempereur.  —  Vue  de  la  Seine. 
Dessin  lavé  au  bistre  :  so  fr. 

Deu.r  pai/saues.  Dessins  à  la  pierre  noire  : 
30   fr. 

Deu.r  paysages  arec  blancliissenses.  Des- 
sins k  la  plume  et  au  bistre  :  13  fr. 

Trois  paysages  arrc  ju'-rlieurs  :  12  fr. 

Trois  jiaysages,  dont  l'un  arec  figures  et 
animaux  :  26  fr. 

Un  paysage  aiec  satyres  endormis,  une 
femme,  des  enfants  et  des  animaux.  Dessin 
à  la  plume  et  lavé  :  45  fr. 


1>'.2.  B(U;.E\f.   —    l'ay^agr    où    t'ioi   voit 

une  duuir  ri  sou  fils,  aborduni  (/es  puy- 
sdns.   Dr-.Mn   lavé'  an   bislie  :  loi)  fr. 

1787  -—  Ciil.l.lT.  —  Paysage  urrr  figures  et 
aniuiau.r.  Dessin  à  la  pirrre  noire  sur  Jia- 
|iiiT  lilanc   (9  pouces  6  lignes-13  ]j.)  :  (iO  fr. 

1797.  —  \'I.\TE  X...  ^  .Jeune  femme  eu  cos- 
tume russe.   Dessin  à  la   sanguine  :  21  fr. 

1799  -^  n.\s.\N,  PÈRE.  —  Etudes  de  paysages 
ri  rurs  des  eurirous  dr  Pari^.  (Jualre  di'S- 
snis  au  lustre  et  aux  crayiuis  noir  et  lilanc: 
20  fi-, 

1S03.  —  VENTE  X...  —  Jeune  femme  en  cos- 
tume russe.  Dessin  à  la  sanguine  sur  pa- 
pier  lilanc  :   22   fr. 

]sI2.  —  ColNCY.  —  L'rnirrt'  d'un  rillage. 
Dessin  a  la  iduine  :  50  fr. 

1823.  —  GRUNi.iNr,,  VIENNE.  —  Paysan  russe 
eoniluisaul  une  fi'uimr  dans  au  chariot. 
Dessin  à  la  ininc  de  plonil.i,  la\ç  au  bistre  : 
13  fr.  20. 

18i6.  —  S.MNT.  —  Ltinles  ilr  femmes.  .Six 
sujets  a   la   sangurne  :  51    fr. 

Is.V),  —  \'.AN  DEN  Z.\NDE.  —  In  jeune  paysan 
ciinduisaiit  un  due:  plus  Imu.  u  droite,  ?«)? 
femme  rar  de  dos  entre  dans  un  jardin. 
Des.^in  a  la  mine  de  iilnnib,  la\''  de  bistre  : 
42   fr. 

iN.'iO.  —  Kmem.w.  —  La  Laiteiie.  Dessin  aux 
trois  crayons  :  6  fr. 

ls.5'.).  —  \  ENTE  X...,  16  Mai.  —  r»c  rl'une 
rillr  rus<i'  au  bord  d'an  firme  Dessin  au 
bisire  :  11  fr. 

.Iruur  jiaysan  jnuani  du  flagenlet.  Etude 
à  la  sanguine  :  4  fr.  .50. 

I  ne  femme  delaïur,  près  d'une  Oulrlte,  (e- 
//(/;//  //;/  noi^que  d'une  main  el  rrirraut  sa 
mil,    dr  l'autre.   Dessin  a  la   saiiumne  :   15  fr. 

l'aysage  arec  figures,  et  un  poul  rusti- 
que    Dessin   au   bistre  :   20   fr. 

l.siin,  —  NiiRBMN.  —  Jeune  dame  assoie  sur 
un  sofa:  rosîunw  nrienlal.  Dessin  .a  la  san- 
guine :   22   fr. 

IsIm.  —  (iAMRERl.VN.  —  J'aysaus  jnnant  au.V 
bnules.  drraut  plasiruis  rlianmirrrs.  Des- 
sin  il  la    plume  lavé  de  bistre  :    10  fr. 

lsc,5,  —  Desperet.  —  l'iirirait  d'unr  jeune 
feuinir  rniffre  d'an  bnnnet.  DesMU  .a  la  sail- 
.U'uiiie  :    40    U'. 

Maisdu  dr  ra m paqne  sur  1rs  Imnh  d'une 
ririi  re.  Dessin  à  l'encre  de  oliiiie.  —  Pay- 
sage: Irf  :i,ods  d'une  ririerc.  Dessin  à  la 
pierre  iicpire,  reliaussé  de  blanc  sur  papier 
bleu. 

Kludr  d'une  ijianmirrr  attenante  à  une 
plus  qrande  liabilalinir  Dessin  a  la.  plume 
et   au  bistre.   Les  trois  pièces  :  44  fr. 

r^aysage  arec  villageois  et  anirnaux,  près 
d'une  maison  de  eanrpagne.  Dessin  au  bis- 
tre —  Deux  paysages.  Dessins  à  la  pierre 
noire.   Les  trois  pièces  :  48  fr. 
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1875.  —  GuiCHAHDOT.  —  Etudes  de  l^tes 
d'hoitiincs  et  de  femmes.  Dessin  à  la  san- 
guine :  52  fr. 

Campement  de  marchands  russes.  —  La 
levée  du  camp.  Deux  dessins  à  la  plume, 
au  bistre  et  à  la  mine  de  ploml)  :  25  fr. 

1877.  —  BEHAcrE.  —  Chaumlcre  entourée 
d'arbres  au.  bord  d'une  rivière.  —  Paysage 
avec  figures.  Deu.x  dessins  à  la  pierre 
noire  ;  36  fr. 

1882.  —  GlGOV.x.  —  Paysans  russes,  grou- 
pés devant  leur  chaumière  et  se  disposant 
à  prendre  leur  rejjas.  Dessin  au  trait  de 
plume,  omliré  à  l'encre  de  chine  :  135  fr. 

Diane  et  ses  Nymphes.  Dessin  à  la  sépia: 
85  fr. 

1883.  —  Comte  de  La  Béraudière.—  Sultane; 
jeune  femme,  en  pied,  assise,  en  riche  cos- 
tume oriental.  Dessin  au  crayon  noir, 
rehaussé  de  blanc  sur  papier  bleu  (12-29)  : 
21  fr. 

In  homme  en  costume  oriental,  {larni  île 
fourrures,  un  poignard  passé  dans  la  cein- 
ture. Dessin  au  crayon  noir,  rehaussé  de 
blanc,  sur  papier  gris  (44-23).  —  Jeune 
homme  en  costume  oriental,  assis,  la  main 
droite  appuyée  sur  une  canne.  Dessin  au 
crayon  noir  (50-34).  Les  deux  pièces  :  15  fr. 

1886.  —  Richard  Lion.  —  Le  jeu  de  Colin- 
Maillard.  .4u  milieu  est  une  jeune  fille  de- 
bout, les  yeux  bandés,  les  bras  étendus, 
entourée  de  jeunes  garçons  et  d'enfants:  a 
gauche,  sont  deux  musiciens  assis;  ù  droite, 
un  jeune  homm.e  embrasse  une  jeune  fille. 
Dessin  au  lavis  d'encre  de  chine  (13-24)  ■ 
3.300  fr. 

Le  repos.  Jeune  fille  assise  au  mi>'::^ 
d'un  paysage,  ayant  ù  ses  côtéz  cric  cor- 
beille de  fleurs.  Dessin  au.x  crayons  et  à 
l'aquareUe  (32-27)  :  450  fr. 

La  Sultane,  assis'e  dans  son  cabinet  de 
toilette.  Une  esclave  tient  une  glace  devant 
elle,  pendartl  qu'une  soubrette  orne  sa 
coiffure.  Dessin  à  la  mine  de  plomb  (15-11): 
120  fr. 

Paysans  russes  au  repos.  Dessin  à  la 
plume  et  à  la  mine  de  plomb  (18-26)  :  32  fr. 

1889.  —  MuiiLBACHER.  —  Le  Repos.  Dessin 
décrit  à  la  vente  précédente,  aux  crayons 
et  à  l'aquarelle  :  330  fr. 

1897.  —  Vente  X...,  13  Décembre.  —  Le 
Charlatan.   Dessin  ;  23  fr. 

Enjinl  jouant  autour  d'une  table.  Dessin: 
20  fr. 

Tète  de  femme  orientale.  Dessin  :  36  fr. 

18'.)V.  —  De  Goncourt.  —  Une  jeune  femme 
en  costume  russe;  un  oiseau  est  posé  sur 
un  doigt  de  sa  main.  Dessin  à  la  sanguine 
(33-22)   :  7f)0  fr. 

Les  plaisirs  de  la  solitude.  Dar.D  «n  riche 


intérieur,  une  fenune  en  costumo  russe 
joue  de  la  guitare,  .\quarelle  (:;j-15)  :  830  fr. 

Paysage  russe.  Dessin  au  bistre  (2-26)  : 
330  fr. 

Li  jeu  de  toit'ncau.  Dessin  au  bistre 
(27-35)  :  250  fr. 

La  danse  russe.  Dessin  au  lavis  d'encre 
de  chine  (32-57)  :  330  fr. 

1898.  —  G.  M.4LLET.  —  Paysan)tes  russes. 
Dessin  à  la  sanguine  (28-23)  ;  230  fr. 

La  liéeréation  champêtre.  Dessin  à  la  sé- 
pia  (28-22)  :  180  fr. 

1898.  —  De  Bryas.  —  Le  citemin  du  luar- 
rhé.   Dessin  à  la  sépia  (34-20)  :  1.500  fr. 

Paysages.  Dessins  à  la  gouache  (24-34)  : 
2..5ui)  fr. 

Jeune  femme  Russe.  Dessin  à  la  san- 
guine, reliaussé  de  blanc   (25-20)  :  190  fr. 

1808.  —  Deci.oux.  —  Projet  d'un  panneau 
décoialif.  .\quarelle  gouachée  (40-27)  :  4.700 
francs. 

Jeune  femme  en  buste.  Dessin  à  la  san- 
guine (20-16)  :  500  fr. 

Jeune  femme  de'bout.  Dessin  à  la  san- 
guine  (22-18)  :  700  tr. 

Jeune  femme  en  co.itunie  chinois.  Dessin 
(3.5-19)  :  340  fr. 

Paysages  avec  figures  et  aiiiuuiu.i:  Deux 
pendants   (37-27)  :  6.200  fr.. 

1873.  —  GIGOUX.  —  Costuuies  russes.  Scè- 
nes (te  mœurs;  métiers,  etc.  Un  lot  de  dix- 
)iuit  estampes  :  5  fr. 

1898.  —  Vente  G...  et  T...,  31  J.^nvier.  — 
Paysans  et  militaires,  composition  de  onze 
figures  dans  un  paysage.  Dessin  au  lavis 
d'encre  de  chine    (16-23)  :  80  fr. 

Etude  d'un  homme  assis,  déguisé  à  la 
turque  et  dans  l'attitude  de  la  souffrance. 
Dessin  à  la  sanguine  (26-21)  :  7  fr. 

1808.  —  %'ente  g.  m...,  18  Mai.  —  Paysannes 
Russes.  Dessni  (28-23)  :  230  fr. 

La  Récréation  champêtre.  Dessin  (28-22): 
isi)   fr. 

1899.  —  Gustave  Délaye.  —  Le  Berceau 
russe.  Dessin  à  la  plume  et  à  l'aquarelle  : 
230  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  23  Novembre. —  Le  même 
dessin  :  280  fr. 

Estampes  : 

1772.  —  Hi.'QuiER.  —  L'ieuvre  de  Jean-Bap- 
tisie  Lcprince,  composé  de  deux  cent-huit 
pièces,  â  l'eau-forte  :  180  fr. 

1773.  —  Lempereur.  —  Un  lot  de  trente- 
liuit  estampes  des  «  Habillements  et  costu- 
mes de  Russie  »  :  6  fr. 

In  autre  lot  de  vingt-six  pièces  des  mê- 
mes suites  :  7  fr. 

1796.  —  BA.SAic.  —  Vœuvre  de  Jean-Uaptislc 
T^eprince  composé  de  2-40  pièces  :  92  fr. 

1813.  —  ve.NTE  L.  T...  —  L'œuvre  de  Jean- 
Raptiste  Leprince,  composé  de  sujets,  suites 
de  figures  et  costumes  russes,  vues,  paysa- 


—  •,".!'.) 


Li;i' 


flcs  l'ii  font  isn  pièces,  gravros  à  ri'jiu- 
fnrlt'  nu  à  1  ■iiiiuilinii  des  (lesMiis  laves  au 
luiiieaa.   Amieunes  épreuves  :  -M  fr. 

isir,  —  Comte  RIOAL.  —  Le  t'niilriiijis: 
Vllirri:  hidiillcini'nlx  i/e  ilU-crscs  nations: 
stiilr  ilr  ilircrs  liiihillfn(rnts  des  pcnplcs  du 
hiiiiJ:  diras  :i  inslrimiil  s  (I  l'ii\,nir  des 
liiissfs:  i'uiris  liiiliilli'infnls  des  Irninirs 
de  Miisi-iioic;  dirvrs  liiiliillrinrnls  des  jiic- 
tr<'s  dr  I{ii>sic:  les  Slrctil:.  —  Tmis  siiilcs 
de  divers  indielninds  ilr  Siiinl-l'i'di'isiiourg 
el  du  Musrnii:  If  innrchiiiid  dr  rmiassr:  Jr 
rrmuulrur.  —  Dirrisrs  rues  dr  IJtnnir: 
rue  drs  environs  dr  l'rlrrsUonni.  rir.  Eu 
tou'o  quatre-vliiyt-liuu   pieees. 

Moreeaux  au  lavis:  Lrs  Innn'/nr^:  In 
nonvflli'  porsir:  les  plrnrmsrs.  Ir  ijnrt:  la 
catiistroplir:  le  joifiir  dr  rloilnnirnn :  le 
brrrraii  rnssr.-  In  ronrrr'.nlion  rnssr:  Ir 
ehilirrtirr  ri  h:  hiilirir.  In  rriln  nii  rnhn- 
nd:  Ir  pnnr:  le  jimjsnn:  In  ntrnnnrrr :  In 
srrrnnh':  In  nnirlW:  rmffnrrs  d'nprrs  nn- 
tnrr.  —  l'ay.ia^es  (Inul  ;  In  rnscndr:  les  pê- 
cheurs: les  lavenscs:  le  poul  el  la  harnrinc 
russe:  In  pompe.  —  L'ndorniion  ilrs  anijcs, 
d'après  \'ieu.  Eu  tout.  sni.\aute-sei/e  pièces. 

Eiiseiuhle  de  171  pièces,  y  coiu|iris  di.x 
épreuves  répétées  avec  des  différences  : 
36  fr 

1.S3I).    —   CO.MTE    POTltCI'CI.    —    ///    /'//    (/.'    druX 

crni  Irentr-srpt  estninpes  de  sujets  divers  : 
10  fr. 

Is33.  —  Cii:\iTi;ssE  d'Einsieiul.  —  Halulle- 
ments  des  prêtres  de  Russie.  Di.\  pièces 
in-'i",  eu  hauteur,   numérotées  :   10  fr. 

l'reinirre  snile  des  rris  ilr  divrrs  nmr- 
chnnds  dr  Sninl-Prlrrshonr:)  ri  dr  Mosron. 
.Suite   de   si.\   jiieces  :  10  fr. 

La  sccumlr  suite  dis  rris  dr  dierrs  unir- 
cliands  de  Saint-Prlrrslninnj  el  dr  Mosron. 
Suite   de  si.\  pièces  :   10  fr. 

Ln  suilr  ilrs  dirrrs  Iniliillenienls  i/c-,-  prn- 
plr-,  du  Xurd.  .Si.x  estaiii]ies  en  liauteur  : 
20  fr 

/,  /  prrnii'i'rr  snitr  drs  divers  hnbiUeinent^i 
des  fenunrs  de  Mosroeir.  .Six  estampes  en 
hauteur  :  10   fr. 

Diverses  vues  dr  Lironie.  dedirrs  n  ^L\'rr■ 
net  Quatre  estampes  de  cette  suite  de  six 
pièces.   Epreuves  in-8"   en  largeur  :  8  fr. 

Le  marchand  dr  nnirnn.r.  Epreuve  iii-i", 
en  hauteur  :  'i  fr. 

Les  Laveuses.  —  Les  l'échenrs.  Deux  es- 
tampes :  3  fr. 

Le  Cr)ctie  d'eau.  —  Lrs  halrau.r  russes. 
Epreuves   en  largeur  :   3   fr. 

Famille  de  sntyres  près  d'un  troupeau  de 
bidnil.   Estampe  en  largeur  :  2   fr. 

187.J.  —  GUICH.4RD0T.  —  L'œuvre  de  Jean- 
Baptiste  Lepr'ince,  en  deux  cents  pièces,  en 
différents  états  :  350  francs. 


IsT,^.  —  liiiTii.  —  Le  hrrrrnn.  —  Les  Noil- 
vrllislrs.  Deux  épreuves  avant  la  lettre, 
in-4",  en   largeur,  eu  lustre  :  >^  tr. 

I.r  ri'pos.  Epreuve  avec  marges,  en  his- 
tre  :  0  fr. 

LEPRINCE,  Xavier-A.,  pciiilre 
rr:iiii;;iis,  ii''  ù  l'uris  rn  \~W.  iiiiirl  en 
IS'JG. —  P;tv.siit;i' :   (ioiirc:  (',(i|)irs. 

1.S2T.    --    \'E.ME   X.UlElt    LEI'RINCE  : 

Inlerirur  il'un  rorps-dr-riurdr  d  l'IIôlrl  de 
\'illr.    Esquisse  d'aju-es  nature  :    i;:   fr. 

lù-ossnis  sn'r/iri^:  [mnl  dr   hulnillr  :  310  fr. 

Icc  du  rUhuir  dr  In  fuilr.  nu  pirit  du 
l'tdil-Sninl-lIrriHird      l'i.'i  fr. 

<  hnssr  au.r  lions  :  ii.j  fr. 

Snprnr    rrnronirnni    une    Inilirrr  :   330    fr. 

/,,/  llnllr  n  rhrnrllriir.  d'après  Isaac  van 
l)>lade  :  0  fr.  50, 

[.rs  rtiri  nn.r  n  l'unir.  —  I.rs  tnurrnu.i; 
d'aju'cs  Faiil  Potter  :  24  fr. 

[.r  Mnitrr  d'éeolr,  d'après  \an-Oslade  : 
i!i   fr, 

1  nr  dr  mer  nijHér.  il'apres  Rnysdael  :  51 
francs, 

llnlle  nu  tlrsert:  éludrs  d.'aniniaux,  ca- 
nards sauvafies  :  45  fr. 

In   atriirr   dr  printurr  :   2ol    fr. 

T.r  roi  liidnnt  rrfiisr  dr  répmtirr  In  reine 
llrithr  :    70    fr. 

fort  mil  du  jrunr  l'nnnris  ;' 

l'ijrirnil   d'un   jrunr   Crrr  ,■   s:i   fr, 

nnnirr  jiuijsnnrs.  dont  In  rimirrllr  de 
foin.    Esquisses  )'einies  :    '.' 

\'ur  prisr  n  Monlmarlrr.   Etude  :  31   fr. 

\'nr  prise   a   Morfrnilaine.   Etude  :  .50  fr. 

1//C  (/(/  elialeau  de  I'i:'rrefnrnls.  Etude  : 
32   fr. 

Le  poni  de  llnlinuij.   Etude  iieinte  :  '.il  fr. 

L'ortificntions  de  la  rillr  hautr  n  l'roriiis. 
Etude   peinte  :   50  fr. 

lue  vue  pri'se  itu  Calvairr,  n  Fontnine- 
Ideau.    Etude   peinte  :  40   fr. 

l'iïc  prise  a  MonInnrI,  prrg  Grenolde. 
Etude  peuite  :  G2  fr. 

Vallée  du  Drue,  rur  prise  de  lu  Tour  Tla- 
hal,   a   Crrnobtr.   Etude   peinte  :   73   fr. 

Le  lac  du  Couvent  nu  Sainl-liernard  et 
rur  pri-,r  n  Mrij rniij<-n .  Etudes  peintes  r 
08  fr. 

\'urs  prisr.-i  n  1  itsru  ,■/  n  Sainl-Lanrrnl- 
du-Pont.  routnn  d'I'ii.  Etiiiles  |ieintes:  32  fr. 

Lr  Ilrirlii'uibnrli.  caiituii  de  Berne.  Etude 
peinte  :     ? 

ElUilr  dr  inrr.  ///es  du  Hnrrr.  Etude 
peinte  :  il  fr. 

Intérieur  du  poil  du  Unrrr.  Etude  peinte  : 
30  fr. 

Vue  du  port  de  Honflrur.  Etude  peinte  : 
185   fr. 

Cliirn  de  terre-neuve  et  chien  lévrier. 
Etude  iieinTe  :  00  fr. 
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Deu.v  chèvres  et  chiens  attcléi  a  une  char- 
retlc.  Etude  peinte  :  43  fr. 

Tiare  royal  au  Bengale  et  chien  caniche. 
Etude  peinte  :  29  fr. 

Cheval  dit  Mecklembourg.  Etude  peinte  : 
32  fr. 

184Î.  —  Veste  X...  —  Parjsaçje  :  181  fr. 

18oG.  —  M.-vRTiN.  —  L'arrivée  .-  81  fr. 

Les  Donnes  à  la  promenade  :  61  fr. 

1859.  —  A.  Lkroix.  —  Fête  de  village  : 
700  fr. 

Proclamation  de  la  royauté  :  500  fr. 

18G5.  —  Comte  de  Pourt.4Lès.  —  Le  port  de 
Honfleur  (31-40)  :  720  fr. 

1801  —  \"ENTE  X...  —  Pays-  qc  av,  r  figures- 
3.85:)    fr. 

Dessins  : 

1827.  —  ^"E.NTE  Xavier  Leprince.  —  Un  pâtre 
et  nne  jeune  blanchisseuse.  Dessin  à  la  sé- 
pia  :  40  fr. 

1861.  —  Vente  X...,  23  M.\i.  —  Paysage  avec 
pêcheurs.  Dessin  à  la  sépia  :  30  fr. 

1869.  —  Breithmeyer.  —  Deuj;  paysages. 
.\quarelles  :  21  fr. 

Estampes  : 

1899.  —  MÈNE.  —  Les  inconvénients  de  la 
diligence.  Suite  de  douze  lithographies  co- 
loriées :  99  fr. 

LEPRINCE,  Charles -Edouard, 
baron  de  Crespy,  iicinlrc  IVanrais, 
m'-  ;i  l'ari>  en   17SS.  —  (ieiire. 

LEPRINCE,  Gustave. 

LEPRINCE,  Jean-Baptiste. 

LEPRINCE,   Robert -Léopold. 

jiciiilrr  iVaiirais,  lu-  à    Pari>  en  li^OO. 
—  l'aysai;c  liisl()ri(|iio  ;  Porirail. 

LEPRINCE.  Xavier-A. 

\.-I!.  —  La  difficulté  qu'on  éprouve  à 
rapporter  à  l'un  ou  à  l'autre  de  ces  artis- 
tes les  œuvres  qui  vont  suivre,  nous  fait 
réunir  ces  dernières  en  une  seule  série  de 
ventes,  sans  attribution  spéciale,  mais  par 
ordre  simplement  elinin(jlogique.  (Note  de 
l'auteur.) 

178.'î.  —  LfcBŒUF.  —  Vue  de  village,-  assem- 
blée de  paysans  fl2  pouces  G  lifrnes-15  p.)  : 
Bois  :  280  Ir. 

1860.  —  Delessert.  —  L'atelier  de  Coche- 
reau  (72-901  :  880  fr. 

1871.  —  BERTHEi.EMV.  —  Le  relais  de  la  di- 
ligence  (30-39)  :  1.950  fr. 

1881.  —  De  Becrnonville.  —  Lu  Sultane 
(4-i-72)  :  1.300  fr. 


1888.  —  Geu.inard.  —  La  collation  champê- 
tre (85-120;  :  520  fr. 

Le  Départ  pour  la  promenade  iS5-120)  : 
520  fr. 

1890.  —  ROTHAN.  —  La  Balançoire  :  3.900  fr. 

Les  Danseurs  russes  :  3.900  fr. 

1S97.  _  Comtesse  de  la  Ferronays.  —  La 
bonne  aventure  (78-64)  :  3.000  fr. 

1S97.  —  Haro.  —  Jeune  femme  en  Bac- 
chante :  100  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  18  Mai.—  Porirail  d'une 
actrice   (59-46)  :  2.150  fr. 

1898.  —  Marmontel.  —  Tête  de  jeune  fille 
(9-7)  :    200   fr. 

1898.  —  Y'ENTE  X...,  19  Mars.  —  La  Consul- 
tation ;  2C'  îr. 

1898.  —  Declolx.  —  Jeune  femme  debout  : 
700  fr. 

Jeime  femme,  en  costume  chinois  :  340  fr. 
Paysages  avec  figures  et  animau.v.   Deux 
pendants  :  6.200  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  31  Mai.  —  Le  Turc 
amourc-ux.  —  La  Sultane  au  bain.  Deux 
pendants   (24-13):  800  fr. 

1899.  —  Vente  L...,  20  Juin.  —  Quatre  toiles 
décoratives  :  800  fr. 

1900.  —  DEFER-Dr.MESNiL.  —  Bords  de  Bi- 
vii-re  :  195  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  27  .Wrii,.  —  T/Aiihi-rge 
au  fond  de  la  vallée  (33-40)  ;  250  fr. 

Dessins  : 

1772.  —  HUQUIER.  —  Dcu.c  études  de  pay- 
sages avec  figures  et  animaux.  Dessins  à 
la  pierre  noire,  lavés  au  histre  :  15  fr. 

1777.  —  De  la  Tour  d'Aiguës.  —  Lu  pay- 
sage dans  lequel  on  voit  sur  le  devant  un 
liori.  qui  vient  de  faire  carnage.  Dessin  au 
histre,  mêlé  de  sanguine  (16  pouces-12  p.)  : 
75  livres. 

Une  ruine  en  hauteur,  ornée  du  sujet  des 
a  Vies  du  frère  Philippe  ».  Dessin  au  bis- 
tre (12  pouces-8  p.)  :  33  fr. 

1781.  —  Vente  Leprince.  —  Une  fête  russe 
sur  la  'glace.  Dessin  à  l'encre  de  chine  sur 
papier  blanc  :  ? 

Deux  paysages.  Dessins  à  In  pierre  noire 
sur  papier  blanc  :  ? 

Deux  cents  études,   croquis,   esquisses  :   ? 

Quatre  dess'ins,  dont  deu.v  de  costumes 
russes  :  ? 

1783.  —  Dazincourt.  —  Sujet  pastoral. 
Dessin  à  la  plume  et  à  l'aquarelle  :  21  fr. 

Deux  paysages;  sites  montagneux  avec 
figures.  Dessins  à  la  iilunie  el  ;ui  lavis  dp 
l)istre  :  160  fr. 

1787.  —  Collet.  —  Un  sacrifice.  Dessin  à 
la  plume  et  au  bistre  (13  pouces-17  p.)  :  10  fr. 

Deux  paysages.  Dessins  au  bistre  sur  pa- 
pier blanc  (5  pouces-6  p.  1/2)  :  42  fr. 


—  :?oi 


l.Kl{ 


\SU.  —  BRi^UN-NEEROAARD.— Le  chaiialaii.— 
Le  manh'inil  de  nàtraii.r,  etc.  Quatre  des- 
sins à.  l:i,  iilinne  :  40  fr. 

jg4(j  _  sTaimt.  —  Deii.i'  paysages  avec  cas- 
tiimes  russes.  Dessins  a  la  sépia  ou  lavés  à, 
l'encre  :  15  fr. 

1857.  _  \i:nte  X...,  30  Novembre.  —  Deii.i: 
paysages.   Dessins  à  la  sépia  :   17  fr.   50. 

1857.  —  Thissen.  —  Vue  d'un  village  avrt- 
jahiiques.  Dessin  au  bistre  :  5  fr. 

.1  (///■('  paysage.  Dessin  à  la  sépia  :  G  fr. 

185S.  —  A'ENTE  -X...,  7  DÉCEMBRE.  —  Paysage 
avec  fiyures  cl  aniiann.r.  Dessin  cà  la  san- 
guine el  au  bistre  :  2   fr. 

18G5.  —  Vente  X...,  17  .Ianvier.  —  Trois  des- 
sins à  la  plume  :  12  fr.  M. 

ISC".  —  \'FNTE  X....  T.)  .WRIL.  —  Soldats  et 
femmes  sur  un  rliar  entouré  de  bestiaux. 
Dessin  à  la  pliniie,  lav("'  il'encre  rie  chine  : 
1  fr 

IsiiS.  —  CuMTE  D'.\nt'iE\.  —  f'/i  marclié. 
Dessin  ;i  la  sépia  (15-22)  :  00  fr. 

187S.  —  Vente  X...,  1  Février.  —  Quulre 
dessins  à  la  plume  pnur  les  ><  saisons  »  de 
Sainl-Lamliert  :  1.100  fr. 

188:1  —  Marmontel.  —  La  Danse.  Dessin 
au  crayon  (27-21)  :  121  fr. 

Portrait  de  jeune  feninie.  Dessin  au 
crayon   (20-10)  :  00  tr. 

1898.  —  Comte  de  Bryas.  —  Le  elicmin  du 
marrjié.  Dessin  à  la  sépia   (34-26)  :   l.."iOO  fr. 

Deux  paysages  avec  cours  d'eau  et  mo- 
numents. Deux  dessins  à  la  gouache  (21-3^i). 
Les  deux  pendants  :  3. .500  fr. 

1898.  —  MARnris  de  Chennevières.  —  Le 
rosier.  Dessin  au  crayon  noir  et  à  la  san- 
guine  (32-24)  :  4.050  fr. 

T';/t'  d'un  village  russe.  Dessin  à  la  sépia 
(25-3G)  :   980   tr. 

1899.  —  Calando.  —  Paysage  avec  un  pont 
rusti(jue.  Dessin  à  la  plume  rehaussé  de 
blanc  :  57  fr. 

1899.  —  \'ENTE  X...,  G  Mars.  —  Etude  de 
femme,  debout.  Dessin  au  lavis  (37-27)  : 
120  fr. 

La  Meri'  laborieuse.  Dessin  ù  la  sépia 
(17-15)  :  435  fr. 

Jonque  chinoise,  .\quarelle  (23-37)  :  160  fr. 

Etude  d'Iiomme.  Dessin  a  la  pierre  noire 
(18  1/2-10)  :  75  fr. 

Deux  études  <l'houimes.  Dessins  à  la  san- 
guine  (14-20)  :  145  tr. 

Etude  d'Homme.  Dessin  à  la  sanguine 
(11-15)  :  61  fr. 

Etude  d'Iionnnc  assis.  Dessin  à  la  pierre 
noire  (1.5-13)  :  35  fr. 

Etude  d'Iiominc.  Dessin  à  la  sanguine 
(15-19)  :  55  fr. 


/)(•/;./■  études  de  feninies.  Dessins  à  la.  san- 
guine :   30   fr. 

Deu.r  éludes  d'Imnimi's.  Dessins  à,  la  san- 
guine :    31)    fr. 

l'niis  eriK/uis.  Dessins  à  la  sanguine  : 
:',5  fr. 

Jeune  femme  el  fillelle.  Dessin  à.  la  san- 
guine   (19-25)  :   510   fr. 

naeelianale.   .Aipiarelle   (18-25)  :   1.55  fr. 

]s99.  —  Vente  X...,  G  Jiii.i.et.  —  Deux  des- 
sus (le  [lorte,  (h'IuIs  en  r,-iiiiaieii  bleu.  — 
Paysages   eliinni.<   ,ieee  fnjures  :  305  tr. 

Estampes  : 

1171.    —    \^ENTE    X...,    16    DÉCEMBRE.    —    Un   lot 

de  cent  onze  estampes  :  :;7  fr. 

lsi6.  —  Saint.  —  Pu  loi  de  cent  quarante- 
neuf  estampes  :  31   fr. 

La  l^assiiai  du  Clirist  :  G  fr. 

1.S73.  —  Gii.oIj.n.  —  La   Véehe  :  7  fr. 

LERAT,  Paul,  yruvcnr  IVniHMis, 
nr  ■!   l'iiris  cil   INI'J.' 

1S08.  —  CouRTRY.  —  Le  joueur  de  cartes. 
Eau-torte  d'après  .Meissonier  :  40  fr. 

LERAY,  Louis,  |ioiiili'i'  IV,iii(;;iis, 
iii''  à  CoïK'rou  (Loirc'-iiitV'i'ii.'iirc)  en 
1S'?J.  —  Hi.stoirr  :  (iciii'c. 

1879.  —  Vente  Lois  Leray  : 

Une  comédie  sous  Louis  \II;  la  représen- 
tation d'un  mystère  :  325  fr. 

l'nijel  de.  plafond  :  190  tr. 

liiisniau.  gouverneur  de  Tarifa  :  «  Ma  pa- 
irie u('esl  plus  eltere  que  mon  sang  »  : 
225   fr. 

L(£   lettre   de    recommandaliim  :   230   fr. 

Les  réees  d'un   croyant  :    1.2(10  tr. 

J,a   déelaralion  :  136  tr. 

Mioi  co'ur  balance  :  250  fr. 

/(  n'y  a  plus  d'enfants  :  185  fr. 

T^'entree  d'Isabeau  ite  liaeiere  éi  Paris  : 
190  fr. 

J,e  haut  du  pavé  :  275  fr. 

t'n   ami  complaisant  :  205  fr. 

Hue  (le  la  Jlaul  a  Picquigny  [.Somme)  : 
107  fr. 

T^urrieee  du  seigneur  :  155  fr. 

Henri  1\  sur  les  Bultcs-Montuiartre  :  2G0 
francs. 

Mesilamrs   Tallien   et  Tléramicr  :  1.55  tr. 

Le  Fauconnier  .   130  fr. 

Henri  1  \'  sur  les  Dultes-.\Pinlmartre.  Es- 
i|i lisse  :   105  fr. 

La   eisîle  :  115  fr. 

r.e  départ  ne  la  diligence  :  300  fr. 

L.    Haut  du  paeé,  a  .Ingcrs  :  C15  fr. 

iiusmuu,  ginieerneur  de  Tarifa  .■  380  fr. 


LHH  —  30? 

LEREMITA.   D. 

Dessins  ; 

18S:î.  —  De  la  BÉRAiDiÈRE.  —  Portrait  de 
Snlli/.  Dessin  à  la  pUiniP  et  au  lavis  de 
bistre  (11-9)  :  175  fr. 

l'urtrail  (l'un  personnage  hollandais.  Des- 
sin à  la  plume,  de  forme  ovale  (15-12)  : 
11  fr. 


LERICHE.  |iciiilro  tVan(;ais  de  la 
seconde  moitié  du  X\  III"  siècle.  — 
Fleurs;  Fruits:  L)<''corations. 

1863.  —  \'EME  X...,  —  lUmqiiet  de  fleurs  : 
135  fr. 

1884.  —  Bariin  d'In'rv.  —  Panneau  de  dé- 
coration  (40-70)  :   7.")0  fr. 

1888.  —  Marquis  d'Houdan.  —  Vase  et 
bouquet  dp.  fleurs  :  80  fr. 

1S'J4.  —  DocTECR  MOLLOY.  —  Trophée  de 
fleurs;  inslruiuenls  champêtres  et  nid  d'oi- 
seau :  200  fr. 

rJOO.  —  Vente  X...,  19  Février.  —  linit- 
quel  ih'  fleurs  ijuu'i   un  vase  :  480  fr. 

LERIUS     Vani.    Joseph-H.-F., 

peintre  hollandais  de  la  |iii'niicre 
moitié  (\u  XIX'  siècle.  —  Histoire; 
Genre. 

1880.  —  HOOFT  VAN  Waidenberg  Geerestein, 
Amsterdam.  —  Jeune  fill''  de  Dalccarlie. 
Bois  (108-67)  :  6.T20  fr. 

Le  même  sujet.  Bois  (80-66)  :  5.070  fr. 

1884.  —  Ravensteyn.  —  Vu  tableuii  sans 
désifinalion  de  sujet  :  4.851  fr. 

1898.  —  Stewart,  New-York.  —  Tète  de 
vieille  femme  (60-454)  :  2.125  fr. 

Tète  de   ririllard  :  2.125  fr. 

LEROLLE.  Henry,  priidre  fran- 
çais «■i>iilriii|Mira  in.  ne''  ;i  l'ai'is.  — 
Paysage  ;  Genre. 

1895.   •-  Reichar.    Ni:\v-York.    —   La    nou- 
velle lune  .-  2.,">0î)  fr. 
Matinée  d'été  :  2.625  fr. 
Le  semeur  :  2.875  fr. 

1899.  —    HARRIS      HOLnROOK-BRAKESLEY.     — 

Le  retour  de  la  fontaine  :  2.000  fr. 

1899.  —  Daniel  Powers,  New-York.  —  Jeu- 
ne var/abonde  :  3. .375  fr. 

1899.  —  \'ENTE  Sisi.EY.  —  Paijsaiie  de  neige 
(38-40)  :  110  fr. 

1900.  —  VtNTE  LÉPIXE.  —  Vue  île  Paris:  les 
Invalidr-i  'fli-6]'  :   l.iô  fr. 

LE  ROUGE  (à  Paris,  chez. 

1897.  —  Baro.v  J.  Pichon.  —  Vue  du  Vaux- 
Hall  de  la  foire  de  Saint-Germain,  d'après 
Le  Noir,  architecte.  Epreuve  avec  marge  • 
80   fr. 


LEROUX,  Charles,  peintre  fran- 
çais, né  à  Xanles  en  IS^T.  —  Pay- 
sage. 

l'.iOO.   —  GuiiJNON-Dt'MOLLiN.   —    La     mare; 
forêt  de  Fontainebleau  :  103  fr. 

LEROUX,  Constantin. 


1«I4. 
155   fr. 


Caruil.-'.  —  Le  ruuvert  à  CaroUes: 


LEROUX,  Eugène,  i^ravmi'  fran- 
çais, né  à  Gaen  en  IfSll.  nn>rl  à  Paris 
en  1S63, 

Estampes  : 
1855.  —  Van  den  Zande.  —  Sijmphe  couchée 
dans  un  bosquet,   d'après  Jeaurat.   Epreuve 
à  toute  marge,  sur  papier  de  chine  :  3  fr. 


LEROUX,   Hector, 

çais   c(inlcni|nirain,    ik- 
Genr(^  ;  Pavsaye. 


|ieinti'c  fran- 
à   \'erdnn.  — 


MORUAN. 


]'eslale    eudormie  : 
1.7.50  fr. 


1.S86. 
8.375  fr. 

1887.  —  Goupil.  —  Les  Périieurs 

La  Fontaine  :  1.850  fr. 

1809.  —  Walter  Richmond.  —  Invocation  à 
la  déi'sse  Hggie  .-  1.600  fr. 

LEROUX,  Jean-Marie,  graveur 
français,  m''  à  l'aris  en   ITSS. 

Estampes  : 

1843.  —  Debois.  —  Sainte  Thérèse,  d'après 
F.  Gérard.  Epreuve  avant  la  lettre,  sur  pa- 
pier de  chine  :  80  fr. 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  La  Vierge  du 
musée  de  Parme,  d'après  .\ni(inie  .\llegri. 
Epreuve  in-folio  :  15  fr. 

Uda,  debout  dans  un  paysage,  d'après 
Léonard  de  Vinci.  Epreuve  de  l'"'  état, 
avant  toutes  lettres,  les  noms  seuls  des 
auteurs  tracés  à  la  pointe   :   70  fr. 

Jeanne  d',iragon,  d'après  Rapliaèl.  Epreu- 
ve iu-folio  :  15  fr. 

La  Vierge  à  l'Etoile,  d'après  Pinturicchio. 
Epreuve  grand  in-folio  :  20  fr. 

1845.  —  VENTE  A.  D...,  27  Avril.  —  La 
même  estampe.  Epreuve  avant  tnntc  lettre: 
71  fr. 

Sainte  Thérèse,  d'après  Gérard.  Epreuve 
avant  toute  lettre  et  avant  les  uoms  des 
auteurs  :   37   fr. 

1845.  —  TfFlALKl.N.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  avec  la  lettre  grise  :  28  fi-. 

1853.  —  Akerman.  —  La  vierge  ù  VEtnile, 
d'après  Pinturicchio.  Epreuve  grand  m-fo- 
lio  :  10  fr. 

1801.  —  Lajariette.  —  La  Vierge  du  Musée 
de  Parme,  d'après  A.  .\Ilcgri.  Epreuve  in-fo- 
lio :  ;iU  fr. 


—  :;(i:! 
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1877.  —  F.  niliMi.  —  Lu  Vtciijr  II  Vh'.hiilc. 
Epreuve  avaut  la  leiirr,  sur  papier  de 
cliine  :  21  Ir. 

187'J.  —  SlKl'niN.  —  Mm  iiiiiii!,:}-llc(jnar(l. 
Deux  portraits.  Epreuves  avant  la  lettre. 
Mainiontel  sur  papier  'le  chiue:  He^;uari:l.  à 
l'eau-forte.  Ensemble  -.    48  fr. 

—  .\CICKRM.ANN.  —  l.i!  \  ifrgc  à  VKtotlc. 
Epreuve  f;raucl  iu-fùlio  ;    10  fr. 

?  STKRNBi  Rii.  —  L'cutrfvue  de  lltaïud  ('a- 
pi'llii,  d'aiirès  L.  Duels.  Epreuve  grand  iii- 
lolLi  :   :•  fr. 

I.ii  fiiilf  f/c  Hiiiiicii  Ciipclln,  d'après  L.  Du- 
els. Epreuve  grand  m-foliu  :  4  fr. 

LEROUX.  Louis-Eugène.  |iiiiil  rc 
lï'an(;ai>.  m'  à  l'aii-.  ru  IS!!!!.  — 
Ciciu'e. 

187i.  —  \i:ntk  .\N\ST.\tfI.  —  Lu  liécr^'iition  : 
1.7tM  fr. 

1879.  —  .S.ti'CKin;.  —  La  Irtirr  de  rccom- 
mniiilaliiiii  :  3.,ï.iO  fr. 

/,(•  L>iinaiirlic  n  l'i-iili.<r  :  ."ilO  fr. 

1884.  —  Butin.  —  L'anialcur  (38-5.51  :  470  fr. 

1804.  —  \EME  X...,  18  M.^i.  —  Le  Flirt  : 
111  fr. 

/.(/  iintnile  siriir  et  le  dcniii'i  ne;  iiilê- 
rieur  breUiti  .  230  fr. 

LEROUX.  L..  |H'iiilrc  d  lir^vriir 
tVaiirai.s  ilc  la  M'i-diiiir  iiioilii'  du 
X\  11°  siècle. —  Ilisloire  :  (iciiir. 

Estampes  : 

1807.  —  B.-iRON  J.  PiCHON.  —  7,a  foire  dr 
Bezonx;  Comédie  française.  Estampe  en 
hauteur  avec  grandes  marges  :  10  fr. 

LEROY,  Alphonse,  i:iavi'ur  IVan- 
rai>.  iK'  à  Lille. 

Is73.  —  {.iK.iii  X.  —  Far-sirnitc  de  ite:^siiis. 
Deux   estainiies   grand   in-folii.i  :  2   fr. 

LEROY.  Claude,  graveur  IVaueais 
<le  la  |ii'<'iiiii''re  moilii''  ilii  X\  III  siè- 
cle. 

1S33.  —  \'i;rri:i.en,  BRUxri.i.E.s.  —  Vu  lot  de 
treiilr-iiiiit  eaii:r-fijrle<  .■  i(t  fr.   :,(). 

LEROY.  Jacques.  i:iaveiir  fVaii- 
cais.  III'  à  Paris  en   \~'.>\). 

Estampes  : 
]8ni.    —   L.U.SRIETTF.    —    Iliilli     l'ierrr.    jirn- 

fe^senr  roijal   des     suerêa     rdiimis,     {faprrs 

Ciikmbelle.    Epreuve    de    2"    etnf,     a\ec     le 

nnin  du  graveur  effaré  :  1  fr.  7.";. 

1878.   —  RoTH.   —  Les   i/iialn-   In'iirrs   de   lu 

tinieiic   des   daines,    d'après    J.-C.   Leelere  : 

17   ff 


1X70.  —  SiF.l  RIN,  —  l'ininiil  de  l'.-i.  l'a- 
rmi  de  Henaniareliais,  d'aiires  C.-.\.  Coclun. 
V.\  leiive  in-S"  :  10  fr, 

1807.  —  B.\RUN  J.  PieHUN.  —  Titre  de  la 
"  (n-ilerle  des  Modes  et  costumes  français  ». 
'l'iire  d'un  livre  sur  la  musique.  Deux  es- 
lampes  in-folio,  d'après  Leelere  et  J.-B.  Fay. 
F.preuves  avant  toutes  lettres  :  35  fr. 

LEROY,  J.-B..  pciiili'e  llaniainl. 
Ile'  eu  iNl  I,  iiiori  <'ii  ISIlO.  —  (ieiii'e; 
l'aystige  ;  Atiiiiiaiix. 

1842.  —  Thille.ns.  —  Lf  mareiie  an  helail 
120-187'  :   ."jOii  fr, 

LEROY,  J.,  ])r'iiilre  IVaiuiais  eoii- 
I riii|Miia III.  —  .\iiiiii;iii-\  ;  ('.liais. 

1807.  —  \i;\TK  X..,,  2('i  .WRli..  —  /,((  fuinille 

des    lie.iu.e    niiriet<  :    205   fr. 

180>-:,  —  \'i.\rE  X,,,,  10  DECKMHRE.  —  Clialte 
cl    SCS    /(c^(7,s   ■   1115    fr 

ISO!).  —  \i;ntl  X...,  2  DÉCE.MBRE.  —  Deux 
i-lials  ,    100  fr. 

1000   —  \'ENTE  X...,  22  l'FVRii.R.  —  Chatte  et 

ses   pelils   ,s//r   an    emioiii   de   ,^'</c  .   S40  fr. 

LEROY.  Paul.  |ieiiilrc  rraiicai>.  m'' 
à    l'alis  en    ISdO.  —  (leiire;    rmliail. 

Ixo'k  —  \'i:nte  lie  CiM'RRU.r  fr.\xç,\is.  —  tn 
I  l'jéi  ie.    Dessin  :   23   fr. 

T'iiii.  —  Di.snniit  s.-^E.  —  Jeane  friimie  i1 
ferriilail.    |>.-i-tcl  :    40    fr. 

LEROY.   Pierre,    peintre   el   ni-a- 

\eui'     IVaueais    ijii     milieu    dll     X\lll'' 
siè(>|i'.  Iraxaillail  à   l';ii'i>.. 

is'i,;,  —  TuiEI.r.NS,  —  Cil  saeoijard  rt  son 
liiieii  sur  Ir  bord  d-niie  roair  (30-231  : 
2li-i  fr. 

Sur  le  liiinl  d'an  ;»/s,sc<n(,  an  enfaal  suit 
dfi  i/riir  son  snhut.  i/n'il  il  transformé  en 
jirlC    lin  rire.   Rois    (2il-ir>    :    110   fr. 

Ilomnie  el  jeinnie  jiéeliani  an  bord  d'une 
III  irre    (20-23    :    40   fr. 

Dessins    : 

18115,  —  CA.Miina.VN,  —  Jrniirs  filles  faisant 
la  rharité  n  un  iinnrre.  Dessin  à  la  mine  de 
iduinli  ;    10    fr, 

LEROY.  Sébastien.  |ieinlre  fran- 
çais illl  ciiiiiiiiciiei'liH'lil  iltl  XIX''  siè- 
cle. —  Il  isldlrc  :    (  ieiire. 

ISOi.  —  (.'.(iLRT,  M.MîsniiE,  —  Mnzeppa  : 
85  fr. 

Dessins  : 

1830.  —  BniNET,—  Cnr  ['.aerlinnale.  Dessin 
d'aiires  X.  Poussin  :  33  fr.  50. 
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Ruth  dans  les  cliaiiips  de  Ilooz.  Dessin  : 
15  fr.  50. 

La  Vierge  de  Foligno,  d'après  Rapliaol. 
Dessin  :  iO  fr. 

Le  somvicil  de  l'Enfant-Jésii^.  Dessin  : 
35  fr. 

1S62.  —  Simon.  —  Scène  d'intérieur,  d'a- 
près Rembrandt.  Dessin  au  bistre  (118-133)  : 
32  fr. 

1880.  —  Maherault.  —  Joconde.  Dessin  à 
la  sépia  :  l~ô  fr. 

LERPINIÈRE,  Daniel,  grtivcur 
t'raiH'.iis.  lié  vcis  174.),  niorl  en  17^0, 
traviiiihi  ;'i  r.oiidi'cs. 

Estampes  : 

1793.  —  BrandèS.  —  L'Adoration  du  Veau 
d'oi.  d'après  Claude  Gellée.  Epreuve  de 
1"  état,  avant  la  lettre,  seulement  avec  les 
armes,  les  noms  d'auteurs  et  la  date  : 
35  fr. 

La  Fuite  en  Egypte,  d'après  Claude  Gel- 
lée. Epreuve  de  1"  état,  avant  la  lettre  : 
7  fr. 

Le  calme,  d'après  Joseph  Vernet.  Epreuve 
de  1<"'  état,  avant  la  lettre  :  12  fr. 

La  Tempête,  d'après  Joseph  Vernet. 
Epreuve  de  1<"'  état  avant  la  lettre  :  12  fr. 

1801.  —  WINKLER.  —  La  même  estampe^  .'.a 
même  état  :  10  fr. 

Le  calme,  d'après  Vernet.  Epreuve  du 
l"  état   :  10  fr. 

1817.  —  LOGETTE.  —  Le  Veau  d'or  {The  gol- 
den Calf),  d'après  Claude  Gellée.  Epreuve 
avant  la  lettre  :   135  fr. 

1817.  —  Comte  Rigal.  —  Le  même  estampe, 
du  même  état  :  74  fr. 

1820.  —  Comte  Potocki.  —The  Golden  Calf. 
—  The  Fliijht,  d'après  Claude  Gellée  et 
scènes  champêtres,  d'après  Loutherbourg. 
En  tout,  six  estampes  :  48  fr. 

1834.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  L'adora- 
tion du  veau  d'or,  d'après  Claude  Gellée  : 
17  fr. 

Le  Calme,  d'après  Joseph  Vernet  :  8  fr. 

La  Tempête,  d'après  Joseph  Vernet.  Es- 
tampe faisant  pendant  à  la  précédente  : 
7  fr. 

Evening;  Beau  paysage  avec  qvch/ucs 
vaches  sur  le  dciant,  d'après  Pynaker. 
Epreuve   grand  in-folio,  en   largeur  :   3  fr. 

A  View  in  the  Island  of  Jamaica;  Pay- 
sage américain  pris  de  la  rivière  de  Cobre, 
d'après  Archibal  Robertson.  Epreuve  grand 
in-folio,  en  largeur  :  6  fr. 

.4  South  View  of  the  Cities  of  London. 
an-l  Westminster,  d'après  Georges  Robert- 
son.  —  A  North  View  of  Cities  of  London 
and  Westminster,  d'après  Georges  Robert- 
son.  Les  deux  pendants  :  IG  fr. 


18.i3.  _  debois.  —  The  Golden  Calf,  d'a- 
près Claude  Gellée.  Epreuve  avant  la 
lettre,  seulement  les  armes,  les  noms  d'au- 
leurs  et  la  publication  en  1781,  tracés  à  la 
pointe  ;   '? 

1877.  —  Beh.ague.  —  A  Hunting  pièce,  d'a- 
près Waston.  Epreuve  grand  in-folio,  en 
largeur  :  G  fr. 

?  SiERNBERG.  —  Portraits  of  Dogs,  d'après 
J.  Fyt.  Epreuve  grand  in-folio,  en  largeur  ; 
25  fr. 

Paysage:  silc  d'Italie  avec  ruines  et  figu- 
re.<,  d'après  J.  Taylor.  Epreuve  grand  in- 
folio, en  largeur  :  7  fr. 

Le  Calme,  d'après  Joseph  Vernet.  Epreuve 
de  1<""'  état,  avant  la  lettre  :  10  fr. 

LESAINT,  Charles.  |.i'iiitre  tVan- 
çai.s  (le  la  lin  tlii  X\  111'-  sicclc,  né  à 
{-"aris.  —  \  nos  d'intéricui'. 

18G9.  —  Intérieur  de  la  calliédrale  d'A- 
miens (192-162)  :  1.000  fr. 

LESCOT    D'HAUDEBOURG 

(M""),  Hortense-Victoire,  pciiilic 
français,  née  à  Paris  en  171S4,  niorlc 
en  184.").  —  Genre. 

ISlS.  —  Lavaixée.  —  Un  pauvre  XapoVlnin 
et  son  chien  (18  pouces-15  p.)  :  2G3  fr. 

1857.  —  Dt:cHESSE  DE  R.AGUSE.  —  Le  mim- 
treur  de  marionnettes  .-  275  fr. 

1894.  —  Reiset.  —  La  maîtresse  d'école 
(40-31)  :     1.55   fr. 

Aquarelles  : 

1862.  —  Vente  X...  —  La  dernière  ressource 
du  joueur,  .\quarelle  :  13  fr.  .50. 

1882.  —  GiGOLX.  —  Le  Jeu  de  la  main 
cliaudc.    .\quarelle  :   30  fr. 

LE  SÉNÉCHAL  DE  KER- 
DREORET,  Gustave,  pcinlie  IVan- 
(•ais  e(inli'iii|iuraiii,  in'  à  Hcnnelionl 
(Morl)ilian)  en  1(S45. —  .Marinr:  i^ay- 
sat^e. 

1S90.  —  \'ENTE  Rapin.  —  Le  Bassin  du  corn- 
meice,   à  Lorienl  :  11(1  fr. 


1891.  —  Vente  X. 
7)  fr. 


Bateaux  de  pêche 


LE    SIDANER,    Henri-Eugène, 

peinire    IVanrais   eonlcnipuraiii,    ni'   à 
l'ilr  .Mauri<-i'.  —  (  ienrc. 


1899. 


\F..ME   SlSI,EY. 


Le  soir  :  350  fr. 


—  -M: 

LESLIE.  Charles-Robert.  |..'inlic 
ai\iil;iis,  111'  ;i  I.dikIits  en  I7'.M.  iimil 
eu  IS.')',!.  —  (iciirc:  Il i-^llli|■(■  :  INh- 
tniil. 

is:.;,'.  —  Hl.ni.K.vr,  Ijindri-s.  —  l.'irnf  dr 
Chri^ldplio  CiiUnnli  :  8.;ii5  l'r. 

l.sjli.  —  Honi-RS,  Londres.  —  J.i-s  l'nnci'^ 
■dans   lu    iiiuf  fil   prlrrc  :  .'idill   Ir. 

Sdiidin  .'/  lu  Duchesse  :  J',).:'.".IO  U: 

l.:i   lirrmirie   leraii  :  H.'.VXi   Ir. 

18.')',).  —  .\()RT«ir.K.  —  Chrislnplie  Cnlnlllh 
et  Viriif  :  27.S20  fr. 

lS(.i:î.  —  BlCK.Ml.L.  I.DNDRKS.  —  1^'Heriliere  : 
31.000  fi-. 

18(','i.  —  l'iiiRU'.  —  Jeune  seiiiitevr  de  la 
ciini   lie  Charles  /'>•  (70-5(j)  :  I.Im  fr. 

1^:70.  —  Bn.i.iicK,  Londres.  —  La  ineelie  de 
■■herea.r  :  35.120  fr. 

Ine    hiiie    a    l'dpéra  :    tl.SilO    fr. 

[.es   liiean.e  :   3.Uri    f'- 

Seeiie    de    In    ihmzienie    nnil  :    13.'.)10  fr. 

1S7II.  —  Dickens,  Londres.  —  l'icl.niei;  ei 
M.    liaidele  :    :i.  17.->    fr. 

Is7.").  —  Meniiee.  Londres.  —  Hemiinne  : 
13.0.iO  fr. 

Seene   friiin    II  en  ru    VllI  :   34. IL',")   fr. 

.1/'    Eliiiienient  ■    Js.87.5    fr. 

1.S77.  —  GR.\NT,  Londre.s.  —  Hernuuiie  : 
0.1811    fr. 

Fnislaff  :  38..'j0i)    fr. 

1870.  —  Fenton  (iriLi..\ME,  Londres.  —  Le 
Pal  punrri  :  2s. 7.50   fr. 

1883.  —  M;nte  .\'...,  Londres,  .'i  Mat.  — 
Charles  I)iel;ens  ilans  le  enslnnie  de  Unab- 
dil  :  2.B2.')  fr. 

Smies    de  «    Ilnderiel.    llnmle):.;  :   13. ]2.')   fr. 

18:83.  —  (jIBlîON,  Londres.  —  Jai  leelnre  dn 
tesinineiil  :  13.12.')    fr. 

18',U.  —  i\L\TTHEL;s,  Londres.  —  Laeinia  : 
7.3.50  fr. 

l'nale   el   l'nnlels  .-  10. 01.5  fr. 

Mes    deeiiirs  eneers  mes    eeiisins  :  0.180   fr. 

1«I1.  —  KiTRTz,  Londres.  —  L'HIé  .■  0.445  fr, 

I8'ii.  --  JiJHN  Gibbons,  Londres.  —  Muiher 
and   Chilil  :    i.ri97  fr. 

The  .Senlnj  liu.r  .-  3.il0  fr. 

189G.  —  H.ARGRE.\NES,  LONDRES.  —  Ln  Fun- 
laine  :   (3.040    fr. 

]80',i.  —  ,J0HN  Ki.EH,  Londres,  —  linme  /<■- 
van'   nri   élni  :  5.50  fr, 

1>;0!).  —  R.  Herst.  —  /,-;  Serranle  hrnne. 
Aqii.-irelle  :  1,825   fr, 

LESNIER,  M,,  -r.uoiir  IVnii.-ns 
(lo  hi   )iEoiiiirri'  iiKiilii''  (In  .\IX'  sircic. 

list.inipes  : 
1>;;3.   —    Debkis.    —    Porirait    de    Mare-An- 
liiine,     ilessiiic    \e,ir    UcsiK.yer.     ir.Tpres    Rn- 
plincL    K|ireiive    il'artistf',    .■ivdiit    \a    lettre, 
sur  papier  de  Cfiiiie  ;  33  fr.   Od. 


-  LKS 

L'ESPAGNOLET.  Voir  RIBERA. 
LESPILLIEZ,    Charles -Albert, 

t;r,i\ cilE.  ilr,-,Mii;iloiii'  cl  oicliilcric  I  i';ili- 
.•;us  An   \\\\\     -sir,-],'. 


is'ii;. 
2110  11-. 
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Liere    d'élndcs 


LESPINASSE,    Louis -Nicolas, 

|iciiilrc  IVaiirii  is.  lii-  ;'i  l'(illill\  rii  IT-'i'i, 
iiiiirl  II  l'iiiis  iMi  ISdS.  —  \  iirs  lie  \  illcs 
l'I    (lo   iiiuiiiiiiirnls. 

Issu.  —  De  S\INT-.\E1'.IN.  -  -  \  ne  de  la  eonr 
d'enliêe   du    Palais    de    \'ersailles  :    1.350    fr. 

l'illli.  —  Dl'.FEl!  nc.MEsNlE.  —  \  ne  de  Ver- 
sailles, prise  des  Jianlenrs  de  Sahirij  :  2.7,50 
fraiirs, 

I  //('  de  ]'ersailles,  jirise  de  la  halle  de 
l'ieardie  :  2,750  fr, 

I  //,'  ,///    ehaleaa    de   Madrid  :   3.:!0(t   fr, 

\iilie  e.ae  du  i-liateaa  de  Mailrid  :  3.3,(10  fr. 

Dessins   et    aquarelles  : 
isi'r.    —  RRurN-NEERC..^.\RD.    —   Vne     de     la 
jdaee     Lanis     W     et     di's     Chaiiips-Klusées. 
.\ipiarelle    (12    imuees    2   lignes-23     pouces): 
105  fr, 

fs;i;.  —  lîMiiiN  .1,  l'icHi.iN.  —  Paiisaije:  mai- 
son de  ea III pa'jne  de  M.  l'ajiillnii  de  la. 
l'erle.  silnée  dans  Vile  Sai  nl-lleiiis.  aeee 
ses  dependanees  et  ses  environs.  Dessin  à 
1,1  i>lnriie  et   a   l'aquarelle   (3(>-.50(  :  02(1  fr. 

IS'.IS.     —     \  ENTIO    G,,,     et    T.,,,     31     .l.\NVIER.    — 

I  ne    lia    palais    des    Tuileries    el    du    Pniit- 
llinjal.    prise    du    qnni     d'Orsay.     .Vqiiarelle 
-.'i-,50,  :   1711  fr, 

LESREL,  A.,  |icii:lrc  rr;in(;;iis  coii- 
I  OUI  I  11  ira  in.  —  (iciicc, 

I8'.i4,  —  Vente  R.  C...  22  Jcin,  —  Chez 
r.lr marier   (55-10)  :  700   fr. 

is'ii;.  —  De  Castro.  —  La  p'iriie  de  earle^ 
(5'i-'i(i)  :  1.1,50  fr. 

is'.i'i.  —  I).  l'DWERS.  Xew-York.  —  La 
Chansnn  -   3,  ('.(NI   fr. 

|s:i'.l,  -  -  .Mmume  C.  WllllEl.M.  —  Le  .Iiiijen.v 
Itneenr  :   020   fr. 

Is'i'i.  —  \e-;te  X  ...  12  Dki:e.miire.  —  Le 
pinte-janinii    (32-21)  :    4(10    fr. 


LESSI,  Tito. 

K.A!,INK\. 


\qiiarrlles  : 
liirriiiinhle     assis 


ls',l7, 
125    fr. 

I.V'.IS      —    \'ENIE    Dr     MI.-IE    Kl  \IS.     .\    .\NVERS. 
--    .liinr    d'aadieiiee    au     \aliean.     .\i|iiarplle 
:',li-5'.l    :   3,0(10   fr, 

l'n    iniiiiie   (30-20)  :    10(1   fr, 

(■(/   Espaiiniil   (31  r,)l  :    l',i()  fr. 
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Ouvrier    et    ouvrière    Florentins 
390  fr. 

Vn   amateur    (28-16)  :   305   fr. 


(21-29) 


LESSING,    Charles  -  Frédéric , 

K'inli'L'  .alIciiKiiul,    iir   à    \\  ailciil)('i'ii' 
Silcsie)  en    ISOS.  —  Histoire;  Pay- 
sage. 

1878.  —  OELZELi,  Vienne.  —  Incendie  d'un 
couvent  :  21.425  fr. 

1898.  —  HEiNRicH  Vencke,  de  Hambourg. 
—  Le  château  de  liagensteiii  j)ar  un  temps 
d'oruge    (30-42)  :   1.300  fr. 

LESSORE.  Emile.  |Hiiilic  Inm- 
(.lai.s  (le  la  |irciiii(T('  luoilié  du  .\l.\'' 
siècle.  iK'  à  l'aris.  —  Genre. 

1897.  —  ^■EVEli.  —  \'ue  de  Paris:  quai  Hen- 
ri IV  :  450  fr. 

Dessins    : 

1855.  —  V.VN  DCN  Z.^NDE.  —  Deux  jeunes  filles 
et  un  jeune  garçon  s'aynasant  à  donner  à 
manger  à  des  canards.  Dessin  à  la  pinme. 
lavé  en  couleurs  :  8  fr. 

Vn  homme,  une  femme  et  un  enfant  dans 
un  paysage.  Dessin  à  la  plume,  lavé  en 
couleurs  :  10  fr. 

LESUEUR,  Eustache,  |M'iiilir  el 
cl  gi'a\  eiir  IVaneais,  né  à  Paris  en  1(117, 
mori  en  Hm'). —  Histoire;  Pavsai>e  ; 

l»(irli-ail. 

1747.    —    COMTE   DE    PONTCH.4RTR.'MN.    —   JéSUS- 

Christ  chez  .Marthe  et  Marie  (72  pouces-45 
pouces)  :  1.199  fr. 

I.e  .Martyre  de  Saint  Laurent  :  2.000  fr. 

1751.  —  Président  de  Tlgny.  —  Darius  fai- 
sant ouvrir  le  tomljeau  de  Xéotrix,  reine  des 
Hahy Ioniens  .-  1.G05  fr. 

17.53.  —  \'ENTE  Coypel.  —  L'.ibondance  por- 
tée dans  les  airs  par  des  enfants.  Grisaille 
peinte  à  l'huile  :  48  fr. 

1755.  —  Pasqvieu.  —  Le  martyre  de  .Saint 
Laurent  .  3.001  fr. 

175G.  —  Duc  DE  T.\LL.4KD.  —  Jésus-Clirist 
guérissant  an  aveugle  de  naissance.  Bois  : 
1.820  fr. 

1766.  —  D'.\nr<E\vii.i.K.  —  Le  mariage  de  la 
Vierge:  coniposiliijn  de  di.r-sept  figures': 
502  fr. 

Joseph  et  Putiphar  :  526  fr. 

1769.  —  De  Cayeux.  —  Composition  pour 
plafond:  cinq  figures  :  240  fr. 

1770.  —  La  Live  de  JI'lly.  —  Le  martyre  de 
Saint  Laurent  (63  pouces-36  p.)  :  7.500  fr. 

1772.  —  LAiR.\GrAls.  —  La  Présentation  an 
Temple.  Toile  carrée  de  trente-sept  pouces 
(le  coté  :  551  fr. 


1774.  —  Vassal  de  Saint-Hibert.  —  La  mort 
i/c  /(.'  Vierge;  composition  de  quatorze  figu- 
res (19  i)0uces-23  p.)  :  3.400  fr. 

1777.  —  RANDON  de  BoissET.  —  Le  Ministre- 
d'Etat  avec  ses  attributs:  cimiposition  de 
iinatre  figures.  Toile  ovale  (2  pieds  7  pou- 
ces-2  pieds  2  pouces)   :  10.000  fr. 

Les  esquisses  terminées  des  cin(i  tableaux 
du  plafond  de  l'hôtel  Lambert,  représentant 
l'Iiistoire  de  l'.Unour  :  3.801  fr. 

1777.  —  Phince  de  Conti.  —  l.'Aduruliun  du 
venu  d'or.  —  .Moise  dans  le  tiuissou  ardent  : 
2.3110  fr. 

/.(/  ]'ierge  ù  genoux  en  adoration,  regar- 
dant un  ange,  qui  lui  apporte  un  panier  de 
llriirs  :  1.000  fr. 

.loseph  et  Putiphar  :  4(11  fr. 

Diane  et  Zépliir.  Talileau  de  forme  ronde. 
Hetiré  des  enclières. 

\rnus  rnilnrniir,  surjnise  par  i.imour: 
201   fr. 

1778.  —  Men.WEOT.  —  Le  .Ingriueut  de  Sa- 
Imnon.  Toile  ronde  de  trente-tnjis  ]jouces 
de  diamètre  :  320  fr. 

1783.  —  2«  \'ENTE  Vassal  de  .Saint-Hireht.  — 
/.(/  mort  de  la  Vierge  :  750  fr. 

1784.  —    BARON    DE    SAINT-.JUL1KN.     —     CrésUS 

montrant  ses  richesses  ù  Solon    (47  pouces- 
36  p.)  :  750  fr. 

1785.  —  NOURRI.  —  l'n  sKJi'l  de  l'histoire 
sainte:  composition  de  quinze  personnages 
i31  pouces-24  pouces,  9  lignes)   :  3.30  fr. 

L'ange  quittant  la  famille  de  Tobie  (43 
pouces  4  lignes-32  p.)   :  780  fr. 

1786.  —  Lambert  et  du  Porail.  —  L'.-istro- 
nomie  il8  pouces-15  p.).  Tableau  retiré  des 
enchères. 

1787.  —  Collet.  —  La  Sainte-l'<imille  (11  p. 
3  1.-55  p.)  :  2.000  fr. 

1787.  —  LENGLIER.  —  Les  trois  <;rûces  à  qui 
le  messager  des  Uieu.r  lunntrf  l'Dlympe  (58 
pouces-42  p.)  :  150  fr. 

1788.  —  De  Calonne.  —  L'anyf  (luilliiul  la 
famille  de  Tiihie  :  1.200  fr. 

178'.).  —  Parizeau.  —  7.C  Temps  découvre 
ta  Vérité  il23-102).  Tableau  retiré  des  en- 
clières. 

1791.  —  Lebrun.  — La  nai-^sance  de  l'.imour 
en  présence  des  trois  Grâces  (18  pouces- 
1i  p.i   :  600  fr. 

1792.  —  Di;  \.\  HKVNiftHE.  —  Le  sacrifice 
il'Miraliam  (46  p(iuces-36  ]>.)  :  801  fr. 

1793.  —  \ENTE  DE  LA  GALERIE  DU  PALAIS-ROY.U.. 

—  Alexandre  et  srm  médecin  :  7.500  fr. 

1797.  —  2«  VENTE  DE  LA  Beynière.  —  Le  sacrt- 
fixe  d'Abraham   (46  pouces-36  p.)   :  161  fr. 

Le  mrme  sujet  (35  pouces-44  p.)   :  489  fr. 

1801.  —  ROBiT.  —  L'Annonciation  (155-125)  : 
11.000  fr. 

Le  Christ  riiez  Marthe  et  Marie  (160-120: 
10.300  fr. 
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Li-:s 


l'iili/iih/lf  jiir^ciiti''  par  liai^  iiipiijiln  <.  u  Ju 
JJccssr  l.riilhfill/ilc     '.ItiJ.-I.îli    :  5.(1111  fl'. 

t8(l"2.  —  l.AiiiiiiDK  m;  Mi.iii\\  ii.ii,,  —  I.Wiinnn- 
ciiili'iii.  'l'alileaiL  île  liniin'  kuhIc  de  ;.'0  iioii- 
ce^  lie  iliariiotre   :  4. ',)()()  l'r. 

I  ne  fi-iiiiiii'  wis/sc  ilisi rihiif  liii  iimn  u  des 
I  nliuil-^  iiii-~.  —  l'iii-  ji'iiiinr  iniriiuiiillri-  fl  en 
Jilriirs  lirill  sur  >'■<  ijrinill.r  ilfll.i  l'ilfilliU 
iiiiiits.  Deux  |ieii(l:\iits.  Hciis  il:-!  |i(iiiccs-.");3  p.  !. 
Eiiscinlile  :  \^w^  Iv. 

INO'J.  —  IlKLSi.KIlKH.  —  fiili/iihilr  iirrsriih' 
à  Lriiflirrilidf  ('J5J,-13'0   :  5.'.I'J'J  fl\ 

1.S(I8.  —  I'.  (iHAMil'lli:.  —  Aliidhdiii  vl  Sdiilli 
]ir'islcriic.<  Il  lu  iiii'  iViin  iiiifir.  Iriir  aiiiinii- 
iiiiil  lu  I  finir  iViiii  jils  .Ml  [limier- tN  li.î  : 
l.UOO  fr. 

l.Sl."i.  —  Sriil  VT.  ItAMi.  —  l'.liiilr  Irniiiiirr  lic 
l'iiliiic  (•iiliiii-l  ihiiiriiiir  \iiiiiiiiriiilinii.  Fi;;U- 
l'e  piilii'i'c;  pniiHirlKiii  riiii  tier^  ilo  luitiirc  : 
10  ir. 

|.s:!(l.  —  HKINKT.  —  /.(■  Ciilllliii-irr  ri  IWlinll- 
diliirr,  rrpU'srntCi's  piu  ilrii.r  (riiinirs  : 
li(»  fr. 

184;l  —  .Idri'FHOY.  —  l.'iniijr  u iiiiiinnssiiii I 
à  Aijar  ilmis  Ir  dcxrit  :  5.(111(1  fr. 

1S45.  —  CARDINAL  FESCH.  —  .ll'SIIS  rlli'Z  Mill- 
tlir   ri   Muni'       14.S8(I   fr. 

Siiiiil  l'uni  ijiirrinsiiiit  1rs  iniiliidrs  .  445  fr. 

Lu  Itrliiiiiin   :   1.127   fr. 

Lu  Cliussr  dr  Diuur  :  ".iCiT  fr. 

1849.  —  MoNTCALM,  LiiNimi;?.  —  LWinnnirhi- 
tiiiri   :   4.4R5   fr. 

18."i(l.  —  TI-MELEN.S.  BlilXELl.KS.  —  I.r  nii 
i^uiil  iifjir  un  sarrifirr  uu  f^riiinrur.  uranl 
(l'iillri   u   rniiiriiii   ( 75-9"  1    :  3j  fr. 

1S5I.  —  .\.  (4lH(i[  \.  —  /,'/  iiiiil  drs  iKicrs 
du  lils  ilr  Tiiliir  ;82-lll7)   :  '.)()  fr. 

1857.  —  MiiHKT.  —  /,(/   llrUijinu   :  5S(I  fr. 

La  r/jff.s.sc  dr  Diiiur  :  SIKI  fr. 

1862.  —  Bo.ST.  —  Lu  llrliiiinii  :  1.127  fr. 

1865.  —  ChapUIP.  —  .Irsiis  ri  lu  Suuiui  iluinr 
(34-29)  :  210  fr. 

18()8.  —  Comte  ii'Iv^^I'AI'.wc.  —  .'-■(/////  Ilrinm 
ru  jrirrr  i82-64)   :  410  fr. 

ISCiO.  —  (;)fENNISS()N.  —  Allriiniir  dr  lu  /'/./s- 
priHr.  Tiililciii  de  forme  roiiile  ayant  8(')  ce(i- 
timcircs  lie  iliamètre  :  GO!)  fr 

1870.  —  MAHCIl.LE.  —  L'uiiijr  liuidiurl  (Xl- 
53)   :  420  fr. 

L'AsrriisiiiU    fSC-Cn)    :  920   fr. 

1892.  —  Baron  MoniiiE.  —  Lu   luslirr;  pm- 

jrl    dr    plufalld    :    SdO    fr. 

1892.  —  (iiiior  m-  l!rz\RiNOi  E?.  —  l'irdi- 
ruliiiii   dr  Saint   l'uni  u    Lphrsr  :  lu  000   fr. 

Emaii.v    : 
m\:\.    —   S.\N    DON'ATO.    —    Hnilr    rurrrr    d'ur. 

rin-iillrr:  diins   1rs  piinnrun.i    rhuni jilrrrs   ri 

('■inuillrs   siuil   dr<   suirl<   dr   rliussr      .'i  (;iHI   fr. 
ISiiHr     ruirrr     rniuillrr.     u     mm  jiurl  iinriils 

drrnrrs  dr  siiirt<  rliu ni prl rrs   :  '.r5'l    fr. 

Iliiilr   rurrrr   rniuillrr   drrurrr   drs   lii/nrrs 

d'un   Itullrl  rhuniprlrr  :  5  000  fr. 


Di'ssiii.--  : 
17.57.    —   l'iiilEI;     —   lliiil   rliidrs.   dmil   rrllr 

dr    VuiriKjlriir      llr-Mii    au    rraymi    iioli'    rr- 

liaiisM'  lie   Irlaiii    :    iii  l'r. 

SrpI    rliidrs    pniir    1rs    Miisi's.     Di'S.Mii.s    an 

irayoïi   iinir,   i-eliaiiSM's  ilr   lilaiir,  Mir   paincr 

-lis   ;    121  !l. 

Lu    i'ruiirr    rnin  iinnrr    pur    Ut     \irliiirr.    ri 

ilrn.r    mni pns/linns    un    l'un    mil    .Irsii^    innn- 

liunl    lu    Itrliijiiin .    I)i'-,>iiis    au    ri'aynii    iioil', 

rdia  iiM.srs  lie   lilaiir    :   70  fr. 

1707.  —  De  .U'I.IKNNE.  —  /  /)(•  rlndr  dr  trlrs. 
dr  linis  ri  dr  inuilis.  Dessin  a  la  pierie  mu- 
re,  l'eliaiissi'  lie   Plane   :  24  fr. 

l'uni  rindrs  dunl  Snlniniiri  rrrrruni  dr 
liirn  Ir  dnn  dr  lu  >uijrssr.  Dessins  a  la  pier- 
re  noire,   reh.aiisses  île  Plani;    :    1S   fr. 

Suiiil  I, ri  mis  ri  Suinl  l'rnluis.  Dessin  !i  La 
pierre   noire     15  jionees  (!   Ii;;iies-'.l   p.)    :   45  fr. 

Itriir  uiitrrs  drssins,  a  la  pieiae  noire: 
49  fr. 

n;2.  —  IKiJl  lEli.  —  Siiinl  l'irirr  rrssnsri- 
lunl  Ir  rriirr  l'u'iilhr.  Des.sin  a  l,a  plnnie, 
l.i\e  an  lustre  !lo  poiiees  (i  liu'iies-d  p.  9  1.)  : 
S2  fr. 

l'ini/  rindrs  dr  jiitnrrs  dru}n'-rs.  Dessin 
an  \   I  i:iyoiis   noir  el   hlaiie   :  30  fr. 

177:i.  —  t^EMl'EUEi  11.  —  Sénuirnr  Itinnuin 
s'rii/nipinl  un-r  1rs  rrstulrs.  Dessin  ;iiix 
I  r.-iyons  noir  el   Maiie   :  80  fr. 

/  /(  Suinl  inurhir  rrjusiinl  de  inunijrr  dr>, 
jiuil^  iiflnl':  dur  nlnlrs:  plus  ilrii.r  rliidri 
druprrs  Dessins  a  1 1  .\  ir.ayoïis  noir  el  lilaiie  : 
72   fr. 

Durid  ilunsinil  drriinl  l'urrhr.  Dessin  il  la 
pierre  iioi|-e  el  la\e.  lui  [iliis,  trois  feuilles 
iTelililes   :  78   fr. 

Drirr  rindrs  driiprrs  ri  nnr  Irlr.  Dessins 
a    l,a    pierre   noire    :   r,(l   fr. 

Drn.r  rindrs  druprrs  ri  nnr  rlndr  dr  Irlr 
ri  dr  lirus.  Dessins  a  la  ]iierie  noir  :  12  fr. 

1770,  —  ^■E^■\IAN.  —  Lr  niurliiir  dr  Suinl 
i,rrmi^.  —  Muisr  r.rpnsé  sur  1rs  mur.  — 
.s/r  rindrs  dr  liijnrrs  druprrs.  Dessins  aux 
rr.avoiis  mur  et  Mane,  sur  papi.'r  lirnn. 
I",iisenili!e  :  30  fl'. 

1770.  —  Mahiette.  —  Trois  jniiurs  ullriin- 
rii/urs  sur  l'tlliuiirr  di's  \rts.  —  I.r  fnnilu- 
Iriir  dr  lu  minj : npilinii  ilr  lu  dnririnr  rhrr- 
liriinr  uii.r  jiirils  dr  lu  \'irrijr.  Dessins  aux 
I  r.'i yniis   noir   ei    hlaiie    :   Ml)   fr. 

Sir  rliiiirs  dr  lii/nrrs  ilruprrs.  Dessins  aux 
el,i\-oiis  noir  el   |p|,-|iie  :  105  fr. 

Aruilrniirs  ri  lii/mrs  druprrs.  Sept  des- 
sins   ;   72    fr. 

Lu  ninil  dr  'l'iihillir.  Dessin  aux  erayons 
noir  el   lil.-ine  sur  papier  ,L:ris  :  '(8  fr. 

Trnis  snjris  dr  l'Iiisluirr  suinlr.  Dessins 
an.x  erayons  noir  et  Maiic  :  295  fr. 

1777.  —  Prince  m:  Conti.  —  .llhinns.  srnu- 
ti  nr    riiinuiri.    fuil    di'srrndrr    su    funiiUr    dr 
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50/1   char  pour  y  placer  des  vestales.   Des- 
sin aux  crayons  noir  et  blanc  :  61  fr. 

David  dansant  devant  l'arche.  Dessin  à 
la  pierre  noire  :  30  fr. 

Etude  d'une  des  principales  figures  du 
tableau  de  Saint  Paul.  Dessin  à  la  pierre 
noire  :  76  fr.  • 

Saint  Jean  VErangéliste.  —  Vn  vieillard 
(I  fienou.c.  Deux  dessins  à  la  pierre  noire  : 
■40  fr. 

1779.  —  Marquis  de  Calvièbe,  d'.Wignon.  — 
Le  Déluge.  Dessin  à  la  plume,  lavé  et  re- 
haussé de  blanc  au  pinceau  :  96  fr. 

1779.  _  vass.al  de  Saint-Hubert.  —  Les 
martyres  de  Saint  Gervais  et  de  Saint  Pro- 
tais. Deux  dessins  aux  crayons  noir  et  blanc 
(18  pouces-32  p.)  :  191  fr. 

1782.  —  BoiLEAU.  —  Moïse  devant  le  buis- 
son ardent.  Dessin  à  la  pierre  noire,  rehaus- 
sé de  blanc,  sur  papier  gris  :  24  fr. 

Etude  d'une  femme  en  pleurs.  Dessin  à 
la  pierre  noire,  rehaussé  de  blanc,  sur  pa- 
pier gris  :  33  fr. 

Sujet  d'enfants  vus  en  plafond.  Dessin 
de  forme  ronde,  à  la  pierre  noire,  sur  pa- 
pier blanc  :  10  fr. 

1785.  —  NOURRI.  —  L'Adoration  des  Ber- 
gers. Dessin  au  crayon  noir,  lavé  de  bistre  : 
74  fr. 

Deux  dessins,  dont  l'un  représente  Saint 
Pierre  qui  guérit  un  possédé.  Dessins  aux 
trois  crayons  :  12  fr. 

La  mort  de  Lucrèce.  Dessin  à  la  plume, 
lavé  d'indigo  :  37  fr. 

Quatre  feuilles  d'études.  Dessin  aux  cra- 
yons noir  et  blanc,  .sur  papier  gris  :  19  fr. 
1787.  —  COLLET.  —  Jésus-Christ  guérissant 
les  malades.  Dessin  aux  crayons  noir  et 
blanc,  sur  papier  gris  (12  pouces-7  p.)  :  12  fr. 
1791.  _  LEBRUN.  —  Les  martyres  de  Saint 
Gervais  et  Saint  Protais.  Deux  dessins  aux 
crayons  noir  et  blanc  (26  pouces-36  p.)  : 
900  fr. 

1797.  _  Vente  X...  —  Suite  de  douze  études 
de  figures  drapées.  Dessins  à  la  pierre  noi- 
re, rehaussés  de  blanc,  sur  papier  de  diffé- 
rentes teintes  :  651  fr. 

Un  Empereur  ordonnant  le  supplice  d'un 
martyr.  Dessin  à  la  pierre  noire  d'Italie  : 
201  fr. 

Les  filles  de  Gethro,  recevant  les  envoyés 
d'. Abraham.  Dessin  à  la  pierre  d'Italie  : 
145  Ir. 

Un  sujet  de  l'écriture  sainte.  Dessin  à  la 
pierre  noire  :  28  fr.  10. 

1811.  —  DE  Sn,VE.ÇTRE.  —  La  Présentation 
au.  Temple.  —  Deux  anges  soutenant  Saint 
Sébastien,  etc.  Sept  dessins  à  la  pierre  noi- 
re, lavés  au  bistre  :  50  fr. 

Le  lever  de  l'Aurore.  —  La  Justice  et  la 
nenommée.  Dessins  à  la  sanguine  et  à  la 
pierre  noire  :  30  fr. 


Dirii  scpiudiit  la  lumière  d'avec  les  lénè- 
///■(■s.  Dessin  a  la  sanguine  et  à  la  pierre 
noiro  :  91  fr. 

1842.  —  \ILLENAVE.  —  in  martyr.  Dessui  à 
la  plume  (40-33)  :  76  fr. 

Etude  d'enfant  de  cliœur.  Dessin  au 
iruyon  noir  rehaussé  de  blanc  (39-24)  :  15  fr. 

Etude  d'homme  assoupi  et  appuyé  sur 
les  mains.  Dessin  au  crayon  noir  (22-35)  : 
26  fr. 

1855.  —  Van  den  Zanue.  —  Décollation  d'un 
saint;  Trois  anges  lui  apportent  des  fleurs 
et  la  palme  du  martyre.  Dessin  à  la  plume, 
lavé  à  l'encre  de  chine,  sur  papier  blanc  : 
38  fr. 

i;i57.  —  Thibaudeau.  —  Une  composition 
d'un  sujet  inconnu  avec  cinq  femmes.  Des- 
sin à  la  pierre  noire  sur  papier  blanc  :  110  fr. 

1859.  —  KAïEMAN.  —  Figure  de  femme  dra- 
pée. Dessin  au  crayon  noir  :  10  fr. 

Le  Christ  expirant  sur  la  croix.  Dessin  à 
la  plume,  lavé  de  bistre  :  17  fr.  50. 

La  maladie  d'.Uexandre.  Dessin  au  pin- 
ceau, lavé  d'encre  de  chine  :  14  fr.  50. 

Saint  Bruno  en  extase.  Dessin  au  crayon 
noir  :  13  fr. 

La  Nativité.  Dessin  à  la  plume,  lavé  de 
bistre  :  17  fr.   50. 

Une  étude  de  femme.  Dessin  à  la  pierre 
d'Italie,  légèrement  relevé  de  blanc  :  14  fr. 

1863.  —  Vente  X...,  13  avril.  —  V.Amour  et 
Psyché.  —  Psyché  regardant  l'Amour  endor- 
mi. —  Etude  de  femrn.e.  Trois  dessins  à  la 
sanguine  et  à  la  pierre  noire.  Ensemble  : 
14  fr.  50. 

1865.  —  Despebet.  —  La  Vierge  montant  les 
degrés  du  temple.  Dessin  au  crayon  noir  et 
mis  aux  carrés  à  la  sanguine  :  87  fr. 

Saint  Paul  guérissant  un  poss'êdé.  Dessin 
aux  trois  crayons  :  86  fr. 

Scène  de  la  vie  d'une  sainte.  Dessin  à  la 
pierre  d'Italie,  lavé  d'encre  de  chine  :  25  fr. 

Deu.x  jeunes  gens  agenouillés  devant  un 
autel.  Dessin  au  crayon  noir  et  mis  aux 
carrés  :  355  fr. 

Première  pensée  de  l'Alexandre.  Dessin 
de  forme  circulaire  à  la  plume  et  an  crayon, 
avec  les  indications  perspectives,  écrites  de 
la  main  de  Lesueur  :  555  fr. 

Apollon  et  les  neuf  Muses.  Dessin  circu- 
laire, lavé  de  bistre  sur  crayon  :  40  fr. 

Mariage  à  l'antique.  Dessin  au  crayon, 
lavé  de  bistre  :  31  fr. 

La  figure  de  Saint  Paul.  —  Sainte  Scholas- 
tique  apparaissant  à  Saint  Benoît.  Deux 
dessins  fi  la  pierre  d'Italie,  relevés  de  blanc  : 
33  fr. 

Jésus-Christ  remettant  les  clefs  à  Saint 
Pierre.  Dessin  à  la  sanguine  :  25  fr. 

Junon  assise  sur  les  nuages.  Dessin  à  la 
pierre  d'Italie  :  31  fr. 

Neptune,  sur  sa  conque,  traîné  par  quatre 
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clicniux    iiiiirin^.    Ut'.sbiii    au    Li-ayou    uoir  ; 
11  Ir. 

Dcii.r  liiinrfi  d'cniioiiis  sur  deux  feuilles. 
UcsMii  a  lu  luerre  d'Italie,  et  mis  aux  ear- 
l-es   :    :>   iv. 

iteii.r  aïKjes  à  (jeiiuu.f,  se  laisaiil  jaee. 
DesMii  a  la  i)ieiTe  noire,  rehaussé  de  blanc, 
sur  papier  de  couleur  :  58  fr. 

/,('  HaiiUine  de  Jêsus-Llu ist.  Crmiiiis  a  la 
pn'iTf  uolre  :  7  fr.  50. 

L'Aurore  conduisatit  les  chevaux  d'Apol- 
l'iu.  Dessin  de  forme  circulairr  a  la  plume, 
lavé  de  bistre  :  150  fr. 

l'.Uiile  jinur  une  prédiention  de  suint  Paul. 
Dessin  a  la  pierre  noire.  Deux  lii/ures  de 
.Muses.  Dessin  à  la  saiv^uine.  Les  deux  piè- 
res   :   78   fr. 

l'euiiue  nue  et  reni'ersée.  Dessin  a  la  pier- 
re   iicjire,    reliaiissé   de   blanc    :   i't   fr. 

l-'niiire  de  feuiuie  a  druii-i  ijuehée:  elle 
est  euif/ée  de  pampres  et  s'appuie  sUr  une 
jirne.  Dessin  à  la  pierre  niare  sur  papier 
teinte   :    Ui  fr. 

/)(■/(.(■  fifiures  de  femuies  enunuiuées  île 
lauriers:  au  bas.  Huinulu-i  et  Itenius  alluitês 
pur  uue  liiuee.  Dessin  à  la  pierr.'  noire  :  78 
fraii.  s. 

Deii.r  éludes  de  feiuuies:  l'une  as.-,ise  rue 
de  dus,  l'autre  a  uii-eeirps.  eue  ,1e  pnifil. 
Dessin  à  la  pierre  noire,  roliausse  de  Mam  . 
sur  papier  de  couleur  :  :W  fr. 

Le  Cliiisi  mis  au  lnuitteau.  Dessin  à  la 
idunie,  la\c  d'encre  de  (lune.  Le  un  lue  sii- 
lel.  Dessin  à  la  plnine  la\c  de  liistre.  Les 
deux   pièces   :   41   fr. 

Sacrifiée  pour  un  inuriage  antique.  Dessin 
au  crayon  noir,  rehaussé  de  blanc  sur  p-i- 
pier  de  couleur.  Un  .^aint  décupilé.  enlecc 
pur  des  Anges.  Dessin  à  la  sansuine.  Les 
deux  pièces  :  20  fr. 

Ftude  pour  un  licteur.  —  Jlniume  delimit 
dnipc.  Deux  dessins  à  la  inerre  d'iialie  : 
21  fr. 

1875.  —  GriCHATUKiT.  —  LIadc  jimir  la  fi- 
gure de  «  L'Egalité  ».  Dessin  au  cr,i\'"n 
noir,  rehaussé  de  blanc  :  Oit  fr. 

IS.S:?.  —  (WGOCX.  —  l'igarc  allrgm  hjuc  du 
Temps.  Elude  pour  le  tableau  de  l'Aurore. 
Dessin  à  la  pierre  d'Italie.  —  Des  unges  sur 
des  nuages.  Dessin  à  la  sépia.  Les  deux 
pièces  :  50  fr. 

Vn  Chartreux  en  extase.  Dessin  au  crayon 
l'iiir,  rehaussé  de  blanc,  sur  papier  ^:ris  : 
35  fr. 

Vu  -luge  supportant  un  case:  modelf  puur 
un  cundélubre.  Dessin  a  la  pierre  d'Italie  : 
300  fr. 

1S'.I:1.  —  DE  BlLLlENCOURT.  —  Etude  de  dra- 
peries. Dessin  à  la  pierre  noire  rehaussé  de 
blanc   i27-15  l'i   :  20  fr. 

lsn5.  —  VENTE  DE  "B...,  2  M.\iîs.  —  Saint 
Bruno.   Dessin  à  la  saiijiuine   :  15  fr. 


Estampes  ; 

)s,56.  —  His  DE  L.^  S.4U.E.  —  Lu  Sainte  Fa- 
tuillr.  Epreuve  de  1"'  état,  avant  l'adresse 
de  Uùurlier  :  39  fr. 

ISCd.  —  L.^.l.AUiETrE.  —  La  uiriiif  estampe. 
sans  désignation  d'état    :    r   fr. 

LESUEUR.  Antoine,   ih'  n    l'nris 

ru  i<;i-,>. 

LESUEUR,  Philippe,  n-'  n  l'nris 
en   1C)|:î. 

LESUEUR.  Pierre,  m-  ii  l'nri.s 
on  1(30S. 

X.  B.  —  Ces  trois  frères  d'Eustache  Le- 
.siieiir  furent  aussi  ses  collaliorateurs.  On 
peut  leur  attribuer  les  lenxres  suivtintes, 
sans  pouvoir  indiquer  d'une  manière  pré- 
iise  auquel  de  ces  artistes  elles  doivent  être 
]ilii--  directement  rapportées.  Noie  de  l'au- 
icut'. 

1847.  —  .îaini  Dominique    ('i3-47     :  42  fr. 

I,s72.  —  \'E\iE  X...,  IS  Decemiihe,  —  Ariane  : 
:.;   ir. 

ISOT.  —  M.iliOl  isE  ut  l'i.EssisBEi.I.lEnE.  — 
Sailli   llnnaeenture   .125-90'   :  125  fr. 

iOiia.  —  .■^,  REV.  —  L'Hi'.tiiire  écrivant  sur 
la   ailc^   du    'J'emp^    ci7-:',i     :   2.'5   fr 

;../   l'ciiiline:  (Oleiiuiiv     07-7',l     :  :iI5  fr. 

191111.  —  DEEEU-DUMESMI--  —  >aiiit  Luurcût  : 
s:i  fr. 

Figure  drupée  vue  de  dus  .   li)5  fr. 

Dessins   : 

17711,  —  Boi'KL,\M,\ot  t..  —  f>''iv"  i-tiiilcs  d»? 
figuirs  eu  pied  :  l'une  d'Ioon iiir,-  l'antre  de 
Irnime.  Dessins  a  la  pieire  nuire,  rehaus- 
ses de   blanc   sur  papier  gris   :   is   fr. 

1771.  —  \'ENrE  LesieiI!.  —  l'agsugi-  avec 
fiaurcs.   Dessin    a   la    plelie   d'Italie    :  42   fr. 

lue  Auiunicialiiiu.  D.'ssm  a  la  plume  : 
15  fr, 

bs.-,7,  —  \'ENIE  X,,.,  3ii  \nM:\lioo:  —  Figure 
diupi'c  dvliciut.  Dessin  ;iii  cia\'nii  noir  : 
3  fr.  25, 

1.S59  —  \ENTE  X...,  10  M\i,  —  /■;)  niniiie  Je- 
biiiit.  la  main  posée  sur  si:  poitrine:  figure 
eu  pied.  Dessin  à  la  pierre  il'Italie.  rehaus- 
se  de   lilanc.   sur  papier  gris   :   4   fr. 

1.SVI7.  —  ^"E^TE  T.,.  13  DKCE.MIlHE,  —  DéU.V 
ciiU-dc-lam}ie:  sajeH  gucrri'O^-.  Dessins  :  33 
francs, 

1,S98.  —  M.ARQl'IS  DE  Chennemère.s.  —  Un 
sujet   biblique.    Dessin     .37-45i    :   160   fr. 

PjOO.  —  Vente  X....  19  Fêviuei;.  —  Projet  de 
plafond:  une  figure  allégorique  de  femme 
assise  sur  des  nuagc<  près  d'un  trophée 
d'armes,  le  génie  de  l'iiliniidaiiee  et  deux 
amours.   Dessin  à  la  sanguine  :  109  fr. 


LEU 
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LESUEUR.  J.-B.,  ]ieiiilro  el  irra- 
vcur  l'niiii;ais  >ur  lc(Hii'l  on  ut'  possède 
aufiiiii'  (loiiiH'c  liiot;r;i|ilii(|U('. 

Estampes    : 
1855.  —  Van  den  Zande.  —  Vieillard  habillé 
à  l'uricntalc;  il  est  ni  de  face  et  à  mi-r.orpx, 
la  tète  couverte  d'un  turban.  Epreuve  avec 
niar-res  :  21  fr.  50. 

LESUEUR,  Louis,  iicinlrc  ol  gra- 
veur l'iMiirais.  né  à  Paris  en  1745.  — 
Paysage. 

Dessins    : 
1855.  —  Van  den  Zande.  —  Paysage  avec  un 
pont  sur  lequel  passe  un  chariot.  Dessin  à 
la  pierre  noire,  lavé  d'encre  de  Chine  :  3  fr. 

1897.  —  De  Concourt.  —  Cour  de  ferme; 
devant  la  porte,  un  une  chargé  de  paniers 
se  met  au  pas,  suivi  de  la  fermière.  Dessin 
an  bistre,  retouché  de  plume  fl3-21)  :  385  fr. 

1898.  —  De  Bryas.  —  La  Ferme.  Dessin  à 
l'encre  de  Chuie  (38-24)   :  390  fr. 


LESY. 


lsj'.j. 
25  fr. 


KoNiNCK,  Gand.  —  Paysage  (63-8 


LE  TELLIER.  Charles-François. 

peintre  el  tiraxcnr  français,  n(''  à  Paris 
en  174:1  niori  cii  IMKI.  —  i'oiirail  : 
Genre. 

Miniature   : 
1898.  —  Taboirier.  —  Portrait  de  pciitr 
fille,  costume  Louis  XVI,  écrivant  sur  une 
table  recouverte  d'un  lapis  vert,  brodé  au.v 
armes  de  France.  Miniature   :  800  fr. 

Estampes  : 
1873.   —  GiGOUX.  —   Port.ait   de  M"^»   Val- 
layer-Coster,  artiste  peintre,  d'après  elle-mê- 
me. Epreuve  in-4''  :  6  fr. 

La  fille  grondée,' d'aitrès  Greuze.  Epreuve 
in-folio  :  5  fr. 

1878.  —  RoTH.  —  Lu  même  estampe.  Epreu- 
ve avec  marges  :  10  fr. 

1889.  —  VENTE  I-.  D...,  11  MARS.  —  Portrait 
de  .1/™  .'inné  Vallayer-Coster,  de  l'Académie 
royale  de  peinture  et  de  sculpture,  d'après 
elle-même.  Epreuve  in-4'',  avant  toutes  let- 
tres  :   150  fr. 

1897.  —  De  Concourt.  —  La  même  estam- 
pe. Epreuve  in-4'>,  avec  marges  :  40  fr. 

La  fille  grondée,  d'après  Greuze.  Epreuve 
avec  marges  :  3  fr.  50. 

1890.  —  LIGAUD.  —  La  Curieuse,  d'après  F. 
Imbert.  Epreuve  à  grandes  marges  :  18  fr. 


LETHIERE,  Guillaume-Guillon, 

leiiili'e     IViiiirais.   wv    à     Sa inl e-Anni,' 
(îliadeloiipe  I   en    17<1'(.  niorl   en   IS!}"?. 
—  Histoire  ;  Portrait. 

1810.  —  \E.NTE  X...,  lu  .Janvier.  —  Vénus  en- 
dormie, entourée  des  Grâces  et  des  Zéphirs 
17  pouces-22  p.)    :  161  fr. 

1884.  —  Lefrançois.  —  .tslyana.r  jeté  du 
liinil  d'une  tour  par  ordre  d'I'lyssc  :  355  fr. 

Dessins   : 
1898.  —  .MAi.LET.   —  Scène  antique.   Dessin 
au  crayon  noir,   reliau.ssé   sur  papier   lileu 
(29-34)   :  30  fr. 

LETO  DE  CAPRI. 

1S99.  —  Hartman.  —  [";(('  villa  a  Cnpri  (52- 
40)    :   195  fr. 

Une  maison  à  Capri.  Bois  (42-25)   :  260  fr. 

LE  TOURNAT,  E. 

Esiampes    : 
1S77.    —    F.    DinoT.    —   L'aimable    accord. 

d'aiirès    De    Troy.    Epreuve    avec    marges    : 

7  fr.  50. 
Le  Joli  dormir,   d'après  Jeaurut.   Epreuve 

avec  marges  :  60  fr. 

LETRONE. 

ISSO.  —  Hkhkau.  —  Grève,  près  de  Saint- 
.lra,i-dr-l,i:   :   115  fr. 

LEU    (de),   Thomas,    graveur    el 
(lessinali'ur    l'ralieais.    né    à    Paris    en 


r)()"j.   niori 


1(«0. 


Estampes    : 

1843.  —  Debois,  —  Hcnii  IV.  en  buste,  dans 
un  ovale  avec  inscripti(jn,  posé  sur  un  mo- 
nument orné  de  figures  allégoriques,  de  tro- 
phées, des  caries  de  France  et  de  la  \a- 
varre,  et  d'un  lias-relief  représentant  une 
hiiliiille.  d'après  Isaie  Fournier.  Epreuve 
(l'un  i"  t't:it,  oii  se  voit,  dans  le  coin  du 
liant  du  ciel  à  gauche,  un  nuage  qui  a  été 
ertacè  dans  les  épreuves  postérieures  : 
9'i   fr.   .")0. 

1S49.  —  lliusAHi),  Gani).  —  Quatre  jiurtrails  : 
Estampes  :  14  fr. 

1856.  —  Hl.s  DE  LA  Sau.e.  —  .in  toi  ne  Caron, 
peintre.   Eiireuve  avec  marges   :   4  fr.   50. 

Habieot.  d'après  Daniel  du  Moiistier  :  9  fr. 

Charles,  duc  de  Lorraine.  Epreuve  avec 
l'adresse  du  graveur  et  portant  deii.x  fois  la 
signature  de  P.  Mariette  :  15  fr. 

Marie  de  Médicis,  d'après  Isaie  Fournier; 
elle  est  assise  sur  le  trône,  tenant  d'une 
main  l'épée  et  de  l'autre  la  balance.  Deii.x 
anges  relèvent  les  rideaux  drapés  nu-dessus 
dn   trône.   Epreuve  de  l'"'  état   ;   ViZ  fr 


;!ii  — 


Li-:i; 


isdl.  —  I,\,ui!Ii:tii:.  —  Iji  Vifi'ii'  i(ii/<iii- 
vniilr  iiuiliitit  t'iiil'iiil  .li-<ii<.  (l'aprcs  K. 
Niiiiiii.    l-;iii<'U\ >•    iii-S"    :    1    fr. 

1.(1  l  /(■;;/(■  ciitliuiiitfi'  piii  ilrii.i:  lUiijrs. 
Einciivt'    iii-S"    :   1    f]-.    :.'."i. 

(  IkIiIi's    iIi-    Hnllillllll-Sl/i^A(IIIS.    —    lli'llli    II. 

Les  doux  tMaiiiiies   :   ;i  li. 

Miiiiiimi'  l.tiuU  ^'■rrni.  Ij|i|iiu\r  iii-'i"  : 
2  Ir.   2J. 

l.St;.J.    —    C.AMBEHLYN.    —    (  llillli's    l\.     :,ii    (Ir 

l'iiiiiic.  Epreuve  de  l""''  elai    :  r,   ir.   .'iii 

Henri  IV  rcii.cscnU'  ri(  iininlcdii  ini/dl  cl 
r/s\/s,  ((•  :iccjilrc  (I  ln  iini/i(.  K|il'eu\c  avec 
Iii;ir,i4<'    :   it'i   fr. 

Ilciiii  l\  .   i((i  (le  l'iancc   :  Vi  fr.   .Ml. 

Hci((i     lie     lldiiihdK.     jiii  !((■(■     (!(■     ('idiih' 
2   fi.   .Ml, 

l.<(i(is('  île  f.diiiiiiic.  iirinrc^sc  de  t'aidi  : 
n    fr.   ."id. 

[.(iiii^r  lie  Larniinc,  (Iciinii icrc  de  Fran- 
f-'   :   7   fr. 

IciiK  hiidicr.  ciiiiscilcr  (l'Ehil.  iiKiirn'  f/cs 
cilll  nie-,    cl    liici('it    (/es-    IKd  rchil  l(tl  s .    lOpreiive 

avec  marines  :  G'j  fr. 

lStî.">.    —    DKSI'EHET.    —    /)"/(     l'ctril^    .1 /7c(l,</v 

de  Sciidalph.  Eiireiive  iii-8°.  —  lIcKci  /l  , 
(';(  ciur(i\sç.  sons,  un  ikhIùiiic.  Kpreu\e  m- 
4".   I.e.s  (len.x  estampes   :   14   fr. 

Fidiiccis  I".  —  Fnincdi-i  II.  —  .1 .  (/.■  fuiiir- 
Ikiii,  cdiiilc  (VEiifihh'ii.  —  l.(iiii>i  (le  l.iirrai- 
11(\  eardiiKiI  de  Guhe.  eu  deii.x  differeiiTs 
])("irlraits.   Les  cinq  pièces  in-S"   :  .">  fr.   ."lO. 

1877.  —  BRHAOUE.  —  Cdllieiiiic  de  Il( m rlniii , 
diielics^c  de  P,(ir.  ^aiir  (/((((/tic  du  liai. 
Epi-eiive  nvei-  une  petiie  marine  :   l.'i  fr. 

('(llhciiiic  de  lldiirhdii,  diiclie^^^c  de  lliir. 
Epreuve  avec  nue  jietne  mai, 14e   :  1:15  fi-, 

(  ll(nle-<  de  l.dlildill.  due  de  llildl).  Iild- 
réehdl   de    l'niiice    :   H.j    fr. 

l'hdiicx  de  lldUrlidii,  eiiHiiélilhlc  de  Fi(ine(\ 
Eiueuve   avaiu   la   retûuclie    :   :;2   fr. 

.iitidhie  l'didii,  iieiulre.  Epreuxe  avec  nue 
pente  inarKê   :  31   fr. 

Henri  de  Lurraiiie.  edinlc  de  ClidVninii  : 
18  fr. 

Fraiiraii  de  BoinUdri.  jiriiiee  de  Cdiili  : 
34   fr. 

Jeanne  di^  f'orerine.  jiriiiees^e  de  ('oj'li. 
Epreuve  de  l"  état   :  ."lO  fr. 

î.diii-ie  de  l.drrc.in.  princesse  (le  Cdiili. 
E|uvuve  de  ^"^  état,  avant  l'adresse  de  Des- 
rnchers  :  lor,  fr. 

CnltricUe  d'Fstrées.mcrrqnise  de  Monrcdd.y 
et  dnehi'ssr  de  Beanfdrt.  Epreuve  avec  pe- 
ine iriarse   :  370  fr. 

Iddis  XIIT.  rui  de  France,  a  cltccal:  an 
fund.    une    vue    de    Pari<       l'.l.')    fr. 

Michel,    sieur   de    M(a(lai(ine        2.')0    fr. 

.Iran   Passerai,  prafesscur  raiial  d'('ld(juen- 
re   à   Paris       l.")0   fr. 
Pliilipp(^  n.  rdi  d'F^pafinc      14.')  fr. 
f.duis    Serein,    avocat    (ii'ui'rat    au    Pa:le- 
inenl   de   Paris   et   COnsciler  (VFtat   :  T.1  fr. 


l'Iiarlcs  de  Pxiurhun.  conili'  de  Suissans  : 
Isa   fr. 

I  lande  F.rpillti.  pacte,  président  au  Par- 
lement de  liicndlilc.  liprcuxc  de  l"''  elat, 
a\ei    les  vers  dans   la   uiaii^e  ilu   lias   :    IM  fr. 

l-'rant-dis  de  \(il(ns.  dauphin  de  France. 
i;prenve   a\ec    une    peine   mar^e    :   48   fr. 

Parce  i/c  iduti,  fiiand  aunninier,  ciè(inc 
de  l.aidires.  puis  de  Pans,  cardinal.  i-',preu- 
\c   avec    une   pctuc   uiaii;c    :   17.'i   fr. 

Henri  de  l.inraiuc.  duc  de  (inise.  sninoni- 
nie  le  llahijrc.  l-;preu\'e  de  l*"''  état,  avant 
Uiule  reliHii  lii',  et  avec  li's  preuuers  vers 
dans   la    marine   du   lias   :   37(1  fr. 

Henri  III.  rai  de  France.  lOpreiive  avant  la 
rcliiuche  et  avec  le  tracé  des  ligues  très 
ap|i;irentes  :  21il  fr. 

Henri   /T.    /'//    de   France   ,    C'.l    fi'. 

f.cv  \'ienies  sa.i/es.  les  I  /cn/cs  fallcs.  il'a- 
près  Saemredam.  SnUe  de  cinq  laeces  ni-4" 
eu   laii;eur  :  10  fr. 

1s77.  —  F.    nuiuT.  —  !ac(ines  l"'   :   Ifi  fr. 
he   incuic  iiarlrait   :   20   fr. 
PertranI    dWn.icuIre   .1 111  iscinsultc.    l'.preu- 
ve  de  l"'  état,  avant  les  rides  sur  le  fi-niit   : 
:îO  fr. 

Pierre  .Arlensis  (le  Seudalupis' ,  tslrida- 
i/ue.  Epreuve  de  1"""  elal  avec  le  inni  Scniii- 
sU    :   35   fr. 

Le  nienie  parlruit.  Epreuve  du  2''  étal, 
a\ec'   le  lunt   .Si'idiisit    :   18  fr. 

Henri    liihert.  acdcat.   l'.preuve  de  1  •'"  é'tnf, 
avant  toute  lettre      I011  fr  . 
l'ici  re    \  lirait.  p,,ctc  :   15  fr, 
I.    de   lleaihjiand.    Eciii-ain    du    rai.    l'.iu'en- 
ve  du   2"  ctat    :   18  fr. 

[.(■  .Mmécliul.  Duc  th.  de  ( .laita ul-Hi rnl) 
Epreuve  avant  la  retnnche  :  15  fr. 

.•Saint  I  hurles  lUirranicc.  l-:pieu\e  de  !•■'■ 
clal    :    57   fr. 

I.duise  lldunicdis-Bdursicr.  SiKjc-f  canne 
de   Mûrie  de   .Medicis    :  S5  fr. 

Pierre  de  Prach.  Epienxe  du  2"  état  : 
40   fr. 

Ilarnah('  Brissini.  luriscdusuttc.  Epreuve 
du   2"  état    :   130  fr. 

;,'///(  de  Pcdc,  niuijislriil.  l-'.prenve  de  !■' 
état    :    30    fr. 

I  nlnine  Ca Cdii .  peintre  :  V\  \'[\ 
Hene  <  hapin.  Juriscansnltc   :  75  fr 
Jeun     Frard.     indénieur.     l'prenve     du   f» 
el.al    :   58   fr 

l'hililipc  II.  rdi  (VFspuiine.  Epreuve  avec 
iuar'-;c'   :  40  fr. 

liabricltc  r/'Es7féc,s-.  Epreuve  avec  rnartie  : 
100   fr, 

FauclKt    Cluiide.    hishirien    :   21    fr. 
FraïK.dis    V.    mi    de    France    :    180    fr. 
Ftédliurc   d'.lutrichc.   éiidiise   du   pri'a'i'-dent. 
Epreuve  avant  la  retouche   ;  5  fr. 

François  de  Valois,  Dauphin  de  France.  : 
35  fr. 


LKU 
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Henri  IL  roi  de  France.  Epreuve  du  \<-' 
état  :  50  fr. 

Catherine  de  Médicis,  reine  de  France. 
Epreuve  de  2°  état,  avec  grandes  marges  : 
60  fr. 

Marie-Stuart.  Epreuve  du  1"  état  :  205  fr. 

Charles  IX,  roi  de  France.  Epreuve  du 
l"  état  :  376  fr. 

Elisabeth  d'.ilitriche,  épouse  du  précé- 
dent: 12  fr. 

La  même  Beine  :  311  fr. 

Henri  III,  roi  de  France.  Epreuve  du  V 
état,  non  décrit  avant  l'adresse  de  Rabel  : 
20    fr. 

Louise  de  Lorraine,  épouse  du  précédent  .- 
9  fr. 

Henri  IV,  roi  de  France  et  de  Navarre. 
Epreuve  avec  une  petite  marge  :  100  fr. 

Le  même  portrait.  Deux  épreuves  :  17  fr. 

Le  même  Boi,  d'après  Quesnel  -.  41  fr. 

Le  même  Roi  :  30  fr. 

Le  même  Roi,  d'après  Quesnel  :  28  fr. 

Le  même  Roi,  d'après  Bunel  :  5  fr. 

Le  même  Roi,  d'après  Isaïe  Fournier  : 
50  fr. 

Henri  IV,  roi  de  France  et  de  \ararre. 
Epreuve  de  l''"'  état  :  180  fr. 

Le  même  Roi,  assis  sur  le  trône.  Epreu- 
ves de  1"  état  avec  marge  :  23  fr. 

Marie  de  Médicis,  reine  de  France.  Epreu- 
ve de  1"  état  :  60  Fr. 

Le  même  portrait.  Epreuve  du  2«  état, 
non  décrit.  La  planche  a  été  reprise,  et  le 
coup  de  lumière,  à  droite  est  semé  de 
points  :  8  fr. 

La  même  Heine.  Epreuve  avec  petite  mar- 
ge :  20  fr. 

La  même  Reine,  assise  stir  le  trône. 
Epreuve  du  1"  état,  avant  le  texte  au  ver- 
so :  10  fr. 

Louis  XIII,  roi  de  France,  enfant  ;  201  fr. 
Le  même  roi,  à  cheval,  dans  le  fond  vne 
vue  de  Pariai.  Epreuve  de  1'=''  état,  avec 
marge  :  201  fr. 

Madame  Elisabeth,  enfant,  sœur  du  pré- 
cédent :  3  fr.  50. 

César  de  Bourbon,  duc  de  Vendôme  en- 
fant :  10  fr. 

Charles  Connétable  de  Bourbon.  Epreuxe 
de  l'^''  état,  avec  marge  :  40  fr. 

Charles  II,  Cardinal  de  Bourbon,  roi  des 
ligueurs.  Epreuve  aves  grandes  marges  : 
305  fr. 

Le  même  prince  couronné  :  205  fr. 

François  de  Bourbon-Conly.  Epreuve  avec 
marges  :  200  fr. 

Jeanne  de  Cocme,  première  épouse  du  pré- 
cédent :  60  fr. 

Louise-Manjuerite  de  Lorraine,  seconde 
épouse  de  François  de  Bourbon-Contt/. 
Epreuve  de  1"'  état,  et  une  épreuve  du  2' 
état,  ensemble  :  41  fr. 


Henri  de  Bourbon,  duc  de  Montpensier  : 
245  fr. 

Le  même  prince  à  l'âge  de  neuf  iiiis  : 
300  fr. 

Le  Thème  p'ince  à  l'âge  de  douze  ans. 
Epreuve  avant  le  texte  au  verso  :  100  fr. 

Pierre  de  Gondi,  Evêque,  Cardinal  de  Pa- 
ris :  15  fr. 

Ilabicot  Nicolas,  analomiste,  d'après  Pu- 
monstier.  Epreuve  du  l""''  état,  avant  l'adres- 
se de  Mariette  :  76  fr. 

Jean  de  Hays,  poète  :  40  fr. 

Grntlen  Hervet,  controversiste.  Epreuve 
de  l"  état  :  30  fr. 

Claude  Hopil,  poète  :  45  fr. 

Anne  duc  de  Joyeuse,  amiral.  Epreuve  de 
l'"'  état  avant  la  retouche.  —  Marguerite  de 
Lorraine,  duchesse  de  Joyeuse,  épouse  du 
précédent.  Ensemble  :  150  fr. 

La  Frarnboisière  {Nie.  .ib.)  Médecin. 
Epreuve  de  l"'  état  :  150  fr. 

.Antoine  de  Laval,  littérateur  :  20  fr. 

Leblanc  {Guillaume]  Camérier  du  pane 
Si.Tte.  Epreuve  de  !«''  état  :  10  fr. 

Ph.  Emm.  de  Lorraine  duc  de  Mercœur. 
Epreuve  de  1"  état,  non  décrit  avec  lês 
mots  (Depeinet  et  Indonté)  ;  210   fr. 

H.  de  Lorraine,  comte  de  Chaligny,  frère 
du  précédent  :  180  fr. 

Louise  de  Lorraine  Chaligny,  Marquise 
de  Roubaix.  Epreuve  avant  la  retouche  : 
130  fr. 

Henri  II  de  Lorraine,  dit  le  Bon,  duc  de 
Bar.  Epreuve  de  l»''  état,  avec  les  plis  entre 
les  deux  sourcils  :  55  fr. 

Le  même  portrait.  Epreuve  du  2"  état  : 
18  fr. 

Le  même  Prince.  —  Catherine  de  Bour- 
biin  première  épouse  du  précédent.  Epreu- 
ve avant  la  retouche.  Ensemble  :  18  fr. 

La  même  Princesse  :  66  fr. 

La  même  Princesse,  d'après  Darloy  . 
100  fr. 

La  même  Princesse,  copie  du  portrait 
précédent  par  un  graveur.  .Anonyme  :  5  fr. 

Henri  I"  de  T.iirraine,  duc  de  Guise,  le 
Balafré  :  GO  fr. 

Ch.  de  Lorraine,  due  de  Mayenne,  frère 
du  Balafré  :  500  fr. 

Jean  Luillier,  conseiller  d'Etat.  Epreuve 
(hi  1«'  état  avant  le  quatrain  :  200  fr. 

Michel  de  Montaigne  :  35  fr. 

Henri  I",  dur  de  Montmorency,  Conné- 
table   :   22   fr. 

Pierre  du  Moulin.  Théologien  protestant  : 
16   fr. 

.[ni.  de  Mural,  conseiller  au  parlement  : 
15  fr. 

Guillelmus,  Naii.ticœus,  Castelfranciis, 
géographe  du  roi.  Pièce  non  décrite;  Epreu- 
ve découpée  parallèlement  à  l'ovale  :  -iO  fr 
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M(ir;iii('rili'  de  Valois,  épim^f  il'lli'iiri  d'  (/ 
hi-f'l  :  Hlo  l'r. 
Anliihii'  ilr  Ilourbon  :  341  fr. 
Jnniiir     (l'.liliri'l.     Epreuve     de     l'-"-    iMat 
l.M)   11'. 

hii-(tiii--i  (le  S'f/rojc  iliic  dr  \riiii}ii rs,  rélr- 
hrr  rdjiHiiine.  Epi'eiive  île  l'"'  tial.  nvee  les 
rlie\eux  relevés  sur  le  dexaul    :   ICO  fr. 

Le  iiiriiic  }iititriiil.  l'iireiive  du  2  état, 
axée  le  dessus  île  la  tête  rasi'e   :  â  fi-, 

lli'iiri  dr  Saillir  dur  ilr  \fiiiiiii  i  s.  fih  du 
picrrdnil    :   ?A    fr. 

Cliiirlrs    dr     1  ,iiii;.,il  rr-l_'lrrr:<_     dur    dr    .Vr- 
vers,  due  de  lui  il  uns      li;  fr. 
Le  même  jiriiirr    :  11)-;   fr, 
Miiir  de  PajiiUon,  portr  .  5.s  fr. 
Piissrrul    l.lean)    poelr.    Epreiive    avec    mar- 
ges :  ô5  fr. 

Piiinni.     Pierre,     (hiruriiieii .     l-'.iiri'nve    de 
V  état,  avant  l.a  date  de  ICidS  :  95  fr. 
l'iiiieel   ' Siiiinii^.,   poêle  :  JT)  fr. 
lin i^lnplir,    fils    iiiiliirrl    du    roi    iilulaire 
de    l'iirluijul.    Aiiloiiir.    lOprriivc   avec   petite 
mar.ce  ;  i-j  fr. 

Sir     Wiillrr     J!iilrii;li,     relelirr     uuriijutrur 
Pl   èrriruin    uiifiluis    ;   ."idD   fr. 
Tiiniriiiu   il'r.  .  iiiédrrin    ■  13Û  fr. 
T.r  inriiir  jiuririfil   :    11  fr   . 
TirniiUunI   [Séhasiiru).  d'après  Dnmoutier. 
E|ireuve   d'un   état  non   dé'rit   :  200  fr. 
Hoiiilhnd   iSébnstirii^.    :   i;o   fr. 
Denis    de    Saiiil    Germain,    l'.preuve    du   2' 
état  avec  l'àse  et  la  date  de  1594  :  42  fr 

Serein    {Louis),   maeiislrnt.  Epreuve  de  ]''■' 
état,    avaid    la    lettre    et    l'adresse    de    Ma- 
riette   :   :'.0   fr. 
Le   rue  me  porlrull   ■  17  fr. 
Sorhiii    de    Suinte-Foi    (Ariiuud).    préliit    : 
78   fr. 

Slo::.i     ■piiA,Cohuiel    Général    dr    l'Iufan- 
terir       ?,{)   fr. 

Voulus   dr   Tiiijurd,  poète   :  G  fr. 
T.a      Mm  ij  ni  se      dr      Vernevil.      maîtresse 
d'Henri  l\  .   Eiucuve   du  2°  état,   avec  mar- 
Se    ;   27    fr. 

Biaise  de  \'iiirn.ère.  Epreuve  de  1^''  état, 
avant  toute  lettre  :  30  fr  . 

Meotii'i  de  Xriifiille  dr  Mlleroi).  serrétaire 
d'Etal    :    00    fi'. 

Le  eimrouneuirut  de  T.oiiis  \7//,  ilreeu  dr 
tant  dr  mis...   d'.après  F.  Oue>nel   :  Uo  fr. 

Murir-Stnart.   m    tiustr.   dans  un   oralr  en- 
tourée dr  fifiurrs  ullé{iorirjiies  et  des  scènes 
de   son   e.reeiition    :  000  fr. 
.Jacques   l'"'   :   1(3   fr. 

18S5.  —  De  i.\  Rrn.ii-niÈRi^.  —  Portrait  de 
Henri  U  .  nd  de  France  et  de  Kariirre.  sous 
un  portique  d'architecture,  d'après  F.  Bu- 
nel.  Epreuve  in-folm,  en  Iinuteur  ■  21  fr. 

1894.  —  De  r.ir,\i;K()Li.ES-.  —  riaiidr  de  Lor- 
raine cV.liimule.  n, écolier  de  Malte.  Epreu- 
ve avec  marges   :  21  fr. 


Henri   de   L.orraine,   due   de   Ltar.    Epreuve 
de    !'•'■  cl.'ii,   .-iMM-   inart;es   :  21   fr. 

'  atlirrine    de    lUiurlion.    diirlirssr    dr    ltar. 
F,pi'eN\e    lie    ■,'■■    i'(;il    :    ■_",    fr. 

Cliarles    //,    eardiiiul    de    Ilnurtion.    I^preu- 
VI'  si^^née  ;iii  \ei'sii  :  ;-l(i  fi\ 

Pie  ne  île  Ilraeli.  poète  l!,,rd  riais.  lOpreu- 
ve   de   11""-  l'tat    :   52   fr. 

l'iitlieriiie  lie  .Médiei<.  reine  de  France. 
E|ireu\i-  a\e.-  marges  :  24  fr. 

.leaiine  de  Cirsme,  princesse  de  Conti. 
Eiireuve   de    l"'   état   :   30   fr. 

Marie  Diidrac.  Kpreinc  si.^née  an  verso. 
«    P.    Maiaetle    I07i    ..    :    15    fr. 

l'.li^alietli  lie  Houilion.  irinr  d'Espauiie  ■ 
20    fr, 

Gatirirlle  d'Estrérs  muniuisr  dr  Mon- 
rraii.r  ri  diiiiirssc  dr  P,eaulnrt.  J".|ireuve  re- 
nia r^i'c  :  GO  fr. 

Gabrielle  d'Fslrées.  marquise  de  Mon- 
eeau.r  et  diicliesse  de  rieaiifort  :   tO  fr. 

Gulirielle     d'Estrées,     marquise     de     Mon- 
eeau.r  et  duiiiesse  de  Beini[ort  ;  270  fr. 
Fiannus   l'r    :   .'ti   U\ 

Erunrnis  II.  roi  ilr  France.  Kpreiue  avec 
inar,L;e,^    :   19   fr 

Henri  de  Loi  mine,  due  dr  Giiisr,  dit  le 
Lliila/ré   :  17  fr. 

Hriiri  dr  Lorniinr.  dur  dr  i,uisr,  dit  le 
Ilalalir       20   fr, 

llrnri  Ul.   nu  dr  l'iaur.-  -  '.s;  fi'. 
Hrnri  m.    roi   dr   Fianrr       ?,\   f]-. 
Henri  lU.   mi  dr  Fniurr   :  :-ii   fr. 
Hrnri    n  ,    roi    dr    Fraiirr.    Epreuve    avec 
inarires   :   p;  fi-, 
llrnri  l\    :  51   fr, 
riaiidr   Hiipil    ;   L",   fr, 

.Irannr  d'MIorl.   rrinr  dr  Xararrr  :  lOS  fr. 
.l///)c.   (/(/(■   (/(•  .liiijrusr.   puir   rt   iimirul   de 
Friinee    :   21    fi', 

Gailtaume    Lrldunr.    runirrirr   dr   Si. île    V. 
iM'i'i'in-i'  de   !•■■  riat   :  2ii  fr, 

t'Iaiidr  dr   Fruurr.  durhrssr  dr   Lorraine    ■ 
4s   fr, 
Louis  MIL   mi  dr  Fniiirr.   mfant   :  28  fr. 
Louis   MIL    mi   de   France:   le    fond   offre 
ujie  vue  de  Paris.  —  Autre  portrait  de  Louis 
XIII.  Les  deux  ]iiéces  enseniMe   :  -20  fr. 
'(■(//)    Liiillirr.    ronsrillrr   d'Etat    ■    -M  fr. 
Ctliirlrs  de  Loi  ruine,  dur  du  Maine   :   16  fr. 
Marie  de  Médicis.   reine  de  France  ;  .30  fr. 
Mûrie  Sliiart.  reine  d'Fcosse   ■  75  fr, 
Hrnri  /•■■■  du   iioni.   duc  dr   M,oil luoreiiri/    ■ 
15   fr, 

Hrnri   de    ISuiirhon.    duc   de   Montpcusier    ■ 
29   fr, 

Jacques  de  Savoie,  duc  dr  \rmi,iirs.  Deux 
épreuves  des  1"  et  2<;  états  :  27  fr. 
Mare   Papillon,   poi-te   ,•  18  fr. 
Arnaud   Lorliin   de   Suinle-Foij.    évéqur   de 
Xevers   :   15  fr. 
Nicolas    de    XeufriHe-Villeroii    :    ir    fr. 
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1895.  —  CiALlCHON.  —  Jeanne  de  Coesme, 
princesse  de  Conli.  Epreuve  de  1"''  état, 
avant  que  le  mot  Coces)i(e  ait  été  écrit 
Coesme   :  55   fr. 

Erriird  J.  inijénieiir.  Epreuve  in-4'',  avant 
l'inscription. 

Jean   Hatisée.  Epreuve  in-12   :  15  fr. 

Henri  /<■''  de  Lorraine,  duc  de  Guise,  dit 
le  Balafré.  Epreuve  in-12  :  50  fr. 

Henri  11  de  Lorraine,  dit  le  Bon,  duc  de 
Bar.  cl  marquis  du  Pont.  Epreuve  i)i-i°  • 
20  fr. 

Michel  tie  Moutaifjne.  Epreuve  in-8°  ; 
61  fr. 

Henri  de  B(jurbûn,  duc  de  Montpensier. 
Epreuve  iu-S"  ;  70  fr. 

Nuuticwus  G.  géopraphe  du  roi,  dans  une 
bordure  ovale.  Epreuve  in-8'',  découpée  au- 
tour de  l'ovale  :  15  fr. 

Denis  de  Saint-Germain.  Epreuve  iu-S". 
de  2"  état  :  48  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  6  .Wril.  —  EUsabeti) 
de  Bourbon,  reine  d'Espagne,  enfant  :  22  fr. 

Henri  IV,  roi  de  France  :  32  fr. 

Louis  XIII,  debout,  enfant  :  15  fr. 

Louis  XIII,  roi  de  France,  à  cheval. 
Epreuve  de  !«'  état  :  22  fr. 

1897.  —  Baron  J.  Pichon.  —  Louis,  Dau- 
phin de  France.  —  Henri  II.  —  Henri  III. 

—  Henri  IV.  —  T^ouis  XIII.  —  Duc  d'.ivjoti. 

—  César,  duc  de  Vendosme.  —  Prince  de 
Condé.  —  Marquis  du  Pont.  etc.  Quinze 
portraits  in-8'',  dont  cinq  équestres.  —  Duc 
de  Guise.  —  Cardinal  de  Guise.  —  Duc  île 
Mayenne.  —  Duc  de  Joyeuse.  —  Due  d'Eper- 
non.  —  Duc  de  Nevers.  —  Henri  de  Mont- 
morency. —  Duc  de  LongueviUe.  —  Duc  de 
Biron.  —  Chancelier  de  Biraguc.  —  Michel 
de  l'Hôpital...  etc.  Dix-sept  portraits  in-8». 
En  tout,  trente-deux  estampes  :  76  fr. 

7  Le  Bot'CHER.  —  Henry  de  Bourbon, 
prince  de  Condé.  Epreuve  in-4°   :  20  fr.  50. 

LEU,   A.-W. 

1880.     —     HOdFT    A'AN     WOl-DENBEBfi    VAN     GEE- 

EE.STEN,    .'\M.';TEliDA'\l     •     l'aysagé   en  Xorvi-gf, 
(102-1.50)    :  G.550   fr. 
.Autres  paysages  .■  3.100  fr. 

LEUPENIUS.  J..  prinliv  ri  s;ra. 
vciii'  li()ll;iiHl.ii>  (Ir  la  lin  du  .W'II" 
siAcIc. —  l'oriraii  ;  l'aysiii;o. 

Dessins  : 
1757.  —  Thi.ssen.  —  Portrait  du  Porte  Von- 
del.  Dessin  an  crayon  noir  :  ]')  fr. 

Estampes  : 
1865.  —  Camberlyn.  —  Vue  du  Chdleav  de 
Kieueroden.  —  Vue  du  château  de  Weeres- 
tcyn.  Epreuve  avec  marges  :  10  fr.  .50. 


LEUW.  \  ..ir  LEEUW. 

LEVACHEZ,  Charles-François- 
Gabriel,  griiveuf  IVaii(;ais.  I  i-a\  aillait 
à  Paris  à  la  lin  du  WIH'  id  an  cuni- 
nicncnni'id  du  XIX"  sièidc. 

Estampes   : 

1834.  —  COMTE.sssE  D'EiN.siEDEL.  —  Sutte  de 
huit  estampes  qui  représentent  différents 
chevau.v  :  1°  Tout  ac'ier:  2"  La  bergère;  3» 
Chevaux  de  carosse;  4°  Cheval  de  chasse  et 
un  petit  cheval;  5"  Galop  de  chasse;  6° 
Jeune  dame  à  la  promenade;  7"  Mamelouc 
bridant  son  cheval;  8"  Le  cheval  en  main 
ilu  Mamelouc.  Epreuve  in-folio,  en  largeur 
d'après  Charles  et  Horace  Vernet  :  10  fr. 

/.(;  danse  des  chiens,  d'après  Charles  Ver- 
net.  Epreuve  très  fcrand  in-folio,  en  lar- 
geur :  10  fr. 

Deu.r  chevau.v  au  pâturage,  d'après  .\gas- 
se.  Epreuve  coloriée  :  5  fr. 

1867.  —  Vente  X...  —  La  chasse  au  renard. 
Suite  de  cinq  estampes,  d'après  C.  Vernet  : 
150  fr. 

Bccueil  de  cheriiu.v  ru  tous  genres,  d'a- 
près Carie  et  Horace  Vernet.  .Mlmm  :  660  fr. 

1877.  —  BEH.iGVE.  —  La  danse  des  chiens, 
d'aprè  Charles  Vernet.  Epreuve  in-folio  en 
travers,  sans  désignation  d'état  :  270  fr. 

1879.  -7  SiEURlM.  —  Bonaparte,  premier 
consul,  d'après  Charles  Vernet.  Epreuve  in- 
8»,  en  couleur,  avec  marge  :  25  fr. 

1881.  —  Muhlbacher.  —  La  danse  des 
chiens  d'après  Carie  Vernet.  Epreuve  avant 
toutes  lettres  :  750  fr. 

1886.  —  Vente  X...,  4  Mai.  —  La  suite  des 
huit  différents  chevau.v,  énumérée  à  la 
vente  de  la  Comtesse  d'Einsiedel  :  555  fr. 

1887.  —  .AfElN.  —  La  danse  des  chiens, 
d'après  Charles  Vernet.  Epreuve  avant  tou- 
tes lettres,  â  grande  marge  :  300  fr. 

1889.  —  DECLOrx.  —  La  uiruir  rshrmpc. 
Epreuve  avec  marge  :  405  fr. 

1889.  —  Vente  L.  D...,  11  Mars.  —  Marie- 
.Antoinette,  d'après  Madame  Lebrun.  — 
Louis  X\'I,  d'après  Duplessis.  Epreuves  en 
couletn's  :  350  fr. 

Bonaparte,  premier  i-uusiil,  dans  \ui  mé- 
daillon, d'après  Boilly.  Epreuve  ù  très 
graiKh'  marge  :  160  fr. 

Cambaeérès.  dans  un  médaillon,  d'nprès 
Denougo.   Epreuve  à  toute  marge   :  125  fr. 

1890.—  Destailletr.—  La  danse  des  chiens, 
d'après  Charles  Vernet.  Epreuve  à  toute 
marge  :  .365  fr. 

1891.—  KiNNEN.—  La  7nème  estampe. ILpreu- 
ve  coloriée,  avant  toutes  lettres  et  à  grande 
marge  :  205  fr. 

La  méiiie  /■slaïuju'.  Eiu'enve  avec  la  let- 
tre et  avec  marge   :  195  fr. 
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|S',I5. —  \'i,Mi;  \-..,  s  jainit'i'.  —  \iiiinli'i,ii  n 
rlici'iil,  ciiliiMic  (le  Sun  l-^lnl-majur,  iraprês 
C'iili'  \rriici.  l-'.pri'iivc  iiildvii'f,  sMii>  lu.ir- 
Kfs   :   llii   Ir 

\iili(ilfiiii  i-iiliiiirc  (II'  siiii  F.lahiiiiijiir,  il'a- 
pri's   C.    NCirii'l     lOiU'i'iix  f   cnlinicc    :   lin   Ir. 

IN'jfi. —  \KNTE  X....  :?■;  février. (.:ainli;]cri('s, se- 
eniid  eonsiil  de  la  Hépnliluiue,  d'aniis  Dr- 
vou.s^e.  Eu  lias-i'elieC  li.nui'aiit  la  r-ieiie  nu 
BavllieliMiiy,  l'resideiil  du  .Seiial,  lursiMne 
au  (ireuuer  Cnusul  l'acte  lixanl  le  i diisidit 
à  vie.  lOpreuve  e(d(inee  ui-lnlm  :   ill   ii\ 

IS'.IT.—  r.MiiiN  ,1,  PlIUiiN. —  \itllnlrnli  llll(ll(i_l- 
liiiilr,  I  III'  ilr  (iirr  ri  i  il  r/e  i/ns,  ilessiiie  et 
t^i'avc  a  l'eau  flirte,  par  l)uplessis-Beitau\ 
et  leriuiue  au  lavis.  |iar  Leiiaelie/.  l)eu.\ 
piirtraits   sur   la    inouïe   feuille    :  :',i   fi- 

18',)."^.—  \i:niio  l,...'ij  a\ril. —  lliiiiiipitilr.jii-' 
iiiiri  i-iiiisiil,  d'après  Fjnilly.  l-'.|iveu\e  à 
urauile    inar,i;e    :   1(>\i   fr. 

I  iiiiihfirri !■•;,  d'ajires  Dévoue,  l-'.preiive  à 
tiraiide  iiiarye   ■   ICi.'i  fr. 

IN'.I'.I. —  .I.Mlm:. —  \iijiiilinii  V  II  liiiTiil.sni- 
li  pur  snii  (■liil'iiiajiir.  d'aiires  C.  \'eniet  : 
78    fi\ 

/,(/  e/ii/.ssf  un  irif.  suile  de  tri'is  pu'ces, 
d'après   ('..    N'eniel    :   7il   fr. 

Lu  liiiin^i'  un  ii'iiuiil.  SIX'  |iièr.'s  miuir'ru- 
tees  de   1   a  G,   d'après  C.   \'ernet       10(1  fr, 

I.ii  iliiiisr  ilr-i  rliirii'i  siiriiiils.  d'aprt's  C. 
Vrrjirl        {\j    fr. 

l'iiiiniuiiiilr  m  iiuniiir.  —  lu  pirlir  u  lu  li- 
ijin'.  —  I  !■  ilrjiuil  piiiii  lu  (7((/ssc.  —  l,u  l'iu- 
uii'iiuilr  ilii  iiiulin.  Suite  de  quatre  pieees. 
d'après  C.   \"eriii't   :  li'.ii  fr. 

Ilrr.ni  inr  i.iiilr  ilr  liirruiir.  d'ajirés  Carie 
et    Hurari'    \eriiel.    Oiuizh    pièces    :   ûl  fr. 

'l'riihiriiii'  siiilr  ilr  rli l' ru ii.i\  d'ajirès  Car- 
ie   et    Hnrace    \'i  rui'l      I>nu/i'    pie.  es        70    fr. 

IJiiiil nriiir  suilr  ilr  rlirriiii.r,  d'apri's  Car- 
ie  et    Hiiraee   X'cluet     Dmize   pière-.    :    7ri   fr. 

(d'avilies  sur  Imis  d'aines  iMeissuiner 
IHiiir  le  »  Miiiiiisiii  iiiiirrrsil  ».  —  i-.i's  Vriiri- 
ruis  priiils  pur  rii.r-iiiriiir'^.  —  l.r  Viruirr  île 
Wrul.rjirhl  —  Ijtiurillr  ilr  Tnniirs^  —  I.rs 
CiJliIrs  n-iiinis..  rli  .  lui  tmit  tn'iite  et  une 
pieees    :    '■;)    fr. 

ix'.)'.)  —  I.liiAili.  —  Mm  ir-Tliri-rxr,  Mailiinir 
rtoi/iilr  lliirlir-:sr  il'  t  iiip  m  h  iinr  Kpreilve  eu 
ci.iiileur,    petites    martres    :    -Kl   fr. 

Ilnililpinir.  pirillîri  rnlislll  llr  lu  Hrlllll'li- 
i/iir  Iriiiiruisr.  d'iuics  T'.oidy.  Epreuve  en 
i:(iiileiir  a\ei-  iuar,i^es,  .Smis  le  medaillnii  la 
revue  de  (Juiiilidi,  d'après  l.)Ll|de.-sis.  Hei'- 
taux       Vlil  fr. 

KIflirr.  iiciii'iul  m  liirf  ilr  l'uniii'r  i''E- 
fHlfilc.  l'direine  inipriiuee  >  u  cnuli'ur.  a  fnii- 
tes  marges  :   W  fr. 

1899.  —  \'K\ii;  X...  -28  ff.viiieh  ft  V  \tUi.~ 
—  ChuSfii'iir  u  ruf/iil.  —  Lr  rrlinii  ilr  lu 
riiiimc.    —   Cliii  li-i    ru    ilrjiiiil.    —   .liirkri/    nn- 


pnrlr   ]iar  ,-:es   rlirruiir.   -      lluiiiirr   fruiiiiiir. 

—  Milllr-pii^lr  uiiijlui^ir  iliiiis  lu  iiriijr.  i  lr. 
Dix-sept  pii'ees  liravêes  et  litliuera  pli  icrs 
par  et  d'après  C.  N'eniet  et,  I.evaclie/.Epnm- 
ves   mures   et    e(diirir'S    :   HO   fr. 

I.u  Iluiisr  ilrs  rliir]ls.  d'niirès  C.  \'erilet. 
Epreuve  iiiiprmn'e  eu  c(Mileiu'.  a  tuiile  iiiar 
,-e   :  ^".5  fr. 

19(1(1.  —  Im:  Hi:khii\.  —  llniiupui lr.  prniiirr 
riiii.'.iil.  il'apri's  ItaïUy.  lu  hu-.  du  pmlruil 
r-,1  lllir  I  ilr  ilr  lu  llniir  ilr  IJ  u  I  u  I  ni  i ,  par 
I  )iiplessis-l,îerlaiix    ;   til.'p    fr 

Cuiiiliurrrrs.  smiml  nui^iil.  d'après  l)e- 
Vullj^e  l'",pieUVe  iiupriiuee  eu  eiilllelirs,  à 
eraiides   marries   :   :!'.'r>  fr. 

19(l(r  —  \FNTi:  X...,  '^'i  M.4I1.S.  —  \upiill-iill, 
riiiprrriir  ilr^  l'runrii'is.  d'apre.s  Carie  \'ei'- 
iiet.  Epreuve  eraiid  iiid'nli.i,  luiprmiee  eu 
cciulellls    :    lie.    II. 

Iiilrrlir  u  iiiiuhr  rliriuii.r  niriirs  u  ijriin- 
ilr^  ijuiilrs.  —  I  uirriir  u  iiiiuhr  rlirruii.r  ul- 
(l'/r.s  (/  lu  Huiiiiiiiiil  —  Deux  peudauFs.  d'a- 
[irès  Hiiraee  \eriiei.  Epreuves  en  l'uiileurs, 
a   iietites   marines    :  -JHi   fr. 

LEVASSEUR,    Jean-Charles, 

g'iMvciiF  IViiiici  i>.  ni'  à  \lilic\illc  en 
'17:îI.   liKH'l    eu    ISOI. 

Estampes  : 

179:i.  —  l!ll.\MiF.s.  —  l.'Kiilrrrutriil  ilr  /'ru- 
srrpinr.  d'après  .1.  B.  F.  De  Tiiiy.  |-;pi'i'uve 
de  1'-'  eial,  III  fnlhi,  en  laideur,  avant  la 
lettre    :   2(1    fr 

Lia  jiluisir^i  ilr.<  ,<((///(  ev.  d'a|irés  l'neleiii- 
iMiiirK.  Epreuve  du  1  ''  état,  in-fiilni.  en  lar 
ueiir.  a\aiit   la   letire      lu  fr 

18(18.    —    Dr    .'sMXT- AllUX,    -      Lr    llmi    rinr. 

—  Lu    Brilr-Mrir.    —   Lr    Tr^luiiirul    ilrrliirr. 

—  Lu  l.iiilirir  —  Lu  llrllr  l'ciiilriilr .  — 
Les  iiui|  esiampes,  e|pivuves  avaid  l.'i  let- 
tre  :  8  fr. 

I.SKF  —  l'liE\nsr.  —  L'EiiIrrruiiiil  ilr  l'ni- 
srrpiur   :  5  îr. 

'[>iH\. —  CilMTF  l'iiTnCKF —  L.il  Llrl I r-\l r rr . — 
Lu  Liiilirrr.  —  Lr  Cuinurul.  —  Lr^  l'illr-i 
llr  jiiîr,  et  vliiL:t-riiM|  aïKl'es  esialiipes  .  '.,'7 
fraiies. 

l.S:il.     —    Cll.MlFsSF    H'ElNSIFtlEF.    —    A.C.s'     Slll- 

iliils  ni  rrpii-i.  iPujiir-i  Dirlrirh.  Epreuve 
Ires   ei-,-ind    in-fidin   :   ■„'   fr. 

L'u pprnrhr  ilii  ruiiip.  il'apres  Dietrieli. 
Epreuve   1res   t.;raiid    iiefiilin    ,    1    fr. 

.Miiisiin-i  llr  prrhrin<  u  Suinl-V  iilr  ril-^ui- 
Snuiiiir.  d'après  llarkeit.  Epreuve  .i^raiid  iii- 
fnlii)   i-n    lareeiir    :    1    fr. 

Mili^nli^  llr  prrlirùi  ^.  u  lliliri  illr,  d'après 
Haikerf,  l'eiidaut  de  l'estampe  |ue.iMleutP. 
l'^u'eiive  .uraiid    m-folin  eu   laij^eiir   :   1   fr. 

Lr  Tr^luiiiriil  ilrrhiir.  d'après  (jreu  :e. 
Epreuve  a\aiit  la  lettre,  très  e|-and  lu-fnlin, 
en   laraeiir   :   1    fr. 


i.i;\ 


—  :',ir,  — 


La  Veuve  el  son  curé,  d'après  Greuze. 
Epreuve  avant  la  lettre,  très  grand  in-fo- 
lio, en  largeur  :  3  fr. 

Léonard  de  Vinci,  mourant  dans  les  bras 
de  François  1»',  d'après  F.  G.  Menageot. 
Epreuve  de  1'"'  état,  très  grand  in-t'olio  -. 
2    fr. 

Le  satyre  amoureux,  d'après  Pierre  Met- 
tay.  Epreuve  grand  in-folio,  en  largeur  : 
1  fr. 

Les  adieux  d'Hector  et  dWndromache, 
d'après  Jean  Restout.  Epreuve  très  grand 
in-folio,  en  largeur  :  1  fr.  50. 

Tarquin  et  Lucrèce,  d'après  Peters. Epreu- 
ve très  grand  in-folio  en  largeur  :  1  fr.  60. 

La  Chaufferette,  d'après  A.  Krauss.Epreu- 
in-folio  :  1  fr. 

1855.  —  Van  den  Z.\nde.  —  La  mort  d'Ado- 
nis, d'après  F.  Boucher.  Epreuve  avec  l'a- 
dresse du  graveur  :  5  fr. 

1857.  —  Vente  X...,  Le  Larcin  toléré.  —  L'â- 
ge agréable.  —  Deux  estampés,  d'après  F. 
Lambert  :  60  fr. 

1858.  —  Vente  X...,  6  décembre.  —  La  Ga'ilé 
sans  embarras.  —  La  Chaufferette.  Deux  es- 
tampes, d'après  G.  M.  Krauss.  Deux  épreu- 
ves, avec  grandes  marges  :  9  Ir. 

1859.  —  Kaie.nhn.  —  La  Laitière,  d'après 
Greuze.  Epreuve  avant  la  dédicace  :  22  fr. 

1877.  —  REH.AGfE.  —  Le  larcin  toléré.  — 
L'âge  agréable.  Deux  estampes,  d'après  F. 
Lambert  avec  la  lettre  :  60  fr. 

L'Age  agréable.  Epreuve  avant  la  dédica- 
ce :  37  fr. 

La  Laitière,  d'ajnùs  Greuze.  Epreuve  avec 
la  lettre  :  95  fr. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  Paul  Albert  de  Luij- 
nés,  prélat.  —  Epreuve  de  1"'  état  avant 
toute  lettre  :  10  fr. 

.  L'amour  sur  les  eaux,  d'après  Boucher  • 
10  fr.  50. 

La  mort  d'.idonis,  d'après  Bouclier. Epreu- 
ve avant  toute  lettre  :  10  fr. 

Vénus  sur  les  eaux,  d'après  Boucher  : 
12   fr. 

La  Laitière,  d'après  Greuze.  Epreuve  avec 
marge  :  105  fr. 

Les  Citrons  de  Javotte,  d'après  .Teaurnt  : 
25   fr. 

Le  Carnaval  des  rues  de  Paris,  d'après 
Jeaurat.  Epreuve  avant  la  lettre  :  50  fr. 

1878.  —  ROTH.  —  La  Laitière,  d'après 
Greuze.  Epreuve  avec  la  lettre,  à  grande 
marge  :  137  fr. 

Le  Triomphe  de  Galathée,  d'après  De 
Troy.  Epreuve  grand  in-folio,  avant  la  let- 
tre  :   4  fr. 

Le  Triomphe  de  Galathée,  d'après  De 
Troy.  Epreuve  avec  la  lettre,  avec  marge  : 
8  fr. 


l.e  Gland  el  la  Cilnniillc.  fable  de  La 
Fontaine,  d'après  N.  Bertin.  Ei)reuve  avec 
marge  :  8  fr.  50. 

Thaïs  ou  la  belle  Pénitente,  d'après 
Greuze.   Epreuve  sans   désignation  d'état   : 

18  fr. 

Le  Petit  polisson,  d'après  Greuze.  Epreuve  ' 
avec  grande  marge  :  19  fr. 

La  jeunesse  studieuse,  d'après  Greuie. 
Epreuve  avec  grande  marge  :  20  fr. 

Transport  des  filles  de  Joie  à  l'hôpital, 
d'après  Jeaurat.  Epreuve  grand  in-folio  : 
30  fr. 

Le  Testament  déchiré,  d'après  Greu/e. 
Epreuve  avant  la  lettre,  très  grand  in-folio: 
21  fr. 

La  Belle-mère,  d'après  Greuze.  Epreuve  en 
réduction   :   29   fr. 

Oui,  je  la  connais,  traître,  d'après  (irave- 
lot.  Epreuve  ih-4''   :  11  fr. 

1881.  —  MuHLB.^CHER.  —  Le  Larcin  toléré. 
—  L'.ige  agréable.  Deux  estampes,  d'après. 
F.  Lambert.  Epreuves  avant  la  dédicace  et 
avec  marges  :  250  fr. 

Le  Larcin  toléré.  Epreuve  avant  toutes 
lettres  :  13  fr. 

La  Laitière,  d'après  Greuze.  Epreuve 
avant  toutes  lettres  et  -avant  la  tablette  : 
450  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avec  le  titre, 
les  noms  des  artistes, sans  aucune  autre  let- 
tre, grande  marge  :  400  fr. 

1887.  —  Malinet.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  avant  toutes  lettres  :  360  fr. 

Le  Larcin  toléré,  d'après  F.  Lambert. 
Epreuve  sans  désignation  d'état  :  40  fr. 

1889.  —  ^■ENTE  L.  D...  11  mars.  —  Marie- 
Antoinette,  reine  de  France,  d'après  Kran- 
zuiger.   Epreuve   m-lolio.   à   petite  marge   : 

19  ïr. 

1890.  —  Destailleur. —  La  Lainière, d'après 
Greuze.  Epreuve  avec  la  lettre  :  140  fr 

1891.  —  KiNNEN.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  avant  toutes  lettres,  à  grande  inar- 
ge    :   1.010   fr. 

1894.  —  Vente  X...,  11  .janvier.  —  La  même 
estampe.  Epreuve  avec  marge  :  61  fr. 

1894.  —  Vente  de  C...,  10  mai.  ^  La  même 
estampe.   Epreuve   avec  marge    :  96  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  27  février.  —  La  même 
estampe.  Epreuve  avant  la  dédicace  :  20  ir. 

Thaïs  ou  la  belle  pénitente,  d'après  Greu- 
ze. Epreuve  avant  la  dédidace  :  30  fr. 

1897.  —  De  Goncourt.  —  Le  carnaval  des 
rues  de  Paris,  d'après  Jeaurat.  Epreuve 
avant  la  lettre  :  32  fr. 

Le  transport  des  filles  de  loge  à  l'hopiial, 
d'après  Jeaurat.  Epreuve  avant  la  lettre  et 
avec  grandes  marges  :  67  fr. 

Les  citrons  de  Javotte,  d'après  Jeaurat. 
Ciu-euve  sans  désignation  dVHat  :  11  ir. 
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1897.  —  lîAltON  .1.  PlCHiiN.  —  r.ii  pilier  c!(S 
Halla.   —   /,('    DciiU'iKinciiiriit   d'un    iiriiil'c. 

—  L'ciilrvcmi  iil  dr  imlirr.  —  Le  l'iirna'jal 
lies  riifs  de  ['mis.  OLUitic  estamiies,  iTaprès 
Jeaiiral,  {,'i''ivecs  l'ar  Lr  Xas-nir,  Aliaiiiet  l't. 
Duflos   :  50   l'r. 

Le  \  iuncnin  ijuhiiil.  --  Lu  .hinliiiirrc  (  " 
repos.  Deux  l'icces,  fai^aiil,  pL-ndanls,  d'a- 
près Peters.  EpiTuv(.'s  avec  le  titre  et  los 
noms  des  artistes  saus  aucune  lettre  ;  ti^'S 
grandes  marges   :  3G  fr. 

18!l!l.  —  LIGM'D.  —  L'Hi/iiieii  et  V.liiiuiir.  — 
Si/leie  [ml.  le  loup  tju'elle  ti  blessé.  —  \'éiiiis 
sur  tes  eiiii.e.  Trnis  estampes  d'après  Bou- 
clier, gravées  par  Levasseur,  Leinpereur  et 
Beauvarlet    :   i:i   lr. 

'?  .STKnNRicnc.  —  Les  (iiiiiiiits  ciirleii.r.  —  L'a- 
moii.r  paternel.  —  Deux  estampes,  d'apr.'^; 
F.tieuiic  .\idir\-,  F,preu\ es,  in-rnlm,  ci  lar- 
geur  :   7    tr. 

LEVASSEUR.  Pierre-Désiré, 

p(.'ililrr   rr;iiii;;ii>,    m''   ;'i   ('.,icm   cii    ISKI. 

—  J*;i\  >;ii;t'  :   Ahiriiir. 

1800.  —  VlîNTE  X...  Marine  :  170  fr. 

LEVEAU.  Jean-Jacques,  iii'iivrnr 
rraii(;;iis,  \]r  ;'i  llum'ii  m  I7"^^'J,  iiinrl 
en  \7K). 

179fi.  —  R.\SAN.  —  L'eruvrc  de  Lcveau  en 
troi.'i   reiU   soi.cnnte  pièces   :  7.5  fr. 

180S.  —  De  .Saint-Aubin.  —  .ifiur  réinidi''^ 
d'après  Diêtrich.  Epreuve  avant  La  Icttie  : 
9  fr. 

18:il.  —  Comtesse  d'Rinsieiif.l.  —  (iraiid 
paijsiiije  iniinié  .ilnns  leijnel  un  vnil  un  tnn- 
récliiil'feiriinl  iini  nllaclie  le  fer  u  nn  .'nie 
sur  leiiiiel  est  iissis  une  femme  :  lu  scène  se 
■pusse  iiK's  d'une  hotelleric.Es\nm]ie  d'aiircs 
Bei'gliem.  F.in'euve  très  grand  m-fdlin,  en 
hantenr,   avant   tonte   lettre   :   7   fr. 

L'entrée  duns  nn  bois.-  u  ijuui'tie.  deu.r  eu- 
bancs.  —  Jionle  duns  une  pluine,  avec  une 
voilure  ulli-léc  d'un  clieriil.  Deux  estampes, 
d'après  Buysdael.  Epreuves  in-4"   :  2  fr. 

7",''.s-  amunt.i  à  la  péclie,  d'après  .Tosepli 
Veriiet.  Epi'euve  grand  in-folio,  en  laigeur  : 
4  fr. 

T.a  leuiie  Xiipolitaine  à  la  pèche,  d'api'Cs 
.Tosepli  X'enict.  Estampe  faisant  pendant  à 
la   pri'rèdente    :    2   fr. 

Les  jicclieiirs  des  luonts  Pijrénces,  d'après 
.Tosepli  Vernet.  F,)ireuve  très  grand  in-folio, 
en  LargoLir  :  3  fr. 

Vue  proclic  de  Minitjcn-ul.  d'aïuès  .loseiHi 
Vernet.  Epreuve  très  grand  iii-fidin,  en  i  i:-- 
gciir   :  3  fr. 

La    Cuisine   anihiilante   des    inulelots,    .d'a- 
près Tose]ih  \'eniet.  Epreuve  très  grand   '.n 
folio,  en  largeur   :  4  fr. 


T.u  pèche  en  eau  diiiice.  d'aiiri'S  Joseph 
\Crnii.  P.iu  i'ii\  (■  1res  grand  iii-folm  vi\  lar- 
geur   :   .s    ti'. 

/,((  incnic  esluinpe,  a  l'i'lat  d'cau-fnrie  l'n- 
re   :    l   fr. 

L'arquediie  llulieu,  d'après  .losepli  \'eriict. 
Epreuve  très  grand  iii-folio,  en  largeur  : 
2  fr.  50. 

1855.  —  Van  ui;n  Zande.  —  Le  i-orps  île  ipir- 
de,  d'après  î.e  l'rince.  Epreu\e  avant  la  dé- 
dirace   et   l'adiesse   :   9   fr.   50. 

1801.  —  l,A.r\iiiETTE.  —  La  inèinc  estampe. 
Epreuve   sans   désignation   d'état   :   0  fr.   50 

1845.  —  CAMliEiiLYN.  —  Le  luarôchal  cie 
camparine,  d'après  Berghem.  Epreuve  avant 
tontes  lettres   :   3  fr. 

1877.  —  BEHAGt_!E.  —  La  Uencontre  dailfie- 
rcu.^e,  d'après  Baudoin.  Epreuve  avant  la 
lettre   :  :;80  fr. 

I.II  lleraeie  des  \\}u'-i.  d'après  Etienne  "Vu- 
bry.  l''.preu\e  avant  la  lellre,  in-folio,  en 
travers   :  75  fr. 

1878.  —  RoTH.  —  La  Rencontre  dangereu- 
se, d'après  Baudoin.  Epreuve  sans  désigna- 
tion  d'état   :   41   fr. 

1881.  —  Mi'HLB.ACHEU.  —  I.a,  niéuie  estain- 
pe.  Epreuve  de  1"'  état,  eau-forte,  avant 
toutes  lettres  et  avant  les  armes  :  190  fr. 

18.8."',.  —  J.^CQUINOT.  —  Tji  Tienière  itcsTtIpes, 
d'après  E.  Auhry.  Epreuve  .i  l'état  d'eau- 
forle    :    20    fr. 

1S87.  —  .-VUBIN.  —  Lu  Rencontre  Dunr/ereu- 
se,  d'après  Baudoin.  Epreuve  à.  l'état  d'eau- 
forte,   avec  grande  marge   :  105  fr. 

18.88.  —  Marqi'i.s  n'HouriAN.  —  L'.ign-'au 
rhèri.  —  L'.lmuiit  curien.r.  Deux  estam- 
pes, d'après  Loutlieilmurg.  Epreuves  sans 
désignation  d'état  :  20  f'- 

1899.  —  Vente  L.  D...,  11  innrs.  —  Le  Juge 
ou  ta  Cruche  cassée,  d'après  Deburourt. 
Epreuve  avant  la  dédicat.-,  miprimée  en 
noir  :  42  fr. 

1891.  —  Bavard.  —  Lu  Rencontre  dange- 
reuse, il'après  Baudnin.  Epreuve  à  l'état 
d'eau-forte,  avec  grande  marge  :  70  fr. 

L,a  même  estarnpe.  Epreuve  avec  la  lettre, 
à  toute   marge   105  fr. 

1894.  —  Vente  X...  23  janvier.  —  La  Hcr- 
gere  des  .ilpes,  d'après  .Auhry. Epreuve  avec 
la  lettre  :  21  fr. 

r.a  inèine  cstuintn'.  E.preuve  à  l'é'tat  d'eau- 
forte  pure,  grande  marge   :  10  fr. 

1894.  —  Vente  X...  11  janvier.  —  .8'/  tuille 
est  ruvissantc.  d'ain'es  Baudoin.  Epreuve 
sans   désignation   d'iMat    :   .50   fr. 

1894.  —  \ENTE  X...  21  décemlire.  —  La  Ren- 
contre dangereuse,  d',-iiires  Baudoin.  Epreu- 
ve avec  iii.arge  :  30  fr. 

1895.  —  \'ENTt:  .X...  19  janvier.  —  Lu  même 
estampe.  Epreuve  a\ei'  grande  marge  :  21 
francs. 
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1899.  —  LiGAVD.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  avec  marge  :  21  fr. 

1900.  — \ENTE  X...,  l"  Mai.  —  La  même  ''>■■ 
tampe.  Epreuve  avant  la  lettre,  à  haute 
marge  :  425  fr. 

LEVEAU,  Victoire. 

Estampes  : 
1897.  —  Baron  .1.  Pichon.  —  Les  Curieux 
salhfailx,  d'après  Grangeret.  Petite  estam- 
pe, fie  forme  ovale,  imprimée  en  couleur. 
1899.  —  LlGAVD.  —  L'IndusIrie.  —  L'Indo- 
lence. —  Deux  estampes  se  faisant  pendant, 
d'après  Cr.  Murland.  Epreuves  imprimées 
en  couleur,  avec  marge  :  155  fr, 

LÉVEILLÉ,  Pierre- Augustin, 
•iTitxriir  cl  (Icssiualriii'  IVancuis  de  la 
seconde  iiioilic  du   X\  III'  .siècle. 

Dessins  : 

1880.  —  Maherault.  —  Vite  de  la  Seine 
prise  de  l'Institut.  Dessin  à  la  plnme  et  à 
l'aquarelle  :  40  fr. 

1897.  —  Baron  J.  Pichon.  —  Jeune  Dumc 
en  pied,  vêtue  d'une  polonaise,  avec  une 
coiffure  a  la  marmotte.  Dessin  à  la  plume, 
lavé  de  bistre  (25-19)   :  12.3  fr. 

Estampes  : 
1877.   —   BEl-tACUE.   —   La   Bascule,    d'après 

Borel.  Epreuve  avant  le  nom  du  graveur  : 

160    fr. 
1879.  —  B.  DE  \EnREriL.  —  La  Bascule.  — 

Le    Charlatan.    —    Deu.x    estampes,    d'après 

Borel.    Epreuves   coloriées   avec   la   lettre    ■ 

480  fr. 

1881.  —  MiHLBACHER.  —  Lcs  Tiiêuies  estam- 
pes.  Epreuves  avec  la  lettre  :  495  fr. 

1887.  —  .Aubin.  —  Les  mêmes  estampes. 
Epreuves  avec  la  lettre  :    400  fr. 

1887.  —  .lAcoB.  —  La  Bascule,  d'après  Bo- 
rel. Epreuve  sans  désignation  d'état  :  100 
francs. 

1889.  —  DicCLOi'x.  —  1.0  même  esl(rmiie. 
Epreuve  avant  le  nom  du  graveur,  avc^' 
marge  :  310  fr. 

1891.  —  KiNNEN.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  sans  désignation  d'état  :  135  fr. 

1891.  —  Bavard.  —  La  même  estampi\ 
Epreuve  avant  toutes  lettres,  avant  la  'mi- 
dure   :  302  fr. 

1892.  —  Baudet.  —  La  même  eslampr. 
Epreuve  sans  désignation   d'état    :   170  fr. 

1892.  —  L.  .7.  .7AM1-;.?,  DE  Londres.  —  ;"  '/ 
Bascule.  —  Le  Charlatan.  Deux  pendants 
en  couleur,  d'après  Borel,  sans  désignation 
d'état    :   295   fr. 

1895.  —  Vente  X...  27  février.  —  Le  char- 
latan. Epreuve  en  couleur  :  52  fr. 


1897.  —  Baron  .1.  Pichon.  —  La  Circassien- 
ne  à  l'encan.  —  Le  Bain  interrompu.  Deux 
estampes  faisant  pendants,  d'après  Borel. 
Epreuves  imprimées  en  couleur  :  35  fr. 

1S98.  —  ^"ENTE  B...  12  décembre.  —  La  Bas- 
cule, d'après  Borel.  Epreuve  sans  désigna- 
tion d'état   :  250  fr. 

1899.  —  Ligaud.  —  La  Bascule.  —  Le  Char- 
latan. Deux  estampes  d'après  .\.  Borel. 
Epreuves  imprimées  en  couleur,  avec  gran- 
des marges  :  500  fr. 

La  berçji're  surprise.  —  L'.-imonr  curieu.v. 
Deux  estampes  faisant  pendant  d'après 
Huet,  et  gravées  par  Leveillé  et  Liger. 
Epreuves  imprimées  en  deux  tons, avec  mar- 
ges :  42  fr. 

1899.  —  Vente  X...  20  mars.  —  La  Bas- 
cule. —  Le  Charlatan.  —  Estampes  d'après 
Borel.  Epreuves  en  couleur  avec  grandes 
marges.  Ensemble  :  500  fr. 

1899.  —  ^■ENTE  X...  17  AVRIL.  —  Lcs  viêmcs 
estampes.  Epreuves  sans  désignation  :\  é- 
tat   :  200  fr. 

LEVESQUE,    Pierre  -  Charles , 

gravctii'  liaiicais,  ik'  à  Paris  en   17'i7. 

mort  en  1SI"2. 

Estampes  : 

1873.  —  .1.  GiGOUx.  —  Madame  ae  ,,raffi- 
(jnij.  Epretive  in-4<>,  et  trois  autres  pièces. 
Ensemble  :  4  fr. 

1877.  —  F.  DiDOT.  —  ISnUand  d'.-iutjusle- 
hoiirij,  ijoaverueitr  de  Saint-Domingue,  d'a- 
près Colson  :  3  fr. 

1878.  —  ROTH.  —  Erigone  valnene,  d'a- 
près Deshayes.  Epreuve  avant  la  lettre  :  23 
francs. 

La  mêmi'  estampe.  Epreuve  avec  In  let- 
tre :  7  fr. 

.laiiilrr  et  Danaé,  d'apri^s  de  Troy.  Epreu- 
ve grand    ni-folio,   en   largeur   :   5  fr. 

Vénus  et  l'.irnour,  d'après  .1.  B.  M.  Pierre. 
Epreuve  avant  la  lettre,  avec  marge  :  14  fr. 

1897.  —  De  Goncoi'RT.  —  Portrait  de  Ma- 
dame de  Craffiguij.  Epreuve  iii-4°,  avec 
marges    :   2    fr. 

LEVIGNE,  Théodore. 

19(10.  —  DocTKiH  MiHEi  H.  —  Pierrette. 
Bois    i4(;-29i    :   02   fr. 

LEVILATN,   Gérard-René,   yrn- 

\ciir    IVaiicais.    iH'   à    l'aris   en     171(1. 

niorl   en    lS'-)('). 

Estampes  : 

lg77.  _  K.  DiDOT.  —  La  Jeune  stu- 
dieuse, r/'après  Grimaux.  Epreuve  sans  dé 
signation  d'état  :  12  fr. 

1877.  —  BÉHAGVE.  —  Le  licpciitir  tardif, 
d'après   Lawreince.    Epreuve    avant     toutes 
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Irlli-fs,  sêulriiit'ht  les  iKiliis  dos  nrtisles  à  la 
l'diiile;    tiiiili'    niari;e    :    715    fr. 

1878. —  HiilH. —  l.ii  liirihC  rsliiiii jif.  EliV-'ii- 
vo   avec   la    leltii",   a   ,L;raiiile   Miai^;e    :    V'^<   il. 

/.('  siiininril  ilc  I  viiii-^,  .'l'aïui'^  Cli.alie. 
r'.|inMivr'  sans  iK'siLiiialinii  {Triai    :  ','1  fi'. 

INSI.  —  Ml  in.l'.,\cnF.R.  —  Li:  Hrpnilir  hii- 
ilij.  d'après  Lawreiuee.  Epreuve  a\'anl  'ou- 
ïes lettres,  seulenieiit  les  noms  de>  arlisies 
à   la   pointe,   a   tmite  mai^e   :  7li."i   fr. 

1881.  —  M.ui..\Nn.  —  L(i  iiii'inf  l'^-hinijif. 
i;pieiive  lie  !''■'  état,  a\;iiif  idiiie  leiire,  â 
i.aiie   marge   :  530  fr. 

1S81.  —  Vente  G.  M... —  /.(/  inèiiif  l'uUiuipr. 
Epreme   sans   (lesiLiiiatKiu   d'état    ;   7ii.">   fr. 

1S83.  —  HoCQl.UiT.  —  /.(/  mriiir  rstn nt pi' . 
Epreuve  avant   tmites  lettres   :   150  Ir. 

1SS7.     —     .M.\LINET.     —     l.il      lllrllir     l'^lil  III  l"' ^ 

Epreuve  avant  toute  lettre,  seulement  les 
noms  des  artistes  tracés  à.  la  i>oiiite  :  '.Jimi 
francs. 

18',HI.   —   DEST.AILLEtR.   —   1.(1    llirinr    l'^lil llUir. 

Epreuve  à  toute  marge  :  210  tr. 

1801.  —  KiNNEN.  —  /."  iiivmi'  riitinni'ir. 
Epreuve  avec  la  lettre     oi;  fr. 

1891.  —  B.^Y.XIU).  —  /.((  inèiiif  cstaiiilin. 
Epreuve  en  couleur,  as'ee  (|uplques  clianpe- 
iiients   :   1511   fr. 

ISO.,.  —  Bu  DKT.  —  lu  inriiir  i'':linii /ir. 
Epreuve  en  couleur  avec  (pielipies  cliange- 
ments  :  1.50  fr. 

1807.  —  R.ARON  .1.  PiCHoN.  —  T. Il  riii'iiir  i  :<- 
iiiiiipr.  Ei'reiive  sans  dcsignatiim  d'ctat  : 
Cm    fr. 

1809.  —  LlCAt'I).  —  Lr  srniuiii'il  ilr  1  (■/(»,<, 
d'après  Cliallet.  Epreme  avant  la  lettre, 
avec   marges   :   16   fr. 

1900.  —  \"ENTE  \...  24  m.-irs.  —  l.r  Hi'iinilir 
liiiilif.   l-'.i>ieuve   à    tciut   marge   :   180  fr. 

LEVILLAIN.  Auguste-Ernest. 

1890.  —  HU'IN.  —  Bnnl^  ilr  la  Sriiir,  u  Mr- 
lini.    .\ipi,-oclle    :    :;o5    fr. 

LEVILLY.  J.-P.,  -r;ivciir  IVuiirnis 
lia  inilioii  ilu  XIX'   sirclc 

Dessins 

1879.  —  SiEfBiN.  —  Suite  de  six  dessins 
sur  une  inclue  feuille,  \>ii\iy  rillustralinn 
de  "  l'uni  ri  \  iiijiiiii'  ».  Dessins  au  lustre  : 
100   fr. 

Estampes   : 

IN78.    —    RoTH.    —    T.'iiiUiliil    piirlr.    d'.lprès 
liiiilly.    Epreuve    sans    dcsignatiuii    d'elat 
20   fianes. 

1890.  —  Licun.  —  W'Iiiil  i/uii  Will:  (•■ 
qui  roirs-  pliiirn.  il'apres  1.  R.  Siiiilh.  Epreu- 
ve imprimée  en  couleur,  le  tilre  ccmpé  : 
105  fr. 

Thi:    Sijiiin-'::    Diinr.    d'après    G.    Moiland. 


l'iprciive    ;i\anl    nuiie    adre>,-,e,    ilupnniee    eu 
lustre,   .avec   ni.-uges   :   100   fr. 

1.S99.  —  \ENTE  .\....  28  février  cl  1  '  mars.  .1 
Miiiil.  d.apres  .1  1!.  .■Muilh.  l-;preuve  en  re 
duciion    cl    eu    ciiulenr    .    15    fr, 

LEVINO,  Amélio. 

1804. —  Comte  .\miiieo.Ss'i  .—  L'ii  l'srlnvr  snp- 
plirir.  Dessin  a  la  |iliime,  lave  île  lOstre  et 
d'indl:4'i    :    I    fr.    25. 


LEVIS,  Maurice. 


Dessins 


Isor.  —  DuiON  .1.  IMciio.s.  —  \  III'  de  Vhi'itrl 
ilr  l.iiiiziiii  c/  lin  quiii  il' Aii'iiiii .  .\quarelle 
2I-2.S:,    ;  205   fr. 

IWIS.  —  E.  Von.  —  liunU  du  i  luiii  38-01)  : 
;i20   tr. 

1898.  —  CH.4RLES  Vkhhik.  —  l.r  Uéfcisoir. 
l'aslel   :   100  fr. 

LEVOYER. 

Isi3.  —  .\i,r\lio.  —  Cifiir  rrduilr  du  «  Jil- 
ijriiiriil  ilriiiiiT  ..  ilr  .M  i  lii  li-  l  iiij  r .  CiHUIhi- 
siljoii  de  quatre  cent  douze  ligures  (178-138)  : 
1.305    fr 

LEVY,  Emile.  |ioinliT  rnnicais.  né 
m  IS-JC,  iiKu-l  on  IS'.IO.  —  llisloirr: 
(  iriiro. 

1X72.   —   .\N.\STA.SI.   —   Itri  riir    :   780   fr. 

1873.  —  .SEDELMEYER.  —  /.(/  rllil  I III  r  lisr  ll'iii- 
sruii.r   :    1,900    fr. 

1N74.  —  \ENfE  .\  ..  LiiMiHES.  —  I.rs  tiruiriiT 
puirliU    :    C.550    fr. 

|n75.   —  .\LE\\MiliE    —   /.((    Liillr   :   2Gi)   fr. 

1875.  —  De  Ki;iikho\e.  —  Lu  rl'iuniirus:i;  : 
3,ioo  fr. 

Is77.  —  Rroocks,  —  Lu  Miisiqur.  Bois 
(42-24)    :  1.700  fr. 

1881,   —   Eneihiu).   —   /'((/(/   rt    Vhijinir  :  900 

fl  .MICS, 

l.r   \iil   ,    2,400  fr. 

l.r    Munir   :    1..500   fr. 

I,ss8.  —  l'.oi  I..1CM  ET.  —  /.('  ISiilrTirr  :  1.010 
francs. 

1889.  —  \AN  Gogh,  L,\  H\YE,  —  Vnr  fille, 
iiiiil  iinnlrr   :   7.50   fr. 

1897.  —  \'ENEli.  —  h'iiiir  Lliiiniiruni'  (53-28)  : 
320    fr. 

1900.  —  .\,  GÉlunn.  —  ,l/'nr/((/(/,/c  ilr  flriirs  : 
lOO  fr. 

1900.  —  \'ENTE  X...,  30  .IriN,  —  Lu  prlilr  .Ja- 
piiiiui^r    :    205    fr. 

Dessins  : 

1877.    —    \"ENTE    C.    T...,    12    DÉCEMBRE.    —    l' IW 

ru'irli/rr   :  010   fr. 

l.'Aliiiiiir  ri    l'si/iiir.    Dessin    :   275  fr. 
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1SS3.  —  Vesie  \...  —  La  Charité.  Aquarelle  : 
-230  fr. 

1890.  —  Rapin.  —  Ti'te  de  jeune  plie  ita- 
lienne. Pastel   :  200   fr. 

1895.  —  \E\TE  JONGKiND.  —  Enfunts.  Dessin 
à  la  sanguine  :  60  fr. 

Paysan  breton.  Pastel  :  60  fr. 

LEVY.  Gustave,  iiravcur  riiui(;iii>. 
né  à  TonI  m   Isl'.l.   ' 

Estampes  : 
18S8.  —  CK.  CuiHON.  —  La  cntcMe  cassée, 
d'après  Greuze.  Eiireuve  d'essai  avant  la 
bordure  sur  papier  de  Chine.  —  La  même 
estampe.  Epreuve  sur  papier  de  chine,  avec 
dédicace.   Les  deu.x  estampes  :  34  fr. 

LEVY.  Henri-Léopold.  prinlrc 
lV;nii;:iis   f(iiiliMii|i()r.iin.   né   à    .\;uicy. 

—  lli>liiirc  :  (  ii'iii  r. 

1873.  —  Xente  h.  L...  —  Le  Giaour  (55-73)   : 
3.100  fr. 
1881.  —  Vente  de  l'.\ssociatiOiN  des  artistes 

—  Le  Golgotha  :  1.450  fr. 

1881.  —  Edwards.  —  Portrait  d'homme,  en 
costume  oriental  (56-46)   :  1.000  fr. 
1881.  —  Vente  X...  —  La  Sieste  .-  1.000  fr. 

1888.  —  Gellinard.  —  Entrée  des  Croisés  à 
Constantinople   (100-77)    :   1.250  fr. 

1889.  —  Dreyfus.  —  Hérodiade  :  9.100  fr. 

1890.  —  De  Porto-Riche.  —  Mazeppa  (06- 
101)  :  95a  fr. 

1891.  —  Vente  John  Lewis  Bbown.  —  Le 
Printemps  :  150  fr. 

1892.  —  Daupias.  —  Intérieur  oriental  : 
650  fr. 

La  Capture  des  pirates  :  950  fr. 

1893.  —  Camondo.  —  Les  Bienfaits  du  com- 
merce. Plafond  à  angles  rentrants  (500-370)  : 
6.600  fr. 

La  Libation   (65-185)    :   470  fr. 
Le  Poète   (65-158)    :  470  fr. 
Le  Centaure  (65-185)  :  470  fr. 

1894.  —  Vente  X....  10  .\vril.  —  L'Adoration 
des  Mao  es  (37,5-.57'    :  125  fr. 

Gourmandise  (.56-78)   :  500  fr. 

1890.  —  LEFEBVHE.  —  Marine  (25-40)  :  350  fr. 

1890.  —  DREYi-fS.  —  Ilcrodiade  (288-236)  : 
1.550    fr. 

Les  quatre  saisons.  Quatre  tableaux  (206- 
131)   :  5.040  fr. 

1898.  —  Goldschmidt.  —  Orgie  dans  une 
cylise  à  Venise  (72-61)  :  400  fr. 

L'Epave  (60-85)    :  300  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  28  Décembre.  —  Le 
même  tableau  :  225  fr: 

LÉVY,  Michel. 

1881.  —  .^ndriei'.x.  —  Enfants  dans  la  prai- 
rie (24-321   :  500  fr. 

1900.  —  LÉPINK.  —  Villefranche  (00-73)  :  240 
francs. 


LEVY. 

IbiSU.  —  Bunchard:  —  Un  tableau  sans  dé- 
si.jnalioa   de   sujet  .-.1.420   fr. 

1884.  —  Ravensteyn,  Amsterdam.  —  Un  ta- 
bleau sans  désifination  de  sujet  :  4.330  fr. 

LEXEMOND  [Van],  Jean,  pcinlnj 
liolliiiiihiis,  né  ;i  Dordi'cclil  en  17(1*.), 
mcn'l  en  iSijS.  —  Nues  de  xillcs;  Tiiy- 
soi^c  ;  Animaux. 

1876.  —  Vente  X...  —  T'i(e  d'un  paijsaye  de 
Hollande   :   275   fr. 

Dessins  : 

18,57.  —  Thissen.  —  Vue  des  environs  de 
Dordt.  Aquarelle  :  10  fr,  50. 

LEWIN,  i»('inlrr  et  (lcs>inalL'LU' 
aniilai.sconimencenniiil  du  XIX'' siècle. 
—  liisloirr  naliirrllc. 

Dessins   : 

1823.  —  GRiiNLiNG,  Vienne.  —  Une  grande 
roquille;  un  buccin  entre  quatre  coquilles 
de  différentes  sortes,  sur  un  fond  de  plan- 
tes et  de  joncs  marins.  Dessin  colorié,  sur 
papier  blanc   :  12  fr.  60. 

LEWIS,  Ch.-G.,  lii-avciu'  anglai.s 
de  la  iirmiiiTc  moilii'  du  XI  .\'' siècle. 

Estampes  : 

1843.  —  W'EiGEL,  Leipzig.  —  77k'  Shocing, 
d'après  E.-  Lahdseer.  Epreuve  de  1"  état, 
avant  la  lettre  :  180  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  2^  état, 
avec  la  lettre  ouverte  :  120  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  du  3»  état, 
avec  la  lettre  fermée  :  80  fr. 

Sun-Set,  d'après  A.  P.  Boninston.  Epreu- 
ve in-folio  en  largeur  :  10  fr. 
■    1853.  —  .\ckerman,  Dresde.  —  llafed.  à  Ce- 
lebrated   deer   Hund,    d'après    E.    Landseer. 
Epreuve  in-folio  :  10  fr. 

1873.  —  GiGorx.  —  .4.  distinguished  mcm- 
bcr  of  the  liumane  Society.  —  The  Ttetrie- 
ver.  Deux  pièces,  sujets  de  chines.  Epreuves 
à  foute  marge  :  11  fr. 

1894.  —  Ventf-  X...,  23  Mars.  —  Cliuuging 
liorses  near  Clermont.  —  Drealifast  at  llre- 
teuil.    Deux  estampes  coloriées   :  55  fr. 

1894.  —  Vente  X...,  6  avril.  —  Brcakfast  at 
Tireteuil.  Estampe  coloriée  :  20  fr. 

1894.  —  Vente  X...,  17  .Mai.  —  Changing 
horses  near  Clermont.  —  Breulifast  at  lirc- 
teuil.  Les  deux  estampes  coloriées  :  69  fr. 

1897.  —  Vente  X...,  20  Décembre.  —  Chas- 
seurs en  prairie,  d'après  E.  Landseer.  Epreu- 
yc  signée  j/ar  le  peintre  et  le  graveur  :  2.775 
francs. 

La  même  estampe  :  1.225  fr. 
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ISDS.  —  \'KNTE  X...,  IG  Mars,  Londres.  — 
Clicriiii.r  au  vrii,  d'après  E.  Laiiflseer  : 
2.081)  Ir. 

is'.i'.i.  —  \KNTE  X...,  17  Mai,  Ldmihes.  — 
Iliifril.  Il  celebratcd  Drur  llouiid,  d'npri'S  E. 
LaiMhrer  :  (S,')  fr. 

Li-  Siiiirtimire,  i\\\\>Yf^  K.  Laiidsoer  :  8."i0 
l'raiiLS. 

IDUO.   —   U.   W.   Macddnmh.   —    Wii^li.    iiclil 
c)ii.cn  écosnais  :  262  fr.  5(1. 
Chit'iig  conduits  à  la  clia^sr  :  210  l'r. 
l'onciji  écossais  :  735  fr. 
Ilrrijcr  écossais   :  273  tr.   60. 
Lr  iiiaiiii  en  Ecosse  :  52.j  fr. 
La   razzia   écossaise  :  31.j   fr. 

LEWIS,  Frédéric-Charles,  v:r.\- 
A'ciir  :uiiii;ii>.  nr  \ris  l/SO,  1 1';\\  :i  ill;\il 
;i    LciihIits. 

Estampes    : 

l.s'./'.i.  —  \KMr;  X...,  28  Fr.\i!iER  et  l'-''  Mars. 
—  77/1'  il'iufililcrs  of  Cliaiics  H.  Colmady 
Es'i'.  d'apri's  .'^ir  Tfi.  Eawrence.  Eprouve  iu- 
fi.ilic)  avec   une  grande  marge   :  45  fr. 

LEWIS.  John-Frédéric,  prinlir 
;iiiL;hiis,  m''  ;'i  f^omlres  eu  1S0,_).  — 
( li'iiri'  ;  .Viiiinjiiix. 

18C,2.  —  \kntf:  X...  Londres.  —  Rue  du  Cai- 
re :  i.465  fr. 

1875.  —  Qiii.ter,  Londre.s.  —  LiVniui  aura- 
lum  :  26.500  tr. 

Ecole  un   Caire   :  31.000  fr. 

Prière  de  la  foi  :  29.000  fr. 

1887.  —  .\HNOLn  Gosier,  Londres.  —  l'n  Ba- 
zar au   i_'aire  :  13.650  fr. 

189L  —  AlATHEUS.  LONDRIES.  —  La  nécrp- 
tion    :  22.305   fr. 

ie  HarriN  au  Caire  :  44.100  fr. 

Campe'urjil    dans    te    désert   :   0.070   fr. 

Sur  les   bords  du  S'il  :  li.430  fr. 

Vn  Coin  dontcu.r,  Bazar  au  Cuire  :  44.620 
franr-s. 

Ecole   Inrqne   au  Caire   :  44.620  fr. 

1892.  —  Price,  Londres.  —  Lilinm  aura- 
tum  :  21.205  fr. 

/,(■  Bazar  de  Et  Elian  Khalil.  an  Caire  : 
28.610  fr. 

1893.  —  HoRD.\i.\N,  Londres.  —  Le  C(rmuiev- 
laleur   du    Cnran    :   69.800   fr. 

1893,  —  ^"EN^E  X...,  Londres.  —  Maison  de 
palriaretie  un  Caire  :  43.330  fr. 

1896.  —  MORi.EY,  Londres.  —  La  liénéiiir- 
tion  dans   le  désert.  :  7.350  fr. 

1808.  —  MILLAIS,  LONDRES.  —  Lliius  te  lia- 
rem.   Bois   (34-43)    :  15.475   fr. 

1890.  —  William  Dell.  Liindiœs.  —  Un  mar- 
cliand  du   JSazar  du   Cuire  :  3.400  fr. 


Dessins  et  .\qiiarellcs  : 
1879.  —  .\R»EN,  Londres.  —  In  dessin  sans 
de^oi nation   de    snjel    .-    18  liio    li, 

1898.  —  lii  sToN,  Li INDUES.  —  /.('  scribu 
arain'   an    Caire.    .\iiii.-indlc    :    14.700   fr. 

1899.  —  Hi  KSI  El  lîRiiMiiiriisi.  Londres.  — 
l'ne  rue  an   luire.   .\ipiaiTlle  :  :i  1.50  fr. 

LEYBOLD,  Gustave,  ^rtivcur 
;iIIo|]i;iimI,  m;  à  SI  ni  li;;iEil  rii    I7'.t'.*. 

Ksiampes  : 
18'i:{.   —   WEIGEL,    Li  ii'/.Hi.   —     Portrait    de 
Seliniil     int..    médecin    des  iriiuees   iuipériu- 
tes  it'.lnti ictie,  d'après  L.  Selmoir.  Epreuve 
in-folio   :  7  fr. 

LEYBOLD,  Jean-Frédéric.  |Miii- 
lf<'  cl  ti'ravcui'  allciiijind,  m-  :\  Slnll- 
ii'ard     en     M')^*,     iiioi'l     on     iSliS.     — 

1 1  isinil'c  ;    (  iriirr. 

Dessins   : 
1823.   —  CiRl'NEENG.   —   Poririiil    d'.Uluni   de 
Bartscli,    conseiller   auliiine   et    conservateur 
de  ta  Bibliotlièque  de    Vienro-.   Dessin  à  la 
mnie   de  plomb,   de   forme   civale   :  8  fr. 

Estampes  : 

1834.  —  CO.MTESSE  D'EINSIEDEL.  —  Lu  UOirl 
lie  Mare  Inlmne,  d'apies  Pli/,  l'.preuvc  in- 
lïdio  en    largeur   :  (i  fr. 

1X13.  -  WEic.KL,  LEIPZIG.  —  /,((  mort  du 
enn^nl  l'upiiins,  d'après  Hotscli.  Epreuve  de 
l""-   elal,    avant    la   lettre    :   5   lr. 

■?  —  Stehnberg.  —  [.a  un  nie  e^itauipe. 
l-'.piTinc  (le  1"  et.at   :  :i   fr. 

/.(/  noiri  de  Mare-Aiitoim-.  d'.iprès  Pitz. 
Epreuve   du   1"  état    :   7  fr. 

/,<(  Beeoni pen^e  de  tu  rerln.  d'après  Tiscll- 
liein.    l-'.ini'uve   in-fulio   en    liniilciir   :   5   fr. 

L'.iuiiiar  maternel,  d'ajires  P.  Mattei. 
Ejoeuve  ^rand  in-folio   :  6  fr. 

LEYDE  (Lucas  de).«oirDAMESZ. 

LEYDEN  (Van),  Aartsen.  \  oir 
CLAASZOON. 

LEYDENSDORF,  François- 
Antoine,  |)oiiilro  cl  l;eu\ciii'  uIIc- 
iiiuiiil,  ih''  à  Itcil.i  (Tyi-dli  cii  \~\''2, 
mort  à  Mtniliciiii  eu  \~\\\). —  llisloirc; 

l'orlrail. 

Estampes   : 

1817.  —  Comte  Rigal.  —  T.a  .^aiule  Vienjç 
rue  ij  uii-eorps.  —  Le  poitrail  de  Cfiarles- 
'Çticiidore.  éleelenr  palatin.  —  Le  même  por- 
trait en  pelil  jnruuil.  —  /).•//./■  fniures  iica- 
demiiiaes  d'Iuimuic.  En  tdiit,  eiiii|  estam- 
pes réunies  en  un  cahier  grand  in  fclio. 
Manlieiin,  1801  :  3  fr. 
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LEYENDECKER,  Paul,  |Minln' 
Iraïu^ais,  110  ;i  l'aris  en  \H4'2. —  (icmi'. 

1891.  —  Vente  X...  —  Sujet  de  genre  :  450 
francs. 

LEYGEB,    N.,    dosiiialiMir   aiiia- 

Iciir. 

Dessins  : 

1823.  —  Grvnung,  Vienne.  —  Etude  d'une 
lielile  cascade.  —  lilude  d'une  chaumière. 
Deux  dessins  au  pinceau  et  au  bistre  : 
10  fr    30. 

LEYS  (le  baron),  Henri,  ]H'inlrr 
lioliaiulais,  nv  à  Anvers  en  ISIT).  — 
Histoire;  Genre. 

1842.  —  Thielens.  —  Intérieur  d'une  cha- 
pelle. Bois   (58-46)   :  ^80  fr. 

1844.  --  DES  M.\UNES.  —  In  prêche  au  sei- 
zième siècle.  Bois  (88-79)   :  4.500  fr. 

Intérieur  avec  fifjures.  Bois  (50-41)  :  1.3S0 
francs. 

1849.  —  Van  der  Maren.  —  Intérieur  d'un 
corps  de  yarde.   Bois   (54-701   :  3.100  fr. 

La  coiituricre.  Bois  (15-19)   :  950  fr. 

1850.  —  Vente  nr  roi  Guillaume  II,  des 
Pays-Bas.  —  Intérieur  d'une  ville  (114-91)  : 
5.000  fr. 

lin  intérieur  nier  personnage;  à  talile 
(112-1,30)   :  5.200  fr. 

18.')(;.  —  CONINCK,  Gand.  —  Scène  d'inté- 
rieur; un  atelier  de  ]n'intre.  Bois  (47-55)  : 
2.025  fr. 

1857.  —  RICHARD  WALL.iCE.  —  La  jeune  mu- 
sicienne hollandaise  :  1.450  fr. 

J861.  —  COUTEAU.K.  —  Invités  se  rendant  ù 
un  gala  (50-205)  :  16.000  fr. 

1863.  —  GlLKlNET.  —  Les  Piffernri.  Bols 
i86-66)    :  6.800  fr. 

1865.  —  Duc  DE  MoiiNY.  —  Les  Ilouquinis- 
tes   (70-62)    :   12.200  fr. 

1866.  —  USSELINO  T0LI.ENS.  —  Basse-cour 
(65-37)   :  5.250  fr. 

1868.  —  Khai,ii.-Bey.  —  Le  Message.  Bois 
(81-93)    :  8.100  fr. 

1869.  —  Dia.K.ssEiiT.  —  La  vieille  dentelliè- 
re  (84-75)    :  18.100  fr. 

l'einme  pelant  des  fruits  (.58-47)   :  8.000  fr. 
La  l'ileusc  (49-.38}  :  9.100  fr. 

1869.  —  VENTE  X...,  22  MARS.  —  Vn  prêche 
an  temps  de  Luther  .'62-80)   :  7.300  fr. 

1870.  —  Baron  I'agel.  —  l'ne  visite  chez 
liuysdael  (44-35)    :  7.100  fr. 

1S70.  —  Micmel  Yakountschikoff.  —  In- 
térieur flamand    (.52-41)    :   4.700   fr. 

1871.  —  Wymi'ersse,  La  Haye.  —  L'ouvrière 
eu  dentelle  (114-91)  :  11.873  fr. 

1873.  —  Don.ner,  Bru.xelles.  —  La  lettre  : 
4.800  fr. 


1373.  —  Marquis  de  la  Rocherousseau.  — 
/,('   maréchal-ferrant    i25-22)    :  8.400   fr. 

Comptoir  d'un  négociant  anversois  au  sei- 
ziLUie  siècle   (51-40)    :   3.10O   fr. 

1874.  —  EVERARD.  —  La  Déchrralion  : 
26.500   fr. 

1874.  —  COUTEAUX.  —  Ejiisude  de  l'histoire 
d'. in  vers  en  15-iS,  mis  à  prix  et  retiré  par 
la  famille  sans  surenchère  au  prix  de  : 
90.000    fr. 

Portraits  d'.-inloine  de  lUinrgngne.  duc  de 
llrabant  et  de  Philippe-le-ISou  :  38.500  fr. 

Pèlerinage  au  Calvaire  :  35.000  fr. 

1874.  —  Vente  X...,  Londres.  —  La  Déclara- 
tinn   :  29.125  fr. 

1874.  —  \'ENTE  S...,  31  Mars.  —  La  famille 
de  Giiteuherg  :  18.700  fr. 

/.(•  Liseur  :  9.000  fr. 

1S74.  —  \'ENTE  X...,  27  AVRIL.  —  L'atelier  de 
lient  II  randi   :  11.000  fr. 

1875.  —  MENDEL.  —  La  rentrée  à  l'église,  à 
.invers,  au  seizième  siècle  :  21.800  fr. 

Le  Jour  de  l'an  à  .invers  au  seizième  siè- 
cle :  21.787  fr. 

1875.  —  Sanford,  Bruxelles.  —  La  vieille 
dentellière  :  3.20O  fr. 

1876.  —  S.  Van  Walchren  van  NA^adenoyen  de 
.\i.\imerdqr.  —  Intérieur  de  la  maison  d'un 
iirtiste  flamand   i65-52)    :  21.200  fr  . 

Si'igneurs  jouant  au  trie-trac  (65-52)  : 
1-2. 1011  fr. 

1876.  —  .lACOBSON.  —  Maisons  envahies  par 
des   .wldats    (63-53)    :   1.8.50  fr. 

1877.  —  OPPENHEIM.  —  Intérienr  de  Luther 
à  Witenberg   :  23.500  fr. 

1877.  —  Sedel.mayer.  —  Remlirandl  rece- 
vant un   élève  :  3.300  fr. 

1879.  —  Lethon,  de  Xew-York.  —  Le  Prê- 
che  (62-78)  :  9.000  fr. 

1880.  —   HOOFI   VAN    \\"m  IlENliRlir,    (lEERESTEIN. 

—   r*)    tableau   sans   désignation   de   sujet  : 
5.300  fi-. 
Chez  l'arum rier  (36-44)   :  11.130  fr. 

1881.  —  WiLSON.  —  Intérieur  flamand  : 
4.900  fr. 

1882.  —  ,\RTHUR  MEVCR.  —  l'iie  liultc  et 
l'auberge  :  3.000  fr. 

1884.  —  RAVENSTEiN,  Amsterdam.  —  L'ate- 
lier de  Itemhrandt  :  10.395  fr. 

1886.  —  Perrot.  —  Conciliabide  religieux 
an  temps  de  la  Ttéforme:  composition  de 
quntorze  fi^nires  :  20.200  fr. 

1887.  —  GuAiiAM.  —  .invers  pendnnt  l'oceu- 
pnlion  espagnole  :  36.7.50  fr. 

1800.  —  LUSTING.  —  Sujet  historirjuc  : 
2.400  fr. 

1890.  —  CRAliBF.  —  ['/!(■  r(jnde  1 58-70)  : 
S.. 500  fr. 

1892.  —  HULOT.  —  La  Forge  :  3.150  fr. 

1892.  —  ^■AN  GOGH.  .Amsterdam.  —  L'Alchi- 
7nistc  :  1.239  fr. 
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1892.  —  D.u  PIAS.  —  /,<■  llihlinpJini'  ,   LSIKI  fr. 

1895.  —  PEHKlNts,  i,ii\i)i!i>,  —  ('(iriipliii/cis 
in  t)if  Coiiitjjiinl  <if  un  nid  Inni'.c  :  l(l,7S:i  l'r. 

1S98.  —  GoLU.'^CH.\llm.  —  Iniinijiiruliini  d'un 
pont  (5(U-157)  :  10.120  fr. 

1898.  —  MUSÉE  Kl'MS,  .\NVl:l!S.  —  Si/nnnn- 
gnv  (le  fcnunes  jun'c.<  n  l'nKjiif.  liois  1.")- 
3ôl  :  4.000  fr. 

Manjni'iilc.  Bois  (20-2(1)   :  7..')00  fr. 

lihjiiU'Itr.  liois  (14-191    :  9.1:011   1 1- 

I.'fntn'C  di'  l.nnis  XI  an  i)ii!iiis  dr  jifin- 
turr  a  l'nris  (60-50)  :  G25  fr. 

/.es  niani^lnils  d'Anrrrs.  Buis  (19-10)  : 
500  fr. 

1898.  —  \  AN  DEN  Kyniie.  —  Lii  It'indc  (58-70)  : 
10.500  fr. 

1899.  —  ROHnE,  FOLKESiONE.  —  l.'d I ri i IT  dr 
Rrnihriindt  :  1.820  fr. 

1899.  —  MiEvn.i.E,  LiiNUiiE.s  —  l/i/cs  Ir  frs- 
tin.   lîciis    50-74)   :  7.800  fr. 

i:\nirre  1.50-80)  :  9.30(1  fr. 

1900.  —  Ch.  Maillet.  —  Epi-udr  dn  sac 
dWnii'ig  1 18-10)   :  350  fr. 

Dessins  et   .\qii;ircllr'S  : 

1857.  —  Richard  \\'all.\ce.  —  inininn-  /^/■ 
mnnd  :  101  fr. 

1808.  —  COMTE  dWQUILA.  —  l.'nssdiil  Aiiuii- 
relle  (30-29)  :  550  fr, 

1876.  —  \^■ITTEBING.  —  L'nlrliri  dr  Itrni- 
brandi,  .\quarelle  .  1.920  fr. 

1898.  —  \'AN  DEN  Eynde.  —  Lii  ['nnnrnddr. 
Aiinnrelle  :  2.000  fr. 

Estampes   : 

1895.  —  X'ENTE  X...,  10  ,n%viEl:.  —  Lu  mnr- 
clir  dn   rnndiininc.   Estniiipe   :    îd  fr. 

LEYSER  (baron  de).  E..  er.ivciir 
el  (lc>.siii:ilc(ii-  :iiii;ilrur.  m''  :'i   l)ri'sili'. 

Dcssiiis  : 

1823.  —  CIRINLING,   Vienne.  —  l.'nrlmr  llrl- 

Ivifi,  a  rlici-nJ.  diin-<  Ir  rnir  dr   llnnnl.  Des- 
sin en  inuleiu's  :  14  fr.  85. 

LEYSTETTEN.  \  nii  LISEBET- 
TEN. 

LEYTO,  André,  iicinlrc  l'spMii'nol 
(II'  l;i  sci-iiiiili'  nioilit'  ilii  Wll'  sir- 
flc  —  llisliiirc. 

1848.  —  \'ENTE  X...  —  7",e.<  D/sr/pfcs  d'Km- 
7ïi'///s  .•  380  fr. 

LHERMITTE,  Léon,  [irinln-  Icui- 
çnis.  ni'  :i  Miiiil-S.-iinl-l'èci'  (Aisne), 
("Il    IS  I  I.  —  P:iys;ii;c  ;   (iriirr. 

1.890.  —  Mai.  —  Les  mnhsoiinmrs  (35-64)  : 
850  fr. 


1897.  —  MONTEACX.  ~  /.'■  iniiniir  (40-48)  : 
2.(l5ii   il', 

Lr  Ldiirlirur    40-52i  :  3.1' (I  !r. 

S,inil-M,iin    1.55-44)    :    l,S'5(l   fr. 

1S'.)7.  —  Thiihn,  DE  New-Viihk.  -  Lu  M(jU- 
siin    ■',iS-75)   :   i:',..5(l()  fr, 

19(111.  —  .\IIAM,  —  /,('  llrpas  il  In  jrnnv  (48- 
00,    ;  3,(i(IO  fr. 

1900.  —  (ilAS!:n.  —  /,r\  l'ii niiirnrs  (-44-63)  : 
9..'-'(i;)    fr. 

/.(■  l'iiirliriir  :40-.50)    :  7.400  fr. 

/..(  Irrnn   (40-36,   :  4.150  fr. 

/,((  Itrnrdhiinli  (45-31)   :  650  fr. 

Dessins    : 
1S09.    —   \'ENTE   X...   —   L'Inrr    dn    niniiiir   ù 
i.ltrnl  :  2.25(1  fr. 

fssl,  —  DtliAATV.  —  l'nr  linilrrrni-r.  Des- 
sin :  2(10  fr. 

1557.  —  R(iN\  IN.  —  Intriirnr.  Dessni  : 
350  fr. 

1558.  —  De  TiremiiIs.  —  I  11  dessin  sans 
drsiiinnliiin   dr    siijrl    ,    2;!0    fr, 

1891.  —  \ENTE  X  ...   7  EEMilEli    —  Les  filra- 
srs  II  hi  vriller.  Fusain  :  8(10  fr. 
I.ii  Li'ssîrr.  Fusain  :  720  fr. 
Lu  rrriillr  du  ilinnrrr.   l'iisain   :  57(1  fr. 
/,(■   Srniriir.   Fusain    :   450   fr. 
Li-s    \'riiibiniir\.   Fusain    :  O'id   fr. 
/,(/   sirriir  du  Irmipiiin.    I''ii^;iin    :   750  fr. 
/,((   snilir  dr  Vernir.    Dessni    :  510  fr. 
tS'.K!    —  ("jiorELiN.   —  Intriiriir.   Pastel  (48- 
5S)    ;   1.020   fr. 

189i.  —  MAlilANO-MriuEr\,  Funiihes.  —  Seè- 
nr  d'inléririir  m  l'innre.  nerr  filenses. 
.\i.|iiarelle  :  4.2(iO  fr. 

1.S94.  —  Kastok.  —  Hiiiiillrin  ^  dr  nii.  Des- 
sin 1 30-43 1   :  320  fr. 

1894.  —  \'ENTE  X...,  25  MAI.  —  -in  sniril.  Fu- 
sain  (28-43)   :  200  fr. 

1891.  —  N'ENTE  X. ..,  23  MiVE.MiiiiE.  —  llrrijêre. 
Dessin  :  .5(1  fr. 

('uni pii>.iliiin   piiiif  lii   nui I  ri  lin  r   dr   lu   vie 
ni-sliiiiir.  Dessin  ;  145  fr. 
L(i  l'riinison.  Dessin  :  28  fr. 
Lis   nniinirrs.   Dessin   :  30(1   fr. 
/,((   rrndlr   ilrs   piiniines    dr   Irirr.    Dessin  r 
:'.i(i  Ir. 

IS05,  —  X'ENTE  X...,  4  MAI,  —  llreliinnes  as- 
sises, l'.lndr  lin  rniipin   (2:'.-3:i)   :  32  fr, 

Clinlir  Sninl-.lran,  a  Itrnijrs.  Pastel  (35- 
43,;,  1   :  57  fr. 

L'Eeule   rnfanlinr.    Fii-ain    :  40(1   fr. 
1SI.15.   —  A'LNIE  X,.,.   13   M\lis.   —  L'.llainhie. 
Fiisii  m  :  3(1(1  fr, 
/,(■  Cliaiilirr.  Fusain  :  20(1  fr. 
L'Iirniir.  Fusain   :  2,5il  fr, 

1895,  —  .'S\N  MaHCEI.LI.  —  Tlrii.ir'r  el  son 
tiunprnn.  Etenilne  sur  nii  tertre,  elle  e.xami- 
ne  sdii  eliien  ras.seiiililant  smi  tr(iiipe;m;  ciel 
inenarant.  Pastel   (6(1-82)   :  3.800  fr. 

f.e  .Sr/,"//c  (/('  liinit.  Assis  sur  1111  tronc 
(i'arliie  nn'il  xu'iit  (l'(''i]ii;iii'ir;  (l('\;iiil  lui  fies 
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arbres  abattus;  une  colline  à  l'honzon.  Pas- 
tel :  640  fr. 

1896.  _  VENTE  J.   P...,  15  DÉCEMBRE.  —  Apri'S 

la  moisson.  Pastel  :  235  fr. 
Buveurs  de  cidre.  Dessin  :  350  fr. 
Le  Torrent.  Fusain  :  205  fr. 
La  sortie  du  troupeau.  Dessin  :  310  fr. 
Intérieur  normand.  Dessin  :  400  fr. 

1897.  —    H.\RO.    —    In  marché.  Fusain  : 
620  f  r. 

1897.  —  VENER.  —  La  moisson.  Pastel  : 
1.550  fr. 

1897.  —  Vente  E.  M...,  20  décemlire.  — 
Marché.  Pastel  (40-48)   :  2.050  fr. 

Le  Faucheur.  Pastel  (46-52)    :  3.100  fr. 

1898.  —  W.\LLi.?,  LONDRES.  —  Place  du  miir- 
ché  à  Gand.  Aquarelle  :  2.250  fr. 

1899.  —  DESFOSSÉS.  —  La  Fenaison.  Pas- 
tel :  780  fr. 

1899.  —  SiSLEY.  —  Les  meules  de  blé.  Pas- 
tel (28-42)   :  500  fr. 

1899.  —  WiLHEi.M.  —  L'enfant  et  sa  grand'- 
mcre.  Dessin  :  340  fr. 

1900.  —  De  FL'lde.  —  Le  Faucheur.  Pastel 
(47-52)    :  8.100  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  21  février.  —  Le  Canal 
de  Nuremberg.  Pastel  (34-54)  :  2.600  fr. 

La  rentrée  du  foin.  Pastel  (18-30)  :  1.000  fr. 

Les  meules  derrière  l'église.  Pastel  (24-20)  : 
1.000  fr. 

1900.  —  Ve.nte  X...,  21  JUIN.  —  La  sieste. 
Pastel  (30-43)  :  2.400  fr. 

Estampes  : 

1897.  —  De  Goncourt.  —  Marchandes  de 
poissons  à  Rouen.  —  Vases  Japonais.  —  .ii- 
■guière  en  cristal  de  roche.  Trois  épreuves 
d'artiste  :  11  fr. 

LHULLIER,  Ch. 

1898.  —  \'EMi-:  X...,  7  FÉVRIER.  —  Les  Tam- 
bours du  régiment  de  Champagne  (12-17)  : 
765  fr. 

Combat  entre  Turcos   et   .iutrichiens    (95- 
20)  :  150  fr. 
Les  Zouaves  à  Solférino  (18-15J)  :  100  fr. 

LIANO  on  LIANO  (de),  Théo- 
dore-Philippe, (lit  Le  Napolitain, 
jxMiilrc  et  i4i;iv(!iir  italien  dr  la  sei'undii 
moitié  du  XVP  et  du  commencement 
du  XVIP  siècle,  mort  à  Rome  en 
16?ô.  —  Histoire;  Portrait;  Scènes 
niililaires. 

1707.  —  DE  JuLLiENNE.  —  Une  Bataille  (8  pou- 
ces 3  lignes-11  pouces  3  lignes)  :  72  fr. 

1777.  —  PRINCE  de  Conti.  —  Deux  Batailles  : 
96  fr. 
Deux  autres  sujets  de  guerre  .-  73  fr. 


1785.  —  Nourri.  —  Batailles.  Deux  pen- 
dants (18  pouces  6  lignes-23  pouces  6  lignes)  : 
60  fr. 

Deux  autres  sujets  militaires  :  100  fr. 

Dessins  : 
1756.  —  Dec  d&  T.\llard.  —  Notre-Seigmur 

en  croLc  entre  les  deux  larrons.  Dessin  à  la 

plume,  ombré  de  bistre  :  43  fr. 
Deu.c  certts  dessins,  en  divers  lots  :  323  fr. 

1775.  —  M.4RIETTE.  —  Vue  d'une  tour  bâtie 
sur  les  bords  de  la  mer:  groupes  de  fiqures 
et  barques.  Dessin  à  la  plume  et  au  luvis  : 
46  fr. 

Deux  paysages  mêlés  de  ruines.  Deïsia  à 
la  plume  et  au  lavis  :  40  fr. 

Cinq  Études  de  bateaux,  sur  trois  feuilles. 
Dessins  à  la  plume  et  au  bistre  :  138  fr. 

1785.  —  Nourri.  —  Sept  études  de  batail- 
les. Dessins  à  la  plume,  lavés  d'encre  de 
chine. 

ISIO.  —  De  Silvestre.  —  Divers  sujcti  de 
la  Passion  de  Notre-Scigneur.  —  Divers 
traits  de  l'histoire  profane.  —  Allégories  et 
Etudes  de  figures.  En  tout,  dix-sept  dessins 
à  la  plume,  lavés  de  bistre  :  21  fr.  50. 

Batailles.  —  Etudes  de  figures,  de  guer- 
riers, de  cavaliers.  Vingt  et  un  dessins  à 
la  plume  :  18  fr. 

Figures  et  paysages,  vingt  dessi^is  a  la 
plume  .Un  seul  paysage  est  lavé  au  i  ist.se  : 
30  fr. 

Quatorze  études  de  cavaliers.  Ptssi.is  lé- 
gèrement indiqués  à  la  plume  et  lavts  au 
liistre  :  8  fr. 

Vingt  études  de  chevaux.  Dessuis  à  la 
plume  :  11  fr.  50. 

1859.  —  Kaïem.w.  —  Trois  sujets  divers.  Des- 
sins à  la  plume  :  5  fr. 

1864.  —  Vente  X...,  9  m.\i.  —  Etudes  dhohi- 
mes  et  de  femmes.  Dessin  à  la  plume  :  "  fr. 
25. 

Etudes  de  chevaux  et  cavaliers.  Trois  des- 
sins à  la  plume  :  5  fr.  50. 

Estampes  • 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  Saint  Jean-Bap- 
tiste prêchant  dans  le  désert.  Estampe  in- 
folio, en  hauteur.  Epreuve  de  l"  état,  avant 
les  retouches  :  20  fr. 

Tm  même  estampe.  Epreuve  de  2«  état, 
avec  les  retouches  faites  au  burin  et  avec  le 
nom  de  Nicolas  Valesio  :  7  fr. 

Soldats  et  Maures,  en  ancien  costume  es- 
pagnol. Suite  de  douze  estampes  :n-l>=. 
Epreuves  de  2»  état,  avec  le  titre  :  Capriccl 
et  habiti  militari  di  Philippe  de  Liagno  Na- 
politano,  novemente  dati  in  luce  de  Giusep- 
pe  de  Rossi  in  Roma,  1635  :  30  fr. 

18r,g  _  i-ji.c;  nE  L.\  Sma.e.  —  Un  soldat  de- 
bout, vu  de  face,  tenant  une  lance  de  la 
main  droite.  Epreuve  avec  marges  :  4  fr.  50. 


:5-2r>  — 


i.ir. 


1865.  —  C.winr.ui.vN. 
2  fiv 


/.(/  nii'tnr  r-iliitnpc 


LIART.  Mathieu,  arnvciir  fV;in- 
i;ais.  iK' à  l 'iiri.N  l'ii  IT-itl.  iiiini  ;i  hi  lin 
(lu  \\  lir    sii'vlr. 

Eslanipps    : 
ISiii.  —  C.dMTicshiE  d'Einsii:dk(..  —  I.ii  iciinin- 
trc   (/(■   .hinih    et    i/'i,'.S(ï«,    d'aines    l'icne    de 
Cortdiu'.  l-'.prciixo  avant  la  li'iiiv'   :  5  li'.  G!i. 

Le  ^aciijicf  dr  \iir.  d'api'i'^  Andréa  Sac- 
clii.  Est.ani|ir  L;iaiid  in-rnlm,  uval;',  eu  lar- 
geur. EpreuN'c  a\aiL(  la  Iriire  :  li  fr.   l!). 

('('plialr  iilcii l'iiiil  la  imirl  dr  Pnitiis.  d'a- 
près Meujanun  West.  Epreuve  avau'  la  let- 
tre :  ;  fr, 

LIBÉRA   (délia). 

18(1».  —  0\Tii:riBriir,-MoriiisiM,  \'emse.  — 
Viif  diuii:'  iirlisir  diiii^  si'iii  nlcIiiT  :  222  fr. 

LIBÉRALE  DE  VÉRONE.  imIii- 
tre  ilalicn.  m''  en  IJ.')!.  inurl  lii  \7)'.H>. 
—  llisidirc  ;  Poilr;\il. 

Dessins  : 
177G.   —   M.MilETTE.   —   Etiiiii'   d'uni'   femiiir 
qui,    en    duniiaiil.    allaite    smi    ciijaiit.    Des- 
sin à  la  plume  et  au  Lustre  :  2fi  fi'. 

LIBÉRI     le    chevalier  .    Pierre, 

[icililrc   iliilicii.   111'  ù   l'iiiliiiit'  en  i(.j(.).t, 
morl  en  ICiST.  —  Ilisluirr. 

1777.  —  PiiiNCE  DE  CONTi.  —  DUuir  et  quatre 
Kymplie^.  —  Les  troU  Orâce:^  et  un  Amour. 
Deux  pendants  (4  pieds  10  pouces-j  pieds  lu 
pouces).  Ensemble  :  2fi4  fr. 

1814.  —  F.   DUIOT.  —  Jeune  f/lle  u   la   raije  : 

sni  fr. 

1831.  —  r.Hr:VALiER  En.Aiin,  —  X' n  iujet 
wythrdrifiique    M  pi.uees-tiG  ptiueesl  :  5tl  fr. 

Dessnis  : 
ISf.;.  —  Comte  Andi:eiis/\.  —  Etude  de  'Uju- 
rc  drapée.  Dessin  au  piueeau.  la\'é  de  bisfr\ 
rehaussé   de   blaiie   sur   papier   de   couleur  : 
1  fr.  25. 

LIBERT. 

Dessins  . 

181 K  —  liurVN-XKEfinwiin,  —  l'irii^afies  : 
sortie  d'un  villaye  pre'i  d'au  '"//.s  .■/  eue 
d'une  eauipaqne  ai'ee  [iqure^  et  anienau.T. 
Deux  pend.anis  a  l'aquarelle   :  '.','■)  fr. 

LIBRECHT,  Jean.  |irliilrr  IkiIIuh- 
dais.  —  l'aysiiii'f'. 

]si,i.  --  DcH.^Mi'.  —  Pa!i.<a(ie  ae'i-  ani- 
inau.r  :  510  fr. 


LIBRI.   Jérôme-Dai,   luinlrr   ilu- 


lirii,   nr    i'i   \  (''l'oiic   en 
1555.  —  Histoire. 


i/j.  iiiuri    rn 


1877.  —  DFtooics.  —  T.a  Vierge  et  l'enfant 
Jésuii  enliiurés  d'anijes:  dans  le  bas.  Saint 
.lean-Haptiste.  Bois  (08-47)  :  2.700  fr. 

.  LICHTENFELS  le  chevalier), 
E.,  peintre  ttiitrieliien.  iit'-  à  \  ieime 
en  ISitt.  —  Pavsuye. 


1883.  —  .Sabatieb. 
ijne  :  KiO  fr. 


f';;  lac  dans  la  monta- 


LICINIO  (le  chevalier),  Jean- 
Antoine,  (lit  Le  Pordenone.  peintre 
italien,  n(''  à  Pordennne  en  I  \S'.',.  murl 
en   15  10.  —  Ilisidire  ;   l'(jiliail. 

1712.  —  piiiNcE  riE  CAiiit.NA     —  Le  Baptême 

("/'■  Jéf:us-('lir/^l   :  1  IIIIO  fi  , 

1771.  —  Bkjndi,  Lo.ndhes.  —  La  Sainte  Fa- 
Initie  :  3.415  fr. 

1793,     —    \EME    llE    EA    (jAEEHlE    D'ORLÊVN.S.    — 

Ih  leute  élie'.'lfant  Antee  .-  1.020  fr. 

.//('////(  .■  l,02ii  fr 

171)7.  —  Ti;i?.:i',ri,i .  I.iiniiues.  —  Déjunire 
et  le  Centaine  :  li,700  fr 

IS4:'..  —  .\iir\[iii,  —  l.'K^péranrc.  Fresque  : 
lin  fr. 

!.a  Foi  il  la  rturité.  Fresque  :  280  fr. 

1X15.  —  i:a!iiiin\e  Fescu.  —  La   Vieri/e.  Ven- 

fiiut    .Jésu-..    et    quatre    diirteurs    de    VEqU-^e 

S  pieds  C,  poures  5  l'ieds  6  pouces)  :  73,975  fr. 

18C5.  —  <;iiMTE  vv.  Piu  itTAEE.s.  —  L'Espéraii- 
ee  fiijurée  .sn/zs  la  jurnie.  a^xi^e  sur  une  ro- 
ehe  nu  hnrd  de  lu  lun     110.^-122)   :  45  fr. 

IsTi).  —  SAN  Dmxato.  —  Deu.e  Prélats  (95-71,  : 
1,020  fr, 

1881.  —  TENCI:,  DE  LiEEE.  —  I^e  Clirist  et  la 
leinuie  adullrre     loô-lOOi    :  55  fr. 

18.82.  —  HaMIEIhN,  l.iiNDIil-.-  —  Lu  .Mainte 
Fimille   e!  la  Madrleine   ,•  11-^^5  fr. 

1S,SG.  —  lîFtENKEN  ET  RÉI.HMIE.  —  Suiut  .'<éha-i- 
lien  :  2.1.87  fr. 

1892.  —  De  Brz \iiiNr,rK-<.  —  Vénu^  ulluiluut 
l'Amour  :  r>.0oo  fr. 

1.V.I7.    —    MAHijriSr.    ll|-    r'EES.siS-BELLIERE.     — 

.idnralion   de  lu   I  /r/y   et  (/••  l'enfant  Jésu^ 
1,53-101)    :  0.50  fr. 

1S98.  —  Lj.i.MTE  UE  (;  ,,,  30  AVRIL,  —  l'u  por- 
trait i97-Sl)   :  3,100  fr. 

Dessins  : 

1741.  —  Crozat.  —  Joas  prorlamé  roi,  et 
di.x-neufs  autres  dessins  :  12  fr. 

1770.  —  MARIETTE,  —  Vue  bataille  d'enfants 
nu:i.  sur  un  pont.  Dessin  à  la  ijlume,  —  La 
fiijure  du  L'ère  Eternel,  eueironnée  d'un 
[iriiupe  d'anqes.  Dessin  a  la  gomme,  colo- 
rié :  20  fr. 


I.llt 
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Quatre  sujets  de  l'histoire  sainte.  Dessins 
à  la  plume  et  au  bistre  :  16  fr. 

1785.  —  NOURRI. —  In  saint  Evèqve  enlûu- 
ré  d'anoes,  qui  lui  présentent  des  livres, 
sur  deux  desquels,  il  impose  les  ynains;  c-.vn- 
posilion  de  six  fiuures.  Dessin  à  la  pUune. 
lavé  au  bistre  et  rehaussé  de  blanc  sr-r  pa- 
pier bleu  1,13  pouces  0  lignes-10  pouces)  : 
97  fr. 

Le  Triorttphc  de  la  religion.  Dessin  à  la 
plume,  lavé  de  bistre  et  rehaussé  de  blanc 
(14  pouces  6  lignes-9  pouces  6  lignes)  •  9  fr. 

Joas  proclamé  roi  de  Juda.  Dessin  au  bis- 
tre, rehaussé  de  blanc,  sur  papier  bleu.  — 
Une  étude  de  quatre  figures  de  vieillird<i. 
Dessin  au  bistre,  rehaussé  de  blanc  :  12  fr. 

Quatre  études  dont  deux  paysages.  Des- 
sins a  xVL  plume  et  au  bistre  (24-20  J)  :  10  fr. 

1893.  —  De  Balliencourt.  —  Erato  et  Mel- 
pomène.  Dessin  à  la  plume,  lavé  de  bistre 
(24-20è)   :  30  fr. 

Estampes    : 

1877.  —  F.  Didût.  —  Le  Cavalier  rovinÀn. 
Epreuve  tirée  en  noir  et  restaurée  :  31  fr. 

LIDENSCHMIDT 

1899.  —  PoWEHs,  New-York.  —  Luther  (t 
les  néformaleurs  à  \arburg  en  '.^29  : 
2.750  fr. 

LIEBE,  Christian-Gottlieb- 

Auguste.  iir:i\  riii-  cl  (Irssinaleiir  alic- 
niaiiil  ili'  In  lin  du  X\'l  1 1"  siècle,  mort 
à  L('i|i/.iii'  vcis  ISKI. 

Estampes  : 
1834.  —  COMTESE  D'ElN.«iEDEL.  —  La  Chimie. 
d'après  A.  Magnasco.  Epi-euve  avant  la  let- 
tre :  4  fr. 
La  Magie,  d'après  .\.  Magnasco.   Enrsuve 
'  avant  la  lettre  :  4  fr. 

LIEBERMANN. 

1880.  —  De  .Ionghe.  —  Le  Jeu  des  quatre 
coins  :  1.300  fr. 

1899.  —  WEIDEN.SBUSCH,  COLOG.NE.  —  Vu  pâ- 
turage (55-77)  :  5.375  fr. 

1899.  —  Dachery.  —  Cour  de  ferme  (38-47)  : 
910  fr. 

1899.  —  CORNELIUS  Herz.  —  La  maison  du 
liefuge  ;90117)  :  8.500  fr. 

Dessins  : 

1899.  —  Weipenbusch,  Cologne.  —  Dans  la 
prairir.  P.'istel   :  .").375  fr  . 

LIEBERMANN. 

1887.  —  DuK^MY.  —  lésus  au  milieu  des 
Docteurs.  De.s.sin  :  200  fr. 


LIECKTHENANE. 

1876.   —   Mahcille.   —   Portrait   du   fils  de 
Vartiste  (37-29)  :  21  fr. 


LIEDER,  Joseph,  jicinlrc  cl  ixva- 
vciir  allciaaiul.  né  à  PragiH". 

1823.  —  Grunling,  Vienne.  —  Utie  tète  de 
cheval,  vue  de  profil.  Dessin  à  la  pierre 
noire  :  10  fr.  45. 


LIEFFKOOP.  Jean,  iiravciir  allo- 
inaïul  de  la  lin  tlu  X\  11''  siècle. 

?  Blucher.  —  Lai  Sainte  Vierge  don- 
nant le  sein  à  l'enfant  Jésus,  d'après  Ru- 
bens.  Epreuve  in-4o  :  4  fr. 

l'a.trait  du  prince  Georges  Louis  de 
Urunsu-icI;.  Epi-euve  in-folio  en  hauteur  : 
3  fr. 

LIEFRINCK,  Corneille,  graveur 
liollandais  du  milieu  du  XIX"  siècle. 

Estampes  : 

1843.  —  WEiGEL,  Leipzig.  —  Le  char  du 
triomphe  de  l'empereur  Ma.vimilien  1'"'.  Co- 
pie d'après  .\lbert  Durer,  en  huit  feuilles. 
Estampes  grand  in-folio,  en  largeur.  Epreu- 
ve de  20  état,  avec  l'inscription  :  Trioiuplia- 
lis  hic  currus...  etc.  :  20  fr. 

LIEFRINCK.  Hans.  graveur  hol- 
landais, m-  à  Lc\ile.  Ira\ailla  à  .\n- 
vers  de   i.MO  à  loSO. 

Estampes  : 

1861.  —  Lajariette.  —  La  vie  de  Saint  Jean- 
Ilaptiste,  d'après  Frans  Floris.  Suite  de  dix 
jiièces  :  10  fr. 

1877.  —  Behague.  —  Elisabrlti  d'.iiil riclie, 
reine  de  France,  femme  de  Charles  IX,  en 
pied.  Epreuve  in-folio  :  26  fr. 

François  de  Valois,  duc  d'Alençon,  en  pied. 
Epreuve  de  !«■•  état  :  155  fr. 

Ileini  II,  roi  de  France.  Epreuve  in-folio  : 
25  fr. 

LIEKERT 

8189.  —  Van  Gogh,  La  Haye.  —  Paysage  et 
moulin  :  .390  fr. 


LIEGDAN.  D. 


Dessins 


1855.  —  A'AN  DEN  Zande.  —  Paysage,  où  l'on 
voit,  vers  la  gauche,  trois  figures  prés  d'un 
toml>eau.  Dessin  à  la  pierre  noire  :  4  fr. 


—  ...'/  — 


LU': 


LIENARD,  J.,  iziMMMir  d  ilosi- 
iKilriil'   IV:ilic;;iis   illl    XIX'    sirrir. 

Esl.iiiiin'S   : 
1S73.   —   ("ili^ofN.    —    liiiiiDi'z-iiiiii   Ui    iiiniii. 
Eïîtainiic  iii-.S"  :  ',>  Ir. 

IX'.IH.  —  DkstaH.I.KI  li.  —  Miiililr-i  ,ir  prix  ilr 
cuur^rs:  Inilrtlc^:  rltriiiiiirrs  i/c  siilmi:  cnr- 
tiiiirlirs.  En  Idiit,  (liiii/.c  ili'SMiis  .-i  l,-i  |i|iiiiio, 
nvcr  iell.'llll>  ircllc'lc  lie  rliilic  et  'l'aqua  È'i'l 
le  :  5  Ir. 

LIENDER  Van),  Jacques,  |M'iiilrc 
'■1  (IcssiiKilciir  li(illiiiiiliii>.  iii'  il  l  Irci-lil 
en  Ki'JO,  iiioii  eu  l7.'i'J,  —  I',iys;\i4c. 

Dessins  : 

IS-^H.    —    tilllM  IM..    \  IKWK.    —     1   //(•    d'ijlir    jli'- 

iilc  rillr  eiildiiifc  d'diiiri'.'i.  Des.Mii  a  ja  plii- 
iiip,   l,LVi.'  êu   coiilenv   :  ■'   fr.    'lô. 

1S,"}7.  —  'riiisscii.  —  \'ue  ilr  la  \'illi'  (l'Aiilini 
et  lie  Miii  rli:ilr,iil.  Di'ssul  :i  l.i  |iliiuir.  I;i\c 
en  cimlcnr  ;  .'!  fr, 

LIENDER  (Van  ,  Paul,  prinliv, 
d('s,siii:ili.'iii'  l'I  !^'in\  l'iir  liull.iiidn  is,  iic 
à  Utrrclil  cil  17ol.  iiiiirl  ;'i  lliuli'iii  en 
IT'.IC),  cl  son  Ircrc  ; 

LIENDER  (Vani,  Pierre,  |Miiilic, 
(Ics.siimlciii'  cl  !^rn\ciM'  liDJIniiiiais,  m'' 
'à  Utrcchl  cil  I7".*7,  iiiiu'l  cil   177*J.  — 

Tous     ilritx    :     l';l^•sn^c     l'j     \  lies     (je 
^illc>. 

Dessins  • 

177C.  —  NlVMW.  —  Jicii.r  /)i(//sa.(/('.s  monlti- 
gili'it.r  turr  iiiir  lil'irir  diilis  Ir  jiiinl.  De^- 
snis  (  nliiriHS    .s  )MiuieN-.j  ji.;  :  il  fr. 

l'in/^uij''  Im  h'i  i'<sr  m:  Imnl  iViiiif  ril'ii'rr. 
DfsMii  midi  II'    '.I  jji.ui  •■-<-  lip.     :  20  l'r. 

'Vrais  iiiiiisinii's  rriii  r>irnliiiil  ilfs  riif^  des 
fiirirniis  lilliiilit.  Di'^Miis  i-cilnrlés  :  19  ir. 

Iiitcrifiir  d'iiiir  éiili-ir  pnilfsliinti'.  Dessin 
il  l'encre  de  rlniie    :)  |Mini'e>-7  |i.)   :  'ii  tr. 

In  [iiiijsiiiii'  Imlhiinliiis  iirri-  iidlilifins. 
DesMii  11  l'eiH/i'e  ili-  rhiiie  7  iiôiires-j  p.)  • 
18  fr. 

l'ii  I  irn.i  ili<ilriiii  iiii  Imrd  il'inii'  ririrrc  rf 
iiiir  rliiiiii'llr  i!(iii\  lui  i  ilhiiir  de  Ilidlii lldr. 
!■.'■.>    (r 

lii'i/.r  imijsinir'i  iii'fi-  fiiiini's.  Dessins  eolo- 
l'iês  i.S  iKinces-O  |i.  ■'    :  n."i  f  r. 

Oi'ii.r  piijisiiiii's  itrrr  jiniil:i  ni  \iui^.  Denx 
dessins  cilorifs  .11   p.,nces-8  \>:,   :  208  fr. 

Ilrii.r  iiiiii'iiirs  iirrr  hiili'iui.r  l't  fifiiircs. 
Denx  dessins  folnries    11  iioin  rs-s  ji  i  :  :',iiO  fr. 

Trois  riirs  de  diffi'rviils  niiniii.r  ilr  lu  rillr 
d'Alilstrrihnii.  m  rr  /iiiiirrs  rt  halruii.r.  Trois 
dessins  rdloriês  ;14  iiunees-lO  \\.)  :  303  fr. 

^'l/r  il'iiii  canal  rt  car  d'iiiir  Cfilisr.  Deux 
de'^siii';  rrildriés    fli   ]ioiiees-11    ]i.)    :   lOf)   fr. 


177',».  —  Di:  Cm. \  nui:,  ii' Axhamn,  —  Drn.r 
iiii''.  dr  lliilhiiidr,  Di^MM  a  la  |iiiinie  el  l'd- 
Idi-ii's  :  :'.0   fi, 

Isill.  -  l'.IU  1  \-Ni:i;ii\\IMi,  —  llrii.r  suiis-lmi^. 
Di'S.MM  II  l'eni  ic  de  chine,  sur  li.ajiier  lil.anc' 
1  10  piiiiccs  7  ll.i4nes-8  pdiices  ,'j  li.i^iies)    :  20  fr. 

1S2:!.  —  (llUM.IMl,  XllCNMi.  —  \  iir  (l'un  buis 
iN'cr  iiraiiih  iirlirrs.  Dessin  à,  l.a  plnnic  et  à. 
l'cnciv  de  cliinc  :  12  Ir.  70. 

lN.")."i.  —  \  AN  lii:\  /.\Mir.  —  ]  iir  d'iuir  rillr 
dr  lldllniidr  au  linrd  d'un  runal.  sur  Irqurl 
nn  mil  pliisiriirs  liaïqurs.  DesMii  .•lu  lavis 
d'encre  de  chine  :  2  fr. 

1,S57.  —  TlIlssKN.  —  l-'altriijurs  urrr  fiijiirrs. 
Denx  .Kpiandies   ;  4  fr. 

l'uijsuiir  arrr  rhainnirrr.  DesMii  à  l'encre 
(h'  iliine  :  '■'<  fr. 

ls,77.  —  \  KMi;  X...,  !'■''  liÊCEMl'.HK.  —  Aiirirns 
uiiininiirnH  arrr  liijurrs.  Dessin  à  l'encre 
lie  chine  ;  2  fr. 

1N58.  —  Miiini.\u.  —  l'iiijsaur  avec  rnineu 
ri  fii/nrrs.  Dessin  à  la  sepia  {4G,4-3â,2)  :  24  fr. 

ls,-|8.  —  \'i:\Ti-;  X...,  7  riKCKMBiiE.  —  Anrirns 
iiiiiiiiinirnls  urrr  fiiiiirrs.  Denx  nipiarelles  : 
s  Ir.  ,".0. 

LIERNUR,   Alexandre,    iirovciir 

cl  (IcsNiiinIciir  linllniiilnis.  wr  l'i  [,;i 
Ilnyc   cil    1 7('>'.l.  liiiiil    cil    I  S]."). 

1.858,  —  \i;Nri:  .\...,  7  niMAliiliE.  —  Trirs  de 
jciinr  linnnnr  ri  dr  ririllard.  Aquarelle  : 
12  fr.  2,5, 

LIES,  Joseph,  |iciiilrc  liipllniidnis, 
iii'  ;'i  .\ii\i'rs  cil  1S",^1.  —  ilisloirc; 
(  iciirc  :    l 'n  vs;id('. 

1881.  —  M.4VEU  D'.Ai,SA-Ru.sB,\CH,  Vienne,  — 
Driir  hiitanislrs    :   5.250   fr. 

LIEVENS   on  LIVENS,  Jean, 

|iciiilic  cl  dravciir  lioll.iiiil.iis,  m''  :'i 
Lcydc  cil  l(>07.  iiKirl  n  .\ii\ CES  cil  ](')(')!!, 
—  Ilisloirc:   l'orlrnil  :   l*ays:id('. 

1702.   —  ,1EAN    ,\C.GÈS,    .A.MSTERDAM,    —   Lu    Virr- 

ijr  Irnanl  Ir  ('Inist  sur  srs  ijrnou.v  :  l'.IO  fr. 

1707.  —  \'AN  DEN  Hi.ixiKEN,  .\msler;lam.  — 
Ciilidiin  ivrr  :  28  fr. 

1773,  —  \'AN  PEU  Mahk.  —  hili  sur  Ir  finnirr. 
lidis  (IJC)  iioiices-5G  p.)  :  ',i03  fr. 

1787.  —  Collet,  —  Inlrrirur  d'inir  rliani- 
lirr.  nn  un  linnunr  esl  rndnrnii  dans  nn  faii- 
triiil   ils  pniices  0  li;;iic.s-15  pniiees)    :  400  fr, 

1849.  —  Brisahd,  G.ANn.  —  Portrait  de  Juste 
Vondel.  poète   liollandais   (,57-58)    :  SO  fr. 

Portrait  de  Daniel  Ileinsius,  professenr  ù 
I.eijde  i,58-,57)   :  40  fr. 
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1853.  —  \AN  Parys.  —  Porlrail  d'un  person- 
nage de  distinction  (84-72)  :  200  fr. 

1858.  —  MOVRIAU.  —  Paysage  avec  cours 
d'eau;  barques  et  personnages  (24,2-18,5)  : 
22  îr. 

1862.  —  \ENrE  X...  —  Porlrail  d'homme  : 
475  fr. 

1868.  —  RINECKER.  —  Portrait  de  vieille  da- 
me. Bois  (27-20)  :  70  fr. 

1898.  —  ForCAKD,  DE  VALENCIENNES.  —  La  mi- 
se au  tombeau  (65-51)  :  450  fr  . 

1900.  —  DEFER-DU.MESNIL.  —  Pûrlruil  de  lin- 
bens  :  410  fr. 

Dessins  : 

1770.  —  Mariette.  —  Trois  paysages.  Des- 
sins à  la  plume  :  6  fr  . 

1776.  —  Ney.m.an.  —  Le  portrait  de  Vartîslc, 
par  lui-même,  tenant  sa  palette  à  la  main. 
Dessin  au  bistre  (9  pouces-7  pouces)  :  30  fr. 

Un.  Hermite  assis  et  tenant  un  livre.  Des- 
sin à  la  sanguifle  et  à  la  pierre  noire  (10 
pouces-  7  p.)   :  12  fr. 

Un  paysage  avec  figures.  Dessin  au  pin- 
ceau trempé  rt'encre  de  chine  (11  pouces-7 
p.)  :  20  fr. 

Mandarin  recevant  des  présents.  Dessin  à 
la  plume  et  au  bistre  (10  pouces-7  p.)  :  5  fr. 
15. 

1811.  —  De  .Sti.veptre.  —  L'ange  quittant 
la  famille  de  Tohie.  Dessin  à  la  plume  :  2  fr. 

1823.  —  GRfNLiNG,  Vienne.  —  Vue  d'un  vil- 
lage anime  par  des  groupes  de  plusieurs 
figures.  Dessin  à  la  plume  et  au  bistre  :  10  fr. 

1846.  —  Saint.  —  Portrait  d'un  personnage 
hollandais,  vu  à  mi-corps.  Dessin  au  crayon  : 
110  fr. 

1847.  —  Verstolk  de  Soelem,  .\msterdam.  — 
Portrait  de  Jean  Uitdenbogaerd,  caissier  ae 
la  ville  d'.-imsterdam,  en  1650.  Dessin  à  la 
pierre  d'Italie  :  700  fr. 

Portrait  de  Jacques  Mathum,  graveur.  Des- 
sin   à  la  pierre  d'Italie  :  650  fr. 

1857.  —  Thissen.  —  Sujet  inspiré  du  Doc- 
teur Faust.  Dessin  à  la  plume  3  fr. 

1857.  —  Vente  X...,  30  no\'Embre.  —  Paysage 
avec  animaux.  Dessin  au  bistre  :  4  fr.  25. 

1858.  —  Vente  X...,  7  décembre.  —  Entrée 
d'un  bois  avec  vn  dessinateur.  Dessin  nu 
bistre  :  5  fr. 

1859.  —  Kaiem.an.  ^Paysage  avec  ruines. 
Dessin  à  la  plume  grasse,  lavé  au  bistre  : 
3  fr. 

1860.  —  NOHBLlN.  —  Paysage  représentant 
une  habitation  champêtre,  sur  le  bord  d'une 
route,  au  pied  d'une  montagne.  Dessin  à  la 
plume,  lavé  de  sépia  :  25  fr. 

1864.  —  COMTE  .^NDRÉOSSY.  —  Jeune  hom- 
me et  jeune  datne  conversant.  Dessin  à  la 
plume  :  2  fr. 

1864.  —  Vente  X...,  9  mai.  —  L'entrée  d'un 
bots.  Dessin  à  la  plume  :  5  fr.  50. 


Tète  de  jeune  femuie.  Dessin  à  l;i  plume  : 
5  fr. 
Paysage.  Dessin  au  bistre  :  6  fr.  50. 

1864.  —  Vente  X...,  9  mai.  —  L'entrée  d'un 
bois.  Etude  à  la  plume  :  5  fr.  50. 

1865.  —  Camberlyn.  —  Portrait  du  û'omesti- 
quc  de  Jean  d'Olden  Barnevclt,  qui  a  désha- 
billé son  mailre  sur  l'échafaud.  Dessin  à  la 
plume,  lavé  de  bistre  :  30  fr. 

Paysage:  vue  de  forêt,  d'après  nature. 
Dessin  à  la  plume,  lavé  de  bistre  :  7  fr.  50. 

1865.  —  Desperet.  —  Paysage.  Dessin  à  la 
plume  :  18  fr. 

Paysage  avec  figures.  Dessin  à  la  plume  : 
41  fr. 

Paysage  avec  une  chaumii're  et  un  cours 
d'eau.  Dessin  au  bistre  :  28  fr. 

1865.  —  VENTE  X...,  19  avril.  —  Portrait 
d'homme.  Dessin  à  la  plume,  lavé  de  bis- 
tre :  2  fr. 

1875.  —  Glichardot.  —  Quatre  paysages, 
dont  un  avec  figures  et  animau.r.  Dessins 
à  la  plume,  lavés  de  bistre  :  28  fr. 

Chien  couché  sur  un  coussin.  —  Cinq  hom- 
mes enveloppés  dans  de  grands  manteaux. 
Deux  dessins  à  la  plume  et  au  Cistre  :  11  fr. 

1882.  —  GiGorx.  —  Paysage  avec  chaumiè- 
re et  animaux.  Dessin  à  la  sépia  (31-48).  — 
Intérieur  de  forêt.  Dessin  à  la  sépia  (24-40). 
Les  deux  :  165  fr. 

Portrait  d'homme.  Dessin  à  la  pierre  noi- 
re (21-21)  :  135  fr. 

Estampes  : 

1708.  —  Mariette.  —  La  Résurrection  de 
Lazare.  Estampe  in-folio,  en  hauteur.  Epreu- 
ve de  1"  état  :  le  fond  est  blanc,  et  les  ini- 
tiales I.  L.  se  voient  sur  le  mur,  aux  pieds 
de  .Tfcsus  :  50  fr. 

1772.  —  HUQUIER.  —  .Saint  .Antoine.  Es- 
tampe in-folio,  en  hauteur.  Epreuve  de 
1"  état  :  la  marge  du  bas  a  sept  pouces  de 
hauteur  :   1'.  fr. 

1793.  —  BR'.Nni;.-;,  T.Firzic.  —  T.a  Tiêsurrec- 
tion  de  Lazare.  Epreuve  de  1"  état  :  25  fr. 

Saint  Jérôme.  Estampe  in-folio,  en  hau- 
teur. Epreuve  de  2»  état,  avec  la  planche  ra- 
petissée  et  le  nom  de  Franz  van  den  Wyn- 
gaerde  :  7  fr. 

l'ortrnit  il'F.phraini  liinius,  médecin  juif. 
Estampe  in-folio  en  hauteur.  Eprouve  de 
2"  état,  avec  le  nom  de  Clément  de  Jonghe  : 
20  fr. 

1908.  —  Frauenholz,  Nure.mbero.  —  La  lîé- 
surrection  de  Lazare.  Epreuve  de  1"'  état  : 
15  fr. 

Saint  François.  Estampe  in-folio,  en  hau- 
teur. Epreuve  de  l'^''  état,  avant  que  la 
planche  ait  été  rapetissée  et  avec  le  nom  du 
graveur  :  5  fr. 

Portrait  d'Ephraim  Bonus.  Epreuve  dft 
2-  état   :  o  fr. 
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Pditrdit  (la  Daniel  Ilcinsiiis,  professeur  à 
T.riile.  Epreuve  de  l'"'  état,  avec  le  nom  de 
van  den  Kiiileii  :  7  l'r. 

IxiU.  —  WiiNCKLER,  Licip/.ic.  —  J.u  lit'siirm:- 
tiim  dr  Lazare.  Epreuve  de   V''  état   :  Is  fr. 
.S(;(;!/  François.  Epreuve  de  :,''■  rlal   :  5  fr. 

1810.  —  PREVOST.  —  l'orlrail  de  .lii^tc  \  ii)i- 
del.  piicte  liullanilais.  EstaiH|ie  lu-foliu  eu 
hauteur.  I-lpreuve  de  3'"  élat,  aver  le  nom  de 
T.   .Matliau   :   '.0  fr, 

ISll.  ~  De  .sn.\  1>tri;.— /.((  livsinrrrlitni  de 
Lazare.  L'KiifanI  .1e<.uri  eniiiiié  sur  les  ije- 
nou.v  lie  lu  Saiule  Mrrije.  nui  le  snulieul  île 
sou  lira.'^  ilrnit  cl  lui  pieseulr  nue  piurr. 
Titre  :  .Je.sus  .M.aiia.  —  SunI  JeiHuir  uu,  ((^^/■^ 
dans  vue  ijrolle,  luurué  rrrs  lu  ilrnile.  une 
tèle  de  mari  el  un  erueifi.r  lUiu.'i  .<i-s  munis. 
Epreuve  de  l''''  état,  a\a]d  le  nom  de  Frau. 
van  den  Wynsaei'de.  —  La  iiiéuie  esluiuiie. 
Epreuve  de  la  planche  coupée  et  rechute.  — 
Sailli  François  assis  dans  sa  grotle  el  les 
luiiius  croisées.  Epreuve  de  l"''  état.  a\ant 
les  lettre.s  I.  L.  sur  hi  moile  de  U'irc  qm 
sert  de  siè.!,'e  à  cet  anachorète.  —  Lu  m  nue 
cslampe,  duns  luijuelle  le  pied  dnùl  du  suiul 
7i'esl  pus  eiiueerl  pur  sa  robe.  Les  M.x  i>iêres  : 
100   fr. 

l'orlrail  dr  lii-^lr  ]  ouild.  Umrué  eers  lu 
droile,  soulruaul  sou  luuuiruii  dr  ses  deii.e 
inuins  Cl  Iriiuiil  uu  rouleau  dr  jripirr.  l'ur- 
irait  eu  denh-fleure.  Epreuve  de  !"■■  i-tat, 
avec  le  nom  de  A.  de  W'ees  :  11;!  fr. 

Uiisle  d'un  (.'apuciu,  ru  de  profil,  loiirué 
vers  lu  ijuiirlir.  la  Irir  roiirrrlr  d'un  hoii- 
nel.  sou  eupiirhoii  rsl  iiliuissc.  Epreu\c  .^aus 
marque.  —  .Imur  lioiuiur  eu  ru  hiislr.  rniffé 
d'une  toque  ri  louruê  vers  lu  diuilr.  Ce. pie 
d'après  l'estampe  de  lîemhraudt.  Epreuve  de 
!'-'■  état,  avant  le  unm  de  Wyuyaerile.  — 
Epliruuu  Hoiiiis.  mêderiii  juif,  iii  jusi/u'uirr 
grunu.r,  ussis  sur  iiiir  eliuisr,  leiiiinl  sou 
eliu/ieuii  dr  lu  iiiuiii  droile.  Epreu\i'  de  V' 
état.  —  llaiiirl  II  ri  iisi  ii  •;.  profr<srur  d''liis- 
toire  uitliirrllr  u  /njdr.  lu,  iiiaiii  droilr  up- 
puijce  sur  uu  liire.  l'nrli.ait  eu  dcnii-fiunie. 
Jaei/ues  (ioiiler.  luiisirieii  auijluis,  ru  u  riii- 
corps,  tcnaul  uu  liilli  de  lu  luuiii  ijuiirlie. 
Epreuve  de  !•''  et.at.   Les  cinq  iiieiçs  :  ."li   fr 

ViiHli-lrois  Irirs  d'iiouiiurs  ou  dr  Iriiiiurs  : 
48  fr. 

ISIG.  —  CHEVArn;R  IUter,  \ien\e.  —  Por- 
truil  dr  liiiiiirl  Srijiirrs.  l'^ireuve  de  2'-'  élat  : 
5  fr. 

l'urlruil  dr  S'irolits  Uorlioii.  ^'preuve  de 
2<-  état  :  5  tr. 

l'orlruil  de  .Jean  dr  Hrrni.  Epreuve  de  3" 
étal  :  il  fr. 

l'orlruil  de  Xicolus  l'.luier.  Epreuve  de  1" 
état  :  V.  fr. 

1817.  —  Co.MTE  Rli.U,.  —  Mereuie  ri  .{rijiis. 
—  Les  Joiirurs  el  lu  Morl,  —  Cupiiriu   ru  ru 


liusle  et  de  profil.  —  Trois  huslrs  d'iiouiuies. 

—  Trois  IrIrs,  dilrs  ..  Teies  Orieiilalrs  »,  et 
drii.e  Irlrs  dr  i  irillurds.  Les  nuze  pièces  : 
'.)   fi\    ."i(l, 

l'rniiur   ru   lomis   rlirrrii.r.    riir  u   lui  rorps. 

—  HiisIr  dr  feiiiiue.  —  Xriif  leirs  d'iioniinfis 
ou  dr  Iriuliirs.  rus  ru  hiisir  ri  uu  ririllard 
iissis.   I,i>s  treize  jiicecs   :   17  fr. 

l'orlriiils  d'I-'iiliruiiu  lloiius,  dr  .liisie  Von- 
di'l,  Duiiiel  llriiisiiis.  .luiu/urs  lUiiilrr,  Silto- 
iiioii  Kouiurk  ri  d'un  jeune  lioiunie  en 
loijiir.  —  Hoiiiinr  eu  u  ini-rorps.  el  de  trois 
i/uiiils  loiirur  I  rrs  lu  droilr.-  srs  loiiijs  rlie- 
rrii.r  drsrruilriil  sur  Ir  rollrl  dr  su  robe. 
Les  ^cpt    pieies    :   -iS   fr. 

ls,;o.  —  t'.oMTE  PoTdSKr  —  Suint  Jérôme.  — 
Suiul  .liiloiiie. —  Télés  ri  huslrs.  —  Ephraïlil 
l'.oiiiis.  —  (loiitrr.  —  7'c/c  dr  ririlluril.  etc. 
l-".u  tnul,  dix-neuf  estaiii|ies  :  711  fr 

I8>M.  —  DrRAM).  —  l'orlruil  dr  V.onus. 
Epreuve  de  ;;'"  eiat    :  11    fr. 

Isii.  —  Riissi.  —  Lu  Suiiilr  \'irrije  présen- 
luiil  iiiir  jriiir  u  l'I-'iifuiit  Jésus.  —  Ejireuve 
de  \- '■  e,,it,  —  Suiul  Fruurois  ru  uiéditation, 
etc.,  elic  Eu  tout  dix  estampes  :  :,'S  fr. 

IX'.',.-':  —  CiiMTi.ssE  1)'Ein.'^ii:del.  —  Suint  Jean 
rj'.riiuurlislr  iissis,  l'uiijlr  u  ijauiiie  de 
Vrsiuuipr.   l-;preuve  de  1"  état    :   Il   fr. 

Lis  iiiiulir  l\ruuiieiisles:  liijiires  U  mi- 
cor  jis.  sinte  de  quatre  pièces.  Eiireiives  du 
L'-  .'lat  :  5  fr. 

Suiul  Anloinr.  l';pi'eu\-e  de  i'"  état,  avec  la 
inarse  rapctissi'C  :  s  fr 

l'orlruil  d'I-'. plirui m  Houiis.  Epreuve  de  2» 
ctal   :  '.'()  fr. 

ls:i(j.  —  Erw'ck,  \'ii;>:\K.  —  Lu  uirinr  es- 
tiiiuiir.   (hl   luêuie  l'Iat    :   11    fr. 

l'orlruil  dr  lluuirl  llrinsiiis.  Epreiixe  rlu 
1  ■•  état  :  5  fr. 

Is',:-!.  —  Debijis.  —  Hiisle  d'hoiniue,  vu 
persi/iii'  dr  fiirr  ri  éeluiré  il  droilr:  le  fond 
Ires  oiiilirr  ri  eourril  dr  liiillrs.  Epreuve 
a\-e  ■  les  lettres  L  L.   :  ."i  ff,   -iii. 

l'orlruil  ilr  .liisir  ]  oiidrl.  Première  et  très 
rare  épreiivi^  avant  les  qti.itre  vers  :  .A^rip- 
pini.  .  etc.:  senlemeiil  les  uiiiiis  de>  ailleurs 
.1.   ZinillS  et   de  Wecs    :   .');;."i   fr 

Lu  lurriir  rsluiiipr.  I-qu'euxc  ,avei;  h'S  vers 
et  les  imnis  de  Ziniiis  et  de  Wee^  :  17  fr.  25.' 

Diiiiirl  llriusiiis.  —  Juri/in's  lioiilrr.  Les 
den\   piirliaits  : 

Is;.,.  —  WKti.l.l,.  LEIl'ZIii.  —  Suiul  Fiuiirois. 
Epreuve   de    I't   étal    :   8   fr. 

l'orliiiil  d'i-'.pln  uiiu  lloiius.  I'".pveiive  de 
f-'-  ei.at  :   'J»  fr. 

l'oiliiiil  ilr  Jurqurs  l.oulrr.  E|'reuvi'  de  l"'' 
él.al,  a\-.'iiit  le  nom  de  >h'ysseiis  :  18  tr. 

/.((  luriiir  rslunipr  Epreuve  du  :.'"  el.at  : 
10  fr. 

l'orlruil  dr  lluuirl  llriiisius.  Epreuve  de 
1"  état   :  10  fr. 
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Buste  (thomme,  de  profil  à  ijauche,  la  bar- 
be loiigtie,  il  est  coiffé  d'un  turban,  dont  le 
bout  frant/é  retombe  sur  son  épaule.  Estam- 
pe in-t",  en  hauteur.  Epreuve  de  3«  état  : 
3  fr.  50. 

1845.  —  VK.NTE  \.  D...,  27  .Wril.  —  Portrait 
d'Eplirnim  Bonus.  Epreuve  avec  l'adresse  de 
Clément  de  Jonghe  :  10  fr. 

1847.  —  De  la  Motte-Fouquet.  —  Saint- 
François.  Epreuve  du  1"^''  état,  avant  le  mo- 
nogramme de  l'artiste  et  avant  que  la  plan- 
che ait  été  coupée  :  12  fr. 

Portrait  d'Ephraïm  Bonus.  Epreuve  de  1" 
état,  non  décrit  :  48  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  du  1"  état, 
décrit  :  12  fr. 

Portrait  de  Juste  Vendel.  Epreuve  avec  la 
lettre  ei  lu  première  adresse  de  A.  de 
Wees  :  /.S  fr. 

1855.  —  VAN  DEN  Zande.  —  La  Sainte  Vierge 
et  l'Enfant  Jésus.  Epreuve  tirée  avant  les 
initiales  I.  L.  au  coin  du  haut  de  la  gau- 
che :  24  fr. 

Saint  Jérôme  assis  dans  une  grotte. 
Epreuve  du  1"  état,  avant  que  la  planche 
n'ait  été  coupée  :  47  fr. 

La  niênie  estampe.  Epreuve  du  2'=  état  : 
10   fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  d'un  état  in- 
teiTnédiaire  entre  le  1"''  et  le  2'^  état  décrit; 
la  planche  est  coupée  à  la  place  ordinaire, 
mais  elle  est  avant  l'adresse  de  Wyngaerde, 
et  avant  divers  travaux  ajoutés  pour  l'effet, 
notamment  sur  les  feuilles  supérieures  de 
l'arbre  et  sur  le  bord  du  chapeau  :  7  fr.  50. 

Saint  François.  Epreuve  du  1^''  état  :  13  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  du  2-  état  : 
10  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  antérieure  au 
V"  état,  et  très  probablement  unique;  l'effet 
en  est  très  léger,  la  planche  n'ayant  pas  été 
revernie  et  retravaillée  à  l'eau-forîe  :  24  fr. 

.Anachorète.  Epreuve  de  l"  état  :  10  fr. 

Saint  Antoine.  Epreuve  du  2'^  état,  après 
que  la  marge  du  cuivre  a  été  réduite  de  11 
millimètres  et  demi  :  5  fr. 

La  même  estampe.  Très  rare  et  supcrlie 
épreuve  non  mentionnée;  elle  est  intermé- 
diaire entre  celles  du  l»''  et  du  2"  état  décrit. 
La  planche  est  entièrement  terminée  et  les 
initiales  du  Maître  sont  ajoutées  au  haut  de 
la  droite  :  IG  fr.  50. 

Mercure  et  Argus.  Epreuve  non  décrite 
avant  les  initiales  du  Maître  et  l'adresse  do 
F.  Wyngaerde  :  22  fr. 

l'ne  tête  orientale.  Epreuve  du  l'"''  état  : 
3  fr.  50. 

Buste  d'homme.  Epreuve  du  2'^  état  :  2  fr. 

Portrait  d'Ephraïm  Bonus.  Epreuve  du  I"'' 
état,  non  décrite  :  127  fr. 


Vortra.it  dr  Juste  ]i)}iiiel.  Epreuve  du  l''' 
état  :  53  fr. 

Ponrait  de  Daniel  Heinsius.  Epreuve  du 
l"'"'  état  :  28  fr. 

I.a  même  estampe.  Epreuve  du  2<'  état  : 
3  fr. 

Portrait  de  Jacques  Goûter.  Epreuve  avec 
marges  :  22  fr. 

18.50.  —  His  UE  Lassalle.  —  Portrait  de  Da- 
niel Heinsius.  Epreuve  du  l'^''  état  :  3G  fr. 

Portrait  de  Jacques  Goûter.  Epreuve  du  1"'' 
état  :  27  fr. 

1858.  —  \'ENTE  X...,  G  OÉCE.MBHi:.  —  'l'ète 
orientale.  Ejireuve  avant  la  lettre  :  3  fr.  50. 

Iliisle  de  vieillard.  Epreuve  de  l''''  état  : 
3  fr. 

1860.  —  Chevalier  .\.  D.  de  Ti'rin.  — 
Saint  Jérôme.   Epreuve   du  1'^'"  état   :   10  fr. 

l.%1.  —  Lajariette.  —  La  mort  et  les 
joueurs  de  cartes  :  2  fr. 

J'ortrait  d'Ephraim  Bonus  :  1  fr. 
Jacques  Goûter  :  1  fr. 

lS(i5.  —  Camberlyn.  —  La  Sainte  Vierge  et 
l'Eufinil  Jésus.  Epreuve  d'un  état  non  décrit, 
avant  les  initiales  I.  L.  au  coin  du  haut  de 
la  gauche  :  51  fr. 

Saint  Jérôme.  Rare  épreuve  d'un  état  in- 
termédiaire entre  les  1"  et  2»  état  :  30  fr. 

Suiiii  François.  Epreuve  d'eau-forto  pure, 
non  drerite,  avant  grand  nombre  de  tra- 
vau.x;  la  partie  supérieure  des  épaules  et  la 
tète  du  personnage  se  détachent  en  vigueur 
sur  le  fond,  qui  est  blanc  dans  cette  partie 
de  l'estampe  :  90  fr. 

Saint  .-intoine.  Epreuve  du  !<■''  état  :  13  fr. 

Les  Joueurs  et  la  mort.  Epreuve  du  l''"' 
état,  avant  que  l'adresse  de  Martinus  Van- 
den  £-nden  n'ait  été  effacée  et  remplacée  par 
celle  de  Franc.  V.  Wingaerde  :  50  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  du  2"  état  : 
7  fr.  50. 

Buste  de  rieillard.  Epreuve  du  l'"''  état, 
non  décrite  ;  5  fr. 

Jeune  femme  :  2  fr.  50. 

Mauressc  blanche  :  5  fr.  50. 

Tète  de  vieillard,  vu  de  profil,  et  dirigé 
vers  la  gauche  :  1  fr.  25. 

Tête  d'homme.  Epreuve  de  1"  état  : 
6  fr.  50. 

Portrait  d'Epiiraïui  Bonus.  Epreuve  île  \" 
état  :  60  fr. 

Portrait  de  Daniel  Heinsius.  Epreuve  de 
l'-r  état  :  il   fr. 

La  Niriiii'  l'shiuiiif.  Epreuve  du  2  état  : 
3  fi-. 

Buste  de  vieillard.  Elsampe  attribuée  à 
Liévins  :  12  fr. 

1865.  —  Desperet.  —  Saint  François. 
Epreuve  du  l''''  état  :  11  fr. 
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'ISTÔ.  —  Cl-ICHARDOT.  —  /.''.S  .liiiir)irx  ri  In 
iiKiii.  K|irouvi'  lie  l''"'  clat  ;  ',10  fr. 

l'iDiiiiil  i/i'  liaii/ii  //.■///,s//(v  Epi-t'iivi'  lie 
l'r  (Mat    :  3:?  fr. 

l'iirlruil  lie  Jnniiiv^i  l'.milrr.  E|ireiivi'  di'  1' ■■ 
l'tal   :  IS  fr. 

Diffciciil^-  lillsirs  irilniullirs  ri  ilr  Iriillllri. 
Eu  liiiit.  huit  iHiMPS  ;  l.ill  fr. 

Lu  Saillir  \iri:ir  urrr  riùifniil  Jrsii^. 
Epreuve  d'un  1""  riat,  mni  ilf(i-it,  avant  ton- 
tes lettres,  avant  le  trait  i  arie  infeiieiir  et 
gratid  uonilive  de  tiavaux,  untannneid  les 
contre-tailles  sur  la  rnbe  île  la,  \  lerije.  au- 
dessus  de  la  liiutriue  de  l'I-Jifaut  .Jésus  : 
355  fr. 

I.ii  iiirnir  rslmniir.  l-',|irenve  avant  les  nu- 
tiales  l.-I.  au  rnni  du  haut  de  la  ganelie  : 
85  fr. 

Siiiiil  Jnihnr.  Epreuve  du  1''''  état,  avant 
ijue  la  iilaiic'.ie  ait  été  réduite   :    l;-;a  fr. 

/,(/  iiiriiir  r^lamiir.  Epreuve  d'nu  l'tat  iii- 
terniedialre  entre  le  1"'  et  le  3''  elal^  dr'iits: 
la  planelie  est  eoupée  à  la  grandeur  radi- 
naire,  mai.s  elle  est  avant  l'adresse  de  Fran- 
çois Van  Wyngaerde.  —  /,(/  iiirnir  rslmiijie. 
Epreuve  avant  que  l'adresse  de  F.  \'an  VA'yn- 
gaerde  ail  ete  effare'e.  Eiisenilde      5ii  fr. 

Suint  l'niiiriii-i.  Eprein'e  d'eaii-fijrte  pure 
d'un  !'''■  f'tat,  unii  deerit.  av,-iiil  grand  iinm- 
bre  de  travaux:  le  finid  est  hiaiir  au-dessus 
de  la  tête  et  des  épaules  du  persunnage  : 
15(1  fr. 

l.n  iiiriiir  rsliiiiijir.  Epreuve  a\aut  la  ré'- 
dui'tiiui  de  la  planehe  et  les  initiales  du 
Jlaitre  :  s5  fr. 

T. Il  iiirinr  rsliniiiir.  l'.pri'ine  de  la  iilaiirho 
eoiiliee.  —  Siiinl  Inlninr.  Fpi-enve  du  F''' 
■état,  avant  les  travaux  sur  l.a  natte  et  l's 
initrales.  —  l.n  iiirinr  r^liiiiijir.  Elireiive  du 
i'^  état.  Les  trois  jiieees  :  ili  fr. 

Mrrruir  rt  Anju-i.  Epreuve  d'un  i-tat  iinn 
déerit,  avant  les  initiales  du  .Maître  et  avant 
les  initialese  de  Fram.ois  \aii  Wyngaerde  : 
1.55  fr. 

1877.  —  F.  DiniiT.  —  niislr  d'un  Orirnliil. 
d'après  Renilirandt,  E[ireuve  s.ans  désigna- 
tion d'état   :   l:'.  fr 

Vil  iiniilr  Vriiitirii .  d'ai'i'es  Henihrandt, 
Eiireiive  sans  desigii.iiion   d'état   :  325  fr. 

Ilti^lr  lir  cirillinil  ru  ilr  fiire.  Epreuve  un- 
primée  eu  eainaieu   :  3(j0  fr. 

floniis  iF.jilniiiiii  Mrilrriii  Juif,  d'apies 
Rembrandt,  Epreuve  de  1"'  état,  non  déerit  : 
i:n  fr. 

Lr  nirnir  iiminiit.  Deux  Hjirenves  du  ;>'  et 
3"  étal  :  'M  fr. 

lioHlrr  (hirijurs:,  Mrii^irirn  tiiiilnis. 
Epreuve  san.s  désignation  d'état  :  12  fr. 

HeinsUis  {Daniel).  Epreuve  avec  l'adresse 
de  Van  deil  Enden.  —  ]'iinilc!,  Jiietr.  jinrlr. 
Ejireuve  du  'i""  état  avec  l'adresse  de  .\.  de 
W'ees.   Les  deux  estainiies   :   l'.l  fr. 


LIEVRE,  Edouard,  |iriiitr.M-l  ^la- 
\ciir  rr.iii(;uis,  ih'  i\  r.hit'iioiil  (  .Mciirl  lic) 
ni  IS-J',1.  —  l''lriirs  :  l•'rllil^;  Niiliti'e 
iiKii'li'  :  (  tnicinciils. 

|ys;,  —  P.iiHMciii:,  —  l'Inné  .  :is((  fr. 
l'Iriirs   ri    ntisill^    ;    '.&)   fr, 
\iiliiir   niiiilr    :   2,'ill   fr, 
i'iriiis   :  '-Uj   fr, 

LIGER,  ot-;iviMii-  IV.'incMis  de  In  sc- 
coiidi'  nioilic  du  XV  111'  ,siècli'  d  «lu 
(•oiiiinciicciiiciil   du  XIX'. 

Estampes  : 

1S.",,';.      —      X'FNTI".      \      ,     !'■      nÊClîMBRI-:.    —    T.rS 

i/iiiilir  ••iiisiins.  d'après  1,-B,  Hiiet,  Suite  de 
i|iiatre  eslamiies  ;  15  fr. 

1S,)',I,  —  Lli'.M  II,  —  f.cs-  )/ir-;;(('s-  rrilinniim  : 
l.r  jii  iiilriiiii^.  l'rlr.  ruiihiin iir ,  riiirrr.  d'a- 
jires  lliii'l,  Epreii\es  inipriinees  eu  couleur, 
avec  marges   :   7s  fr. 

IjI  llri'irrr  t^inpiUir.  —  L'iliiiinir  riiiirii.i-. 
lieux  esiaiiipes  faisant  pendaiir,  d'après 
J,-B.  iliiei,  ICiueiives  -raM'cs  ]iar  Liger  et 
I, éveille,  inipriiiiés  en  deux  tous,  avec 
iiiar;;es   :   !2  fr. 

L'E/jininriil  faruii.  —  Lu  insr  clioi^iie. 
Deux  esfami)es,  d'après  Le  Prince.  Epreuves 
imprimi'cs  en  deux  tous   :  M  fr. 

LIGHTFOOT,   oi-nvriir  ni|o|tiis. 

Eslainpes   : 
ls7.;.    —    ClMilN.    —    Thr    llrnl    uf    llir    ml 
ilrri.  Epreuve  lu-folio,  sur  iliine  :  :',  fr. 

LIGWE     Prince    de  ,    Charles, 

or;i\(.|ir  cl  dessiiinli'iif  IVuiirni^  de  la 
si'ciiiide   iiiiiilii'  du   .W  III'    siècji'. 

Estampes  : 
isiâ.    —   Ri:\  IL.    —    .s//yc/    ijuliinl.    Epreuve 
avec  marge  :  l'J  fr. 

1805.  —  (:\MBKRVN.  —  Lu  Xirrtjr,  riiiifiiiit  Jc- 
,wcs  ri  lin  rriiijirii.r,  d'après  Le  (niercliin, 
Epreii\e  -.wvr  in;irg''  :  5  fr, 

lliislr  ilr  ririllr  frniinr,  riir  pirsiiiir  ilr 
piiijil  ri  liiiinirr  a  'juiirlir,  d'aiires  Léonard 
de   \  uni    :    1   fr 

LIGNON.  Etienne-Frédéric,  tti'n- 
X'i'iir  rraiii;.i  1.--,  m''  ,'i  l'ni'is  en  17^1, 
iiMirl  en  |S!>o. 

Eslainpes  : 

1S22.  —  BrRVIC,  —  Suiiilr  ('rrih\  d'après 
/,ani)ueii,  dit  le  noininii]iiiii.  Estampe  grand 
in-foliii,  en  hauteur,  Epreu\e  de  1"''  état, 
avant  la  lettre  :  i2  fr, 

f.'\iiiiiiir  rniisiil-'iiinl  Ir  pnrhuil  de  Psii- 
rlir,    d'après   ('..    M"vnier.   Estampe    in-folio. 
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en  lartjeur.  Flanche  commencée  par  Roma- 
net.  Epreuve  de  1"  état,  avant  la  lettre  : 
18  fr. 

Son  Altesse,  Madame  la  Duchesse  d'An- 
goulème,  d'après  J.-B.-J  Augustin.  Estampe 
en  hauteur.  Epreuve  avant  la  lettre;  le  ti- 
tre en  lettre  grise,  et  la  dédicace  au  roi  tra- 
cée à  la  pointe,  sur  papier  de  chine  :  25  fr. 

Le.  Camoens  représenté  à  ml-coriis.  la 
main  droite  posée  sur  son  jioëme  de  la  «  Lu- 
siade  »,  d'après  F.  Gérard:  et  la  bordure  gra- 
vée d'après  le  dessin  de  L.  \isconti.  Estam- 
pe in-i°,  en  hauteur.  Epreuve  avant  des  con- 
tre-tailles à  plusieurs  parties  de  la  planche 
et  avant  toutes  lettres  :  60  fr.  50. 

Le  Duc  Louis-Philippe  d'Orléans,  d'après 
F.  Géra.  -,  vu  à  mi-corps  dans  un  ovale.  — 
Mademoiselle  Mars,  d'après  F.  Gérard,  vue 
à  mi-corps.  Deu.x  estainpes  en  hauteur. 
Epreuves  avant  la  lettre,  la  première  sur 
p'apier  de  chine  :  139  fr.  50.. 

1836.  —  Durand.  —  Sainte  Cécile,  d'après 
le  Dominiquin.  Epreuve  avant  la  lettre  : 
51  fr. 

/,(.'  portrait  de  Léon  \,  pape,  d'après  Ra- 
phaël. Estampe  in-folio.  Epreuve  avant  la 
lettre  et  avant  le  nom  du  dessinateur  : 
89  fr.  95. 

La  même  estampe  :  OG  fr. 

Le  portrait  de  Madetnolselle  Mars.  Ejireu- 
ve  de  1"  état  :  66  fr.  05. 

1836.  —  Franck,  \'ie.nn'e.  —  Louis-Philippe, 
duc  d'Oréans,  d'après  Gérard.  Epreuve  sans 
désignation  d'état  :  2  fr. 

Portrait  de  Mademoiselle  Mars.  Epreuve 
sans  désignation  d'état  :  2  fr. 

1843.  —  Debois.  —  La  Madeleine,  vue  à 
mi-corps,  les  mains  croisées  sur  sa  poitrine, 
d'après  Guido  Reni.  E.stampe  grand  in-folio. 
—  Ecce  homo,  à  rai-corps,  un  roseau  à  la 
main,  d'après  Guino  Reni.  Estampe  grand 
in-folio. 

Ces  deu.x  estampes  qui  font  iiendant,  en 
épreuves  de  l'"'  état,  avant  toutes  lettres  et 
sur  papier  de  chine.  Ensemble  :  22  fr.  50. 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  La  \'ierije  au. 
poisson,  d'après  Raphaël.  Estampe  in-folio, 
en  hauteur.  Epreuve  de  l"  état,  avant  la 
lettre  :  42  fr. 

Sainte  Cécile,  d'après  le  Dominiquin. 
Epreuve  de  1"  état,  avant  la  lettre  :  17  fr. 

Louis-I'lnlippc  I",  roi,  debout,  d'après 
L.  Diipré.  Estampe  grand  in-folio.  Epreuve 
de  \"  état,  avec  la  lettre  seulement  tracée  à 
la  pointe  :  38  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  2''  état  : 
20   fr. 

Portrait  de  Nicolas  l'oiissin,  d'ajin-s  Ini- 
mème.  Estampe  in-folio  :  10  fr. 

1845.  —  Ti.TMLKiN.  —  La  Vierge  au  poisson, 
d'après  Raphaël.  Epreuve  de  l'"'  état,  avant 
la  lettre  :  29  fr. 


Portrait  de  \ieol-is  Poussin,  d'après  lui- 
bême  :  13  fr. 

1810.  ~  S.UNT.  —  Portrait  de  Mademoiselle 
Mars,  d'après  Gérard.  Epreuve  de  l"  état, 
avant  îa  lettre  ;  15  fr. 

18,53.  —  ACKERM.WN,  DRESDE.  —  Lc  Clirist  au 
raseau,  d'après  Guido  Reni.  Epreuve  grand 
ui-folio  :  ■'.  fr. 

Louis-Phiiippe  /",  roi,  d'après  Dupré. 
Epreuve  du  2«  étal  :  20  fr. 

1S55.  —  \'.v-:  DEN  Z.ANDE.  —  Lu  vicroc  ou  pois- 
son, d'après  Raphaël.  Epreuve  avant  toutes 
lettres,  sur  papier  de  Chine  :  6  fr.  50 

Mademoiselle  Mars,  d'après  Gérard. 
Epreuve  de  l"  état,  avant  la  lettre  à  toutes 
marges  :  11  fr. 

Portrait  de  Talma,  acteur,  d'après  Picot. 
Estampe  grand  in-folio,  deux  épreuves  :  la 
première  n'est  qu'une  ébauche;  la  seconde 
est  terminée,  mais  avant  la  lettre;  toutes 
deux  avec  marges.  Ensemble  :  5  fr. 

1861.  —  L.uARiETTE.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  de  !•"  état  :  7  fr. 

1865.  —  C.\MBERLYN.  —  Guillaume  II,  prince 
d'Orange,  représenté  en  pied,  d'après  J.  Ode- 
vaere.  Estampe  grand  iir-folio.  Epreuve  de 
l"  état,  avant  la  lettre,  les  noms  des  auteurs 
seulement  tracés  à  la  pointe  ,  à  grandes 
marges  :  4  fr.  50. 

La  même  estamj)e.  Epreuve  du  même  état, 
sur  papier  de  Chine,  à  toute  marge  :  4  fr. 

Mcolas  Poussiu,  d'après  lui-même. 
Epreuve  à  grandes  marges  :  5  fr. 

1873.  —  GiGOtx.  —  Le  Pape  Léon  X.  d'après 
Raphaël.  Epreuve  avant  la  lettre  :  10  fr. 

La  Duchesse  d'.ingoulëme.  Mademoiselle 
Mars,  i^es  deux  estampes  :  2  fr. 

1879.  —  SiEfRiN.  —  Bernardin  de  Saint- 
Pierre,  d'après  Girodet-Trioson.  Trente- 
quatre  volumes  :  280  fr. 

LIGOFIO,  J. 

Dessins  : 
1770.  —  MARyfi.s  DE  Calviére  d'Avignon. 
—  La  mort  surprenant  une  femme  à  sa  toi- 
elle,  dessin  à  la  plume  lavé  et  rehaussé 
d'or.  —  L,a  mort  tendant  .les  filcls,  d(>ssin  à 
la  plume.  —  Trois  musiciens  formant  un 
conrerf,  dessin  à  la  plume.  Les  trois  pièces  : 
2't  fr.  .■)(). 

LIGORIO   PIRRO    nii    PYRRO, 

G^raviMir     d     dcssiniilrur    ilalicii     du 
XW"  sirclc.  iiioil  vor.s  ir)S3. 

1776.  —  Mariette,  —  Deii.e  vues  du  Vati- 
can. Dessins  à  la  plume  et  au  bistre  :  16  fr. 

1776,  —  Ney.vian.  —  Un  sujet  emblématique 
de  si.r  figures  dont  deux  femmes  qui  brident 
un  âne.  Dessin  au  bistre,  rehaussé  de  blanc 
(13  pouces  —  9  p.)  :  36  fr. 


LI.M 


isriî».  ~  K.MKMAN.  —  Lr:<  il  II  i  nul  II. r  riilnnit 
iliiiis  l'iiidir.  Dessin  :iii  lunrcau,  la\r  de 
lustre  cH  relevé  lir  lilaii>-  :  11  fi'. 

l.i's  hnirlilcs  ciiii'iiiiiil.  Dessin  à  la  plunie, 
l-eU'\i'  '11'   lilaui-  el   la\e  île  bistre   :  â   11'. 

isi;;.  —  \i;NTi;  X....  '.)  mai.  —  \  iic  ilii  \  uli- 
rail  sniis  If  jinpr  l'niil  III.  Dessni  a  la 
plume,    !a\i'   il(^   lustre    :  12   l'r. 

LIGOZZI,  Jacques,  [irinlii'  il  ilcs- 
s-ilinli'iir  ihiliril,  in''  a  \  i''riilii'  rii  1.)  V.\. 
Ilinii    ril    If')"i7.  —  llis.|i)iir;    M  ili  in  I  lirr. 

Dessins  : 
17,^.  —  Li:Ml>i:REi:R.  — Jcsiii<-i'lirisl  rriinnit- 

liiir  l'iliilc.  Dessin  i-eliaiissé  de  lilani'  :  1-0  fr. 
177..    —   Privce  l"K   CiiNTl.    —    /,(■    iiiriiir    i/es- 

siii   :  2:211   fr. 

17.S.").   —  \i)t  IvMI.  —  l,r   ;//a.s,s\7(7C  (./es   liiiin- 

ci'iils.  —   In    siijrt   iilli'iiniîi/iir   sur   In    iiinii. 

Dessins  a   la    iilnme   el    an   luslre   :   7ri(l  fr. 

17!I7.  —  \'KNTE  X...  —  I.'ll  llllijr  iiuiliinl  lin 
ciiiiilrliihir.  Dessin  a  la  iilnme,  lavi'  de 
bistre  :  I.'j  fr.  2,'j. 

lsf«.  —  \'ENTE  X...,  18  avril.  —  Le  inmir 
deiiiiin  :  là  fr. 

1!^1G.     —     CHEV.^I.IER     H.VIEU,     \1ENNE.     —     La 

vriiii  cijinliiillnc.  Dessin  à  la  iikiine,  lave  de 
bistre  :  "  fr. 

182:5.    —    rlRlM.ING,     \'IENNE.     —    llarcllU  llillr. 

Dessin  a  la  pluino  :  12  fr.  C(i. 

ISâS.  —  Mot:RE\U.  —  Sujet  lue  dn  Dniitr  : 
Puni  et  Françoise  de  Hiinini  i^unt  préripitc:i 
dans  Ifs  anilines.  Dessin  à,  la  iiliime,  lave  an 
bistre  et  relevé  d'or  (20,7-28,1)  :  180  fr. 

IS'.iO.  ~  CHEV,\LiER  .\.  D...,  de  Turin.  —  Id- 
naud  ri  .irinidr.  Dessin  à  la  plnine  et  an 
bistre,  rehaussé  d'or,  sur  papier  colle  sur 
bois  (2G-iO)   :  32  fr. 

ISGi.  —  Comte  .Vmiri  ossv.  —  Fignrr  iillciin- 
rii/ni'.  Dessin  k  la  iiluine,  lavé  de  bistre  : 
1  fr. 

18Gi.  —  \"ENTE  X...,  '.I  mai.  —  Jacob  et  Esaii. 
Dessin  a.  la  filiiine,  lave  de  bistre  et  de  brun 
rouge,  rehaussé  d'or  :  70  fr. 

LIMBORCH  .Ml  LIMBURCH 
(Van.;,  Henri,  iicinlrr  ri  oinxmir  Iml- 
hiinlni.s,  m'-  ;i  [,;i  llnvc  l'ii  ItlSO.  niml 
en  17riS.  —  Ilisliiiic  :  l'uiirnil;  l'n\- 
sagp. 

17.')7.  —  Dit,  pe  r.M.unn.  —  La  Suintr  l'a- 
tiilllf  arrr  sniiil  .liiiii  rt  saiiilr  Klisuhrlli 
dans  lin  jini/sniir   f2.j  poiices-20  p.)   :  2. .500  [r. 

187:i.  —  \'ENTE  X...  —  Piiiisinjc  arrr  Jhjnrrs  : 
470  fr. 

187.).  —  ^■E^TE  X...  —  T.n  Virnjr  ri  Vtuifnnt 
Jésus  sur  lin  fond  dr  pai/siuir  :  l.Gl.")  fr. 


Kstampes  : 
isill.  —  \\iM:Ki.Eii,   Leii'/.k..  —  llrrrnlr  pré- 

riinliinl  Li/ras  dans  Irs  finis,   l'ipreiive  grand 
III  8"    :    4    fr. 

181;!.  —  WeiiiIE,  T.EU'/.Ki.  —  /,(/  inciiir  rs- 
lanipr  .   GO  fr. 

LIMBORGHT  Van)  ou  LIM- 
BOURG. 

I.si',1.  —  CHEI.DoLE.  —  ('/(  riiq  mur!  siis- 
lirndii:  a  ridr  un  jriiiir  rliassrnr  (110-lOlj  : 
l."iO  fr. 


ISG,.  —  De  Tri'emfel; 

(Si-70i    :    I.OIKI  fr. 


Snjrl   dr   rliasse 


LIMNELL. 

Dessins  : 

1811.  —  BRUt:N-EVEERr..\.'\Rn.  ~-  Le.s  iiiuses 
prrs  du  liiinhriin  d'un  prulrrlriir  des  .iris. 
Dessin  eolorie   :  10  fr. 

LIMOSIN,  François,  |Miiiln' 
('■iiinillf'iir  tVnnrni.'-;,  né  n  [,iiii(iors  mts 
ir>.")().  —  Imiimux. 

Emaux  : 
I8'.i7.  —  i:)EtRY,  à  .\RR.iS.  —  Grand  plat 
ovale  on  bassin,  l'.innil  peint  dure  ri  Irans- 
liiridr,  reprcsrntan!  la  l'rnr,  Ir  ilnist,  les 
doiKr  iipirrs  ri  l'aijiirnii  pasral.  .'.il  rrvrrs, 
1rs  iirinrs  dr  ('harlrs-Qiiint  :  G..")i)0  fr. 

Emaux    attribués   à   Limosin    l''raiirois. 

188.5.  —  De  l,\  Ber.\umère.  —  Plaque  (pvale 
en  hauteur,  peinte  en  émaux  de  couleur  sur 
fond  lilen.  Elle  représente  un  portrait  de 
frininr,  riir  a  nii-roriis,  rrtuc  de  noir  et  por- 
liinl  nue  lanje  rollerette  blanche  (14-10  1/3)  : 
1.400  fr. 

18',i8.  —  OoLnscH.MiDT.  —  Petite  plaque  oc- 
togone en  émaux  de  cotrleurs  et  paillons. 
Portrait  de  Cliarlcs  IX?  ;  520  fr. 

LIMOSIN.  Jean,  pciiitri'  ('■iiitiilli'iir 
rrnii(;ais,  m''   à    l^imotjje.s   en    IT)!.!!.   — 

I^IIKIIIX. 

Emaux  : 
\><','i.    —    lîARON  DE    Théis.    —    Peine    de 
Franrr  uiininuillée  devant  un  ijrunpe  de  pré- 
lats :  2. .500  fr. 

issi.  —  Berte.mx.  —  Plaque  peinte  en 
l'mail  de  couleurs  et  représentant  .Idam  et 

Frr  :  708  fr. 

1807.  —  Deisy,  à  .\rr.\.s.  —  Sainte  Cathe- 
rine de  Sirnnr  :  11.50  fr. 

IS'.li.  —  lîoNNAlE.  —  Fa  Piété.  Em.iil  de  cou- 
leurs  :  .520  fr. 

l'sjiiiir  Irarrrsiint  le  StU-r  sniis  la  ron- 
dnilr  dr   l'iiron.   Email  de  l'oulenrs   :  710  fr. 


Ll.M 


—  :î:5  1  — 


1900.  —  NOTRY  DE  CuRZûN.  —  Sainte  Gene- 
viève. Plaque  en  émaux  de  couleurs  sur 
fond  noir.avec  paillons  et  rehauts  d'or  : 
161  fr. 

Anriliuf  à  Jean  Limosin. 

181)/.  —  Vente  G...,  16  février.  —  Plaque 
rectangulaire  en  émail  peint  de  Limoges  : 
Le  Clïrist  crucifié;  au  pied  de  la  croix,  la 
Vierge,  sainte  Madeleine  et  saint  Jean  : 
900  fr. 

LIMOSIN,  Léonard,   |i(inlre, 

('■iiiailleur  el  ijravinir  français,   né   à 

[Jmoii'os  en  lôOÔ,   mort  en  15S0.  — 

Imikuix. 

Emaux   : 

1859.  —  RmiKn.  —  Deux  médaillons 
ronds  :  Tètes  de  Diane  et  de  Léda,  peintes 
en  grisaille  teintée  sur  fond  noir  (25  centi- 
mètres de  diamètre)  :  387  fr. 

Plaque  obloitgue,  peinture  coloriée,  re- 
haussée d'or,  sur  fond  bleu  :  Portrait 
d'Henri  d'Mliret,  roi  de  \avarre,  décoré  de 
forare  ue  Saint-Michel,  vêtu  de  noir  et 
coiffé  d'une  torjue  ornée  d'une  vlanuc 
blanche.  Il  porte  au  bas  ce  titre  :  Henri  d'.\l- 
bret,  L.  i^.  :  et  on  voit  au  dos  les  deux  L.  !.. 
et  une  neur  de  lys  au  milieu  :  3.650  fr. 

Petit  médaillon  ovale  :  Portrait  de  fevime, 
en  costume  noir,  à  collerette  blanche  fraisée 
et  coiffure  noire  à  pointe  sur  le  front,  usitée 
au  XVI''  siècle,  sur  fond  d'émail  bleu  trans- 
lucide ;  365  fr. 

Grande  et  belle  plaque  ovale  en  hauteur  : 
La  vendange,  émail  colorié,  rehaussé  d'or 
(34,5-20)  :  7./iOO  fr. 

Plaque  oWongue,  émail  colorié,  rehaijssé 
d'or  :  Le  cortège  funèbre  de  Psyché,  pré- 
céd'e  de  soniieurs  de  trompe  et  suivi  de  sa 
famille  (20-15)  :  4.400  fr. 

Plaque  ronde  :  La  Sature  sous  les  traits 
d'une  femme  nue;  peinture  légèrement  tein- 
tée, entourée  d'animaux  peints  en  grisaille 
(21  centimètres  de  diamètre)  :  1.450  fr. 

Grisaille  teintée  sur  fond  noir  et  orne- 
ments dorés.  La  bordure  du  haut  est  ornée 
de  cinq  jolis  bustes  en  médaillons  sur  la 
panse  :  Jupiter  et  deu.v  am.aurs  dans  des 
nuages,  lancent  des  foudres:  le  culot  à  têtes 
de  chérubins  et  niurcarons  soutiennent  des 
festons  ..c  lauriers.  Les  l)oudins  qui  sé- 
parent les  divers  sujets  sont  émaillés  en  bleu 
tunjuoise,  sur  le  goulot  se  trouvent  les  deux 
lettres  L.  L.  et  le  millésime  de  1537  (hauteur 
18  centimètres)  :  2.750  fr. 

1801.  —  Soi.TYKOFK.  —  Portraits  de  Fran- 
çois IT  et  de  Claude  de  France,  sa  femme 
(19-14)  :  52.500  fr. 

Portrait  de  Louis  de  Bourbon,  duc  de 
Monipensier  (19-14)  :  10.000  fr. 


Portrait  d'.intoine  île  Ihnirlinn.  roi  de  Na- 
varre (19-14^  :  15.750  fr. 

Portrait  de  Jean,  duc  tle  llouibon  (19-14)  : 
17.700  fr. 

Portrait  de  Diane  de  France  il9.14)  :  10.205. 
francs. 

Portrait  de  Catherine  de  Lorraine,  du- 
chesse de  Montpensier  (29-24)  :  1.150  fr. 

Portrait  de  Luther  (16  1./2-14)  :  12.000  fr. 

Portrait  d'Erasme  (19-14)  :  14.300  fr. 

l'n  portrait  de  personnage  inconnu  (17-14)  ; 
9.100  fr. 

(■/(  autre  portrait  de  personnage  inconnu 
(9  centim.  1,2  de  diamètre)  :  670  fr. 

1S68.  —  Roux.  —  Portrait  d'Eléonore  d'.iv- 
triche,  seconde  femme  de  Frnnçois-I''''.  Email 
de  couleur  fond  bleu  :  6.000  fr. 

1868.  —  Vente  X...,  17  .^VRii..  —  Triptyque  en 
émaux  de  couleur  :  au  centre,  le  Christ  en 
croix  :  3.000  fr. 

Plaque  can'ée  en  émaux  de  cotUeurs  153G  : 
Moines  jouant  aux  boules  :  1.480  fr. 

Plaque  carrée,  peinture  en  grisaille,  datée 
de  1539  :  Le  triomphe  de  Xeptune  .-  525  fr. 

1869.  —  MONOT.  —  Plaque  octogone  en  hau- 
leur;  peinture  en  émaux  de  couleurs  et  sur 
padl m  :  liuste  de  Charles  IX  :  1.070  fr. 

1873.  —  PONCELET,  d'Auxerre.  —  Portrait  de 
Darmeson,  costume  T^ouis  XIU.  Email  de  Li- 
moges :   151  fr. 

1874.  —  B.\RON  DE  Theis.  —  Portrait  de 
François  /-''■  .-  3.800  fr. 

Le  Portement  de  croi.v  .-  S.llOO  fr. 

Deux  épisodes  de  la  guerre  de  Troie  : 
2.320  fr. 

1S79.  —  \'ENTE  X...,  17  FÉVRIER  1879.  —  Une 
plaque  en  émail  :  700  fr. 

1884.  —  F0UNT.\INE.  —  Le  llanqnet  des 
Dieu.r.  Plat  ovale  en  émail  avec  les  portraits 
de  :  Henri  H,  de  Catherine  de  Médicis,  de 
Diane  de  Poitiers  et  du  Connétable  .4nne  de 
Montmorency  :  183.750  fr. 

1885.  —  Comte  Mois.^nt,  iie  Tiuhs.  — 
Plaque  en  émail  :  Jm  Crucifixion  :  425  fr. 

1885.  —  W.\ttei.in.  —  Plaque  en  émail  de 
Limoges  :  Marc-.iurèle  .-  5. .500  fr. 

1886.  —  Stein.  —  La  Vierge,  nue  à  mi-corps, 
présentant  le  sein  à  l'Enfant  Jésus.  On  lit 
autour  de  la  tête  en  caractères  d'or  :  «  Re- 
gina  cœli  salve,  ave  »  :  1.120  fr. 

1890.  —  De  Boissieu.  —  Médaillon  rond  de 
Limoges:  peinture  en  émaux  île  couleurs  sur 
fond  bleu  :  l'ortrait  de  François  /»■•  ;  2.120  fr. 

1892.  —  Maumac,  Lo.nbres.  —  Deux  portraits 
de  forme  ovale  en  émaux  de  Limoges,  re- 
l)réseniant  en  pied,  Charles  IX  et  Elisabeth 
d'.iutriche.  datés  de  1.573  :  78.750  fr. 

Deux  autres  portraits  en  buste  :  Le  Cardi- 
nal de  (.uiae,  en  robe  rouge  et  bonnet  carré, 
et    sa    mère    la    Iiudiesse    de    Guise,    .Anne 


I.IN 


il'KsIr-l'ri  iiiir,  l'ii  iiiiii.  iircr  iniffr:  tdlis 
lie il.r  i,uv  1(111(1  (ri'iiiail  lilcu  :  Tli.l:-.'!  fr. 

1894.  —  Bai  ixiT.  Di.kin.  —  IM.'kiiic  :  l.r  (lii/>^l 
('.s7  iiri'^ciilr  fil  IhisIc  so/zs  iiiir  inruilr  niiirf 
d'iiiif  'iiiiihiinlr  ilr  friiiltrs.  tir  iiinji!  rriiui- 
iliiiil  II  iiiiiirlii',  1rs  rlirri'ii.r  iflmiiliii ni  rn 
liiiiiiirs  sur  li's  riniiilrs.  jinrlnnl  tuiilr  sa 
hiiilir,  iiiir  liiiiii/iic  rinlrllr  iinriiir  d'un  i/ii- 
liiii  iiliuir  ri  lin  niiinlrnii  hirii  liuir.  D'un 
c-'jti'  (111  .(  l'ii  li'llri's  (l'or  MU-  Iniid  noir  : 
«  .Ii'sus-i.lu'ist  »;  (le  l'aiilre  i;(jli',  «  Sylva- 
l(ir  M.  ..  L.i  |ila(|iif  rcclaiiKUlaire  est  hnrdée 
iriiii  lilcl  iidir  t'I  ir,  un  peu  élirécliée  aux 
lieux   nubiles   inférieurs   (li-ll'   :    I7i)   fr 

IS'I.'i.  —  LKiiril.l.iiN.  —  l'iiiliiiit  irinliilnr  dr 
lliinrliiin.  Elninil  peinl  :  'J..")(ll)  fr. 

I'la(|iie  leclan.uiilaire,  (}inail  iieiiil  :  I.n 
i  iiirnfi.riiin    :  i.l."ill  fr. 

|yi7.  --  (■WKT,  —  Iji  iiiilnir  smis  1rs  liiiils 
d'iiiir  friiinir  niir.  drhiuil  :  :?.lll(l  fr. 

('liasse  au  cerf  :  830  fr. 

Xiirrissc  :  800  fr. 

18'S.  —  Hkck.SCHIîR.  —  Pnriniil  dr  Miir^iiir- 
litr  dr  \  iilnis.  Plaque  (i\a!e  eu  i-liiail  :  lll  :,'.")0 
f  rail  es. 

Munir  orale  en  émail:  .■iu  revers  un  émail 
en  ciiuleurs  represeulant  1rs  llnirrs  :  1.900  fr. 

1898.  —  (:\ni.  Beckkr,  Ciii.niiNK,  —  l'iaipie 
reetan;;ulaire,  rejiT'i'sentaiit  :  7.ii  Ci'iir,  eu 
eiiuleiii's,  sur  paillons  a\'ec  reliauls  d'or  (17- 
lii  :  l.-.:s,-,  fr. 

1898.  —  HENRICH  \\'i-;nckk,  COLOGNE.  —  Plaque 
rectaiiKUlaire  bombée,  en  Insan^f?'  tle  cou- 
leurs rebaussés  d'or  :  l'rnfil  dr  jriinr  frnniir 
en  liiisir  Uniaissaiirr  sur  finnl  Idni  dans 
ijilirliinnr  dr  laiirîrrs  ri  an-drssiis  d'un  Ida- 
son  rai/r  Idrii  ri  or.  arrr  liaiiilrmlr  (18  1/3 
de  iliaiiictre     :  ;?.,'iiiil   fr. 

ls.19.  —  C.H\RLES  STi:iN.  —  l'nrlraH  d'hoinnir. 
Iliisir  iir  Iriiis  ijinirls  a  iianrhr.  iioin poiiil 
noir  ri  niaiilran  noir  hroilr  d'or.  Sur  la  /loi- 
triiir,  Ir  lidiirr  dr  l'iiidre  àr  Sai n l-M irlirl. 
Fond  bleu,  (bans  cohjrci.s  :  31. 000  fi-. 

l'orlrail  dr  frinnir  m  hiisli:,  a  Irois  i/iiaris 
il  ilroilr.  rohr  noirr.  ndlrrrllr  a  Imrdiirr  fri- 
ser  :  31.(190   fr. 

Emaux   attribués   à   Léonard   laniosin. 

Isi!i8.  —  \'i:nte  X...,  17  .WRll,.  —  L'.innonria- 
lioii.  Plaque  carrée;  peiniiire  en  émaux  de 
(■(.luleurs  et  sur  paillons,  rehausses  d'or  : 
7:îI)  fr. 

1S83.  —  Fi:RvnE.  —  Vélins  ri  rtinoiir.  — 
l-i;ique  ovale  létièremenf  concave;  peinture 
eu  srisaille  sur  fond  bleu,  rehaussé  d'or  (25- 
301   :  32.J  fr. 

Iirn.r  rarnlirrs  snirnnl  iinr  rlias-ir  an  rrrf. 
Plaque  rectangulaire;  peinture  en  é'maiix  de 
couleurs   (13-20)   :  6iO  fr. 

\i/mplies  jouant  de  divers  inslmnirnls.'' 
Plaque  rectangulaire,  en  émaux  de  couleurs 
(13-20J  :  G-?0  fr. 


/  ;/  snjrl  dr  rlias-,r  l'la(pic  rectangulaire; 
pirMiiliiiv  eu  cinaiix  de  (  (iiilciirs  (13.28)  ;  .500 
francs, 

l'oilrml  dr  Irninir  m  iirlir  rnslnnir  du 
Iriniis,  ar  profil  a  droilr.  rnradri'  d'une  roii- 
roiiiir  dr  laiirirr.  Idinpie  en  forilic  de  lo- 
sange; peinture  en  cniaiix  de  (  (Hileiirs  sur 
fond  iileii   (18-lSi   :  7(10  fr, 

PSSi,  —  l-'U".  —  L'.ldiiralion  (/es  lirnirrs. 
l'hupie  recl.an.unlairc  boinlice,  eu  ('iii;iux  de 
roiileiii's  et  paillons,  aNcc  reliauls  dorés  : 
3'(iil0   fr, 

llririiir  ri  l'arii';.  l'hapie  ronde  bombée, 
grisaille,  chairs  tcinlces   :   1  '.CiU  fr. 

liroiipr  dr  siiinlrs  feiiiines  m  prière. 
l'hepie  rectairgiilaire  eu  émaux  de  couleurs, 
a\i'c  paillons  rehausses  de  donne  :   l.ioo  fr. 

1880.  —  I..\F,\C LOTTE.  —  llnernrr  roniain  a 
elieval  :  2.100  fr. 

Eci.ile  de  Léonard  Limuslii. 
1897.  —  UEU.SV,   .\RR.\s.   —  La   desrnile   de 
rini.r       ^  ,0   fr. 

la    l'résrnialion   an   Irinplr   :   U'O  fr. 

LIMPACH.  Maximilien,  iirtwcur 
iillciiitiiiil  (le  lu  |irriiii('Tc  iiuiilii''  du 
X\'lll'    siocir,  li';ivuill;iil    ù    l'nii;iic. 

Ivstampes  : 
isio  —  l'REVOST.  —  Miiisr  rrrrranl  les 
lalilrs  nr  Ut  loi.  —  Moi<r  hrr,aiil  1rs  lahles 
ilr  la  loi.  —  /,(■  sari  I  fur  d'.ilo  alia  ni .  Trois 
estampes  d'après  la  mosaiipie  ipn  foiiue  le 
li;i\(.'  (le  l'eglise  cathédrale  de  la  \ille  de 
.Sicniii^:  mosaïque  exécutée  d'après  la  com- 
position (le  Micarino.  Lu  plus,  Ir  purlail,  la 
riir  m  roiipr.  rt  le  plan  de  rrllr  Inisilique 
sur  une  iiii''ine  feuille.  En  tout,  (piatre  es- 
lainpe->   :   l.'i  fr, 

LIN  (Van  ,  Jean,  pi 'in  Ire  ;i  lien  m  ml 

(le  lu  sccdliilr  liioilii''  ilii  W  II"  siècle, 
llnrissuil  ù  rti'orhl.  —   lîtiluillos. 

IssCi.  —  W'oMBWELL.  —  Ciiiu:  de  caralrrir  : 
OUI  tr. 

LINARD. 

1777.  —  Pri.nce  m;  C.onti.  --  Inslrninnils  de 
liinsii/iie  ri  roi/nillrs  sur  uni'  laldr  :  2s  fi'. 

LINCK,  Jean-Antoine,  |uiiilir  ol 
iii-;i\ciir  suisse  île  |;i  lin  (lll  Wlll'  et 
(Itl  eomiueiieeiiieill  illl  XIX'  siècle, — 
l'iiysilii'e. 

Dessins  : 
1S12.  —  r^>RirN-\i:ERi,\Rn,   —  Pniisaçie  avec 

nninian.r  :  dm.r  rlirerrs  prcs  d'an  rocher, 
non  loin  d'un  lac.  Dessin  colorié  (8  piouces- 
10  p.j   :  02  fr. 
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su  autres  paysages  avec  figures  et  ani- 
maux. Dessins  coloriés.  Ensemble  :  15  fr. 

Estampes  : 
1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Vue  de  Ge- 
nève, depuis  Cologiiy.  Estampe  grand  in-fo- 
lio en  largeur,  par  et  d'après  .I.-.\.  Linck  : 

5  fr. 

Vue  de  Marges.  Grand  in-folio,  en  lar- 
geur :  5  fr. 

Vue  de  Lau:ianne.  Grand  in-folio  en  lar- 
geur :  7  fr. 

Vue  de  Genève  et  du  confluent  de  l'Arve 
avec  le  [thonc.  Grand  in-folio,  en  largeur  : 

6  fr. 

Vue  de  Dex.  Grand  in-folio  en  largeur  : 
5  fr. 

Vue  de  l'entrée  dans  les  souterrains  des 
salines  de  Bex.  Grand  in-folio,  en  largeur  : 
5  fr. 

Vue  de  la  cascade  de  Pisseiache.  Grand 
in-folio  en  largeur  :  5  fr. 

Vue  de  la  cascade  d'Arpcnas;  pendant  de 
l'estampe  précédent.  Grand  in-folio,  en  lar- 
geur :  5  fr. 

rue  de  la  vallée  de  Chamonix,  prise  prés 
d'Argentiére.  Grand  in-folio,  en  largeur  : 
4  fr.  50. 

]'ue  de  la  vallée  de  Chamonix,  de  l'Ai- 
guille du  Midi  et  de  celle  d'Argentiére,  prise 
au-dessus  des  Oucties.  Grand  in-folio,  en  lar- 
geur :  4  fr. 

Vue  du  lac  de  Chéde  et  du.  Mont-Blanc. 
Grand  in-folio,  en  largeur  :  4  fr.  50. 

Vue  du  Mont-Blanc  et  d'une  partie  de  Ge- 
nève. Grand  in-folio  en  largeur  :  G  fr. 

Vue  du  Mont-Blanc,  prise  du  sommet  du 
col  de  Biilnic.  Grand  in-folio,  en  largeur  : 
8  fr. 

Vue  de  Servoz,  de  l'aiguille  du  Gauté  et  du 
glacier  ae  Bionnassey.  Grand  in-folio,,  en 
largeur  :  2  fr.  50. 

Vue  prise  de  la  Voûte,  nommée  le  cha- 
peau du  glacier  des  Bois  et  des  aiguilles  de 
Charmoz.  Grand  in-folio,  en  largeur  :  2  fr 

Vue  de  la  mer  de  glace  et  de  l'hôpital  de 
Blair  du  sumel  de  Montanvert.  Grand  in- 
folio, en  largeur  :  2  fr.  50. 

Vue  de  la  source  de  l'Arvero7i.  Grand  in- 
folio, en  largeur  :  1  f.  50. 

Vue  de  la  dent  du  Midi  et  du  château  de 
Panez.  Grand  in-folio  en  largeur  :  1  fr.  50. 

Vue  de  la  porte  de  Sax.  Folio  en  largeur  : 
1  fr. 

Vue  de  saint  Maurice  avec  le  pont  et  les 
montagnes.  Folio  en  largeur  :  1  franc. 

LINCKE.  |)oiiilre  anglais. —  Por- 
Irail  ;  .Miiiialiire. 

1882.  —  Hamilton,  Londres.  —  Portrait  de 
femme  en  robe  bleue.  Miniature  :  918  fr. 


Portrait  du  prince  Charles  Murât.  Minia- 
ture  :  5.250  fr. 

Portrait  du  même  personnage  en  habit 
rouge.  Miniature  :  1.100  fr. 

LINDEMANN,  Christian-Phi- 
lippe, si'raveur  allcmaiid.  m''  à  Dresde 
(Ml   1700.  mort  en   1704. 

Estampes  : 

?  Sternberg.  —  La  fête  du  Grand  Mogol, 
d'après  )3uiglinger.  Estampe  grand  In-loljn. 
en  largeur.  Epreuve  de  1"  état,  avant  la 
lettre  :  v  fr. 

LINDEN,  Gaston, 

1891).  —  Pierre    Nor.mand.  —  Peut-on    en- 
trer ?  :  iSô  fr. 
Par  la  neige  :  2.50  fr. 

LINDEN  (Van  der),  Maurice, 

peiiilre  Ijolhmdais  de  la  s(M'()nde  iiioi- 
lié  du  X\  11'  siècle,  né  à  La  Haye. — 
Porirail  ;  (ienre:  Paysage. 

1837.  —  Mademoiselle  Maës,  Gand.  — 
Paysage  avec  ruines,  figures  et  animaux. 
Noir   (35-57)    :  150  fr. 

LINDENSCHMIDT,   Guillaume, 

peintre  aileinand,  né  à  Mayence  en 
ISOG.  —  Histoire. 

1809.  —  Daniel  Powers,  New-'^ork.  —  Lu- 
ther et  les  Béforniatcurs  à  Marburg  en  1529  : 
2.250  fr. 

LINDER,  Franz,  |>eiiilr<>  allemand, 

né  à  Klagenl'url  en  17:{0.  —  I\)rlrail  ; 

Genre. 

Dessins   : 

1823.  —  Grlnling,  Vienne.  —  Deux  femmes 
prés  d'une  fontaine,  dont  l'une  lave  son 
linge  et  l'autre  porte  un  vase  rempli  d'eau 
sur  la  tète.  Dessin  au  pinceau  et  à  l'encre  de 
Cliine  ;  2  fr. 

18G'i.  —  .\NDREOSSY.  —  Tête  de  vieillard. 
Dessin  aux  trois  crayons  :  1  fr.  25. 

LINDER,  Philippe-Jacques. 

1891.  —  DODÉ.  —  La  petite  fleuriste  (3i- 
23)  :  310  fr. 

1S91.  —  Cot'RNERiE.  —  Jeune  fille  assise  sur 
parc  :  o90  fr. 

1892.  —  Daupias.  —  Fantaisie  rose  :  410  fr. 
1895.  —  Vente  X...,  1"''  fi5vrier.  —  Vue  lec- 
ture (i  la  campagne  :  200  fr. 

Dessins  et  aquarelles  : 
1S91.  —  CouRNERU.  —  Jeune  fille  assise  sur 
une  pelouse  et  faisant  un  bouquet  de  fleurs. 
.■\cpiarelle  :  2.30  fr. 
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Jcii/ir  friiiiiK'  (Uhis  ini  pure.  Aiiiiuri'llc  : 
2'J5  Ir. 

Jninc  fillr  assise  ilinis  un  huis,  (iininrhc  : 
150  iv. 

Is'.O,  — Camundo.  —  .1»  llivairc.  Aiiuaiéllo 
(30  1  .';.','    \-i\    :  105  Ir. 

J.S'Ji.  —  \i;Mt:  X...,  t  ovnl.  —  (  rinlritlon. 
Aquarelle  (10-27)  :  02  fr. 

Jriiiie  jiOflii'iise  tin  i^anl  ilr  lu  mrr.  Aqua- 
relle (37-25)  :  05  fr. 

l'dlineiiis  I.Duis  Al  .  —  Aijuarelle  (22  17)  : 
50  fr. 

IS',11.  —  \i:ntk  X...,  IG  MM.  —  /.(/  Cl  aciir  rus- 
scc  cl  la  biiai/aflicrr.  Deux  iJendanl.s,  a(iua- 
relles  :  70  fr. 

l'.IIIO.    —    \  KNTE     X...,      21      riARlLR.    —    JfUIll' 

fi'iiiiiic.  .Vqunrelle  (;3i-23)   :  115  Ir. 


LINDERUM. 


/.a  llias- 


r.lllll.    —    r.Al.LA.NU-.STREENGRACHT. 
Scric  au  niufcnt  :  082  fr. 

LINDLEY,  Edgar. 

isos.  —  \  i:mi:  Eih:\r  Li.nui.ey  : 

.imulli,  iirrs  .Surrcnlo  (103-138)   :  200  fr. 

Hatlr  lie  la  Sinula.  uusis  près  Uisliia  illl- 
102)    ;  050  fr. 

I.'lh'  u  ■  rliiloij,  lOtf  de  la  \ablie  (70-118)  : 
200  fr. 

Le  sa  a  Benl-llassan  (53-'J8)   :  400  fr. 

Caje  a  .ilgcr  (45-55)   :  205  fi-. 

Allier  au  Cuire  (65-54)  :  300  fr. 

'^iieiiiu.e  hiieaiil  U  la  rieierc,  El-Kautara 
(57-!);))    :    350    fr. 

Ciieiiiiii  des  .lijiiediics,  .Ihjer  )140-10'J)  : 
330  fr. 

LINFORT,  C. 

ls:/'.i.  —  Bi:.mi;nt,  .Yi:\v-Vork.  —  Paysage  : 
2.25'!  fr. 

LINGÉE,  Charles-Louis,  i;r;ivciir 
IVanrais,  lié  ;i  l'uiis  en  17.)1,  iiiori  au 
coiiiiiu'iiccnii'nl  ilii  XIX"  siècle. 

Estampes  : 

1833.  —  COMTESSE  D'EiNSlEliEL.  —  Jloituparte, 
Premier  Cejiisiil,  figure  cil  pied;  au  fond,  le 
ehiileaii  de  la  Malinuison,  d'après  Isabey. 
E.stampe  grand  In-tollo  :  3  fr. 

1801.  —  Lajariette.  —  Madcinui'ielle  liuu- 
eiiurl .  de  la  Comédie-Française,  duns  le  rôle 
de  Mniiiine,  d'après  Freudeberg  et  Moreau. 
Eslauqie  ni-f. )lio  :  0  fr.  50, 

1873.  —  GR.dl'X.  —  Le  nièiiie  parlrait,  urer 
la  sreiie  île  .Milli ridule.  E-^L-mipe  petit  in-fn- 
11 o  :  8  fr. 

l*^".  —  F.  DliiiiT.  —  /,(•  inéine  portruit. 
Epeuvo  sans  désigualiun  d'état  :  17  fr. 


1877.  —  BÉHAtifE.  —  /.(■  inèine  pnrlrail.  Ma- 
deiiiiiiseile  liaiieourt,  dans  ini  nied.'iilldii 
ov.alo.  rejKise  sni-  lui  c-irlniiclie.  I,a  tète  est 
d'apics  l''reudebi'r.;^,  et  l.n  vigiielle  d'.-ipres 
Ainii'au  le  .leiiiie.  Epreuve  a\anL  toutes  let- 
tres   :    185   fr. 

1878.  —  ROTII.  —  Le  huiler  rendu,  d'.-iprès 
Fragunard.  Eau-forte  pure,  avant  toute 
lettre  :  130  fr. 

1>;T0.  —  SIKURIN.  —  Franeiriir.  I->.tain|io  iii- 
8''  :  11  fr. 

1550.  —  .M\UER\ri,T.  —  T.i'S  Cinifidenres.  Es- 
laniiie,  petit  in-folio.  Epreuve  en  réduction 
iii-S".  avant  toutes  lettres  :  40  fr. 

1551.  —  .MlHLBACHER.  —  /.(/  lueiiie  esliiuipe. 
Epreuve  à  l'état  d'eau-forte  ]iure,  avant 
toutes  lettres  et  a\aut  la  bordure  .avei: 
marge  :  000  fr. 

/.((  prnineiiade  du  inaliii,  d'aiires  Freude- 
berg. E.staniiie  petit  in-folio.  Epreuve  a  l'état 
d'eau  flirte  avancée,  avant  toutes  lettres  et 
avant   la  liiiidiire  :    400  fr. 

Lu  même  eslumpe.  Epi'euve  avec  la  la- 
filetle  blanche,  a  toute  ni.argo  :  2'.I0  fr. 

L'ticeiipatirni,  d'a]irès  Freudeberg.  l-;s- 
tanipe  jielit  lu-fnliu.  Epreuve  à  l'état  d'eaii- 
torte  luire,  avant  toutes  lettres,  avant  la  lioi- 
diire  et  a  gr.'inde  m.'irge  :  500  fr. 

Lu  iiièiiie  esluuipe.  Epreu\'..'  a\'ec  la  la- 
blelle   lilandie   :   215   fr. 

18S1.    —    MICHEEDT.     —    Lu     lue, II,'     e^tumlli'. 

l-.preuvc  avec  la  lettre,  à  grande  marge  : 
50  fr. 

La  Pi  iiiueiiude  du  matin,  d'après  Freiiile- 
lierg.  Eiireuve  a\ec  la  lettre  et  avec  marge  : 
Ot;  fr. 

18^1.  —  MMUMi.  —  Les  Cniifidenres,  d',-i- 
luvs  Freuileberg.  Ejirenve  a\er  la  lettre  : 
34  fr. 

1->;.'  _  LEElEI.EfL.  —  Lu  même  eslumi)e. 
Epreuve  en  réduction  in-S",  a,vant  toutes 
lettres  :  28  fr. 

1882.  —  Ka.minski.  —  T.u  même  estampe. 
Epreuve  avant  le  numi'ro  :  24  fr. 

1SS7.  —  Malinet.  —  La  même  eslumiic. 
Epieuvo  .avant  le  numéro  :  40  fr. 

f.a  prniiienude  du  miilin,  d'aiirès  Freude- 
berg. Epreuve  avant  le   numrrn   :  90  fr. 

IS'Jl.  —  liWARl).  —  La  mente  eslumpe. 
Epi'iuve  .av.-int  le  numeni,  à  grande  marge  : 
107   fr. 

Les  l'iiiifi.lenees,  d'après  Freuilelierg. 
Epreuve   a\-aMt   le   nnmi'i'n    :    il   fi'. 

.'.(/  ineiue  eslumpe.  E]ireiive  avec  l'.adresso 
et  11'  n'.uui'ri  :  Is  fr. 

f.'iifeiipuiiaii,  d'après  Freijileber.g.  Epreinr 
ax'.'irit  le  luuncrn,   a  tnule  margi'   :   40  fr. 

1S02,  —  BMDET.  La  même  i-^liimpe.  Eiueiive 
sans  désignation  d'i'tat  :.i2  fi'. 
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XS95.  —  Vente  X...,  10  février.  —  Uunapaitc 
à  la  Malmaison,  d'après  Isabey.  Epreuve 
grand  in-folio,  avant  la  lettre  :  40  h: 

1899.  —  Lig.\i:d.  —La  Promenade  du  matin, 
d'après  i-"reudeberg.  Epreuve  avant  le  nu- 
méro, a  toutes  marques  :  79  tr. 

LINGÉE  (M"").  Thérèse-Éléo- 
nore-Hémery.  i^ravcur  IViinrais,  ih'-c 
■1   l';iii-  III   \~y-\.  morle  ;ni  coinincn- 

ceilirlil    illl    XIX'    >ircl('. 

^tampes   : 

180g,  _  De  S.\ixt-.\ubin.  —  L'EnlOvemcut 
des  salines,  d'après  Cochin  et  Vingt-deux 
portraits  d'hommes  ou  de  fevimes,  en  tout 
vingt-cinq  estampes,  la  plupart  avant  la 
lettre  :  7  fr. 

1859.  —  Vente  X...,  IG  mai  18.59.  —  Madame 
la  Marqtiise  de  Villelli-,  surnommée  Belle  et 
Bonne  par  Voltaire,  d'après  A.  Pujos. 
Epreuve  in-4°,   à  toute  marge   :   10  fr. 

1861.  —  L.^JAriette.  —  Portrait  de  J.-B.  C>d- 
tereau,  procureur  au  Chàtelet,  d'après  Co- 
chin. Epreuve  sans  désignation  d'état  :  1  fr. 

1873.  —  GiGOUX.  —  Le  plaisir  des  bonnes 
f/ens,  d'après  Cochin.  Epreuve  in-4'>  :  6  f.  50. 

N.  Deaujon.  —  De  Joannis.  —  Canavas.  — 
Cottereau,  etc..  Eu  tout  liuit  portraits. 
Epreuves  in-S"   et   iu-4"   :  10  tr.  50. 

1877.  _  F.  DiDOT.  —  Portraits  de  P.-L.  De 
Bellay,  Favart,  Hénault,  Colardeau  et  Petit. 
Les  cinq  estampes  :  12  fr.  50. 

1878.  —  ROTH.  —  Le  plaisir  des  bonnes 
f/ens,  d'après  CocUin.  Epreuve  sans  désigna- 
tion d'Etat  :  2  fr.  50. 

T'anis  honïiniim,  d'après  X.  Cochin. 
Epreuve  coloriée  en  l)islre  :  11  fr. 

1879.  _  siei'rin.  —  Ch.  P.  Colardeau,  de 
l'.'lcadémie  française,  d'après  Trinquesse.  Es- 
tampe in-4">,  en  bistre,  avec  marges.  —  Le 
Tourneur,  d'après  Pujos.  Estampe  avec 
marges,  plus  une  épreuve  avec  la  lettre.  Les 
trois  pièces  :  13  fr. 

La  marquise  de  Viletle.  d'après  Pujos. 
Epreuve  )n-4",  avec  marges  :  50  fr. 

1899.  —  UbCLOLX.  —  Validé  ou  sultane 
mère,  d'après  Augustin  de  Saint-Aubin. 
Ejjreuve  imprimée  en  couleurs,  à  toute 
marge  :  20  fr. 

1897.  —  De  Concourt.  —  Portrait  de  Ma- 
dame la  Marquise  de  Viletle,  d'après  Pujos. 
Epreuve  in-4"',  à  toute  marge  :  25  fr. 

ISH).  _  Lir.Arn.  —  La  même  estampe. 
Epreuve  avant  la  lettre,  avec  marges  :  52  fr. 

Validé  ou  sultane  mère,  d'après  A.  de 
.Saitit-.\ubin.  Epreuve  en  couleurs,  avec 
grandes  marges  :  33  fr. 


LINGELBACH.  Jean,  i.cinln'  hol- 
hiiiihii^-,    III'    à     l'r:iiirrni-|->iir-li'-Mcin 


en    l(')"ir),  iiinr 
(îciire. 


I   m    l()S/ 


aysag-c  ; 


1705.  ._  vknte  X...,   10  .niN,  Amsterdam.  — 
La  chasse  au  fuaeon  :  65  fr. 

1706.  —   Mfh^SCHER,    .AMSTERDAM.    —   Vu    port 

italien  :  160  fr. 

1706.     —    .\.     VAN     HOCK,     .\MSTERDAM.     —    Uu 

niarehé  rtmiuin  avec  personnages  :  470  fr. 

In  port  de  mer  :  160  fr. 

1708.  —  .\.  Daems.  —  Paysage.—  Un  groupe 
de  personnages  prés  d'une  fontaine  :  120  fr. 

Un  viarehé  romain  avec  personnages  :  510 
francs. 

Vue  bataille  navale  turque  :  2C0  fr. 

1708.  —  Ventt;  X...,  G  .mars.  —  Vn  combat 
de  bœufs  :  110  tr. 

La  charpente  de  VHOtel  de  Ville  d'Amster- 
dam  :  o40  fr. 

Un  cliarlatan  entouré  de  nombreu.c  per- 
sonnages :  420  fr. 

Lue  place  publique  en  Italie  avec  noni- 
breux  personnages  :  290  fr. 

1708.  —  VENTE  X...  28  MARS  —  Paysage  .■ 
40  fr. 

1708.  —  Venté  X...  17  avril.  —  Un  vort 
italien  :  340  fr. 

In  marché  italien  :  230  fr. 

Personnages  et  Chevaux  :  195  fr. 

1708.—  Vente  X...,  12  Septembre.—  l'nc  pla- 
ce publique  :  142  fr. 

1711.      —     UTENBIK^^ERT,      AMSTERDAM.      —      t'H 

port  de  mer  italien  avec  personnages  :  2ih 
francs. 

1712  Vente  X...  25  mai  —  Le  vième  tableau: 
300  fr. 

1771.  _  Gerret-Braancamp.  —  Vu  port  de 
mer  italien,  dans  lequel  on  voit  un  navire 
à  l'ancre  et  dans  ce  navire  de  nombreux 
personnages  (74  pouces.  66  p.)   :  3.150  fr. 

1773.  _  Van  der  Marck.  —  Le  port  de  i.i- 
vourne,  avec  figures,  marchands  de  galè- 
res, marchandises;  à  droite,  un  Maure  se 
désaltère  à  une  fontaine;  on  voit  la  statue 
de  Cosme  1"  (30  pouces-40  p.)   :  1.921  tr.  .^0. 

1776.  —  Neym.an.  —  Port  de  mer  Maltais, 
avec  une  vingtaine  de  personnages  de  di- 
verses nations  et  une  statue  de  Neptune. 
Bois   (25  ponccs-21  p.)    :   780  fr. 

1776.  —  Blondei.  de  Gagny.  —  Paysage  avec 
figures  :  3.750  fr. 

1777.  _  Randon  de  Boissset.  —  Avenue. 
d'arbres,  avec  maisons  et  figures.  Bois  13 
pouces-15  p.)    :  1.206  fr. 

Une  fête  de  village.  —  Foire  sur  une  pla- 
ce publique.  Deux  pendants  (3  pieds,  5  pou- 
ces-2  pieds  8  pouces  6  lignes).  Ensemble  : 
2.550  fr. 


:v.'>\) 
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ITSCi.  —  Lamiikiit  i:t  lu  I'mkmi..—  Lu  iihju- 
yi'iir  II  clicriil  (irn-lc  ilmiiil  iiiir  miUriiif 
(14  puuce.s-li  p.)   :  l.TUO  fr. 

1801.  —  TOLOZAN.  —  Poil  (II'  mer  illtulir 
(3:i-i5)    :   3.101    Ir. 

ISO.S.  —  \'.\N  DKR  Pot.  —  l'nil  ilr  iiirr  ilr  lu 
Médiirnancc   (88i-121)   :  1.C48  fr. 

1815.  —  SPRUYT.  —  T'ort  (Ir  inrr  (l'IliiUr  : 
ai  fr. 

ISICi.  —  \'KNTK  X...  lll  .l,.\NVIl:t!,  ^  l'dl/S'IiJ  ■: 
ili-ii.r  ctiriilifis  dont  une  fi'iiiiin'  ru  rnnipr 
piirliiiil  iiiiiir  1(1  rhiissr  (0  poiices-ll  ]i.)  ■ 
i;i    fr. 

A  (lire    imijsagr    ^17   i)oures-24    |i.)    :    46    fr. 

1831.  —  Chev.\LIER  Ek.^RD.  —  l'dlJSdijr  (VA 
poueê.s-12  p.)   :  300  fr. 

1837.  —  Dix  m  Berry.  —  l'Iurr  piililiii'ic 
(ircr    iiiiirrht'    :    1.570    fr. 

18:îS.  —  lîAU.IN,  G.\ND.  —  Sur  le  hunl  ilr  lu 
virr  ilr^  iiKirrlidiiiIri  liirrs  se  lirrriil  d  leur 
riiiiiliirifr  .-  //;/(■  fiiiildiiir  ^ii niiniiliu'  d'iinr 
Sidllir  iii-riiiir  Ir  jnrmirr  pl'Ui.  l'.iiis  (3G-'i7;: 
50   fr. 

Cdiiilidl    iidi'd!    i'125-85)    :   38   fr. 

1838.  —  Fr.\NCHEN.  —  Fi'lr  d'Ilulir:  h'r 
chdiiip(':lrr    (M   pouces?,-31    p.    ?,)    :    l.lOO    h 

1840.  —  SCH.\.\II'.  —  Pdi/Sdijr  drrr  fiijiirrs  . 
1.310  fr. 

Viir    inidlir    (41,7-51,2)    :    I.GKl    fr. 

1S13.  —  Thielens.  —  //()//(•  (/('  rliasxriirs 
ri  riirdiirrx  inùs  il'unr  foiildinr  (,32-72)  : 
1,050  fr. 

1843.  —  P.ME  Perier.  —  Marinr  :  riir  iruii 
liiirl.   (36-62)    :   1.720   fr. 

1843.  —  Heri.s-LErov.  —  //(///(■  '/-•  (7,,(,<- 
sriirs  :  2.620  fr. 

1845.  —  C,ARI)IN.\[.  Fesch.  —  Sri'iic  de  r-ir- 
lldi-dl    :    1.1(10    fr. 

l'iir  jdiirr   iiiibliqur   :  654  Ir.   .50. 

I.X.50.  —  .'-^CHWELI.ING.  —  Vri  marrhr  d  Hmiif 
(40-33)    :   270   fr. 

18,51.  —  .S,\CHEiuiEM,  Bru.\elle.s  —  Lr  Mni- 
nirr   ri   sd   fdiliillr    (.48-41)    :   600   fi'. 

I'(iij!id(jr  :  3.175  fr. 

1852.  —  VARANfiE.  —  Srrnr  ni^liiiiir  :  266  fr, 

1857.   —  Comte  Vilain,   BRt'\Ei.i,Es.   —  .Sur 

li.lir  phirr  pllbliiilir  de  Ilinnr  sniil  ijriiiip('S 
(1rs  pdiirrrx  ri  des  rslrnpirs  ilrnidiiduiil 
l'ddiiii'iiir  d  dur  ddiiir  dr  d isliiirl/mi  :  s;/ 
srndiih',  iinr  rardrrrllr  d  Id  iiidiii,  duiirr 
(I   rliiiriiii   lin   drnirr   (52-45)    :  761)  fi'. 

18,58.  —  Vicomte  de  M...  I.r  driunl  //.'■//■ 
/(/   (iidsi^r  :  4.550  fr. 

\K'.).  —  XOHTHWICK.  —  /,(•  iiirnir  liildrdii  : 
2.2311    fi'. 

ISOi).  —  PiÉRARD.  —  Les  Mrndidiils  45- 
37 1    :    405   fi-, 

Srrnr  dr   rdbarri   (45-34)    :  73(1  fr. 

1860.  -^  Comte  de  Stenhuysf,  —  Marinr  ■ 
70(1   fr. 


I  1862.  —  Wever,  CiK.iii.NK,—  iniiriirx  dr  rur- 
Irs  ridhiis  prrs  d'iinr  riiiiir.  Cuivre  '20  Jniu- 
ce.s-IO   p.).)    :   506    fr. 

1863.  —  \'ENTE  \...  I.(iMii!i;s.  —  In  purl  de 
mer  m    Oririil   :  3.7.50   fr. 

1864.  —  I.'Herbette.—  l'iirl  dr  nirr  :  463,  fr 
ISOi,    —    C.dMTE    DE    ]'.(  ()1;.    --    Inliilidl    lidr.'l 

riinlrr     l'iiir^    :    5(10    fr, 

1,S65.  —  \'KNTE  X...  —  lldllr  dr  lluhriiiiriix  : 
1.200  fr. 

1S(:5.  ~  ClIAl'CIs.  —  I  iir  iddri'  du  iiidrc'ir 
d    llDinr    (3i-39)    :   7(i   fr 

Srrnr   dr    liiirriiix    '10-57,'        100    fr, 

/.('  Clidrldldii  sur  iilir  phirr  piildiiiiir  dr 
Itiinir   (127-20',))    :  500  fr. 

1865.  —  HoRsiN.  —  l.ra  rirhrssrs  dr  Hiiiw 
iiinilri'iir    ■    llo    fr. 

;,(/    pliirr    Xiiruiir    :   500    fr. 

1867.  —  W.  DE  TlUENFELS.'^.  —  Pdl/Sdilr: 
silr    ildlirn     .4S-40i     :    1.030    fr. 

1N67.  —  lîiiITEI.I.i:.  —  Miiiiiir  s:,\\',\  :  'M) 
fr:illis. 

1868.  —    COMTE    l)|:    I.AMBEliTVE.    —    ClldSSr   an 

faiinni   (22-30)    :  655  fr, 

iS68.  —  RiNECKER.  —  T.r  Cd ni pii-\'iirrinii  a 
lliinir    (55-711)    :    425   fr, 

//((//(■  dr  pdijsdnx.   Bois   (20-24)    :  375  fr. 

1868.  —  MARijrisE  DE  RhoDES.s.  —  Lr  ./r- 
piirl  pdiir  Id    rlidssr   (51-64)    :   3,300   fi'. 

1868.  —  RoliiNSON.  —  Lr  iniiniidiid  d'nrrir- 
liin  ildlirn,  jiuidiil  un  iiir  dr  i/niliirr  (41- 
34)    :  2.55   fr, 

1869.  —  Coi.nsMIDT.  —  Sdrriirr  iiinhiihint 
(37-20)    ;   216   fr. 

J.d   rrnin'r  drs  f(iiii.<  (35-31;    :  72  fr, 

1860.  —  DEle.S.sert.  —  [■/(  /)(///  (■/;  lldlia 
(,52-63)    :  2.000  fr. 

Chiissr  d   rrnirro   (20-25)    :   1,5(10   fr. 

1.860.  —  \T:nte  X,.,,  6  FÉVRIER.  —  Pldcr 
d'un  nidrrhr  rt  Pnil  dr  nier  '165-228)  : 
2,0.50    fr. 

IsfV.I.  —  ^"ENTE  DE  X.,  ,  12  ,\\r,iL.  —  Srrnr 
dr  mnidriil  (46-39)   :  805  fr. 

1870.  —  MARQri.'?  DU  Bl.AI.SEL.  —  PdlISlIi/i^- 
silr  ildlirn    (105-125)   :  1.220  fr. 

187(1.  —  Rl.iiKHCV.'^EN,  -—  Lr  iniirrlir  (,56- 
66)    :    1.1(10   fr, 

1870.    —    Baron    F,w;et,    —    Ihillr    dr    iniilr- 
tirrs     d      Id     pnrlr     d'illir     dlllirri/i'       NO-05) 
2,6,50    fr, 

lldllr   dr    ]  ni/d,p'ii is   i24-28;    :  2  350   fr. 

1870,  —  Hi:  .Saint  Remv.  —  Cn  nunrlir  <;nr 
Id   pldcr   iViiiir   rillr    :   560  fr, 

1872,    —    PerEIRE.    —   /.((    rhdssr   un    fiiiiron 
32-42)    :   1.800  fr. 

1872.  —  Code,  Londres.  —  Lu  miinrr  dr 
fiiiii    :   17, .575   fr. 

187.3.  —  MARIjriS  DE  LA  RllCHEB"!  .«.SEAU.  — 
Ld  rlidssr  un  fiinrun    :  2.(110  fi'. 

1873.  —  .MmiQi  ip  DE  B  ..  —  Lr  Cnnip  . 
2.605  fr. 


LIN 


—  340 


187-4. —  Chavkn,  Londres. —  Sur  la  colline  : 
21.775  fr. 

1874.  —  Lkmaitre.  —  Halle  Oc  CItaxsc  :U- 
41)    :   9.250   fr. 

1874.  —  Vente  X...,  18  Février.  —  Groupe 
de  mendianls  au  repos,  sur  le  bord  d'une 
rivière  :  1.540  fr. 

1877.  —  Brooks.  —  Vue  prise  aux  envi- 
rons de  Harlem  (47-63)  :  6.050  fr. 

Paysage   (120-164)    :  2.350  fr. 

Vue  prise  aux  bords  du  Tibre  (70-72)  : 
1.100  fr. 

1879.  —  Max  Kann.  —  Le  Campo-Vaccino,  à 
Rome  :  2.500  fr. 

1880.  —  Vente  X...  —  tes  vioissonneurs  . 
5.000  fr. 

1881.  —  De  Beurnonville.  —  ^.asse  eu 
cerf.  Bois  (22-29)  :  1.420  fr. 

Chasseurs  au  repos  (34J-41J)  :  3.300  fr. 

1882.  —  Du  Bus  DE  Gesignies,  Bru.xelles. 
—  Le  repas  du  meunier  :  600  fr 

1884  Comte  Potocki.  —  Le  départ  pour  la 
promenade.  Bois  (49-47)   ;  400  fr. 

1886.  —  WOMBWELL.  —  Les  bords  du  Ti- 
bre :  780  fr. 

Port  de  mer  :  610  fr. 

Halte  de  chasse  :  830  fr. 

1890.  —  Roi.HAN.  —  Les  Fauconniers  : 
1.050  fr. 

1890.  —  NicoL.AEFF.  —  Halte  de  chasse  : 
«26  fr. 

1891.  —  Vicomte  de  Buis.sebet.  —  Halte  de 
voyageurs  :  1.350  fr. 

La  rentrée  des  foins  :  GOO  fr. 

1892.  —  Vente  X...,  25  Avril.  —  Port  de 
mer  :  580  fr. 

1893.  —   BiNGHAM-MlLDMAY,    LONDRES.    —    VUC 

près  d'une  ferme  :  5.250  fr. 

1893.  —  VENTE  X...,  13  Mars.  —  Un  char- 
latan (64-54)   :  195  fr. 

1896.  —  Balensi.  —  Vn  port  de  mer  ,rt- 
44)  :  160  fr  . 

1897.  —  De  Klinkoch.  —  Port  de  mer  85- 
73)    :  250  fr. 

1898.  —  Degeuser,  du  Havre.  —  Le  marché 
sur  le  Campo-Vaccino,  à  Rome  (110-187)  : 
2.900  fr. 

1899.  —  ROLHAN.  —  Les  fauconniers  :  1.050 
francs. 

1900.  —  Cardinal  Despuig.  —  Paysage  avec 
figures  :  180  fr. 

1900.  —  Maillet.  —  Le  Repos  au  camp  (62- 
86)   :  1.250  fr. 

?  Daniel  Wade  .Acraman,  a  Clifton.  —  Ln 
port  de  mer  avec  chasse  au  faucon  :  1.586 
francs. 

Paysans  en  voyage  :  LOOG  fr. 

Dessins   : 
1773.  —  Lemperetr.  —  Prjrl  de  mer  avec 
figures.  —  Marchands  d'un  marché,  et  ache- 
teurs. Deux  dessins  à  la  plume  :  6  fr. 


Deux  paysages  du/il  l'un  avec  ruines. 
Deux  dessins  à  la  plume  :  7  fr. 

1776.  —  Mariette.  —  Groupes  de  figures 
orientales  faisant  conversation  auprès  de 
plusieurs  cliumeaux.  —  Marine,  avec  plu- 
sieurs personnages  occupés  à  charger  des 
mulets.  Deux  dessins  à  la  plume,  lavés 
d'encre  de  chine  :  40  fr. 

1776.  —  Neyman.  —  Deux  petits  'groupes 
de  figures  orientales.  Dessin  à  la  plume  et 
au  bistre  (3  pouces  carrés)   :  12  fr. 

Vn  port  de  mer  avec  plusieurs  groupes 
de  figures  dont  une  femme  portant  du  gi- 
bier. Dessin  à  l'encre  de  chine  (7  pouces-6 
p.)    :  37  fr. 

Deux  ports  de  mer  faisant  pendant,  avec 
quantité  de  figures  occupées  à  divers  tra- 
vaux. Dessin  à  l'encre  de  chine  il2  pouccs- 
7  p.)   :  212  fr. 

Un  port  de  mer.  Dessin  à  l'encre  de  chi- 
ne, lavé  au  bistre  (14  pouces-8  p.)  :  99  fr. 

Vn  port  de  mer  avec  ruines  et  monta- 
qnes.  Dessin  colorié  (14  pouces-9  p.)  : 
250  fr. 

Vne  barque  de  paysan,  à  côté  d'une  vieil- 
le tour.  Dessin  à,  l'encre  de  chine  et  au  bis- 
tre (13  pouces-11  p.)  :  10  fr. 

1805.  —  De  Saint-Yves.  —  Port  de  mer 
avec  une  gondole,  divers  personnages  et  un 
traineau  attelé  d'un  cheval.  Dessin  à  la 
plume,  lavé  de  bistre  (8  pouces  7  lignes- 
13  p.  9  1.)  :  104  fr. 

1823.  —  Grunling,  Vienne.  —  Paysan  arec 
une   cruche   qu'il   tient  de   la  main   aroite, 

assis  sur  un  banc,  devant  une  table.  Des- 
sin à  la  plume,  lavé  en  couleur  :  21  fr. 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  Quatre  figures 
d'hommes.  Dessin  à  la  sanguine.  Etudes 
d'après  nature  :  1  fr. 

1857.  —  Tiiis.'^KN.  —  Deu.r  éludes  de  fem- 
mes.  .\quarelle   :  1  fr. 

1860.  —  NoniiLiN.  —  La  visite  au  Caïd; 
vue  d'un  quai  au  uord  de  mer;  scène  ani- 
mée de  nombreu.x  personnages.  Dessin  à  la 
plume  et  à  l'encre  de  chine  :  80  fr. 

La  visite  rendue.  Pendant  du  dessin  pré- 
cédent, à  la  plume  et  à  l'encre  de  chine  ; 
62  fr. 

1875.  —  GriCHAHDOT.  —  Vue  d'une  allée  du 
Parc  de  Versailles.  Dessin  à  la  plume  et 
nu  bistre  :  93  fr. 

LINGEMAN.  L.-R. 

1881.  —  Nikl\\i:nhuys.  —  La  Dépêche.  Bois 
(34-44)   :  383  fr. 
La  partie  de  cartes.  Bois  (51-65)  :  500  fr. 
Le  partage  du.  butin.  Bois  (63-96)   :  750  fr. 

189L  —  I^EDEnoER,  Rotterdam.  —  Nouvelle 
importante.  Bois  (34-44)  :  258  fr. 
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LINNELL,  John,  jn'inln'  ;iiii;l:iis, 
lir  :i    Ldliill  rs  en    1  T'J','.   un  >v\    iMi 
—   INirliMil  ;    l'.iyMii^c;    (iciirc;    llis- 
loirr. 


l'iinsiiiic    . 
Luc  lil'i'jc 


18G0.   —  \v.\\\:   X...    I.ONDKES. 
9.000  tr. 

INOl.   —  Th   Ai,m:\\,   I,iiM)hes. 
(/(•    ()((//(    :   (j.375   11'. 

l)r:<   Hiichrriiiis   :   GiM   iv. 

i-^t;:'..  —  BiCKM.I.I.,  LilMlHKS.  —  /,('  cinisl  r! 
les   lUsriplcs   il' lùiiiiiiiiis    :  7.210   fr. 

18fi:î.  —  Ventk  X...,  LoNnuE.'^.  —  Lr  dianip 
dr   bir    ;   8.375   fr. 

1S70.  ^  RULLIICK,  LlJNDliES.  —  Lcs  Biirhv- 
)•,/;(,<   :  Ili.lJO  fr. 

1.S7'.,'.  —  (ilLEOTT,  I,iiM)1;KS.  —  lloh  l'i' 
Rc(hl('lir   :  l.">.7i0  fr. 

Biinis   il,'    ririrrc    :   7.G10   fr. 

L(i  rccdllf  (le  Vinijc  :  7.010  fr. 

tes  îiii chinons  :  G5.C00  fr. 

Bin/waler    :   7.870   fr   . 

Hmtipstcnd    Ilealh    :    i.'iOO   fr. 

Llîir    du    déluge    :    27.825   fr. 

P(///.s  Unisi'   :  69. .560  fr. 

187:!.  —  l'ENDEH,- LOMiBErf.  —  I.VS  Funérail- 
les   de   Seuil    :   6.050   fr. 

1875.  —  Menhee,  Londres.  —  loi/ ,-.,,•  a  Eni- 
mrius    :   17.600   fr. 

Piint   rusiiquc   :  15.740  fr 


Li's  ini'iidiiinls 


fr. 


La  rériillr  du  juin    :  34.120  fr. 
Pai/siifie  iivrr  hrnjrr  :  18.900  fr. 
Ouvrant  lu  harricrr  :  13.120  fr. 
Le  rctuur  ((es   ijUnirurs   :   16.015  fr. 
Siiirci'  iViniUininr   :   18.900  fr. 
1875.   —   M'OdENEii,   LiiNlUîES.   —  Diiredalû    ■ 
11.830  fr. 
Drvaril   l'unuii:   :  65.600  fr. 

1877.  —  GnANT,  LÛNDRE.S.  —  Ouvrant  In 
barrière  :  16.540  fr. 

Rassemblant  le  Ircnipeau   :  14.430  fr. 
1S7S.    —    Ti  iiM-.n,     l,i)Mir,i-,.s.    —    lirnille 
13.120  fr. 

1878.  —  Vente  X...,  M.\RS,  Londres.  —  Le 
•pasteur  mercenaire  :  7.200  fr. 

1883.  —  T.WEOH,  Londres.  —  i^rs  voya- 
geurs  :  24.150  fr. 

Bords  de  ririère:  les  Pécheurs  :  17.320  fr. 

Montufines   ■  11.285  fr. 

Vfdeurs   de  i/rand  eheniin    :   10.630  fr. 

1S83.  —  Marquis  de  Santi'rce,  Londres.  — 
L'Iieurc  de  traire  :  16.930  fr. 

1883.  —  Wn.EiAM  Lee,  Londres.  —  Bords  -te 
ririère,  nu  paijs  de  Calles  :  8.137  fr. 

1NS3.  —  DiNEOi'.  Londres.  —  Le  repus  ce 
iiiidi:  copie  du  tableau  de  ]'endel  :  39.640  fr. 

1SS3.  —  Vente  C.  ^L  W...,  Londres.  —  Va- 
rlierie    :    8.000    fr. 

Beri/ers  d'Arcudie    ;   10.7.50   tr. 

Itejins   de   midi    :   39.62.''i   fr. 

Vue   lie   l'île   de    Wiulil    ;   10.225   fr. 


Cours  d'eau  avec  pèclieurs  et  animaux  : 
3.275   fr. 

1884.  —  On,  Kii'i'Er.,  Londres.  —  Contem- 
plaliiin    :    11.810   fiv 

1885.  —  Herman  de  Ziieie,  r.ONDiirs.  — 
L^'aitproclie  de  l'orinje   :   ll.Oii)  fr. 

ISS6.  —  Co.NNEEE,  Londres.  —  Le  Imul  de  Ut 
ridline   :   10.015  fr. 

18S6.  —  J.  E[.L]S,  Londres.  —  La  moisson  .• 
3.275  fr. 

Sur  ta.  colline   :  15.075  fr. 

Le  cliariiit  de   blé   :  12.075  fr. 

1887.  —  GuAiiAM,  Londres.  —  Sous  l'arbre  : 
26.775   fr. 

1.887.  —  W'E'LLS,  Londres.  —  I^e  retour  du 
troupeau  :  18,895  fr. 

1887.—  Graham,  Londres.  —  Les  moutons  : 
48.555   fr. 

La    cliiiriio-e   de   ta   [nrél    :   14.430   fl'. 

Le   retour  d'Vlijsse    :   36.750   fr. 

L.e  Ctirist  et  la  Sumni Haine  :  14.955  fr. 

Paysage  :  5.700  fr. 

1888.  —  Wai.ker,  Londres.  —  Hanipstcdd 
Hcath    :  39.510  fr. 

1888.  —  PI.ÇCH,   LONDHES.  —  Allant   a   l'Uo 

mestead  :  12.095  fr. 
1888.    —    RocKEOW,    Londres.    —   Le    repjs 

de   midi   :  45.7(10   fr. 
1888.   —  WAUiMi   Cii.    ET   Tt-RNER,   de   Man- 
chester. —  irruije  ilan-.  les  champs  :  34.000 

francs. 
1890.  —  Xeck,  Londres.  —  Lu   temps   --fr  .• 

18.370  fr. 

1890.      —  W'EDSiER,  Londres.  —  Montaynes 
et   ]'allées   :  7.870  fr. 
.1   travers   la  plaine   :  9.445  fr. 
Vn  temps  sec  :  7.870  fr. 

1890.  —  Xeck,  Londres.  —  Le  pont  ae.s 
àiies    :    23.600    fi'. 

l'aysaije   avec    moulons    :   7.920   fr. 

M'Oitraut   le   cliemin    :   29.920  fr. 

Boi-^   et  fnréis    :  49.870  fr. 

Le  l'éiiicnr  :  18.370  fr. 

t'n    ciiiirlier  de   sidei!   nraiicii.c    :   22.830   'l . 

Lever  du   snlcit    :    18.895   fi'. 

La   vallée  du   Imnlicur  :  24.650  fr. 

r.a  récolte  de  l'nrye  :  30.180  fr. 

1S91.  —  Matthei's,  Londres.  —  Fenais'in  : 
11.830   fr. 

Baysivater,  il  y  a  quarante  ans  :  17.600 
francs. 

Dans  le  pare  :  13.120  fr. 

1891.  —  .SANirBCE,  Londres.  —  faysaye 
boisé:  paysans   et   bestiau.r   :   16.275  fr. 

La   moisson   :  14.430  fr. 
iliamiement  de  patnrayes  :  12.095  fl'. 
Paysage  avec   paysans   et   enfants   sur  la 
route  :  8.395  fr. 
L'heure  de   traire   :  9.445   fr. 
f,e  rcjiiis  lie  midi  :  15.740  fr. 


I.IN 


—  34-2 


1891.  —  KUKTZ,  Londres.  —  Vue  dans  k. 
Surrcy   :   7.870  fr. 

1891.  —  Boi.CKOW,  LoNDliF.s.  —  Ferme  .lu 
Uilside;  Ile  de  \Vi;ilii   ■  .■)2.500  fr. 

1891.  —  HOLDSWORTH,  LoNDUts.  —  i.c  muu- 
lin  à  vent  :  21.0C0  fr. 

1892.  —  MURIETT.4,  Londres.  —  La  fenai- 
son :  14.430  fr. 

Paysage;  paysans  et  enfants  :  10.650  fr. 

L'heure  de  traire  :  11.830  fr. 

Paysage;  vue  de  rivière  :  5.775  fr. 

1892.  —  D.4VID  Price,  Londres.  —  Bouviers 
du  pays  de  Galles,  conduisant  leurs  trou- 
peaux :  26.250  fr. 

Le  chariot  de  bois;  paysage  avec  vallon 
entouré  d'arbres  :  81.400  fr. 

La  grange  :  15.740  fr. 

La  cueillette  des  fruits  :  5.900  fr. 

Les  Bûcherons  :  10.230  fr. 

La  fermeture  de  la  barrière  :  19.945  fr. 

.1   travers  la  plaine  :  26.250  fr. 

1892.  —  CoLURD,  Londres.  —  L'arc-en-riel  .■ 
3.500  fr. 

1892.  —  \'ENTE  X...,  Londres.  —  Les  Bû- 
cherons  :  14.695  fr. 

1893.  —  Vente  X...,  Londres.  —  Les  por- 
teurs de  blé  :  7.085  fr. 

Les  sables  de  l.yminglon  ■  9.970  fr. 
Bamassant  la  bruyère  :  6.300  fr. 

1894.  —  Dennistoun,  Londres.  —  Le  Wagon 
de  bois  :  16.275  fr. 

1894.  —  Gibbons,  Londres.  —  Le  moulin  : 
13.910  fr. 

Vne  clairière  dans  la  foret  :  12.100  fr. 

Mid-day  :  6.970  fr. 

Vn  effet  de  soleil  dans  les  bruyères  avec 
ciel  nuageux  :  4.471  fr. 

1894.  —  Vente  X...,  Londres.  —  Philippe 
baptisant  les  eunuques  :  14.430  fr. 

1895.  —  Orrock,  Londres.  —  Les  coupeurs 
de  bois  :  7.640  fr. 

1895.  —  Doetsch,  Londres.  —  L'approche 
de  l'orage  :  15.220  fr. 

1895.  —  IIuth,  Londres.  —  Scène  de  Bi 
vière  :  14.170  fr. 

Vn  champs  de  maïs  :  14.430  fr. 

Le  repas  du  Bûcheron  :  13.650  fr. 

1895.  —  Vente  X...,  Londres.  —  Hansou- 
foot,  Dovedale,  Derbyshire  :  2.682  fr. 

1896.  —  Goldsmid,  Londres.  —  Paysage  dv 
pays  de  Galles  :  21.000  fr. 

1896.  —  MORi.EY,  Londres.  —  Le  parc  de 
Windsor  :  5.600  fr. 

1896.  —  Si.mpson,  Londres.  —  Les  joueurs 
de   boules   :  13.120  fr. 

1896.  —  HorLDSWORTH,  Londres.  —  i.e 
moulin  à  vent  :  18.370  fr. 

1897.  —  Hargreaves,  Londres.  —  Les  voya- 
geurs  :  8.920  fr. 

1897.  —  C.H.  nooTH,  Londres.  —  Les  F.mi 
yrants  :  21.000  fr. 


189S.  —  RrsTON,  Londres.  —  Berger  d'.lr- 
cadie  :  4.050  fr. 

1898.  —  Grant  Morris.  —  I^ailerie  dans  lu 
pays  de  Galles  :  7.600  fr. 

1898.  —  HALL-nEiTON,  Londres.  ~  ;  a 
Sieste  :  19.375  fr. 

Le  nuage  blanc  :  23.625  fr. 

1898.  —  J.  RlTSTON.  —  Berger  û'.ircadle; 
coucher  de  soleil  :  4.050  fr.  , 

Bords  de  rivière  d'Italie  :  3.150  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  26  Février,  Londres.  — 
Soir  d'été  :  7.540  fr. 

1898.  —  Vente  .X...,  4  .IriN,  Londres,  —  le 
rassemblement  du.  troupeau  :  5.250  fr. 

1899.  —  Ch.  .\ndrew,  Londres.  —  La  prai- 
rie.  Bois   (45-84)    :   7.075  fr. 

1899.  —  Hurst  et  Broadhurst,  Londres.  - 
Les  hauts  plateaux  (90-140)   :  6.300  fr. 

1899.  —  Fowler,  Londres.  —  Vue  de 
Hampslead.  Bois  :  2.750  fr. 

Paysage  boisé  .  .aquarelle  :  5.250  fr. 

1899.  —  Wharton,  Londres.  —  .-iu  delà  des 
montagnes   :  6.825  fr. 

1899.  —  Kelp  Morton  et  Franck,  Londres. 
—  Journée  d'été  près  de  Slrealley  :  7.350  fr 

Le  rasseinhlemcnt  di's  Iroujiean.x  :  2.825 
francs. 

1899.  —  Beaumont  Morison,  Londres.  — 
Orage  pendant  la  moisson  (142-206)  :  16.480 
fra}ies. 

Le  troupeau  (81-114)   :  8.625  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  8  .\vhil.  —  Les  forSts 
de  Kent;  paysans  et  moutons  :  4.050  fr. 

?  Coale,  New-York.  —  Harvest  Time  : 
O.OCO  fr. 

LINT  Van  ,  Henri,  ilil  Studio. 
pcinlri'  IVniirai.s  de  la  seooiitlr  innilic' 
(lu  X\  II'  siècle.  —  Paysaiic 

1777.  —  Prince  de  Conti.  —  Deii.r  paysages 
avec  figures.  Ensemb'.e  :  47  fr. 
Vn  autre  paysage.  Cuivre  :  15  fr. 

1852.  —  \'ENTE  X...  —  Le  départ  pour  la 
chasse.  —  Le  Belmrr  de  la  rlia^se.  Kiisem- 
ble   :   400  fr. 

LINTON.  Williams.  |..Miilrr  au- 
p;lais.  iK'  à  Li\rr|i()nl  à  la  lin  du 
X\lll'   sircic. —  Paysage;  (icinc. 

1865.  —  Comte  iie  Poirtalès.  —  Vue  d'un 
boni  de  mer  par  gros  temps.  Au  premier 
plan,  est  une  rlialoupe  uchouée  sur  la 
grève  (64-106)   :  700  fr. 

LION. 

1900.  —  .^n^v.  —  L'Escaut.  .-VquaroUe  ,46- 
61)   :  105  fr. 
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LIONI,  \  (.11-  LEONI. 

LIOT,  Paul. 

1S81.  —  ANnuirrx.  —  Le  Trcjmit  iV^-n)  : 
•20  fr. 

1890.  —  Hai'IN.  —  Environs  de  M  m  ri,  m'i- 
ne-et-Mariic  :   îo  Ir. 


LIOTARD,  Jean-Etienne,  priulrc 

i-l  L;rii\rii|-  siii-'^r.  m''  :'i  (Iriirxc  ril 
17(1'?,  hM\:iill;i  l'ii  Suisse,  m  Alir- 
jiiaii'iic  cl  l'ii  Aii^li'liTi-c,  iiKii'l  \  ri's 
17'.M).  —  (iiMiic, 

ISSI,  —  \"KNTK  X...,  2i  J.\N\ii;n.  —  Le  Dé- 
jeuner.   Cupie    ;   155   fr. 

Dessins   : 

1777.  —  Dr  L.-\c.  —  Le  iniiréelial  île  Saxe 
en  nnifiirnie.  Pnstel  sur  peau  (2IÎ  pouee.s-W 
p.     :    181   fr. 

I.S.SIÎ.  —  De  I.A  P.EHArniÈRE.  —  l'nihiUl  ■' ■ 
Miiileniiihelle  tlertiii.  In  cclêhre  nnuli'^le  ilp 
In  reine  Mil  rie-  \  n  lui  iielle.  Dessin  au  i  ray:iu 
noir  et  a   la   inuie  de  plonib   (13-15)    :   Lsd  fi'. 

1807,  —  De  (iiiNCdlliT.  —  Femme  île  /oo- 
/(/,  Innrnee  n  ilrnite.  In  lèle  vne  île  '.mis 
qnaris.  Elle  est  n'ine  il'nne  rohe  n  puis  i'_ 
lient  ses  tnnins  ilnns  nu  niiinelinn  île  suie, 
à  rebords  de  fourrure.  Cnnire-épreuve  l'un 
dessin  ù  la  pierre  il'italie  et  à  la  sanguine 
(30-20)   :  120  fr. 

1897.  —  Vente  T...,  13  Décembue.  —  l'orlrait 
de  Mndnine  Eréinenii.   Dessin   :  GO  fr. 

1.898.  —  \i-,'NTE  nr  r.OMTE  C...,  30  ,\VI1II..  -- 
Porirnit  de  Mndnme  l'ncnrl.  Dessin  :  240  fr. 

Estampes  : 
1733.    —   Comtes.se   n'F.iNsu.DEL.    —    Le    elint 
rnnliide,   d'après   \\  .■illcaii.    Kpreuve   à    l'eau- 
f(irte    :    3    fr. 

1873.  —  (iionrx.  —  L.n  inéine  eslnmiie. 
Ejireuve  ilu  f''  état   :  50  fr 

1877.  —  REHAfifE.  —  l'l}e  dnrne  frinirpie  d. 
l'erii.  n  Ciinslnnliiiiiiile.  reeeeniil  visite. 
D'après  Hnber.  le  serait  les  portraits  i  )i 
pieil  de  Marie-Thérèse  d'.\utriche  et  de  î.la- 
ne-.\ntoinette,  sa  fille,  enfant,  qui  seraient 
représentées  dans  cette  estampe,  dijiit  1.  E. 
Liotard  a  gravé  les  figures  et  Cauierata  les 
aceessûires.  Epreuve  petit  iii-fiilio  :  .47  fr. 

1877.  —  F.  DinoT.  —  Porirnit  de  Ltenc  Hê- 
ranll.  Conseiller  d'Etat  et  Iicute7iant  [/enc- 
rai de  police.  Epreuve  en  hauteur.  —  Te 
portrait  de  Vnrtisie  Ini-mi'me  en  eostnrne 
oriental,  par  Ini-mènie.  Epreuve  in-4°.  Les 
deux  pièces  :  11  fr. 

1878.  —  ROTH.  —  T,e  ehnt  malnile,  d'après 
W'altean.    Epreuve  a\i f   iiiai.i^i.'s   :   00   fr. 

iso7.  —  Dr  riiiucDiirl.  —  !.;i  inéiur  cstamiir. 
Epreuve  avec  niar.ges  :  40  fr. 


LIOTARD.  Jean  Michel.  -T.ivnn- 

ri    (Irssiliulclir  slllssr.   IVrrc  Jlllliruil  illl 

|iri'-r('>i|i'iil ,  ni'  ;'i  (irnr\c  m  170".',  iiinrl 
\crs  I7ri(l,  I  rj\  ,1  ill.-i  en  Siiis.sc,  m 
l'r;iiici'   ri   m   il.ilii'. 

Kstanj|K'S    : 

1772.  —  I!.  .\iniiAN.  —  /,('  elidienn  de  car- 
ies, il'aïues  IJnuclicr.  l-;preu\u  infuliu  : 
0   ir.   50. 

1833.  —  ('.(l.MlESSE  ll'lClNSIEIlKl..  —  /,((  l'on- 
eersnliiin  Iranenise,  d'apn-s  W.attea  ii.l-'.prea- 
ve  grand   m-tolio  en   largeur   :  3   fr. 

l.S(;5.  —  Cambeiu.vn.  —  Le  snnnneil  ilnniie- 
ren.e.  D'a|iivs  Waltean.  IClucuvo  avec  mar- 
ges   :    5   fr. 

Les  Comédiens  jrniiriiis,  d'après  Wattean. 
Epreuve  grand   in-folin   en   largeur   :   13   fr. 

1875.  —  GnCHARlKiT.  —  Le  jinrlrnil  de  l'nr- 
'i\le  lui-même  el  pur  Ini-mrnie.  In  lele  eue 
lie  Inns-iiuiirl'^  el  Itinmèe  vers  la  droite. 
Epreuve  en  hauteur  ;   is  fr. 

1S77.  —  F.  DllioT.  —  Les  Ciimediens  Irnn 
enis,  d'après  Watleau.  Epreuve  aver  mar- 
ges :  30  fr. 

Ln  Cniki  ersiilnm  Jraiimise,  d'après  \\'al- 
teau.   Epi'eu\e  avrr  gr.iiides  mar.L^es  :  30  fr 

18Ô7.  —  r.MiiiN  .1.  f'iCHiiN,—  Les  Comédiens 
frniienis.  —  Le  specinete  franeiiis.  —  Deux 
l'stampes  d'après  Wattean,  gravée.;  jiar  Eio- 
tard   et    Dupin    :   23   fr. 

1807.  —  De  Goncourt.  —  Cumédieiis  Irnn- 
(iii'i.  d'après  \\'atteau.  Epreuve  avant  ton- 
tes lettres,  ii  l'état  d'eau-forlo  pure.  —  Lu 
même  estampe,  l-^preiive  avec  grandes  mar- 
ges, l-aisenilile  ;  20  fr. 

Ln  ennerrsnliioi .  d'après  ^^■atteau.  Eprou- 
ve avant  toutes  lettres,  à  l'état  d'eau-forte 
pure    :    00    fr. 

In  même  e-ilnmpe.  Epreuve  avec  marges  : 
31     il- 

i'inlrelien^  nmaurene.  d'après  Wattean. 
Epreuve  a\ant  tontes  lettres,  a  l'et.-it  d'eau- 
fdfte   pure    :  0   fr. 

i'iirirait  d'Ale.randi  iiie  l'nlin.  veuve  du 
si/iidie  L'ierre   Liillin.   I-'.preu\c   in    1"    :  9   fr. 

18'.)9.  —  EinAin.  —  Le  ehnlenn  de  cartes. 
—  Des  radis,  des  raves.  —  Deux  estampes 
d'après  Boucher,  gravées  par  Liotard  et  Ra- 
venet   :   IG  fr. 

LIOUX   DE    SAVIGNAC. 

Munatures  : 
18IÎ3.  —  .s^AN-DoNATO.  —  Boile  ovale  T.QUis 
X\  L  luoutée  ('/(  rf)//c  à  pilnslres  el  n  frises 
limés  de  fleiiriins  el  de  ijnirlnndes  d'or  rc-;.- 
ie  fiind  el  h'  ciinrerele  dèeurês  de  petite^ 
semés  fnmilière^  ilnns  h:  i/eiire  /larnnnd  ■ 
3.000    tr. 

Iliiite  en  ençie  n  piih.fitres:  les  épaisseurs  el 
te  ennverrte  déenrés  de  minininres  .-  l.CGO 
francs. 
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1886.  —  Levï-Cremieux.  —  Paysage  ar-!- 
denté  avec  cascaile  cl  torrent.  Miniature 
ronde  sur  veliu  (70  centimètres  de  diauii'- 
tre)  :  3.600  fr. 

1892.  —  \ENTE  DE  Madame  X...,  14  niai.  — 
Une  fêle  sur  le  Tibre;  au  fond  la  punt  et  Iv 
château  Saint-Ange.  Miniature  ovale  sur  vé- 
lin formant  le  couvercle  d'une  tabatière  : 
990  francs. 

LIPHART  baron  de).  Ernest, 
pciiilrc  «•(lulciuporiuii,  né  à  |)(ii|>:il. 
—  l'oitrail  ;  Genre. 

1884.  —  Vente  Ultin.  —  La  si/cpri.sc  .■ 
180  fr. 

1899.  —  Mauuice  Leloir.  —  Femme  eu. 
chien  (-40-75)   ;  12â  fr. 

Dessins  : 

1891.  —  Vente  X...,  7  février.  —  Portrait 
de  Théophile  Gautier.  Dessin  :  75  fr. 

1897.  —  De  Concourt.  —  Portraits  d'Ed- 
mond et  de  Jules  de  Concourt.  Dessins  k  la 
plume.  Ensenmble  :  11  fr. 

Estampes  : 

1897.'  —  De  Concourt.  —  Portrait  de  Gus- 
tave Flaubert  et  itn  autre  portrait.  Epreu- 
ves de  1"  état  :  5  fr. 

LIPPI  Fra  ,  Philippe,  di  Tom- 
maso,   peinlre    ihiliell.   m''   à    l''l((reiiee 


en  1412,  iiiiii'l    en 
Pavsnçe. 


1  KV.I    —    Histoire 


1846.  —  Cahuinal  Fesch.  —  Joseph  reeoniui 
pur  ses  frères  :  825  fr. 

r.a  Vierge  et  VFnfaut  Jésus  :  491  fr. 

Joseph  recevant  son  père  et  ses  frères  : 
665  fr. 

Oppression  d'Israrl  en  Egypte  :  8!5  fr. 

1849.  —  CONINGHAM,  Londres.  —  L'offran- 
de d'un  siige  .■  7.085  fr. 

1854.  —  .loi.v  DE  Iîanneville.  —  L((  vision  de 
Saint-Bernard   :   10.000   fr. 

1863.  —   REVEREND   WALTER.   —    DAVENPORT.    — 

Bro.mlev.  —  I^ortrait  de  Sismonetta  Vcspnc- 
ci  :  11.960  fr. 

La  vierge,  l'enfant  Jésus  et  Saint-Jean 
avec  des  anges  .-  6.379  Ir. 

Cupidon  et  Psyché  ;  2.080  fr. 

Le  pendant  du  tableau  précédent  :  1.534  tr. 

1864.  —  \V.  Brett,  Londres.  —  Le  couron- 
nemenl  de  la  Vierge  :  23.380  fr. 

1870.—  De  SAiNT-neMY.—  La  Vierge.Jésvs  ei 
des  anges  :  550  fr. 

1873.  —  Comte  de  Villa-Franca.  —  Portrait 
d'une  jeune  princesse  (22-17)  :  600  fr. 

1874.  —  .\.  Barkeii,  Lootres.  —  L'adoration 
des    Mages    :   18.370   fr. 

Vierge  sur  un  trône  .-  12.725  fr. 


1878.  -    Paravev.  —  La  nativité  :  4.C00  fr. 

1881.  —  Mailand.  —  La  Vierge  et  l'enfant.. 
—  Peinture  au  blanc  d'œufs  et  sur  fond 
d'or   :  .2.250  fr. 

1881.  —  De  Beurnonville.  —  Joseph  rece- 
vant son  père  et  ses  frères  Bois  (65-164)  : 
940  fr. 

La  Vierge  et  l'enfant  Jésus.  Ilois  de  forme 
ronde  (84  de  diamètre)  :  720  fr. 

Le  même  sujet.  Bois  (51-36)   :  850  fr. 

/,(•  même  sujet.  Bois   (55-41)    ;  1.030  fr. 

1883.  —  Z^  Vente  de  Beurnonville.  —  La 
Vierge  aux  anges,  avec  fond  de  paysage. 
Bois  (79-51)   :  8.600  fr. 

1884.  —  3«  Vente  de  Beurnonville.  —  Le 
même  tableau  :  3.750  fr. 

1885.  —  4=  Vente  de  Beurnonville.  —  Le 
nième  tableau  :  2.250  fr. 

1886.  —  Graham,  Londres.  —  Le  rné.me  ui- 
bleau  :  16.540  fr. 

1889.  —  Tollin.  —  La  Vierge  et  tes  Saints: 
4.200  fr. 

1892.  —  Dudley,  Londres.  —  Portrait  de  la 
Simonetta  :  31.600  fr. 

1892.  —  LÉCLANCHÉ.  —  Estlier  et  .issucrus  . 
82.000  fr. 

La  Madone  :  1.420  fr. 

1894.  —  Eastlake,  Londres.  —  baintc-Ca- 
tlin-inc  :  11.835  fr. 

1894.  —  Leyland.  Londres.  —  L'adoration 
d.cs  mages  :  18.370  fr. 

Jm.  Vierge  et  l'enfant  Jésus  :  7.870  fr. 

1895.  —  Vente  X...  Londres  —  La  vierge 
avec  l'enfant  Jésus,  Saint-Jean  et  l'.ingc  : 
13.125  fr. 

1897.  —  E.  Ganet.  —  Le  même  tableau  (75- 
45)    :  6.100  fr. 

1900.  —  Cernuschi.  —  Saint-Jacques  et 
Saint-Philippe    :    580    fr. 

Dessins  : 

1776.  —  Mariette.  —  Quatre  feuilles  conte- 
nant différentes  études  de  mains  et  drape- 
ries. Dessins  à  la  pierre  noire,  rehaussés  de 
l)lanc    :   16   fr. 

1865.  —  DESPEaET.  —  Saint-Pierre  debout. 
Dessin  à  la  plume.  —  Homme  assis,  vu  de 
dos.  Dessin  à.  la  iilmne  et  au  bistre.  Les 
deux  pièces  :  43  fr. 

Deu.v  têtes  d'enfants  arenlées.  Dessin  à  la 
plume  :  51  fr. 

1875.  —  Galichon.  —  Etude  pour  vn  Saint- 
Michel,  archange.  Dessin  à  la  mine  d'ar- 
gent, rohanssé  de  blanc,  siu'  papier  viola- 
cé   :   L0.50   fr. 

In  ange  agenouillée,  la  tète  couronnée 
de  roses.  —  .\u  verso  :  Homme  vu  de  dos, 
tenant  un  bâton  à  la  main.  Etudes  an  pin- 
ceau avec  rehauts  blancs  (55-.38)   :  2.100  fr. 

1899.— Calendo.—  La  Flagellation  du  Christ. 
E.ludo  de   deux   figures  en   pied   :  255  fr. 
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Estampes    :  | 

1875.  —  Gauchon. —  L'Aiiii()iiciiillun.K\n-eu-    ' 

Vf  de  la  plus  grande  rareté  :  3:m:>  fr.  i 

Le    ChrisI    prêscnlé    au    }icu}itc.    lOinenvc 

(II'  I:i   plus  i;r.-iiuli'  rai'ete  :  :1.:!II5  l'i'. 

/,(/    l'iv^ciihiUiin    au    Tciiijih;.    liiiroiive    de 

la   plus  grande  rareté   :  l.Ofl.j  l'r. 

LIPPI.  Laurent,  iirinhc  d  ^rn- 
vciir  italien,  ik'-  i\  l'Ioiciicr  en  ICiOli, 
inoi'l en   IGG-i. —    Uisloirc;    l'orlrail. 

Dessins  : 
1859.—  Kaiem.w. — Elude  de  Jeune  ijaeiiii'r. 
Desiu  à  la  sanguine  :  ~  fr.  50. 

LIPS.  Jean-Henri,  i^ravcur  cl  dcs- 

silialiMII'  .suisse.    \\r   à    l\|iilcil.    prr-^   dr 

Zurich,  cil    I7.>N.    nuii'l  en    |SI7.    Ii'a- 
\ailia  cil  Suisse  cl  en  Ailcniaync. 

Dessins   : 
187G.   —  Marcille.  —  Portrait   de  Luiatei 
et  de  siin  //(.<.  Dessin  à  la  sepia  sur  pa])ifr 
t)lanf   (;!S-2:i)   ;  14  fr. 

Estampes    : 

183:!.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  /•'(■/(■  ùi- 
Bacchus,  d'après  Nicolas  Poussin.  Estaniiie 
très  .crrand   ni-fulio,   en   largeur   :   5   tr. 

l'iirlrnit  ite  Wolfijand  Goethe.  Estampe 
ln-fcili(.i  eu  hauteur.  Epreuve  de  1>'  état, 
avani   tnuti'  leltre   :  15  fr. 

Portrait  ite  Henri  Ynng.  Estampe  petit 
in-f(.i)in  ;  2  fr, 

18'J7.  —  Di:  (loNcocRT.  —  Portrait  de  Mada- 
me \êrt,er.  —  Epreuve  à  toute  marge  ;  7  fr. 


LIRA» 


La  .leanr   aicrr   ,    l'r.'i 


1883.    —   BURNICHE, 

fraiH's. 

[iititi   :  390  fr. 
La    aiauraise   nutirelte   :   175   fr. 

LIS  Van  der  Jean,  dil  Pan.  pcin- 
li'c  liullaiiilais,  m''  à  lliuirn  en  ir)70, 
iiinrl  en  |(')"-".t. —  Kcrnii'sscs  :  Ilisluire. 

1703.  —  Peter  Six,  ,\MsrEnnAM.—  inr  aiai- 
ann   iialdiiiue  :  960  fr. 

1703.    —    .IdUN    VAN    MARSELIS,    .\MSTElinAM.    — 

Le  lia  in   de  Diane  :  200  tr. 

1707,  —  \'ENTE  X....  18  MAI.  —  Le  nii'nie  ta- 
blean   :  70   fr. 

18fi3.  —  Vente  X...,  —  Mascarade      il'i  fr. 

1872.  —  PereiRE.  —  Piirtrait  de  Jeanne  ,'56 
42)   :  1.300  Ir. 

Estampes    . 

1801.  —  Ea.iariette.  —  .Saint-Jenn-Bapliste 
dans  te  désert,  d'ajirès  .Tules  Romain.  Es 
tampe  grand  ui-folio  :  3  fr. 


LISEBETIUS.  \ni,  LISEBET- 
TEN. 

LISEBETTEN  (Van  I.  Pierre,  i;  la- 
veur lidll.Ulilai.s,  \]r  vers  HilO,  Ira- 
vailla  à  .\ii\('rs. 

I-",stamiies    : 

IN.'i.").  —  CAMiiEULVN.  —  l'iirtrait  dr  .lariincs 
llainitton,  emnAe  d'.lran,  d'après  \aii  Dyck. 
l'.preuve  de  1'"  état,  avant  que  l'adresse  de 
.1.    Meysseus  n'ait  été   effacée   :  8   tr. 

1N77.  —  F.  DiLiOT.  —  La  nieaie  esta  m  ne. 
Eiueiive  de  1"'  état,  avec  l'adresse  de  J. 
.Meyssens    :    5   fr. 

Lilliograiihies 

1897.  —  Baron  .1.  Pichon.  —  Les  Penunes 
ite  1830.  Collei.tiiiu  de  soixanle-deu.\  par  et 
d'après  Roehn,  O.  Tassaert,  \'alIoii  iie  Vil- 
leneuve, P.  Numa,  etc.  En  un  volume,  m- 
lolin    :    150    fr. 

LITTRET    DE    MONTIGNY, 

Claude-Antoine,  i:ia\  cnr  d  ili'^sina- 
teur  IVaii(;ais,  m''  à  I'ums  en  17->.),  niori 
à    l'xMieii   en   I77.). 

Estamp<'s    ; 

1792.  —  lUlANDES,  LEII'ZW.  —  Le  l'iine-rt 
ita  i/rand  saltan,  d'après  Charles  .\.  \an 
Loo.  Estampe  grand  in-folio  en  Largeur  : 
8   francs. 

1.S65.  —  Camkeiiian.  —  Portrait  d'.inloine 
Luiin,  d'après  L.  M.  Van  Loo.  Epreuve  le 
!'•'  i-lat,  avant  la  lettre,  seulement  les  noms 
du  pcinlre  et  ilu  gra\eur  :  2  fr.  75. 

1577.  —   F.    DiiiOT.   —   Pnrtniit    de   .aadinae 
la    Marquise    de    Ponipadijar,    d'ai)rès   .1.    E. 
Srliénau.  Epreuve  sans  désignation  n'etal 
14    francs. 

1578.  —  RoTll.  —  Le  (  niireit  ita  ijranit  ''.ut- 
tan,  d'après  Cari  \'an  Eoo.  Epreu\e  a  peti'e 
ui.-irge    :    10   tr. 

/.('  Soinnieit  de  Llinae,  d'après  Saint-niicii 
liu.  I'4ireii\e  a\'.-int  la  lettre,  â  .granue  in.ir- 
■^>-  :  7  fr. 

1879.  —  SlECRIN.  —  l'iirtrait  de  Farart 
l'Iiarles  ■'<iniiin.  artiste  et  auteur  draniuli- 
'////',  d'après  !■;.  Liiilanl.  F.sliniipe  lu■,^" 
Epreuve  de  1"'  état,  avant  la  lettre.  La  uié- 
nie  estampe.  F.preuve  avec  la  lellre.  Les 
deux  pièces  :   12  fr. 

La  marquise  île  r'oinjiadnar. iV:{\ii-es  Sch;- 
iinn.    Epreuve    iu-4",    a\ec    iiiai,u''s    :    27    'y 

1^*S9.  —  \E\rE  L.  D.  ,  11  MARS.--  La  nii-uie 
estaniiie.  —  Epreuve  sans  di'siguation  d'éta': 
42    francs. 

1897.  —  De  CONC.oT-liT.  —  flirt rait  de  Mad' 
niiiisetle  Ciainui,   Hipiiidi/te  de  ta    tude,  i.r- 
liste   de   la   Ciiinédie-Frauraise.    F.preuve   in- 
S°.   sans   désignation   il'état    :   4   fr. 
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LIVE  de  la  DE  JULLY,  Ange- 
Laurent,  i;i'a\"iMir  ri  ilrs>llliilriir  IVail- 
çais,  m''  (Ml   17v?.").  iiiori  l'ii  177r>. 

Estampes   : 
1796.  —  Basan.  —  Suile  de  qiiairc-vimjl- 
treize  pièces   :  15  fr. 

1861.  —  Lajariette.  —  Portrait  ae  Louis 
Denis  de  ta  Livc  de  liellegarde,  d'après  Ri- 
gatid.  Epreuve  à  l'état  d'eau-forte  :  5  fr 

1865.  —  Camberlyn. —  Portrait  de  Françuis 
de  Salignac  de  la  Motiie  Fénclon,  archcc- 
quc  de  Cambrai.  Epreuve  de  1«'  état  :  13  fr. 

1873.  —  GiGOU.Y.  —  Le  portrait  de  la  mine 
de  l'artiste.  Estampe  in-folio  :  52  fr. 

Les  fermiers  hriilés. —  La  même  estampe, 
en  bistre.  —  Tète  d'enfant.  Les  trois  pièces  : 
6  fr.  50. 

1875.  —  Gi'iCHARDOT.  —  Portrait  d'.-ingc 
Laurent  de  la  Live,  introducteur  des  iim- 
bassaileurs,  d'après  Greuze.  La  tête  de  cette 
estampe  a  été  gravée  par  .\.  de  Sairit-.A,u- 
bin.   Epreuve   de   1""'  état   ;  60  fr. 

1877.  —  F.  DuioT.  --  Pastorales.  Trois 
estampes  sans  désignation  d'état   :   12   ''r. 

Fénelon.  —  Massilton.  —  Le  Duc  de  l.a 
Rochefoucauld.   Les  trois  estampes   :   15  fr. 

Le  Marquis  J.  Jos.  de  La  Borde,  financirr, 
d'après  Ro.slin.  Epreuve  de  l'^"'  état  :  40  Ir. 

Portraits  de  L.  li.  de  La  lice  de  Bette- 
garde,  et  de  .1.  L.  ilc  La  Lire  de  .liillij,  ^cli 
fils.  Les  deu.x  estampes  :  6  fr. 

1878.  —  ROTH.  —  Les  fermiers  linllcs,  d'a- 
près Greuze.  Epreuve  a  l'état  d'eau-forle  ■. 
19  francs. 

1S97.  —  Baron  J.  Pichon.  —  Venus  debout 
sur  une  colonne  tronquée  lui  servant  de 
piédestal;  elle  tient  un  bâton,  autour  du- 
quel est  enroulé  un  serpent.  Estampe  d'a- 
près Boucher  :  G  fr. 

1897.  —  De  GoNCOtîriT.  —  Portrait  de  Mada- 
me Létine,  belle-mère  de  M.  de  la  Live,  d'.!- 
près  Bernard.  Epreuve  à  l'eau-foite  :  360  fr. 

Deu.T  portraits  de  femmes  inconnues,  ira- 
vés  par  De  La  Livo  et  Pruneau.  Epreuves 
in-8"   :  59  fr. 

1898.  —  \'ENTE  1 25  AVRIL.  —  La  même 

estampe.   Epreuve   de  !'■'  état   :  260  fr. 

1899.  —  Ligaud.  —  La  belle  Jardinière.  - 
■Un  mausolée.  Deux  estampes  d'après  Bou 
«her  :  17  fr. 

LIVENS.  Nr.ir  LIEVENS. 

LÎVESAY. 

1899.  —  Ckul  .Miles,  Lord  Methiien,  ctc. 
LONDRE.^.  —  Portraits  des  /ro/s  enfants  d'E- 
<louard   Colding   (276-170   :  4.   .575  fr. 


Portrait  de  Madame  .linia  Guldirig  (277- 
166)   :  7.350  fr. 

LIVET.  Li-ravciir  cl  (lr>siii;\lciir 
français  de  la  lurniirrc  iiii>ili(''  du 
XIX'^  siùcic. 

18S2.  —  GiGOUX.  —  Maison  de  cillageois. 
Dessin  à  la  sepia  :  8  fr. 

LIVIUS  nu  LIVUS.'  \  uir  LIE- 
VENS. 

LLANOS  DE  VALDÈS  Doni, 
Sébastien,  pcinlrr  r>ji;iL;iiiil  de  la 
spcoihIo  moilié  du  X\  11'^^  siècle.  — 
Histoire  ;  Genre. 

1843.  —  .\gi;ado.  —  Salnle-Thérèsc  devant 
le   Cnœifi.c  :  22  fr. 
Jésus  an  Jardin  des  Oliriers  :  60  fr. 
Buste  d'ange  :  44  fr. 

1852,  —  Maulchal  .Sollt.  —  L'Ensevrlis- 
sraii'iit    il  II    Clni^l    :    510   fr. 

LLORENTE,  Germain-Bernard, 

nrinh'i'  rs|i;ii;ii()i,  \\i'  à  Si''\i!li'  l'n  ICiS;'), 
iiioi'l  fil    I7.)7. —  llisloirc:   l'orlrait. 

1843.  —  ,4gi:ado.  —  lAi  Sainte-Vierge  :  800 
francs. 

LLOVERA. 

l.s',19.  —  \ENTE  .\...,  4  .u"iLLi:T.  —  Projjosi- 
liiiiis   iialiuilcs   :  215  fr. 

Jeune  femme  jouant  avec  un  pelil  dut. 
.\quarelle   :  225  fr. 

LO  SPAGNA.  Voir  SPAGNULO. 

LOBEL. 

lOiiO.  —  D.  W.  MAcnoNAi.n,  Londres,  —  le 
retour  de  la  foire.  Gravure  :  224  fr. 

LOBELLE    dei.  Nicolas. 

Dessins  : 

1769.  —  De  Cayeux.  —  Vne  vue  de  Tivoli. 
Dessin  à  la  plume  et  au  bistre  :  18  fr. 

Quatre  vues  d'Italie,  dont  l'une  représente 
le  Cutgsée  du  côté  de  Saint-Grégoire.  Des- 
sins au  bistre  :  16  fr. 

Si.i;  autres  dessins  du  même  genre  :  20 
francs. 

Vue  de  lu  parle  Suiiil-Mirlirl  à  Tivoli. 
Dessin  au  bistre  :  16  fr. 

1776.  —  Maru:tte.  —  Deux  ruines  ae  l'an- 
eienne  Borne.  Dessins  à  la  plume  et  au  bis- 
tre :  5  fr. 
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LOBRICHON,  Timoléon,  pcinlrc 

IV:Hi(Mi>,  III'  à  ('.(inniil  '.liii-;i)  en  ISiîl. 
l'nrl  iM  il  :  (  ii'iiiT. 

1879.  —  SaiCEDE.  —  /.'"  Vnhiiildirr  iViiii  an: 
l.;iUO    fr. 

1881.  _  \'ENTË  DE  L'Association  des  artistes. 
—  Luc  tempête  dans   iiiic  riivrtlr  :   \.'MH)  fi. 

1882.  —  Moreau-Chaslon.  —  l.r  \  ni,,iii  lii'-. 
(l'un  an   :   1.500   t'r. 

18S2.  —  Vente  de  ea  .Societi;  de  i,'.\ht  et  m- 
L'.\.\ilTIÉ.  —  Le  Jour  (les  Confitures  (:U-2ij: 
720  fr, 

is8(i.  —  Vente  X...  11  inni.  —  l.e  l'riiileiinis: 
2.U00  iv. 

Soins   maternels   :  1.200  fr. 

l'clile   curieuse   .■   1.200   fr. 

1889.  —  V.\N  GofiH.  La  Haye.  —  L  n  eniu  <lu 
TAi.remhourij  :  2.420  fr. 

1.889.  —  DheVFI'S.  —  Ln  pli îhisnplir  :  L.ViO 
francs. 

]'ariilliiins   sur   un    Ihcinr   enniiii    :   ii.llllO    ''l\ 
Le   suppliée   île    Tuiilule   :   l.fillO   fr. 

1890.  —  Rai'IN.  —  (Juaiiil  (<//  n'a  lias  re  •;»'' 
l'on    iiiiiie    :    390    fr. 

l.s;»;.  —  Dhevfus.  —  La  Hoile  iiii.r  lelli  .s 
(140-8.^)    ;   1.300  fr. 

1899.  —  Vente  X...  27  .mars.  —  La  Huile 
(le   Croque-Milaine   :   590   fr. 

1899.  —  Vente  X...  l(i  aviul.  —  r.e  Dialile 
rowje    (77-95)    :   410   fr. 

Dessins  : 

1898.  —  Vente  O.  de  Penne.  —  Le  l'rin- 
teuips.   Dessin   :  150  fr. 

LOCATELLI,  Andréa,  ri  LOCA- 
TELLI,  Pierre.  \ Oii  LUCATELLI. 

LOCATELLÎ,    Antoine,    iirnvcur 


nii-ilessons  do  rliaqni''  persnnnni^e  nn  i\\>.\- 
traiii.    I-'.|iien\  e^   île    1"    ulat    :   23.   fr. 

1877.  —  Beh.wi  E.  —  Le  L'ranniii  et  ri'lspa- 
jour.  Snite  (l'estaiii]u's  repi-esentanl  des 
scènes  (le  la  n.ur  de  I.niiis  Mil.  l-',s(ani|ie 
in-fcil|ii,    en    laideur    ■    :.'()   fr. 

/.r  Trinniiihe  ilr  Harehiis.  l'.stamiie  ili-fo- 
lin.    l'ii    lai'Ljeiir    :    5    11'. 

LOCHON,  René,  i^'nnciir  <■!  dcs- 
sinnlciir  rriiiirn  is,    m''  en    1 1\'.',{\. 

l'',slain|)es    : 

1858.  —  \'EME  W...  —  [,e  Jinjeiiieiil  île  Dieu. 
nu  le  eliieii  de  Mniilinais,  d'api'i's  lin  la- 
l)lean  anmiynic  :  20  fr, 

1873.  —  Ginorx.  —  l'iotruil  de  lie  rioiu. 
[•"|ireuve  ]ietit  ni-fnlin  :   I   fr 

1S77.  —  Rf.hai'.i  t.  —  Le  L'rauiiiis  et  Esua- 
luiid  II  eheral.  E|il'eiive  in-fdliii,  en  lari;'ein': 
9   fr. 

Lniiis  \ie(ilus  l'iiiKiiiet,  Cnnite  de  I  en/ r, 
eiijdiil,  jits  du  siu iiilendunl.  I'',|i|'en\'e  avéfi 
>;r.'iMdes    niar,i;cs    :    75    fr. 

l'nrifuit  lie  .liiei/iies  {uijiisle  île  ,111111.  j.re- 
sideiil  un  l'iii  leiiieul  de  l'iiris  1-'.| htm \'e  ii' 
fiiliii   à    uraiiiies   niai'i:es    -    10   fr. 

1877.  —  F.  DiniiT.  —  LliiehurI  ;.-i.  -  I,e 
fre^tre    {(_'!.).    —    Muduiiie    de    Siii ut e-lleiivC. 

—  lu    .\noiiiime.  —  (Jiialre  eslaiii|ies   :   ('>  fr. 
/.,    Fiiiiquel    (f>.1.    Eiu''ijiie,    Cuiule    il'Agde. 

—  Ilartin/.  —  l'Iiuiiratliui  —  F.  \  /ulurl.Trciis 
estampes   :   17   fr 

Le  l'résideut  il  de  Luuiiuiiiinu-  —  -/.  .1. 
de    Lliiiii-   —   l)ra\    est:!iiipf'^       i    fr.    ,50 

Ileuri  d'Orléans,  due  de  Lnini  iierille.  — 
Claude  de  Tjirruiiie,  ilue  de  l'Iiee reuse.  — 
Deux    estampes    :    17    fr. 

\.  Fr.  P  de  l'.niidi.  Curdiiiiil  de  lletz. 
r,]ireii\e    ^aiis    di'si^^iial  m  in    d'i'i.-ii    :    :,'5    fr. 


ihilicil    delà    |il'cinirrr    lui  )il  ii''  du  X  I X''    1         \iiue-d'  \ulnelie.   eu    en.tuuie  ilf    eeure.   — 
sirrlr.    ni'   n    .\  1\  isnpi  il  1 . 


?  STERNREHi,.  -—  Lu  Saiute-\'ieiiie.  d'aprCS 
Palatii.    Estampe   ni-fidin    :   0   fi-, 

LOCATELLI,  Jean-François. 

1891.  —  LEiiEiiOEn.  Rotterdam.  —  lue  oc- 
cusiitiDii  seeretc  (130-110)   :  350  fr. 

LOCHEM  Van  ,  Michel,  prnx  nir. 
(Icssiiiniciii"  ('[  ('■(lili'ur  llnmninl  ili'  In 
lircinitTc  moitii'"  dti  X\  H'   sircir. 

Eslamiies    : 
18C,1.    —    Ea,T,U11ETTE,    —    Lu      Ml  re      de    dmi- 
leur  :   -.' 

1805.  —  CaMBEREYN.  —  L.a  uiiiile  des  lialii's 
el  resleuieuls  des  femmes  de  dieerses  ua- 
lions.  Suite  de  quatorze  estampes  représen- 
tant  cliacnne  denx  fifrnres  vue  à.  mi  cnriis: 


Liiuis  Mil    Denx  estampes   :  5  fr.  .50. 

■?  Stehnhekc.,  —  l'iirlriiit  de  Cluiide  de  f,'"'- 
riiine.  due  de  Clierreiise.  d'api'i'S  laci|nes 
il'F.iliuiult.    Estamiie    uvale    ili-fnlin    :    5    fr. 


LODER,  Mathieu,  n<'iiili'i'  d  lii-n- 
vciir  nllrinand,  ni'  n  \  irinn'  m  I7S1, 
iiHirl  en  1(S"2S. —  l'nrlrnil;  l'oysann; 
(  '.nricnliiro. 

Dessins   : 

1,S23.  —  Gruni.ino.  \'iE>iNE,  —  t'iirtriiit  d'un 
jeune  Imiume.  eu  u  mi-enip^  el  de  jnee, 
dans  un  nrule.  De>>in  a  la  pii'nr  iinire,  — 
Eludes  :  un  hniielier  urée  lu  lele  île  Médu- 
se el  eiiriealure  d'une  lele  d'Iinni lue.  i  ue 
de  prnfil.  Dessins  à  la  pierre  me;.,  t  à  la 
sansnine.    Les   trois   pières    :   10   fr. 

Elude  d'une  lèle  d'hiiniiue.  eue  de  frnfit. 
ù  eheeeii.r  hérissés.  Dessin  a  la  san.mnne  . 
2   francs. 
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Sujet  d'histoire  :  Un  vieux  guerrier  à 
barbe  grise  et  cheveux  hérissés,  assis  sur 
une  chaise;  derriire  lui,  un  vieillard.  Des- 
sin de  forme  ronde,  à  la  plume,  esquissi? 
en  couleurs.  —  Caricature  .•  Ln  hommr  ac- 
compagné d'une  ferrane  dans  un  costume  (.i 
une  pose  comiques.  Dessin  à  la  plume, 
lavé  en  couleurs.  Les  deux  pièces  :  30  fr. 

Vue  de  Hélène,  prés  Baadcn,  en  .iutùche. 
Dessin  à  la  gouache  :  15  fr. 

Vue  de  Possagno  ou  Cavaro  dans  l'Etat 
Vénitien,  lieu  de  naissance  de  Canova.  Es- 
quisse à  la  plume,  légèrement  lavée  au  bis- 
tre :  10  fr. 

Jupiter  et  Scniélé.  Dessin  à  l'encre  de  chi- 
ne :  53  fr. 

Deux  pièces  :  Bacchanales  représentant 
des  Bacchantes  couchées  dans  un  bois  et 
épiées  par  des  satyres.  Dessins  à  la  plume, 
lavés  au  bistre  et  rehaussés  de  blanc.  — 
Antre  sujet  de  bacchanale.  Dessin  à  la  plu- 
me et  lavé  en  couleurs.  Les  deux  pièces  : 
40  fr. 

186-4.  —  Comte  .A.ndréossy.  —  Etudes  aca- 
démiques. Deux  dessins  à  la  pierre  noire, 
rehaussés  de  blanc  sur  papier  de  couleur  : 
1  fr.  25. 

LODEWYCK. 

1770.  —  Ni:v.\i.\N.  —  Marine  :  Vn  bateau 
machand  agité  par  les  flots.  Dessin  colorié 
(7  pouces?,-52)  :  24  fr. 

LODGE,  Williain,  graveur  el  des- 
siiialriii'  aiiLilais.  ne  à  Leeds  (CoMilé 
d'York  .  iiKiil  .Ml  IC)<.)9. 

1793.     —    FltAlENHOLZ,     NUREMBERG.    —    L'or- 

gie    des    mnincs;   pièce    satirique.    Estampe 
grand  in-folio  en  largeur  :  10  fr. 

LŒFFTZ    de  ,  E. 

1894.  —  Fi.El.scHM.w.  —  .iu  travail  :  2.137  fr. 

LOEMANS,  Arnold,  giavnir  <■! 
(■■(lilnir  llaiiiaiid.  iir  à  Anvers  en  KlCiO. 

Estampes  : 
18t'5.    —   C.i.MBEHLYN.   —   L'.i  ssomption,   où 
l'un  des  disciples  lève  la  pierre  du  sépulcre. 
d'après  Ruliens.   Epreuve  avec  l'adresse  de 
Martiiiu.^  \anden  Enden  :  26  fr. 

LŒTHENER.  \  nir  DELAUNE. 

LŒTSEN    Vani. 

18.37,  —  .M.WEMOI.SELLE  M.\ES,  G.wn.  —  L'In- 
térieur d'une  menuiserie.  Bois  (38-27)  :250  fr. 


LŒWE  MARCHAND .  Frédéric, 

peinli'c    IVaneais    (■(inl(Mn|i(irain,   ur  à 
Paris.  —  Genre, 

1S84.  —  BORNICHE.  —  Pythonisse  :  900  fr. 

LŒWENSTERN.  C.-L. 

ISC'J.  —  GoLDSMiDT.  —  Halte  de  voyageurs. 
—  Halte  de  colporteurs.  Deux  pendants. 
Bois  (20-28)  :  150  fr. 

LOFFANY. 

Estampes  : 

1816.  —  Chevalier  Hauer,  Vienne.  —  L'7J 
homme  bourrant  sa  pipe.  Epreuve  avant  la 
lettre  :  16  fr. 


LOGGAN,  David,  lirav.'tir  el  des 
sinaleur   alleiiiaiid,   n( 
1(>jO,  murl  en  IGUS  à  Londres 


I    Danlzig  en 


Estampes   : 
1836.  —  Fr.mck,  Vien.ne.  —  Portrait  de  Ver- 
ney  Grevil.  Estampe  in-folio  :  3  fr. 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  Le  cordonnier 
dans  son  atelier,  d'après  R.  Rœstraten.  Es- 
tampe in-folio,  en  hauteur  :  10  fr. 

1877.  —  F.  DIDOT.  — 'Cliarlcs  II,  à  mi-cor2ys  : 
11  fr. 

Jacques,  duc  de  Monmouth,  fils  naturel  de 
Charles  11,  jeune,  à  mi-corps.  Epreuve  de 
l»"-  état  :  500  fr. 

Hyde  Edouard,  comte  de  Clarendon.  chan- 
celier. Epreuve  de  1"  état  :  110  fr. 

Isham  (Th.)  Baron  de  Xorlliamplon  :  41  fr. 

Tweeddale  [Johnf).  Chancelier  d'Ecosse, 
en  grand  coutume  de  cérémonie.  Epreuve 
avant  toute  lettre  :  195  fr. 

LOGSDAIL,  W. 

ISOS.  —  BUSTON,  LONDRES.  — Lit  plurc  Suinl- 
Marc  à  Venise  :  4.850  fr. 

LOIR,  Alexis,  graveur  el  (irlV'Nrc 
IVaii(;ais,  ni' en  IGdO,  innrl   en    17K). 

Dessins   : 

1767.  —  De  .lULLiENNE.  —  Vn  portrait  de 
femme.  Pastel  (16  pouces  9  lignes-13  p.  3  1.)  : 
50  fr. 

Estampes  : 

1793.  —  BnANi)É.-5,  Leipzig.  —  La  chute  des 
anges  rebelles,  d'après  Cliarles  Lelirun.  Es- 
tampe grand  in-folio.  Epreuve  de  2"  état, 
avant  l'adresse  :  20  fr. 

Le  Massacre  des  Innocents,  d'après  Char- 
les Lebrun.  Estampe  grand  in-folio.  Epreu- 
ve rie  1"''  état,  avant  la  lettre  :  40  fr. 

L'Adoration  des  rois,  d'après  Jouvenei. 
Estampe  grnnd  in-folio,  m  hauteur  :  25  fr. 
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La  l'jfifiihiliiiii  (III  l'riiijili\  d'iilJi'i's  .Tou- 
xi'iicl.  lisla]]ii)e  Liraiiii  m  IoIki,  en  liaiitour  : 
20  £r. 

La  Siiiiilf  )/(';■(/('  iifi'r  II'  mips  di'  Ji'sus 
mon,  il'aiin'S  1".  Mi^iiaiil.  Eslaiiipe  grand 
in-folicj,  en  lianteur  :  23  Iv. 

1T9S.  —  Khaiknhoi.z,  NriŒMiiKRi;.  —  La  chu- 
te des  aiuic's  rebelles,  d'après  Lebrun.  Epreu- 
ve de  2"  étal,  axant  l'ailresse  :  10  fr. 

Le  iniissiie,  I  îles  I  iiiniii'iif-,,  d'après  Le- 
brun. i'Lpreuve  lie  T"'  eiai,  avant  l'adresse  : 
10  Ir. 

L'Adoration  des  rois,  d'après  Jouvenet. 
Epreuve  de  2"  elal    :  8  fr. 

Jésus  deseendii  de  la  eroi.r  est  pleuré  par 
la  Suinte  Vienje  et  jiar  les  saintes  femmes, 
d'après  .louvenel.  Estampe  .nr.'nid  ni-folio  : 
5  fr. 

Sainte  Madeleine  en  fiiiere.  d'après  Niefi- 
las  Lon'.  Estampe  ovale  grand  in-folin  :  N  fr. 

isol.  —  WiNKi,i-.i!,  LEii'/iii.  —  l.e  massacre 
des  liiniieenis.  d'aïuès  Lebrun.  E|>revive  de 
l"  état  :  2.^  fr. 

La  Présenlaliiiu  an  'l'einple.  il'après  .Inu- 
venet.  Ejireuve  sans  désignalinn  d'état  :  5  fr. 

1SÛ5.  —  De  S.mnt-Yves.  —  La  chute  des  an- 
ges et  le  massacre  des  Innocents,  et  divers 
autres  sujets  sacrés  et  profanes.  Ei^  tout, 
trente-quatre  estanii)es  :  25  fr. 

1833.  —  flO-MTE.ssE  n'EiNSiE.iiEi..  —  L'Annou- 
ciation  de  la  Vierçie,  d'après  Nicolas  Loir. 
Epreuve  à  l'étal  d'eau-fortc  ;  1   fr. 

Moisc  sauvé  des  eaii.c,  d'après  Poussin. 
Epreuve  de  1"  état  12  fr. 

Le  ivassacre  des  Innoeent-i:  Hérode  dans 
son  char,  passe  sur  le  enrps  des  enfants,  d'a- 
près Lebrun.  Ejireuve  de  1»''  état  :  13  fr. 

L'.id(irati,on  des  mafies,  d'après  .Touvenet. 
Epreuve  de  l'"'  état  :  7  fr. 

La  Présentation  au  'l'emple,  d'après  .Tou- 
venet. Epreuve  de  1"  état  :  13  fr. 

Le  Clirist  mort  déposé  au  pied  de  la  eroi.r, 
d'a]irès  .Touvenet.  Epreuve  de  V"-'  état  :  7  fr. 

1843.  Weigei,.  Leii'ZTG.  —  T. a  chute  des  an- 
ges relii'Ucs,  d'après  Ijebrini.  ]'',prenve  de  1" 
état  :  10  fr. 

1843.  —  DEliolS.  —  ;,(/  l'i  esentutinn  a\i 
Temple.  —  L'.idoration  '/«v  nooies.  Deux  es- 
tampes,   d'après   Jouvenet    :    1(1   fr. 

18.")5.  —  \  AN  liEN  7.ANDE,  —  La  sainte  Famille 
avec  un  ani/e:  l'enfant  Jésus  est  as'iis  siir'la. 
croie,  d'après  Nicolas  Loir.  Epreuve  ovale 
eti  largeur,  sur  nue  planche  carrée  :  3  fr. 

I.a  ]'ieriie  et  l'enfant  Jésus,  dans  ini  octo- 
gone en  liauieur,  d'après  loiiNeni't  :  1  fr.  50. 

La  Saillie  Vierije  et  l'eiifuiit  Jésus  assis 
sur  ses  aennu.r  une  poire  à  la  iiiuiii,  d'après 
Jouvenet.  l-'.pi'enve  de  l'^''  état  4  fr. 

La  Sainte  Vierije,  l'eufaiil  Jésus  et  le  petit 
Saint  Jean,  d'après  Touvenet.  Epreuve  de 
2«  état  :  2  fr.  50. 


1>'.5',;.  —  Mis  i)K  Lassaeee.  —  Lu  même  es- 
l.ampe.  lipreuve  de  l"'  elal,  a\'ec  l'adresse 
illi  ]ienili-e   :  2  fr.  .50. 

|S(;5.  —  Ca.MHEIU.vn.  —  Lu  eliule  des  anges 
relielles.  d'aiires  Lebi'un.  l'4Mru\e  avec  mar- 
ges :  3  fr. 

LOIR,  Luigi,  priiilre  Irnnr.ii.s  cdii- 
li'iii|iiir.iiii .  iK'  ;i  (ioril/  :  .\nl  rn-lic)  de 
|iniTnls   IVune.iis. —   |';iysnor;   (  Iriifc. 

1882.  —  \'EME  riE  i.A  SnciÉïi':  de  i.'aut  et  de 
e'.Vmiiiê.  —  l'ii  coin  de  l'aris  (3G-55)   :  505  fr. 
17'.i8.  —  De  Jo.nge.  —  Laveuses  :  295  fr. 

LOIR,  Nicolas,  iirinlro  IV.mrnis, 
lié  à  Pni'is  en  ICi'.M,  iimil  m  ICiV',!.  — 
Hisloirc;  l'orlinil  ;   l'ny.sniic 

175Ci.  —  TAi.LAru).  —  Suinte  Famille  dans  un 
pai/siigc.  Cuivre  :  100  fr. 

1707.  —  De  JUEEiE.N.NE.  —  Portrait  d'un  jeune 
liiiiiime  et  d'une  jeune  fille  [15  pouces-12  [i.)  : 
120  fr. 

1787.  —  Coi.l.ET.  —  l^agsagc  avec  figures  et 
littile  d'eau  (45  pouces-54  p.)  :  131  fr. 

1845.  —  Caiîdinal  Fesch.  —  Hepos  de  la 
Sainte  Famille  :  405  fr. 

1851.  —  .\.  Giiiou.x.  —  La  Vierge  tenant 
l'enfant  Jésus  dans  ses  liras:  à  gauche.  Saint 
Joseph;  dans  le  liant,  une  gloire  d'auges  (55- 
7G)   :  50  fr. 

1807.  —  MALFArv.  DE  Lii.i.E.  —  /,('  mariage 
mgsliijiie  de  sainte  l'atliei iiie  ,■  1 12  fr. 

Dessins  : 
1810.  —  De  SlLVE.STiiE.  —  La  Sainte  Vierge, 
l'enfant  Jésus  et  Saint  Jeun.  —  Le  Christ 
mort.  —  Le  Triomphe  de  Galalée.  —  La 
maliiilie  d'tle.rundre  et  eiiigt  uiitres  sujets 
sacres  nu  profanes.   Dessnis  :  13  fr.  50. 

18.50.  —  KaiEMAN.  —  Allégorie.  Dessin  au 
iunceaa,  lavé  de  rouge  et  relevé  do  jaune  : 
4  fr. 

Esl.ampes    : 

1703,  —  Brandès,  Leii'ZIG.  —  l'iéoliis  et  Bi- 
toit.  Estampe  granil  in-folio,  en  largeur. 
Epreuve  de  1"''  état,  à  l'eau-forte  pure  :  25  fr. 

1855.  —  Van  den  Zamie.  —  L'Enfant  Jésus. 
Epreuve  avant  que  l'adresse  de  Mariette  ait 
été  effacée  :  6  fi'. 

Jupiter  et  Antiiipe.  —  Diane  et  Actéon.  — 
/,(■  Jiniemenl  île  l^ari-  Trois  éjireuves  avec 
mai'ges  :  3  fr,  .50. 

Iliune  cl  F.nih/miiiii .  —  L'I'.iilrreineiil  d'Fu- 
inpe.  —  Jtueelins  et  .Iriunc.  .Ipiillon  et  Lluph- 
né.  On.itri"  epreu\es  avec  marges  :  4  fr. 

Paysage.  Epreuve  non  décrite,  portant  le 
numéro  G  .à  gauche  de  la  marge  :  4  fr.  50. 

iiilre  jingsiige,  f,ais,-iut  pendiuil  au  précé- 
deul,  \'ers  le  mdu'U  du  preniier  plan,  deux 
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figures  assises,  et  à  gauche,  deux  hommes 
marchant  de  compagnie;  le  fond  offre  des 
fabriques  au  bord  d'une  rivière,  et  au  delà 
une  chaîne  de  montagnes.  Epreuve  sans 
nom,  ni  marque  :  (i  fr. 

LOIS,  Jacques,  iicinlrc  et  gravriir 
li(ill;ui(lais  (lu  milieu  tlu  XVIP  siècle. 

Estampes  : 
1855.  —  C.tMHEHLVN.  —  Histoire  de  Diane  et 
Actéo».  Epreuve  de  1"  état,  portant  le  titre 
hollandais  dans  la  marge  :  19  fr. 

LOISEAU. 

1900.  —  Tavernier.  —  Vallée  de  la  Seine 
aii.r  Damps  (60-80)  :  3C0  fr. 

1900.  —  Veuve  Lépine.  —  L'Eglise  de  Notre- 
Dame  de  \iuiilreuil  (46-55)  :  250  fr. 

LOIZELET,  Eugène,  graveur  et 
de.isiiiatcui'  traiiqai.s,  né  à  Paris  en 
1842,  mort  en  18S2. 

Dessins   : 
1887.  —  \'.  .\iBiN.  —  Le  déjeuner  en  tète  à 
tête     et     l'oucrière     en     dentelles,     d"après 
Lawreince.  Deux  dessins  :  360  fr. 
Le  petit  conseil.  Dessin  :  139  fr. 

Estampes  : 

1890.  —  Destailleur.  —  Le  petit  Coblentz; 
boulevard  de  Gand,  sous  le  Directoire. 
Epreuve  coloriée,  avant  la  lettre  :  13  fr. 

LOKHORST  (Van),  D.-P. 

1891.  —  Ledeboer,  Rotteuda.nl  —  Bruyère 
ai-ec  bétail  '36-03)  :  220  fr. 

LOKHORST    Van  ,  Jean. 

1S91.  —  I.ldebueh,  limiEiuiAM.  —  Paysage 
(32-49)  :  8.-)  fr. 

LOLLI,  Laurent,  |iciiiiri'  i^l  gra- 
\i'U|-  ihilicu,  U(''  à  lîologlir  eu  1012, 
iiioil  eu   IG'Jl. —  Histoire. 

Estampes  : 
1817.  —  Comte  Rigal.  —  La  Vierye,  dite 
«  La  Vierge  à  l'oiseau  »,  d'après  Guido  Reni. 
—  La  Sainte  Famille.  —  Saint  Cérôrne  en- 
dormi. —  Saint  Gérûme  en  médilalion.  — 
Saint  Sébastien.  —  Sainte  Madeleine.  —  La 
récompense  de  l'élude.  —  La  HeiLommée.  — 
Andromède.  —  Les  armes;  de  G.  Vilani.  sup- 
portées par  un  Génie.  —  L'Amour  rompant 
son  arc.  —  Lutte  de  deux  amours.  — An^ours 
au  pied  d'un  arbre.  —  Hercule  enfcnt  étouf- 
fant un  serpent.  —  L'.Amour  endormi.  — 
Trois  scènes  de  Bacchanales,  représentées 
par  des  enfants.  La  plupart  de  ces  pièces, 
d'apr\s  G.  .-\.  Sirani.  Les  dix-neuf  estampes  : 
20  fr. 


1S43.  —  Weigel,  Leipzig.  —  La  Hécompense 
de  l'Etude,  sous  la  figure  d'un  Génie  ailé, 
d'après  Sirani.  Estampe  en  hauteur  :  3  fr.  90. 

La  lienommée  planant  dans  les  airs,  au 
dessus  de  la  terre,  d'après  Sirani.  Estampe 
en  hautoiu'  :  5  fr. 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  L'Enlèvement 
d'Europe,  d'après  S.  Cantarini.  Epreuve 
sans  désignation  d'état  :  3  fr.  50. 

1852.  —  Vente  B.  D...,  29  mars.  —  La  Be- 
niinunée,  d'après  Sirani  :  1  fr. 

18.'w.  —  \'AN  DEN  Zande.  —  La  même  estam- 
pe :  1  fr.  75. 

1856.  —  His  DE  Lassalle.  —  La  Sainte  Vier- 
ge et  l'enfant  Jésus,  d'après  Sirani  :  4  fr.  50. 
1873.  —  GiGorx.  —  Sept  estampes  :  2  fr. 


LOLLIOT. 

1900.   —  \ENTi:  \...,   15  JANVIER. 

neaux  décoratifs  :  160  fr. 


Deu.r  pan- 


LOMBARD-LAMBERT.  \  nir 
SUSTERMAN. 

LOMBARD,  L.,  uravrui-  IViiuçais 
du  X\  111    siècle. 

1877.  —  F.  DIDOT.  —  Catl^erine  Madeleine 
ili  Vertlianiont,  veuve  de  Lefèvre  de  Cau- 
uniiliii.  E]irenve  à  la  manière  noire  :  3  fr. 

LOMBARD,  Pierre,  graveur  fran- 
çais, m'-  à  Pai'is  vers  1613,  mort  en 
ï(iS2. 

Estampes  : 

1766.  —  D'ARGENViLLE.  —  Lcs  Couites  et  Com- 
tesses, d'après  Van  Dyck.  Suite  de  douze 
linrtraits,  dont  dix  de  femmes  et  deux  d'hom- 
mes. Ces  portraits  sont  ceux  de  :  Elisabetli, 
comtesse  do  Devonshire.  —  Elisabeth,  com- 
tesse de  Castlehaven.  —  Pénélope  Herbert. 
—  Lucie,  comtesse  de  Carlile.  —  Anne,  com- 
tesse de  Norton.  —  Anne,  comtesse  de  Bed- 
fonl.  —  Marguerite,  comtesse  de  Carlile, 
avec  un  enfant.  —  Rachel,  comtesse  de 
Middiesex.  —  .-Vnne-Sophie,  comtesse  de  Co- 
narvan.  —  Dorothée,  comtesse  de  Sunder- 
land.  —  Henry,  comte  d'Arundel.  —  Philip- 
I-'e,  comte  de  Pernhroke.  Douze  estampes, 
grand  in-folio  :  14  fr. 

1767.  —  DE  .llI.LnCNNE.  —  La  uiruie  suite  : 
14  fr. 

1779.  —  De  EliANcroirr.  —  /,</  même  suite  : 
13  fr. 

1793.  —  Brandk.s,  Leipzig.  —  (hurles  I", 
roi  d'Angleterre,  à  cheval,  ayant  près  de  lut 
un  ecuyer  gui  porte  son  casque,  d'après 
Van  Dyck.  Estampe  grand  in-folio  en  hau- 
teur. Epreuve  de  I»''  état,  avec  la  tète  du  roi 
et  avec  l'inscription  :  10  fr. 


—  :5:.i  — 
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l'iiihilil  (!>■  Dr  lu  l'iinil.  iniiiiii  ^mis  Ir  iiniii 
d,  .  (.azrtiir  ilr  llulluuilr.  d'apns  11.  (..is 
c'iril.  Estaniiip  ni-lulin,  en  haulcui'.  Eiii\mivl' 
do  \<"  état,  avant  la  lettre  :  i:i  fr. 

IT'JT.  —  \\<ii  TKKS.  But  xiill.Ks.  —  i.i:  siiilr 
(/es  conitr^  li  rniiilrs^r-i,  d'ain-es  \  an  Dyck. 
—  (Mlver  (iiiiiiirt'l  mine,  uikiiivI  un  jiinic 
ullùchc  rédiarpe,  d'aiirès  \'an  Dyek.  Les 
tfeize  eslaiii]ies  :  72  fr. 

179S.  —  FH.\1'ENH(ILZ,  NHHEMIIEHli.  —  t.n  Nd- 
tirilr  (/('  Jc.'iiiy:,  d'après  Nicolas  Pniissm.  Es- 
lamiie  «raiid  in-tulin,  en  lai'^;enr.  Kpreiivi- 
de  1"  état,  avant  la  lettre  :  V2  fr. 

Chiiih's  I",  roi  d'Angli'fci  ic.  d'ain-t's  \'an 
Uyek.   Epreuve  de  l'"'  état   :   10  fr. 

IT'JS.  —  Citoyen  Milly.  —  La  iiiriiif  fritaiii- 
},(•.  Eprenve  de  l""'  état  :  ? 

1799.  —  B.A.-i.^N.  —  T,ii  irirmt'  r^lampr.  Epren- 
Vf  de  l"  état  :  28  fr. 

ISdl.    —    \Y1NKLEK,    LEII'ZtG.    —    L(l    Sllili'    ilr-. 

coiiitfK    et    niinlc^sos,    d'après    \an     Dyck  : 
IS  fr. 

18(1.").  —  De  S.MNT-Yve.s.  —  ClKirlex  !■"■  n  rlie- 
Kil,  d'après  \an  Dyck,  et  nne  iluujile  e|nen- 
ve  de  la  même  planche  avec  la  tète  de 
Cruinwell  sulistitnée  à  celle  dn  roi  d'.\nRle- 
terre  :  401  fr. 

1811.  —  De  SilVESTHE..  —  Clnnlrs  /«r,  rai 
(l'A iiillricnr,  l'i)  (iriiiiirc  l'I  il  {■lii'i'iil.  Deux 
cpreu\es  :  la  première  avec  la  lete  de  Char- 
les V:  la  seconde,  avec  la  tête  d'olivuM' 
c:rom\vell,  substituée  à  celle  du  roi  d'.\n- 
gleterre  ;  60  fr. 

18i:i.  —  \'ENTE  T.  L...,  5  .WRII..  —  l.'Kiifiinl 
Jésus  paniiil  un  nniiiiiu  urrc  îles  fleurs  qu'il 
reiuit  lin  petit  Suint  Jeiiii.  Eprenve  de  l" 
état  :  1:H  fr. 

l'iirlruit  de  De  la  Fond,  auteur  de  lu  omet- 
te de  IloUiinile.  d'après  H.  Gascard.  Deux 
éiii'euves  île  li"''  état,  avant  la  lettre,  dont 
une  est  a\  ant  la  titre  :  80  fr. 

1817.  —  LOGETTE.  —  Cliiirles  /f^  roi  il'  tioile- 
teire,  l'ii  iiriiiiire  et  à  eheval,  d'après  \','iii 
Dyik.  Les  deux  épreuves  ]iroveuanl  de  la 
vente  de  Silvestre,  en  1811  :  69  fr.  .5.'). 

l'ortrait  de  De  la  Fond,  d'après  Henri  Gas- 
card. Les  deux  épreuves  de  la  vente  T.  L.. 
en  181.'^  :  24  fr. 

1821.  —  DUR.^ND.  —  Le  même  iioilruil^ 
Eprenve  sans  désignation  d'état  :  ;-i  fr. 

1833.  —  COMTESSE  D'EINSIEDEL.  —  Lu  Vierije 
leirint  l'enfant  Jésus  einmnillolé.  d'après 
Idnlippe  de  Champagne.  Epreuve  coupée  : 
1  fr.  .50. 

Saint  Mieliel  lerressunl  le  deiiioii.  d'ajirès 
liaphael.  Estampe  .grand  in-foljo  :   1  fr 

Le  portrait  d'Olieier  Croiiiirell.  jiiiiire  l'i 
nii-eiirps  eu  pleine  aniiiiie.  ueeoiupaiine 
d'un  piifie  l'/ui  lui  allaelie  son  érharpe. 
Epreuve  de  l'"'  état  :  IG  fr. 


I.u  suite  lies  douze  l'ointes  et  l'oinlesses 
il'  linileler.e,  d'a|Uc.'.  \an  D,\ek.  lOjjreuves 
ih'    1"-  elal    :   :.'0  fr. 

l'oilriiil  il'  \iitoiiie,  due  de  I ,  ru  m  mon  t , 
inuie'tiul  lie  Friiiiee.  d'.'ipiv^  W,  \'.-ullanl. 
f'.slainiie  ovale,  grand  m-lolio  :  (i  fr. 

1^13.  —  Debois.  —  L'  liiorulion  des  ller- 
ijeis:  cuiniJosition  de  neuf  figures,  d'après 
N.  l'oussin.  Epreine  ,'i\.-iiil  l.a  h'ilie,  ,'ivcc  les 
armes   :  19  fr. 

l'ierre  de  hi  Moiniie,  ru  il  nii-eorps.  Iriiir- 
iie  II  droite,  iluiis  un  orule  uriuorie.  I'',preu- 
\c  iiNce   l'insri  ipi  loii   sur  l'.'ippiii    :    10  fr.   80. 

t'hilippe  lie  Siiioie.  iihhe.  noniiue  iirelie- 
reiiiir  île  lieiiiis  en  10:il.  //  est  eu  ii  ini-eorps, 
tourne  II  limite  iluns  un  orale  armorié. 
Epreiixe  a\ce  l'insm  pi  ion  sur  l'appui: 
9  fr.    i.j. 

l'orliait  lie  \.  île  l.iifonil.  iiuteui  de  la 
liuzelle  de  SI ollii iiile .  il'.iprcs  II.  Gascard. 
l-'.preiive  de  !<'  i^tat,  avant  la  lettre  et  avant 
le  une  :  31  fi-.  jO. 

Is4:!,  —  W'EIGEI..  LEirziG.  —  La  même  es- 
t'iinpe.  Epreuve  de  1"'  elal  :  10  fr 

l'Adoration  ile<  lieri/ei-:.  d'.-ipres  X.  pous- 
sin Est,-mipe  giaiid  in-tolio  eu  largeur. 
l-'.|U'cu\e  de  l'"'  état,  avant  la  lettre,  seule- 
nii'iit  avec  les  armoiries,  les  iionis  des  au- 
teurs et  l'adresse  i1e  1".   !l.-illier  :  n  fr. 

IS.'i.'J.  —  \.W  I)EN  Z.\Mit:,  —  l-e  portrait  de 
N.  lie  Lafonil,  d'après  H.  Gasc.ird.  l-;prenve 
de  l"  état  :  9  fr. 

18:')0.  —  His  liE  L.A.ss,\I.I.E.  —  /.((  suite  îles 
douze  estampes  des  t 'ointes  et  <  omlesses 
il' \uiileterre,  d'après  \'an  DyiK,  l-;pren\es 
avec  l'adresse  du  gvaveiii'  :  123  fr  . 

l'ortrait  iVOlivier  l'roin  iiell.  d'après  \  an 
Dyck  .Epreuve  de  f"'  t't.at   :  9  fr. 

1865.  —  C.AMBEHLYN.  —  LU  r  estampes  de  la 
suite  des  Comtes  et  Comtesses  iV A  milelerre, 
d'après  \'an  Dyck.  Epreuves  avec  marges  : 
36  fr. 

Anne,  eorntesse  de  Morton,  d'après  \'an 
Dyek.  Epreuve  de  l*""  état,  mais  mal  conser- 
ve.. :  2  fi-,  2.".. 

Le  poitriiit  lie  .V.  (/.■  Lufoinl.  d'après  H. 
Gascar<l.  Epreuve  de  1'"''  elat  :  4  fr. 

Portrait  de  Paul  Pétuii.  d'.ijiri's  1.  Oiiestel. 
Eprenve  avec  grandes  marges  :  2  fr.  .'lO. 

-|.S73.  —  GiGOT'X.  —  Cjnatre  estampes  de  la 
suite  des  Ciiinles  et  Comtesses  d'Angleterre, 
rl'apres  \'an  Dyck.  Epreuves  sans  désigna- 
tion il'elat  :  3  fr. 

187.").  —  Gl'ICH.MUîOT.  —  ;.(/  iliietiesse  de 
portsinoiitli.  d'aptes  1',  Leh',  Epreuve  do 
l"-  état  :  20  fr. 

1S77.  —  P.EH.\GfE.  —  Chinles-F.mmaniiel  U, 
due  lie  Siii  oie.  Eprenve  de  I"  état  :  105  fr. 

Christine,  reine  de  Suéde,  il'après  Le  Bock. 
Epreuve  grand  in-folio  :  16  fr. 

Olii-ier  Croniicell.  d'.ipres  \au  Dyck. 
Epreuve  grand  in-folio  :  40  fr. 
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Cromwell  {Olivier)  jusqu'aux  genoux  en 
armure,  d'après  WalUen  :  20  fr. 

Wallon  (Brian)  Orienlaliste  jusqu'aux  ;/c- 
noux  :  10  fr. 

Les  Comtes  et  Comtesses,  d'après  \nn 
Dyck.  Suite  de  dix  estampes.  Epreuves  avec 
marges  :  56  fr. 

Chassebras  de  la  Grand'maison.  —  Goniunt 
(/.  de).  Deux  estampes  :  7  fr. 

Daillé  {].).  —  La  Serre  (/.  de).  —  Maissat 
(P.  de).  —  Peteau  (D.).  Quatre  pièces  :  13  fr. 

Portrait  de  N.  de  Lafond  :  19  fr. 

Launatj  [Pierre  de)  conseiller  du  roi  : 
<)  fr.  50. 

Christian  I".  —  Savoie  Carignan  [E.  M. 
de).  —  Christian  de  Suède.  Trois  estampes  : 
3  fr. 

Charles-Emmanuel   II,   de  Savoie   :  30   fr. 

Eugène  Maurice  de  Savoie-Carignan,  comte 
d2  Soissons,  d'après  Vaillant  :  14  fr. 

Philippe  de  Savoie-Carignan,  frère  du 
Prince  Engène,  d'après  La  Mare-Richart.  Es- 
tampe :  ? 

L'abbé  .Auguste  de  Servien  :  12  fr.  50. 

1895.  —  Galichon.  —  Charles-Emmanuel  II. 
duc  de  Savoie,  avec  buste  grandeur  nature  : 
42  fr. 

LOMI,  Artémise,  pcinirc  ilalicn. 
lire  à  l'isc  cil  IT/JO,  iiiorte  à  l.oiidn's 
en  U)4"2.  —  llisloirc;  Portrail  ;  l'^ruils; 
Fleurs. 


1701.   —  PlUNCE  TBIVULZIO. 
bain   :  1.050  fr. 


Bethsabéc  au 


LOMI.  Horace,  ])einlro  italien,  né 
;i  l'idieiicc  en  i.")!')/!,  niorl  en  1G4G.  — 
lli>liiire  :   rm-lrail. 

ISOO.    —    \'ENIE    DE    LA    GALERIE    D'ORLÉANS.    — 

Vn  homme  avec  un.  chat  ;  325  fr. 

1893.  —  Vente  X...,  13  mai.  —  Portrait  sup- 
pose rie  Ihirkingliam.    75-58)  :  160  fr. 

LOMMELIN,     Adrien,     iinivenr 

l'riUH'ai>.  iii-  ;i   Aiiiieii>  \crs  W.M ,  tra- 
vailla à  Anvers. 

Estampes  : 

1793.  —  BUANDÈS,  LEIPZIG.  —  L'.idoration 
des  rois,  d'après  Rnbens.  Estampe  grand  in- 
folio en  hauteur.  Epreuve  de  1"  état,  avant 
l'adresse  de  Huberti  :  18  fr. 

1799.  —  Basan.  —La  même  estampe.  Epreu- 
ve de  1"'  état  :  55  fr. 

L'Assomption,  d'après  Rubens.  Epreuve  de 
1»-  état  :  8  fr. 

1801.  —  WiNKi.Eii,  Leipzig.  —  L'Adoration 
des  rois,  d'après  Rubens.  Epreuve  de  1" 
état  :   7  fr. 


I,e  Ilaplème  de  Jésus,  d'après  Rubens.  Es- 
tampe petit  in-folio,  en  liauteur  :  8  fr. 

Le  Triomphe  de  la  charité,  d'après  Ru- 
bens. Estampe  grand  in-folio,  en  largeur  : 
20  fr. 

1820.  —  Co.MTE  POTOCKI.  —  L' Adoration  des 
rois  et  neuf  autres  estampes  :  18  fr. 

L'Assomption  et  onze  autres  estan^pes  : 
7  fr. 

1843.  —  WEIGEL,  Leipzig.  —  De  Bisthoven, 
Jean-Baptiste,  jésuite,  d'après  Van  Dyck.  Es- 
tampe m-tolio.  Epreuve  de  1"  état,  avec  une 
seule  ligne  d'écriture  :  5  fr. 

1805.  —  Camberlyn.  —  Marie,  comtesse 
d'Aremberg,  princesse  de  Barbançon,  d'a- 
près Van  Dycl\.  Elle  est  repré.senlée  assise 
dans  un  fauteuil.  Epreuve  de  l^"'  état  :  10  fr. 
Alr.mndre  de  la  Faille,  sénateur  d'.Anvers, 
d'après  Van  Dyck.  Epreuve  do  1"  état,  avant 
toutes  lettres  et  avec  grandes  marges  :  55  fr. 
Jean  Charles  de  la  Faille,  d'Anvers,  'jésui- 
te et  mathématicien,  d'après  Van  Dyck. 
Epreuve  du  1"  état,  avec  une  seule  ligne  de 
titre,  et  avec  marges  :  41  fr. 

Ferdinand,  archiduc  d'Autriche,  infant 
d.'Espagtie,  gouverneur  des  Pays-Bas,  d'après 
\'an  Dyck.  Epreuve  avec  grandes  marges  : 
3  fr. 

Jacob  Leroi,  dit  Ir  ]'ieiiT.  seifineiir  d'IIer- 
baix.  président  de  la  Chambre  de  Brabant, 
tenant  de  la  main  droite  un  mémorial  ou 
placet,  d'après  Van  Dyck.  Epreuve  de  1" 
état  :  15  fr. 

Frédéric  de  Marselaer,  bourgmestre  de  la 
ville  de  Bruxelles,  d'après  Van  Dyck.  Epreu- 
ve de  1"  état,  avant  les  contre-tailles  sur  le 
papier  que  le  personnage  tient  à  la  main, 
et  avec  marges  :  39  fr. 

Le  même  portrait.  Epreuve  de  2"  état,  avec 
les  contre-tailles  sur  le  papier  et  avec  mar- 
ges :  15  fr. 

L'Adoration  des  rois,  d'après  Rubens. 
Epreuve  d'un  état  non  décrit,  avnnt  la  lettre 
et  avant  divers  travaux  :  GG  fr. 

Le  même  sujet.  Epreuve  avec  lii  lettre  : 
18  fr.  50. 

1873.  —  (iicorx.  —  Le  Triomphe  de  la  véri- 
té, d'après  Rubens.  Epreuve  sans  désigna- 
tion d'état  :  5  fr.  50. 

1817.  _  F.  DIDOT.  —  Princesse  Marie  d'.l- 
rcnberg.  d'après  Van  Dyck.  Epreuve  de  1»' 
état  :  15  fr. 

Jean-Baptiste  de  Bisthoven.  jé^tiile.  Epreu- 
ve de  1"  état  non  décrit,  avant  toute  lettre  : 
45  fr. 

Edrlheer  (J.).  Epreuve  de  1»''  état,  avant 
toute  lettre  :  20  fr. 

Ilontsum  iV.cger.  Van.),  chanoine  d'An- 
,.(.r.<.  _  Jean  Charles  de  la  Faille,  jésuite. 
Enreuve  de  l"  état  non  décrit  avant  toute 
lettres.  Les  deux  estampes,  d'après  Van 
Dyck  :  28  fr. 
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Mii.'iiueritc  I.cmon,  iiinilirssi'  île  Van  Ili/rl;, 
d'aprrs  \"aii  D.vl-K.  l-'.iireuvc  a\fi-  l'adri'ssc 
de  G.  Ht'iKlnex  .  10  fr. 

CiillicriHi'  Hiiiidid,  (liiclifssc  ilr  Lnui.r. 
dapii's  \aii  Dyik.  l''.|ireiivi'  (!<■  !■'  riat  :  Iti  fr. 

/.(■  liiii  .Uiniiii-s,  rlidiirclii'i-  ilr  llnihaiit. 
d'apn-s  \aii  Dyik.  K|irt'iivc  :\i-  \"  état  : 
20  11-. 

.Iran  ilc  Une/,  jiriiili'f.  d'ainch  \aii  Dyrk. 
Epreuve  de  !<"■  état  :  18  fr. 

LONDERSEEL  (Vanl.  Assuérus, 

pciiilrc,  i;ra\'('iii'  cl  éililctir  linlIaiKliiis, 
ii('  ;i  Amslcrdam  en  UilS.  —  IlisUtii-r  ; 

(  iclll'C. 

Estampes  : 

ISTT.  --  P.EH.\Gl'Ii.  —  /.(',<  lifii'^  dr  la  (ve.  (!<• 
treuil'  Il  rrni  (ni.s.  Suite  de  huit  e^tauipi'S, 
peld  ni-foUd.  Costumes  du  xvi<-  siècle,  I-;piru- 
ves  de  l''"'  état  :  44  fr. 

MiL-inniiile  dr  trois  pi'rsuiniuiji's.  I'".|ireuve 
petii   lu  folin  :  5  fr. 

LONDERSEEL  (Van),  Jean,  i^ni- 
veiif  l'I  ilcssiiifili'iif  llaiiiaiid,  m''  l\  Wvn- 
ga.'s  en   K>S','. 

17'.).i.  —  HlUNIlÈS,  LEU'ZIG.  —  l'ill/silili'  (/()// s 
Icqiirl  rsl  ri'préscii  1er  Tliininir  iirre  smi 
lieiiii-perr,  d'après  David  Wiiirl^lHiiuis.  Es- 
tampe en  larL;eii;'  :  4  fi'. 

l'iii/siiiie  livre  le  iinijilirle  dêsnliei^sniit, 
dévoré  liiir  des  Uonx,  d'après  .1.  de  Ilniide- 
koeter.  Estampe  In-folm,  en   larueiir  :   lu  fr 

I.Ci  iilai:<irs  dr  l'Eté,  d'aines  Winej^liDniis, 
Estampe  Ljrand  in-folio,  en  lar.L;enr  ;  .'>  fr. 

IXOO.  —  i;HEV,MIt:R  H\rEn.  —  In  hd  de  di- 
vers jiiiijsufies.  d'après  WincJdiejrins  :  (.'>  fr. 

ISlf).  —  COMTESSE  D'ElNSIEDEE.  —  Tidiie  ri 
l'innir.  —  Lr  pnijdiete  dévoré.  Deux  eslain- 
pes  d'apifs   Iliiiidel^deter.   Ensemfile   :   10  fr. 

LONDONIO,  François,  iioitilrc  <■! 
ofiisriii-  iinlicn,  m''  ;i  Niilnii  m  17^!!. 
—  l'tivsngcs  aiiitiK's  ;  rnslornlcs  ; 
Aniiiitmx. 

Dessins  : 

1800.  —  CHEVAI,Ii:n  .\.  D...,  dr  l'iiriii.  Klii- 
des  de  eJiei'iiii.r.  dr  ehev i es...,  elr.  Six  des- 
sins au  crayon,  rehaussés  de  blanc  :  12  fr.  ."jO. 

180.T.  —  Vente  X...,  lll  .whii..  —  llmirr^ 
ijindiiiil  lin  Iroiipruii.  Plessui  à  la  piierre 
noue  ;  4  fi', 

Estamries  : 

177(k  —  Neym.an".  —  Ciniiiiinile-linil  sujets 
divers  :  Fifi ii les.  .iniinaii.v..  ele.  l-',preiives 
lie  l"'-  état   :  100  fr. 

170'J.  —  B.^S.^N.  —  Soi.riiiile-einij  pierrs  du 
rnéinr  i/riirr  :  50  fr. 


Isiil.  —  \\i\Kii:i!,  l.KU7lii.  -  l'iisloriilrs. 
.■Siiile  de  dnu/e  pièces,  dcln'cs  au  clievalicr 
Diindas.   lOstaïuiics  infMlnii'ii   largeur  :  25  fr. 

l'ii^lo:iiles.  Snili'  de  dim/c  pièces,  dédiées 
an  l'.arnii  d'ivxeter.  Ivslanipes  m  fohn,  en  lar- 
ueiir  :  2t  fr. 

IS17.  —  BI0.\L.  —  De  1  a  10.  —  HiUrrenls 
sii/rts  et  aniinini.v  :  1"  Femme  pnrtaut  un 
enfant  sur  le  dos;  à  gauelie,  une  pierre  (H. 

0  iiouces  5  ligues.  L.  5  ponces).  —  2"  Deux 
luebis;  et  à  droite,  une  elièvre  conehée.  — 
:'.'  Petit  pâtre  couclié;  dei'riére  lui,  à  gauche, 
deux  lireliis.  —  4°  Deux  Itreliis  coiicliées;  à 
u.uiche,  nue  Iirebis  debout.  —  .5"  .leiine  gar- 
çon assis  à  ferre,  caressant  une  lirebis.  — 
G"  \'ieille  chèvre  debout  et  deux  clievreaux 
cducfies.  —  7"  Chèvre  cniichée  inès  d'un 
l'hieli  ipu  dnrt.  —  S"  I.e  l'.niic  et  les  deux 
clic\res.  —  '.)"  Petite  fille  ciiiidnisant  des 
iiiiiiitons.  —  10"    La   \ache  eoncliée;  a   gan- 

1  he,  un  veau  debout.  Deux  épreuves,  la  pre- 
nuei-e  offre  un  intérieur  d'eiiirie.  la  seconde 
un  paysage.  —  11"  Le  Bélier,  le  iiKiiitini,  la 
chèvre  et  la  paysanne.  —  1^"  Li's  deux  mmi- 
tiiris.  le  petit  [làtre,  la  clie\  rc  ci  la  lilense.  — 
l:i"  Petit  pâtre,  un  liuii;  bàlmi  a  la  niain, 
|i|iis  Inin,  un  âne  charge  d'un  sac,  îles  bre- 
bis et  des  chèvres.  —  11"  I,e  chevreau,  la 
\  leiUe  chèvre,  le  belii'r  el  le  cheval;  au 
fniid,  à  gauche,  un  viUagems.  —  l.')"  'Vieux 
pâtre    endormi,    appuyé    sur    un    nicher.    — 

ICi"    Homme    enveloiipe    dans    n aiileau; 

|ilus  loin,  à  driute,  nue  fciiune  el  deux  en- 
fants; à  gauche,  une  chexre. 

Suite  de  seize  pièces  avec  des  niiincrns  de 
1  a  11'.;  premières  épreuves  ;i\aiil  des  tra- 
\aux  aux  ciels,  et  à  plusieurs  autres  parties 
lies  eninpnsitmns:  et  la  ]ilnpai1  a\ec  le  nom 
du  Maitie  :  21  fr. 

De  17  à  28.  —  Sujets  de  herijerie  I"  .leune 
tille  qui  trait  une  chèvre;  a  dmite,  sur  une 
pii'ire,  a  un  vieux  mur  :  «  .\1  Nubile  Sigr 
1)1111. las...  Rome  17(i3.  »  —  2"  Paysanne  par- 
lant à  un  jeune  garçon  appuyé  sur  nu  ve.au. 
-  :'<■'  liergère  assise;  â  ganclie,  un  troupeau, 
a  droite  une  chèvre.  —  4"  Uerger'e  assise; 
près  d'elle  trois  brebis.  —  .5"  La  vieille  ânes- 
si'.  et  un  ànon;  sur  le  devant,  un  chien  cou- 
idie;  a,  gauche,  un  villageois.  —  IV'  Les  deux 
brebis,  la  chèvre  et  la  vache.  —  7"  Le  vieux 
paire  i>iidormi;  plus  loin,  un  petit  paysan, 
ci  a  limite,  deux  bœufs.  —  S"  Paysan  couché 
a  terre,  inès  d'un  clie\al  cli.irLii'.  —  9"  Petit 
p;i\san  sur  nii  âne  17110  pr.'cedeiit  l'iiui  bê- 
le rs.  ~  10"  Petit  pâtre  lires  d'une  ieiine  fille 
enliirinie;  à  droite,  i\('\\\  iiiontniis.  —  11" 
X'ii'iix  pâtre  assis  sur  niu'  oierre;  a  drnile, 
une  \ache  et  u\i  petit  gan/mi;  phis  Imii,  à 
g.inche,  cinq  chèvres.  —  1.'"  l'cuinie  a  ge- 
iiiiiix  devant  1111  enfant  endurnii.  cniiché,  en- 
\eliippe  dans  iiwc  pe.'iu  île  niniitnn.  Suite  de 
don/.e  piec-es  avec  des  niinii'nis  de  1  à.  12. 
Mnrcetiiix    eu    laivenr    :    10    fr.    M. 
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De  2'J  à  34.  —  Sujets  de  bergerie  :  1°  La 
flleuse  au  fuseau,  debout  pi-f-s  d'une  chèvre 
et  de  deux  brebis.  —  2"  Villageois  parlant  à 
une  petite  lille  montée  sur  une  âne.  —  3° 
Jeune  pâtre  debout,  un  bâton  sur  l'épaule;  à 
ses  pieds,  un  bélier  et  deux  brebis;  vers  le 
fond,  a  gauche,  un  paysan  à  cheval  et  des 
nioutons.  —  4°  Pauvre  femme  en  marche; 
elle  porte  un  enfant,  et  tient  de  sa  main 
droite  une  petite  fille.  —  5°  'Villageoises  un 
panier  sur  la  tète;  elle  parle  à  un  petit 
paysan  appuyé  sur  un  âne.  —  6°  Berger 
iouaut  de  la  flûte;  sur  le  devant,  une  chèvre 
et  mi  mouton  couchés;  plus  loin,  une  chèvre 
debout;  à  droite  un  bélier.  Suite  de  six  mor- 
ceaux en  hauteur  et  sans  numéros.  Premiè- 
res épreuves  avant  divers  travaux  faits  de- 
puis aux  planches  :  10  fr. 

De  35  ù  46.  —  Diffcrenis  sujets  cliampc- 
tres  :  1"  Deux  jeunes  fdles,  une  debout  un 
fuseau  à  la  main,  l'autre  assise,  tient  une 
cruche;  à  gauche,  trois  moutons.  —  2°  Ber- 
ger conduisant  une  vache,  sept  brebis  et 
deux  chèvres.  —  3»  Vieux  paysan  assis;  à 
droite,  un  cheval  dont  la  selle  est  en  partie 
cachée  par  une  couverture.  —  4°  Pâtre  un 
bâton  dans  ses  bras,  dix  brebis  et  deux  chè- 
vres le  suivent;  au  fond,  à  gauche,  près 
d'une  rivière,  un  paysan,  un  cheval  et  des 
moutons.  —  5"  Berger  un  havre-sac  sur 
le  dos;  il  est  assis  à  terre;  au  milieu  et  vers 
la  droite,  un  cheval,  un  chien  et  une  vache. 

—  6°  Trois  Villageoises;  une  assise  tient  un 
agneau;  à  gauche,  près  d'un  arbre,  deux 
béliers  et  une  brebis.  —  7"  Petit  pâtre  assis, 
uu  bâton  à  la  main  gauche:  au  milieu  des 
vaches,  tuie  couchée,  l'autre  debout;  plus 
loin,  à  droite,  trois  moutons.  —  8°  Pâtre  as- 
sis à  terre  et  endormi,  appuyé  sur  un  sac; 
plus  loin,  une  jeune  flleuse;  vers  la  droite, 
trois  brebis  couchées  et  une  chèvre  debout. 

—  9°  Paysanne  qui  trait  une  chèvre;  vers 
la  droite,  trois  autres  chèvres  couchées.  — 
10"  Une  vache,  deux  brebis  et  un  agneau 
couchés,  et  un  chevreau  debout;  plus  loin, 
[irès  d'un  arbre,  tm  petit  garçon  couché  sur 
un  âne  dirigé  vers  la  droite.  —  11"  Une  chè- 
vre et  un  mouton  couchés,  près  d'un  berger 
assis,  appuyé  sur  un  grand  panier  renver- 
sé. —  12»  Habitation  rustique,  où  une  fem- 
me, debout,  tient  une  tasse  et  fait  boire  un 
petit  garçon;  vers  la  droite,  une  vieille  assi- 
se à  terre  fait  rôtir  des  marrons.  Suite  de 
douze  pièces  en  largeur  avec  des  numéros 
dj  1  à  12.  Premières  épreuves,  la  plupart 
avant  les  travaux  faits  depuis  aux  plan- 
ches :  18  fr.  60. 

De  47  à  .56.  —  Sujets  rhiimpêtres  :  1" 
Berger  endormi,  ciiuclié  sur  le  dos,  son 
chien  est  près  de  lui;  plus  loin,  au  milieu 
et  vers  la  droite,  une  villageoise  à  côté  d'un 
âne  chargé,  et  quatre  moutons.  —  2°  Berger 
assis  à  terre;  il  parle  à  une  jeune  femme  qui 


soutient  un  petit  panier  dans  lequel  sont- 
couchés  un  petit  enfant  et  deux  chevreaux; 
du  même  côté,  à  gauche,  un  âne.  —  3" 
Paysan  conduisant  un  cheval;  une  chèvre, 
un  chevreau  et  un  agneau;  à  droite,  derrière 
le  paysan,  un  chien  et  une  brebis.  —  4" 
Paysanne  assise  sur  une  butte;  à  côté  d'elle, 
un  panier  de  fruits;  à  droite,  deux  chèvres 
ei  un  bélier;  du  côté  opposé,  un  paysan  as- 
sis, un  bélier  et  une  brebis.  —  5°  Deux 
paysans;  l'un  debout,  son  chapeau  à  la 
main;  près  deux,  une  vache  et  un  jeune 
taureau  couchés;  une  chèvre  et  une  brebis 
debout.  —  6°  Berger  en  manteau;  assis,  gar- 
dant deux  chèvres  et  quatre  brebis,  son 
chien  est  couché  près  de  lui;  à  gauche  un 
cheval  debout;  au  fond,  à  droite,  une  caver- 
ne. —  7"  Un  pâtre  et  une  villageoise  près 
d'un  rocher;  un  chien,  des  chèvres  et  des 
moutons  les  précèdent  et  se  dirigent  vers 
une  mare;  à  droite,  un  cheval  et  quatre 
moutons.  —  8"  Vieille  assise;  elle  tient  un 
panier  de  fruits;  à  ses  pieds,  une  chèvre;  à 
sa  gauche,  une  brebis  et  un  agneau;  au 
fond,  deux  pâtres.  —  9»  Deux  pâtres,  l'un 
en  manteau;  devant  eux,  un  bœuf,  deux  bé- 
liers, quatre  brebis,  une  chèvre  et  un  che- 
vreau se  dirigent  vers  la  droite.  —  10°  Une 
vache,  une  brebis  et  un  agneau  couchés; 
plus  loin,  deux  autres  brebis;  près  l'une 
d'elles,  qui  bêle,  une  bergère  vue  par  le  dos, 
et  vers  la  gauche,  une  petite  fille.  Suite  de 
dix  pièces  en  largeur  avec  des  numéros  de 
1  à  10  :  16  fr. 

De  57  à  68.  —  Sujets  eliampèlres  :  1"  Pâ- 
tre assis  sur  un  rocher,  ses  jambes  pendan- 
tes; à  gauche,  sur  le  devant,  uu  bélier  de- 
bout près  de  deux  chèvres,  d'un  bélier, 
d'une  brebis  et  d'un  agneau  couchés;  dans- 
le  fond,  deux  pâtres;  l'un  près  de  deux  mou- 
tons, l'autre  derrière  un  âne  chargé,  près 
duquel  marchent  quatre  moutons.  —  2° 
Paysan  tt  jeune  pâtre  assis;  près  d'eux, 
quatre  moutons  et  deux  chèvres;  à  la  droite, 
eu  avant  d'une  ruine  où  sont  une  vache  et 
deux  brebis,  une  jeune  fllle  et  un  petit  gar- 
çon. —  3"  Vieux  pâtre;  près  de  lui  un  enfant; 
devant  eux,  une  vache,  trois  chèvres,  un 
chevreau,  deux  brebis  et  un  agneau;  à  gau- 
che, une  étable  sous  un  rocher;  on  y  voit 
un  pâtre  et  des  animaux;  dans  la  marge, 
une  dédicace  au  comte  Carlo  di  Firnian.  — 
4'  Femme  debout  derrière  un  pâtre  assis, 
qui  boit;  près  d'eux,  un  bélier,  vn  bouc,  une 
chèvre  et  un  chevreau  couchés;  au  fond,  une 
hutte  en  paille;  à  droite,  un  âne,  deux  bre- 
bis et  une  chèvre.  —  5»  Jeune  pâtre  assis, 
son  chapeau  sur  les  genoux,  son  chien  est 
près  de  lui;  plus  loin,  à  droite,  une  femme 
fait  boire  une  enfant;  à  gauche,  l'entrée 
d'une -caverne;  en  avant,  un  bélier  près  de 
deux  liœufs  couchés.  —  6°  Vieux  pâtre  as- 
sis, endormi;  derrière  lui,  à  droite, une  petite 
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fille  iiri':>  d'une  femnif  ciiii  porte  des  juKOdiis 
dans  un  iianier;  plus  loin,  à  gauche,  un  jeu- 
ne liàtie  conduit  des  animaux.  —  7'^  l'Mleuse 
assise  (levant  une  etalile  iduvei'te  en  (pail- 
le, pratiquée  dans  une  vunie;  a  gauclLC, 
cinq  moutons,  un  debout  et  (piatre  couclies; 
a  dnide,  un  agneau  et  un  clievieau  dau^ 
un  panier,  derrière  lequel  est  un  enfant.  — 
8"  Paysanne  parlant  à  un  villageois  (jui 
porte  sous  le  bras  un  sac  raye;  devant  euN. 
des  animaux;  à  gauclie,  une  petite  lUli';  a 
droite,  sur  une  pierre  :  Lnudduio  (}.  —  ',*" 
Jeune  fille  debout  montrant  un  p.ïtre  assis 
et  endormi:  près  d'elle,  un  enfant  et  une 
clié\ie;  plus  loin,  à  droite,  un  \illageois 
conduit  des  animaux.  —  10"  \  iciix  pàtie 
assis,  appuyé  sur  un  sac;  à  gauclie,  un  j.a- 
nier  île  légumes  et  de  fruits;  plus  loin, 
trois  fu-ebis  et  un  âne  chargé;  au  fond,  vers 
la  droite,  une  grotte.  —  11"  Dceuf  debout, 
dirigé  vers  la  droite;  à  gauche,  une  brebis 
et  deux  chèvres;  au  delà,  dans  l'éloigne- 
mciit,  un  pâtre  et  quatre  moutons.  —  12" 
Taureau  couché:  derrière  lui,  nu  paysan  de- 
bout, et  vers  la  gauche,  un  vieux  cheval. 
Suite  de  pièces  en  largeur  avec  des  n'"'  de 
1  à  12.  Premières  é]>reuves,  la  idiipart  avant 
les  travaux  faits  depuis  aux  iilaiiclics;  les 
onze  lu'einieres  sont  avant  le  nnnicin  :  25  fr. 

De  G'J  à  7I'>.  —  ]'ii'u.r  p'a/^nin  u  ijriinn.r  itiri- 
ijr  vers  lu  ijair'Jif:  il  tmil  uni'  rliiiii'.  — 
t  tic  i-litrrr.  un  clij'i  ri'iiii  et  une  bi-i'hi-i  i-mi- 
iliri'  jins  lie  (Icii.v  àiii'^.:  n  ijniirlir.  ilcruiil 
une  chaaiiiii'i'c  un  jjâlic  assis,  vtia  brebis 
dans  ses  bras.  —  Etudes  d'aniinaii.r  dessi- 
nés et  gravés  par  Fr.  Londonio.  H.  G  p.  3  b,, 
L.  8  p.  S  1.  Suite  de  six  morce.;ux  lui^e  au 
jour  par  le  prince  .\ll:)erino  de  Barbino, 
aiirés  la  mort  de  Londonio.  (Cette  sniiu 
manque). 

Trente-sept  sujets  d'animaa.r.  liergrrii's  ei 
scènes  champêtres.  Répétition  de  idusieiii> 
des  morceaux  déjà  décrits   :  3l'i  fr. 

1S20.  —  Comte  Potocki.  —  Snji'ls  iliani^ir- 
trcs.  brr(jeiies  cl  paiisanes  accc  jiiiii  es  cl 
aniinan.r.  Un  lot  de  quarante-quatre  estam- 
pes :  21  fr. 

ISi:-;.  —  WIÎIGEL,  LEIPZIG.  —  lunules  d'uni- 
nrin.r  cl  de  berijers,  .Suite  de  huit  estampes 
avec  un  titre  gravé  par  B.  lînssi.  l-:i)reuves 
in-8"    :    15   fr. 

Etudes  d'animau.r.  .Suite  de  six  estampes, 
mise  ;ui  jour  par  le  prince  .Mherigo  de  liiir- 
l.nm,  .-iprès  la  mort  de  Londonio.  Epreuves 
peut  in-folio  en  largeur  :  15  fr. 

l'aslorale.  .Sur  le  devant,  à  gauche,  un 
berger  endormi;  au  moulin,  deux  ânes,  une 
chèvre,  nu  chevreau  et  deux  nioutons.  Es- 
ta.mupes  in-folio,  en  largeur  :  7  fr. 

l'aslorale:.  .Suite  de  dix  estamiies  diVIii'i's 
au  l'ciiiile  .1.  Mellerio.  Estampe  in-folio,  en 
largeur  :   20   fr. 


l'a  .hirah-s.  .suite  de  douzi^  estampes  dé- 
diées au  chevalier  Duiid.is.  l'.preiives  m-fo- 
liii,  en   Jai'gi'iir,  sur  papH'i'  bleu  ;  20  fr. 

l'astiiialcs.  .Siiile  de  douze  estampes  <lé- 
dices  a  .Myliiid  (ri'',\eier.  l''.preu\('s  lu-folio,. 
eu    largeur,   sur   p.-ipier   lileii   :   :til   fr. 

l'ashiralcs.  .-Smit'  ih-  si-ize  estampes  dc- 
dices  au  (  .inluial  Boliello.  Epreuves  peut  iii- 
[iilid,  eu  liauteiii,  sur  pajpier  lileu   :  HO  fi. 

isl'.i.  —  BnisMOi,  tlANi).  —  lit  pdlre  avec 
cheval  et  auhes  aninnni.r  an  repos.  E|ireuve 
s;iiis  désignatinii  d'eial   :  :!  fr.  25, 

lx,53.  —  ACKEHM.\.N,  DuE.siiE.  —  Pastorales. 
Suite  de  seize  estampes  dédiées  au  cardinal 
Bcnello    :    10    fr. 

IS55.  —  \"AN  iii:\  Z\Mii;.  —  I  /c//,r  ijdire  assis 
cl  endormi:  dcnicrc  lui.  a  droite,  une  pe- 
tite lille  jiics  d'une  jcnimc  qui  porte  des  p^- 
iicons  d'ins  un  paiiici.  Epreuve  du  1"  état. 
:'\aiit  le  niimiiM  o  a  l.i  dmile  de  la  marge 
du    bas   :    10   fr. 

.Iciinc  jillc  dchoiil.  monlranl  nn  pdirc  as- 
.-./s  cl  cndo.mi:  prcs  d'elle,  nn  enjant  et  une 
elirrre.  E|n'eii\e  de  l'-'  état,  avant  le  numéro 
',)  a   la   ilrcMte  d:-   la    inarL:e   du   li.as   :  5  fr. 

isijl.  —  L.x.lAIilETri-;.  —  Scène  d'animan.r  et 
de  bcrçicrs.  Est.-iinpc  sans  di'signatinii  d'é- 
tat :  1  ir. 

1,S75.  —  GitCHAiaioT.  —  E.liidcs  d'animan.r. 
fnrirKiiit  un  lut  de  i  iiii[iiai]tc  estampes. 
i:preiives  dmit  la  pliiiciri  si.nl  ;i\aiit  le  nn- 
mcro   :  39  fr. 

Etiiilcs  d'iiiiimiin.r.  fca'inaiit  un  autre  lof 
de  ipiar.inte-huit  estamiies  de  mêmes  con- 
dition^   :  32  fr. 

LONG.  Edwin.  )HMiiltr  nniilais 
riiiilriiipDrn  in  .  m''  ;i  Liiiiili.',--.  —  (  iciirc 
iiislnrii|ui-. 

1877.  —  r.liANT,  LONDRE.':.  —  ]'ne  de  Madrid  : 
15.7io   fr. 

Iss:!.  —  Tayi.oR,  I.i.iNniiES.  —  Dansenses  : 
31. .500   fr. 

Les  Dien.e  i-l  leurs  rrêateurs  :  05,025  fr. 

1S.SM.  —  DlNMip,  LoMillF.s.  —  l'il  telles  et 
ijareon^    boliêin iens    :   2G.250    fr. 

\  i'jile  de  P'iiines  à  la  eallièdrale  de  fé- 
rule  :   20  l:',5   fr. 

IssO.  —  ^■E^TE  X....  I.oMiiiES.  —  Thisbê  : 
22.o;o   fr. 

1887.  —  \V>:u.s,  LoNDiiE.s.  —  Le  jour  de 
s-iinl    .Intoine    ii    Home    :    10.705    fi'. 

18S7.  —  .MiNOI.n  COStCI.  LONDHE.s,  —  Tlir- 
ancienne   coiiliime    .■  17.870   fi-. 

l.sss.  —  \V\LKr,i;,  LiiMiio;.-  —  L.ettitéem  , 
24,005   fr, 

.iiistralia    :  21.000    fr. 

isôo,  —  \'ENTE  X,,.,  LoMuu'.s.  —  \'iie  des 
montai/nes   du   pai/s   de   Halles    :   11,025   fr. 

Le  riijilr  de  Piiiiues  à  la  eulhédrale  de 
.■^érille    :   21,000    fr. 


LON 


—  3r>6  — 


Alcthe 


l^iJX     _    HOl.n.'^WOUTlI,    LONUHES. 

18.370  ir. 

1892.  —  U.wii)  inticE,  LoNUiiES.  —  Vn  mar- 
tyr chrétien  à  Ephèsc  :  65.025  fr. 

1894.  —  ED.WLESMOHE,    LONDRES.    —    ThC    Eil- 

ring  ;  9.970  fr. 

189.i.  —  A.  .AMDERSON,  LONDRES.  —  Une  cap- 
tive assyrienne  .-  11.572  fr. 

1896.  —  Goi.DSMiTH,  Londres.  —  Une  scène 
de  rue  à  Madrid  :  13.650  fr. 

7  _  EDW.iRD  Hernion.  —  Les  Bohémiens 
siippliants  à  la  cour  d'Espagne  :  107.625  fr. 

Le  marché  aux  mariages  de  ISabylone  : 
105.575  fr. 

LONGHI.  Joseph,  graveur  et  des- 
siiiaUna-  ilalien,  ii''  ;'i  Monza  en  17(ib. 
mort  à  Milan  en  1831. 

Estampes  : 
1817.  —  COMTE  RiGAL.  —  Le  Père  Eternel 
soutenu  par  les  Anges  et  par  les  Etres,  sym- 
boles des  quatre  Evangélistes,  apparaît  au 
prophète  Ezéchiel,  sur  les  bords  du  fleuve 
Chobar,  d'après  RaphaëL  Epreuve  avant 
toutes  lettres,  seulement  les  noms  des  au- 
teurs tracés  à  la  pointe  :  40  fr.  50. 

La  même  estampe.  Epreuve  avant  la  let- 
tre, mais  avec  les  noms  des  auteurs  :  41  fr. 
La  Madeleine  dans  le  désert;  elle  est  à 
demi-couchée  et  médite  sur  la  Sainte  Ecri- 
ture d'après  le  Corrège.  Estampe  en  lar- 
geur. Epreuve  avant  toute  lettre,  seulement 
Tes  noms  des  auteurs  tracés  à  la  pointe  : 
58  Ir. 

1821.   _  DUR.\ND.   —  La   Vision   d'Ezéchiel, 
d'ap"i-ès  Raphaël.  Epreuve  de  1"  état  :  26  fr. 
Saint  Joseph  et  l'enfant  Jésus,  d'après  Gui- 
do  Reni.  Epreuve  de  1"  état,  avant  la  let- 
tre :  11  fr. 

La  Madeleine  dans  le  désert,  d'après  .Mle- 
gri.  Epreuve  de  1"  état,  avant  la  lettre  : 
100  fr. 

1822.  —  BERVic.  —  Le  philosophe  en  con- 
templation. —  Le  philosophe  en  méditation. 
—  Le  portrait  de  Ilenibrandt.  —  Vieillard 
à  barbe.  —  Nègre  vu  à  mi-corps.  Cinq  es- 
tampes .d'après  Rembrandt.  -  Vieille  viie 
à  mi-corps  et  tête  nue.  Les  six  estampes  : 
25  fr.  25. 

1833.  _  COMTESSE  D'EiNSlEDEi..  —  Le  repos 
pendant  la  fuite  en  Egypte,  d'après  Procac- 
cini.  Estampe  in-folio   :   5  fr.   30. 

La  Sainte  Famille,  d'après  Raphaël. 
Epreuve  avant  toute  lettre  sur  papier  de 
Chine  :  14  fr.  50. 

Uuste  d'un  nègre  à  barbe  courte,  d'après 
Rembrandt.  Epreuve  ovale  petit  in-folio  : 
5  fr.  80. 

Le  Génie  de  la  Musique  tenant  les  flè- 
ches de  l'Amour  au  feu,  d'après  Guido  Reni. 
Estampe  grand  in-folio,  en  largeur  :  47  fr. 


Saint  Jérôme  en  prière,  d'après  Crespi.  Es- 
tampe  petit   in-folio   :   4   fr.   20. 

Portrait  de  Rembrandt  en  bonnet  blanc, 
d'après  Rembrandt  lui-même.  Estampe  pe- 
tit in-folio  :  5  fr.  30. 

Portrait  d'un  Oriental,  en  bonnet  de  four- 
rure, d'après  Rembrandt.  Estampe  petit  in- 
■i"   :  3  fr.  90. 

Portrait  d'un  vieillard  à  barbe  courte, 
d'après  Rembrandt.  Estampe  de  forme  ova- 
le,  petit  in-folio   :  7  fr. 

Portrait  d'homme,  tenant  de  la  main  droi- 
te un  bâton  et  de  la  gauche  un  livre,  d'a- 
près   Rembrandt.    Ein-eavo    petit    in-folio    : 

7  fr.  80. 

La  Nativité  de  Noire-Seigneur,  d'après  M. 

Pitteri.  Epreuve  très  grand  in-folio  :  6  fr.  60. 

L'Enterrement  de  Notre-Seignevr,   d'après 

Daniel  L-respi.  Epreuve  grand  in-folio,  avant 

toute  lettre  ;  2  fr.  60. 

Bonaparte  à  la  bataille  d'Arcole.  le  27  bru- 
maire an  V,  d'après  Le  Gros  :  1  fr.  GO. 

ic;43.  _  DEBOis.  —  La  Madeleine  dans  le 
désert:  elle  est  à  demi-couchée  et  médite  sur 
la  Sainte  Ecriture,  d'après  le  talileau  du 
Corrège  à  la  galerie  de  Dresde.  Estampe  en 
largeur.  Première  épreuve  avant  la  lettre  et 
avant  les  armes:  seulement  les  noms  des  ar- 
tists  tracés  à  la  pointe,  sur  papier  de  Chine  . 
362  fr.  25. 

La  même  estampe.  Epreuve  avant  la  lettre, 
avec  les  armes  et  noms  d'auteurs  gravés  au 
burin,  sur  papier  de  Chine  :  362  fr.  25. 

Le  mariage  de  la  Vierge.  Gra'vé  en  1820, 
d'après  le  tableau  peint  par  Raphaël,  en 
1504,  qui  est  dans  la  galerie  de  Breza,  à  Mi- 
lan; -sujet  appelé  en  Italie  Un  Sposalizio. 
Estampe  en  hauteur.  Rare  épreuve  avant  la 
lettre  et  avant  les  quatre  vers  :  Se  di  lai 
pregi  adorno...  etc.  Seulement  1  es  noms 
d'auteurs  :  1.149  fr.  75. 

La  même  estampe.  Epreuve  avant  la  lettre, 
mais  avec  les  quatre  vers  tracés  :  682  fr.  50. 
1843.  _  Weigel,  Leipzig.  —  La  même  es- 
lampe.  Epreuve  du  !»■■  état,  avec  la  lettre, 
c'est-à-dire  avec  les  vers  et  la  dédicace.  Les 
épreuves  des  souscripteurs  sont  ninnérotées 
de  1  a  1.200;  viennent  ensuite  1.200  autres 
épreuves  sans  numéros.  Ces  deu.x  sortes 
d'épreuves  sont  très  rares;  elles  portent  le 
nom  de  L.  Rardi,  imprimeur.  Epreuve  por- 
tant le  numéro  100  ;  375  fr. 

La  Sainte  Famille.  La  Sainte  Vierge,  aya 
ayant  l'Entant  Jésus  sur  ses  genoux,  est  as- 
sise à  côté  de  sainte  Elisabeth;  devant  elle, 
le  petit  saint  .Tean  est  à  genoux;  dans  le 
fond,  saint  .loseph  debout,  d'après  Raj)liael. 
Epreuve  du  3"  état  :  00  fr. 

La  Madona  del  Vélo,  d'après  Raphaël.  Ks- 
Vinci.  Estampe  grand  in-folio.  Epreuve  de 
1"  état  avant  les  vers,  avaiit  la  dédicace,  et 
avec  le  titre  en  lettres  grises  ;  53  fr. 


—  ->.)/ 


L()\ 


La  iiirmr  rslKiinir.  Eiucuve  île  3"  Oint,  avi'i 
huit   Vfi-s  iatllens   :    i."i  fr. 

/.(/  iiiriiir  '■sliillilir.  I-".|i|i'ii\  r  ili'  M"  étal,  (  ni 
les  vers  scuit  reiiiiilarês  |iaf  la  dédicaee  an 
l)iiiii-c  (_;iii-istinn-KréiIerh'  de  Danemark  : 
;i7  fr.  T."). 

/,(/  MiidniKi  (Ici  \cIo.  d'ares  Raphaël.  Es- 
tampe laissée  iuaelievée  par  Lonf;lii  et  ter- 
niiiice  en  ls:Vt  par  Tosclli,  hi-foliu.  ICpreiive 
de  !'■''  état,  avant  tutiteS' lettres  et  avant  les 
armes  ;  id.'i  fr. 

La  iii'ciiif  rshinipr.  ICprenx'e  ilu  :;••  elat, 
avee  les  annes  du  prinee  ,\u,L;usle  de  Prusse 
et  avee  les  niiins  d'auteins  nidhpies  a  la 
piente   :   s.'>   fi'. 

I.il  iiiriiic  rsliiiiijir.  Epreiixe  du  '.','■  état  : 
■43  fr.  50. 

I.i-  rr/iii^  {'Il  Kijijple.  il'après  C.  Pruencciin. 
Estamiie   in-f'>li(i   :   lu   fr. 

Lu  iiii'iiii'  {■slumiir  :  S  fr.  fill. 

/,((  ilvi-iilliiitnii  de  Siiiiil-Jr,iii-lliiiii-:li\  d'a- 
près (lerard  Duw.  Estauiin'  ^raud  m-folio. 
Epreuve  de  V'  étal,  avaid  P. nie  lettre  :  15  fr. 

La  Mdiirli'iiii'  diiiis  Ir  dr^i'rl,  d'a|ires  Aile- 
fin.  Epreuve  île  '.V  elal.  avant  la  lettre  : 
2?  fr.  ,50. 

IldlKlpili  Ir  II  lu  Uillilillr  d'iirnlr,  d'aiirês 
Jean  tjrus.  Estampe  grand  iii-fnhn.  Epreuve 
de  I"''  etai,  avee  la  lettn verte   :  s  fi-. 

l'nr.niil  lin  harmi  dr  Hiiidmi,  njjirii'r 
liniitliui\.  i'',slampe  Jietit  in-fuliu.  Ejiretive 
iiniifunee  eu  enulenrs   :   Il   fr. 

is'il.  —  \K\TE  X...,  Londres.  —  A.c  ininiinji' 
de  lu  1  ii-nir,  d'après  Ra]iliael.  Epreuve  de 
l'-i-  état,  avant  toute  lettre  :  suu  fr. 

1815.  —  \  ente  .A.  II...  —  /.((  I)''iulliil}itii  dr 
Siiiiit-.lriiii-lliiplisir.  E|)reu\e  avant  la  lettre; 
le  tilre  eu  lettres  grises  :  i'?,  fr. 

/,(•  ('iilni-MinlIiird.  jour  pur  riiii/  riifniils 
niix.  d  aptes  .\.  Poussin.  Epreuve  avant  la 
lettre;  les  noms  d'auteurs  traeés  à  la  [loinle  : 
21  fr. 

I.si5.  —  TrriAi.KlN.  —  /,('  inniiiiiir  dr  lu 
Viriiir.  d'après  Raphaël  :  21)1)  fr. 

Drii.r  piflrnil-i.  l'iiu  date  de  ISO'i  et  l'autre 
de  IWiT.  Enseuihle  :  5  fr. 

18.5.1.  —  Thorh,.  —  Lr  iiiiiriiuir  dr  la  Virnir. 
d'après  Hapliaél.  Rare  epreu\e  a\ant  ti.nite 
lettre,  .avee  toute  sa  inai-.i.;e  :  520  fr. 

Lu  iiirnir  r<liiii!pr.  Epreuve  avait  la 
lettre,  seulement  les  noms  d'auteur  :  1.110  fr. 

18.5:;.  —  .\cki-;rm.\nn,  nresi'le.  —  Lu  Mudrlrinr 
daii^  lr  dr.'ii'rl,  d'après  .\Ilegri.  Epreuve  de 
:V'  étal  avee  la  lettre  :  21  fr.  .50. 

Iliiliillirr,  d'après  F.  .-\lhaiie.  Epreuve  du 
1"  état,  avee  une  seule  ligne  d'eeriture 
grise   ;   'i5  fr. 

Iliisir  d'un  nrurr  ijui  ril,  d'aiirès  Ruliens. 
Estampe  in-fi.ilin  de  forme  ovale  :  8  fr. 

1S';i.    —    L\l.\RIi:TTr.   —    \iijrdriiii    rnipnrur. 


rrprr^riiir  runiuir  rui  d'IliiUr.  ICslampe  in- 
follo  :  i  fr, 

I8i'i2,  —  ,\ui,HlNTii,  m  Mit. AN.  —  Lu  Mudr- 
lrinr duns  lr  (/('■.s-e/7,  d'après  ,\llegri.  Elireuve 
de    !"■   elat   :    I.OIU   fr. 

1805.  —  ESSINGH.  —  l.r  niiii'iuiir  dr  lu 
]'irnir,  d'après  Ra|ihael.  l-'.preu\e  sans  desl- 
gnalion    d'Iviat    :   5',:i    fr. 

I.ii    nirnir   rslunijir   :    'él2   fr. 

Suinir  Mudrlrinr  duns  lr  dr-inl.  d'ajirès 
.\llegri.  Epreuve  sans  di'signalioii  d'Etat  ; 
228  fr.   75. 

Is;:',.  -  (iie.orx.  —  Hiiiiu pui lr  II  lu  huluillr 
ir\iridr,  d'.-i|ires  .Jean  (iios.  ICsIaiupe  grand 
ni  folio  :  2  fr. 

IS'.M.  —  Eiiw  \nn  llDt'iiKN,  l,iiNiiiu:s.  —  Lr  mu- 
riiii/r  dr  lu  \iriijr.  d'après  Raphatd.  E|ireuve 
de  l'-"-  e.at.  ;u,-nit    toute  lelliv  ;  i\?,l  fr. 

IS'IS  —  \'i;\Ti:  E...,  25  .Wlill,.  —  Hnnupurtr 
un  pniil  d'  \iridr,  d'après  Gros.  Epreuve  sans 
design.-i l'i-tat    :  210  fr. 

LONGHI,  Pierre,   priiilir   ihilicn 

ilr  lu  priMll  irl'r  llliiil  ii''  ilil  WIIl'  siè'- 
cli',  Ih'  ù  \  l'IliM'.  —  llisloil'r;  l'tiy- 
s;io(' :   .M;iM-Mr;iilrs  ;    M  in  in  I  iii'rs. 

1857.  —  \'t:NTi;  X...  —  iiul  iiiiiMinr  ,  :',:',o  fr. 

181,,,.    —   i\lKl-TRE.   —   Vil    liul       070   fr. 

!87:i.  —  .lui.K.S  Dt'CMis.  —  lliil  intisijiir  ù. 
\  riilsr  :  1.200  fr. 

ISOO.  —  M,\Y.  —  /..;  Irr.in  dr  dunsr  ri  la 
rniisnllulinn .  Deii.x  pendants  i5i-7Ii  :  Eiisem- 
Ide  :  8S0  fr. 

18');.  —  (jATlt.Rliriili-MimnsINI.  \'rM.SE.  — 
l'iiiliiiil  d'un  iinililliiiin  nir  lénitirn  du 
wtii  .sirrir.  Il  est  dehoiil  dans  un  intérieur 
et  a  d<'\'ant  lui  un  jeune  garçon  qui  tient 
une  letlre  :  1.050  fl'. 

18'.:8.  —  .-SICHI.L.  —  Lu  ndlulinii  (2C-17)  :  310 
frams. 

Lu   purlir  dr   rurlrK   (20-17)    :  310  fr. 

Miniatures  : 
1808.  —  X'RNTE  X...,  28  .\l  i\  KMiou;.  —  l'iiiiruil 

dr  jrnnr  friniiir  m  rnslninr  dr  la  fin  du 
Wllt"  sieele.  MiiuatiM'e  ronde  sur  ivi.ure  : 
iiO  fr. 

.Miriliui's  à  Pierre  Longlii   : 
Î8!i'.).—  \r.NTE  X...,  10  ri-;VRiER.  —  Pinliuil  de 
jrnnr  frinnir  :  SOO  fr. 

('■eure  de  Pierre  Longlii  : 

1807.  —  R.\Ri)N  PiCHijN.  —  /,((  Irriiti  dr  danse 
(Oi-52)    :  80  fr. 

Dessins  : 

1850.  —  \'E\TE  K\irM\N.  —  Les  triiis  vertus 
lliriiliii/alr^i.  Dessin  à  la  jjlume  et  au  bistre  : 
5  fr.  50. 

Siijrl  niiilliiiliiii/ijur.  Dessin  à  la  plume  et 
,au  l)istre  :  'i  fr.  50. 


T. (IX 


—  3ÔS  — 


LONGUEIL  (de),  Joseph,  uiiiM-ur 
l'raïK^ais,  m''  ii  l.illi'cn  l7-!<").  inoil  en 
1790. 

Estampes  : 

17!i:i.  —  Brandes,  Leipzig.  —  Les  Modelés, 
d'après  Le  Prince.  Estampe  grand  iii-filio 
en  large-r  :  4  fr. 

1834.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Le  nau- 
frage près  de  'Naples,  d'après  P.  Mettay.  Es- 
tampe grand  in-folio  en  largeur  :  1  fr.  25. 

Vignetiea  pour  le  poème  :  Les  Sens  ;  1  fr. 

l,S7o.  —  Ciiooux.  —  Vignettes  pour  en-têtcs 
de  pages.  Vingt-cinq  pièces.  Ensemble  :  11  fr. 

1877.  — FlRMiN  DiDOT.  —  Les  quatre  heures 
du  jour  :  Le  matin;  Le  midi;  L'aprcs-m.idi; 
Le  soir.  Quatre  estampes  d'après  Chrales  Ei- 
sen  fils,  in-quarto,  en  travers.  Ensemble  ; 
50  fr. 

1877.  —  B.ËHAGtE.  —  Les  mômes  estampes. 
Suite  des  quatre  pièces.  Epreuves  avant  tou- 
tes lettres  :  225  fr. 

Le  Tnaun;  Le  midi.  Epreuves  avant  toutes 
lettres  :  45  fr. 

Les  quatre  saisons,  d'après  Ch.  Eisen 
Suite  de  quatre  pièces.  Epreuves  avant  tou- 
tes lettres  :  225  fr. 

Les  Modèles,  d'après  Le  Prince.  Estampe 
in-folio  en  travers.  Epreuve  avant  la  lettre  ; 
S9  fr. 

Les  dons  imprudents.  —  Le  retour  à  la 
vertu.  —  Deux  pendnais  in-4"  et  en  couleur, 
par  et  d'après  .Toseph  de  Longueil.  Epreuves 
avec  la  lettre  :  305  fr 

Vve  du  décintremnt  du  pont  de  Xeuilly, 
fait  en  présence  du  Uoy,  le  22  septembre 
1772  d'après  J.-F.  de  Saint-Far.  Eprouve 
avant  la  réduction  de  la  plancbe  :  91)  fr. 

1878.  —  ROTH.  —  La  correction  maternelle, 
d'après  'Etienne  Aubry.  Estampe  in-folio  en 
travers.  Epreuve  à  l'état  d'eau-forte,  sans 
marge  :  163  fr. 

Mcnaqc  de  bonnes  gens,  d'après  Lépicié. 
Epreuve  ovale,  équarrie  en  travers  :  11  fr 

Les  Georgiques,  d'après  Casanova.  Suite 
de  cinq  pièces  in-S".  Ensemble  :  15  fr. 

1879.  —  Vente  L.-D...,  11  mars.  —  Les  Dons 
imprudents.  —  Le  retour  à  la  vertu,  par  et 
d'après  Joseph  de  Longueil.  Deux  pendants. 
Epreuves  avec  marges  :  420  fr. 

1880.  —  Wasset.  —  Le  Malin,  d'après 
Charles  Eisen.  Epreuve  à  l'état  d'eau-forte, 
avec  marge  :  520  fr. 

Le  Soir,  d'après  Charles  Eisen.  Epreuve  à 
l'état  d'eau-forte,  nvec  marge  :  575  fr. 

1881.  —  Mah-anh.  —  Les  quatre  saisons, 
d'ajrès  _.sen.  Eprouves  avec  la  lettre  :  36  fr. 

La  correction  maternelle,  d'après  Aubry. 
Epreuve  avec  la  lettre  et  avec  marges  :  18  fr. 

La  joli  fermière.  —  La  belle  nourrice.  Deux 
pendants  connus  sous  la  rubrique  Les  Beau- 
tés, d'après  Charles  Eisen,  fils.  Estampes  in 


4°  et  en  travers.  Epreuves  avec  la  lettre  : 
SO  fr. 

Les  amusements  champêtres.  -^  Le  bal 
champêtre.  —  Les  plaisirs  cliampêlres.  —  Le 
concert  champêtre.  Suite  de  quatre  pièces 
connues  sous  le  titre  de  La  rie  rham,pêtre, 
d'après  liisen,  fils.  Epreuve  avec  la  lettre  : 
12  fr. 

/.(,'  concert  inérhaiiiqnc  inventé  pcr  II.  Ui- 
cliar^,  d'après  Ch.  Eisen.  Estampe  petit  in- 
folio. j:,preuve  de  2«  état,  avec  grande 
marge  :  41  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  S""  état  : 
5  fr.  M. 

1881.  —  MiCHELOT.  —  Les  quatre  heures 
du  jour,  d'après  Charles  Eisen  fils,  suite  des 
quatre  pièces.  Epreuves  avec  grandes 
marges  :  76  fr. 

Les  (ions  imprudents.  —  Le  retour  à  la 
vertu.  Deux  pendants  par  et  d'après  de  Lon- 
gueil. h|)reuves  en  couleur,  avec  la  lettre  : 
2.-)0  fr. 

Le  Concert  méchanique,"  d'après  Eisen. 
Epreuve  de  1"''  état,  à  l'état  d'eau-forte  :  160 
francs. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  2»  état:  110 
fiaiics. 

La  7nême  estampe.  Epreuve  de  S''  état  :  S 
flancs. 

1881.  —  MuHEBACHER.  —  Lcs  Modcler,,  d'a- 
près Leprince.  Epreuve  avant  toute  lettre  : 
50  fr. 

Lcs  dons  imiirinli'nts.  —  Le  refoiir  n  lu 
vrtii.  Deux  pendants  in-4°  et  en  couleur, 
jiar  et  d'après  J.  de  Longueil.  Epreuves 
avant  toutes  lettres.  Ensemble  :  420  fr. 

18S7.  —  M.ALINET.  —  Les  Mvidèles,  d'après 
Leprince.  Epreuve  à  l'état  d'eau-forte  : 
3  fr.  50. 

/,a  viême  estampe.  Epreuve  avant  toutes 
lettres  :  38  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  sans  désigna- 
tion d'état  :  -M  fr. 

Les  quatre  heures  du  jour,  d'après  Eisen. 
.Suite  de  quatre  pièces.  Epreuves  avec  la 
lettre  :  71  fr. 

1887.  —  .\UB1N.  —  Le  Concert  mérhanique, 
d'après  Ei.sen.  Epreuve  du  2'  état:  avec  le 
lustre  allumé  suspendu  au-dessus  du  clave- 
(  m  :  30  fr. 

Les  amusements  champêtres.  —  Le  bal 
champêtre.  —  Les  plaisirs  champêtres.  Trois 
pièces  de  la  suite  des  quatre,  qui  constituent 
T.a  Vie  cliampêlre,  6t  à  laquelle  il  manque 
T.e  concert  champêtre  :  20  fr. 

Les  dons  imprudents.  —  Le  retour  à  la 
vertu.  Deux  pendants  in-4»  et  en  couleur, 
par  et  d'après  J.  de  Longueil.  Epreuves  avec 
la  lettre  :  f.OO  fr. 

1887.  —  Jacob.  —  Les  mêmes  estampes. 
Epreuves  avec  les  armoiries,  mais  avant  la. 
Icltrc  :  .'>10  fr. 


W.)  — 


I.OX 


1S88.  —  >rARQL-i.s  ii'HornAN.  —  I.n  jnli,-  frr- 
miéri'.  —  /.((  ()('/(('  nminirc.  Di'iix  iicinhiiils 
tl'aiii-fs  Eiseii.  Eiireiives  île  2''  clal   :   l'i  l'r. 

1889.  —  ^■IG^t;RES.  —  T.v^  Mmlrlrs,  d'après 
Leprincc.  Eijreuve  avant  la  leilre  :  :!:?  iv. 

188",).  —  Dkci.iHX.  —  Lis  lions  iiii iniidi'iits. 
—  /.(■  ri'linir  ii  la  rcriii.  Deux  iieiiilanl.s  iii-l" 
et  en  couleur  par  et  d'aiires  île  Liui^ueil. 
Epreuves  avec  marges  :  420  fr. 

18;)0.  —  DivST.Ml.LEl'l!.  —  T.cs  mciiu's  c.v- 
liimpcs.  Epreuves  avec  la  leltie  :  i:!()  fr. 

1.1'S  quiiUc  pièces  formant  In  siiili'  ilr  In 
•  \  /!•  champêtre  »,  d'après  Charles  Eisen  fils. 
]-:|irouves  avant  les  numéros  et  à  grandes 
niai-Kes  :  72  fr. 

/.(■s  quatre  heures  du  jour,  d'aiirès  c:.  Ki- 
sen  fils.  Epreuves  avant  les  iiniuérns  et  aver 
niaryes  :  G5  fr. 

les  quatre  saisons,  d'aî»rès  C.h.  Eisen  fils. 
Epreuves  avant  les  numéros  :  78  fr. 

I.'i  jolie  fermière.  —  La  In-lle  noiinire. 
lîeiix  ))endanls.  in-i"  et  en  travers,  d'aiires 
r.li.  Eisen.  E|ueuves  avant  les  nunn'ins  :  :,'2 
francs. 

IsSi.  —  rUY.iRI).  —  Les  Miiilrlrs,  d'aiirès  l.e- 
prince.  Epreuve  avant  la  lettre,  avec  les  ar 
mes  :  .)U  fr. 

Les  Dons  imprudents.  —  Le  Ttetonr  ii  la 
eertii.  ueu.x  pendants  in-4"  et  en  cuulenr. 
jiaret  d'après  de  Longueil.  Epretives  avec  la 
lettre   :  36.5  fr. 

18',ll.  —  KlNiNEN.  —  Le^  mêmes  eslnnijie:, 
l'".preuves  avant  toutes  lettres  :  450  fr. 

/,('.';  mêmes  estampes.  Epreuves  avec  la  let- 
tre :  42.5  fr. 

1S'I2.  —  B.\UDF,T.  —  L^es  mêmes  estampes. 
Epreuves  avant  tou'es  lettres  :  525  fr. 

1804.  —  De  PO-MMKREM'.  —  Les  mêmes  es- 
lampes.  E|ireuves  avant  la  lettre  :  :100  fr. 

18'J4.  —  Ch.  Ber.*rd.  —  Les  quatre  lieure^ 
du  Jour,  d'après  Eisen.  Epreuves  avec  la  let- 
tre :  70  fr. 

1804.  —  \'ENTK  X...,  G  M.-\RS.  —  Les  mêmes 
estampes.  Epreuves  du  même  état  :  52  fr. 

1894.  —  \'ENTE  X...,   21  DIÎCEMBRE.  —  LCS    !//((/- 

tre  saisons,   d'après  Eisen.   Epreuves   avant 
toutes  lettres  :  91  fr. 

1895.  —  'Ve.nte  X...,  27  février,  —  T.a  Cnm- 
tesse  de  Mareiiles,  d'après  Eisen.  Epreu'.e 
avant  la  lettre  :  70  fr. 

1S!)7.  —  B.^RON  J.  PiCHiiN.  —  Le  bal  rhum- 
pêtre.  —  {,e  erineert  eliampêlri\  Deux  eslaiii- 
pes,  d'après  C.li.  Ei.'^eii.  fai'-ant  pendaiils. 
E|ireuves  avant  toutes  lettres,  avec  mari.;('S  : 
.50  fr. 

/'.  II.  II.  de  Lctanrourt,  Comtesse  de  Ma- 
leilles,  d'après  Ch.  Eisen.  Estampe  iii-S", 
avec  marge  :  96  fr. 

L.e  Trie-trae.  —  Le  Concert  mêelianiqiie 
Deux  es.amiies  d'après  Cli.  Eisen  :  15  fr. 


/,i's  i/o;/s  im pi  ndeii'<.  par  cl  d'a|"ires  .1.  de 
l.iiiiuic'il.  l'^preiixi'  a',  aiil  loules  lettres,  en 
mur    :    .i.i5    fr. 

La  einisse  an  fniirnn.  d'après  Mai'tiliet. 
l'.preiive  aver  loulr  ^a   marge  :   1(1  fr. 

I  ;/(■  du  dêeint rrinent  du  pniil  de  \i'iiillii. 
d'.apres  ."-^aiut-Fai'  :  7  tl\ 

l^''.)7.  —  De  GoNCOt  ut.  —  Le  Ci/nml  meelia- 
nii/iie,  d'après  Ch.  E.iseii.  EfireiiM'  a  toute 
ma  rge  :  8  fr. 

l'iiitinil  de  Marie  J nilitli  de  Clinm pnijrie . 
mnniiiise  de  Fos^eii^e,  d'après  \'esl  ier.  Es- 
l.iinpe   lU-S».   E|ireiivc   de    I"''  l'Iat   :   IG  fr. 

l'nitriiil  de  Madamr  de  lletaneiiurt ,  Com- 
trssi'  de  ,\tareitles.  d'api-cs  Cli.  luseii.  Epreu- 
\e  a\ee  marge  :  2nti  fr, 

ISÇO.  —  ElG,\rii.  ~  Les  .Miiilrles,  d'après  Le 
l'rinre.  Eiireu\e  iii-tolio,  a\aijl  toiii.'s  let- 
Ires.  a\er  marges  :  57  fr. 

Les  aons  imprudinls.  Epreuve  avant  tou- 
tes leilres,  avec  mai'L;es,  imprimée  en  eoii- 
leiir  :   ',.50  fr 

Le  retour  a  la  verlu.  Epreiivr  miprinin'  eu 
'■oiileur  avec  marges  :  :ii'i5  fr. 

Les  nmnsemenl<  elnnn peires.  —  Tes  pliii. 
>,//v.  Deux  estampes,  faisants  |ienilanl>,  d'a- 
près C.  --sen  :  2:î  fr. 

fSOO.  —  X'ENIE  X....  2S  EE\RIER.  —  Les  \mll- 
<ement<  eliam pet res.  —  Les  jilaisirs  elmnipe- 
/m's.  Deux  pondants  d'après  C.li.  1-asen. 
l-'.preuM's  sans  désignation  d'état  :  2:i  fr, 

fsoO.  —  \'i;\TE  X,.,,  5  .niN.  —  Les  deii  r  mê- 
mes esinnipes.  Epreuves  avec  grandes  mar- 
ges :  15  fr. 

LONGUET,  peiiilrc  IV;ui(:uis  dti 
.XI.V"  s-irclo.  —  (iriirr  11  isl  (  d'il  |  iir  ri 
.M\iliiil(ioi(|ui:'. 

isrd.  —  Sl'ssE,  —  imphnis  et  Chine  i2G-'.01  : 
205   ti-. 

]s;;:j.  —  Mefire.  —  /  n  but  masqué  :  07(1  fr. 

ls;0.  —  ReI.SET.  —  \ilinphe  offrant  une  rose 
Il   r  \mimr  (45-33)   :  G5(!  ir. 

1S7Î,  —  \'ENTE  X...,  IG  .M\RS.  —  Le  Itepos  des 
llidiemiens    :  2  ÛIÛ  fr. 

[x'iC.  —  GEn,\Rn.  —  \iimplies  an  bnrd  de 
l'eun   ('M-28)   :  200  fr. 

IS'.IS.  —  GoLD.SCHMU)T.  —  Le  liepiis  ('i(;-5G)  : 
'iSO  fr. 

ISOS.  —  LoVEl'X.  —  llaiijneuse  sous  liois  : 
215    fr, 

101)11,  —  De  FlLnE.  —  LWmonr  désarmé  (32- 
il)  :  205  fr. 

LONS.   Dirk-Eversen,    ucimuii- 

lu  il  1,1  ml, 'lis    ilr    lu    |il'i'lil  li'l'i'    Il  II  II  lie    illl 
W   II      >i,'('le. 

Estampes  : 

18i;5,  —  Camberi.yn.  —  L.a  Vierge,  assise  an- 
pi  rs  Il  un  arbre,  dmine  te  sein  n  l'enfant  Je- 


I.(»N 


—  360  — 


Si/s,  d'aiH'és  A.  Bloemacrl.  Epreuve  reslaiirée 
dans  les  coins  :  2  fr.  75  . 

Vue  (l'un  moulin  à  rcul:  a  ninirlio  du  jnc- 
mier  plan  deux  hoiiinifs,  7(ri  clieval  cl  une 
charrette.  Dans  la  marge  il  y  a,  à  gauche, 
le  nom  <ln  uiaitre  :  1  fr.  50. 

?  Blixher.  —  Viii'  'II'  HoUandi',  avec  des 
rnoidins  à  vent.  Suite  de  quatre  pièces  gra- 
vées dans  le  goût  de  .1.  \'aii  de  \'elile.  Estam- 
pes in-i"  :  9.1  fr. 

LONSING.    François-Joseph, 

jH'iiilrc  llaiiianil.  in'  i\  lînixelles  ou 
174o,  mort  à  l.rogiiani,  près  Bor- 
deaux, en  1799. —  Porlrail. 

1898.  —  lîKHNmn.  —  l'diliail  de  iiuileur 
(82-65)  :   ;i7:!  fr. 

LONZA. 

IS'JS.  —  Seul'Y.  —  T.e  rtciidez-voiis  (SO-GO)  : 
520  fr. 


LOO  (Van),  A.-P. 


1882.  —  Febvre.  —  Poiiniit  d'une  ditiiie  cl 
de  sa  /...(»  (100-SO)  :  900  fr. 

LOO  Vani,  Carlo-Andréa,  dit 
Carie  Van  LOO,  prinlre  Iraiicais,  nr 
à  Nice  (Ml  I7()r),  inorl  à  Paris  en  \H'h). 
—  Ilisloire;  Genre;  Porliail. 

1765.  —  Vente  C.\rle  \'an  Loo.  —  Suzanne 
entre  deu.v  vieillards.  Dernier  tableau  peint 
par  l'artiste  :  5.000  fr. 

Esquisse  du  même  sujet,  en  deuii-fiiiures  : 
400  fr. 

f.n  liaisiiri  représentée  sous  les  Iniils  d'une 
femme  qui  conduit  un  lion  en  laisse  :  G:i2  fr. 

L'Exercice  de  l'Anionr  :  695  fr. 

Six  cs'juisses  et  un  plafond  représentant 
la  vie  de  Saint  Gréijoire.  Esquisses  très  pous 
sées.  ensemble  :  5.000  fr. 

F.'adoratiou  des  Ttois.  Esquisse  :  60  fr. 

1767.  —  Dt:  .Julienne.  —  l'n  Baeha  faisant 
peindre  sa  maîtresse  (23  pou(:es-27  ]).  6  li- 
gnes) :  5.002  fr. 

La.  Ttésurreclion  du  Christ  (26  pouces-17 
p.)   :  1.700  fr. 

Jeune  femme  tenant  une  yuirlantle  de 
fleurs  deranl.  des  amours  f'i  jiied.s  10  pnuces- 
3  pieds-1  pouce)   :  8.10:i  fr. 

Médée  et  Jason.  Mademoiselle  Clairon  est 
peinte  en  Médée,  et  Lekain  en  Jason  (2!)  pou- 
ces-11  p.  o  lignes)  :  1.200  fr. 

1769.  —  De  Cayelx.  —  Saint  (iermain  re- 
cevant tes  vœux  de  Sainte  Geneviève.  Es- 
quisse :  ti  fr. 

Noli  me  tan'jerc  :  600  fr. 


Saint  Jiiin-ISupliste  assis,  tenant  une  croix. 
Esquisse  :  61  fr. 

T.e  Christ  apparaissuul  a  la  Madeleine  : 
600  fr. 

Les  .infies  frappant  d'urfuiilcmenl  les 
hniélitcs  :  ',00  fr. 

1770.  —  Lai.ive  de  .Il  Li.v.  —  Enée  purlant 
son  père  .Anchise  (40  pouces-39  p.)  :  2.000  fr. 

Le  mariage  de  la  Vierge.  Composition  ue 
sept  figures  gravées  par  Lepicié  sous  le  ti- 
tre de  :  «  Le  Contract  de  mariage  »  (17  pou- 
ces-U  p.j  :  1.200  fr. 

1771.  —  Vente  X...,  16  iiécembre.  —  La  Lec- 
ture c-ipagnole.  Esquisse  (5  pieds-1  pieds)  : 
75  fr. 

1772.  —  Vente  Loii.s-Michel  Van  Loo.  — 
Enée  portant  son  père  .4ncliise  (-iO  pouces- 
39  p.)  :  4.:!i'0  fr. 

Sainte  CUilide.  Esqui.sse  (27  pouces-17  p.)  : 
722  fr. 

1773.  —  Lkmperki'r.  —  L'adoration  des  ber- 
gers (2^  poiices.i-20  p.)  :  4.800  fr. 

1774.  —  VASS.AL  DE  Saint-Hubert.  —  Le  Christ 
apparaissant  sous  la  forme  d'un  jardinier  à 
Marie-Madeleine  (2i  pouces-18  p.)   :  1.600  fr 

1774.  —  De  Bois.set.  —  Le  mariage  de  la 
Vierge  (17  pouces-14  p.)  :  6.000  fr. 

L'adoration  des  Bergers  (24  pouces^-20  p.)  r 
3.200  fr. 

1776.  —  Blondel  de  Gaony.  —  La  feurnic  de 
Putipliar  retenant  Josepli  par  son  manteau 
(58  pouces-i9  p.)  :  1.280  fr. 

1777.  —  Prince  de  Conti.  —  Enée  et  .in- 
chise  :  7.225  fr. 

Sainte  Clotilde.  Esquisse  :  400  fr. 

1777.  —  Thellsson.  —  \gnrphe  au  bain 
(10  pouces-13  p.)   :  1.900  fr. 

1778.  —  DULAC.  —  Venus  et  l'Amour  sur 
des  nuages  :  1.500  fr. 

1778.  —  .Madame  de  .Julienne.  —  Erigonc  à 
mi-corps,  couronnée  de  pampres  et  déta- 
chant une  grappe  de  raisins  (34  pouces-28 
p.)  :  302  fr. 

1778.  —  Duc  des  DEfX-PoNTS.  —  Femme 
Inri/ue  jouant  du  luth,  assise  sur  des  oreil- 
lers, près  d'une  lubie  sur  laquelle  est  un 
lase  de  fleurs  (45  l)OUces-36  p.)  :  1.236  fr. 

1779.  —  L'.Vbbé  .Juvionv.  —  Sainte  Clotilde. 
Esquisse  :  360  f r.  ■ 

1781.  —  SOI.LIER.  —  Itctiisabc  sortant  du 
bain  (31  pouces-39  p.)  :  660  fr. 

1782.  — -  Mabqlis  ue  Menars.  —  Allégorie 
sur  la  maladie  de  Madame  de  Pompadour. 
Les  Arts  implorent  le  Destin  pour  arrêter  la 
Parque  prête  à  coiiper  le  (il  de  la  vie  de  Ma- 
dame de  Poinpailijiir  l2i  pouces-28  p.)  : 
2.661  fr. 

Les  quatre  Arts  représentés  par  des  en- 
fants. Toile  do  forme  rondo  (30  pouces  de- 
diamètre)  :  3.100  fr. 


:'.(;i 
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JiipHrr,  iiii'ttnn(ii]iliti^r  en  stih/ic.  tlnmi- 
VI)'  et  rt'cillc  tu  \;iiiitilir  Aiitinpi'  (;.":?  ikhiics- 
2(i  p.)   :  3.1')!  il-. 

1783.  —  Bl'.Ll?ARD.  —  /.(/  licsiincrlini,  itr  Jr- 
siis-Clirist  (36  pouces-17  ji.)  :  ISOli  fi\ 

1787.  —  Marquis  dk  \'...  —  Sarati  pi'csrntinil 
4iiar  l'i  Aliraham  (2:î  iiuuees-29  ]i.)   :  1.010  fr. 

1791.  —  LebRTN.  —  /.!•  iiiriiii'  Idlili-iiii  : 
4."iO  fr. 

179:?.  —  \ic()MTi-:  m  i.\  Rkymkrk.  —  Dai'nt 
imiuiit  ut  t<i  hiirpc  itérant  Sntit  (1.5  pimces- 
5S  p.)  :  800  tr. 

ISOI.  —  R(iniT.  —  Vuirtiii  fiii-<(nit  jirinitrr  sa 
niiiilrrssf  {■?.:',  poii(es-i7  imuces  G  lif.;iies)  : 
4.000  fr. 

isos.  —  De  .Saint-. \rBiN,  —  ('Ifitic  iiiiiiinlnii- 
lirr   par  Aiuittnii    ('.',\    ]ii iiicp.s  i.')   p.)    :   112   fr. 

lSi?7.  —  He  i.a  .Sm.i.e.  —  l'iiiira/t  itc  Muda- 
vtc  Ailcl(iiit<\  rcpréfiriitr  rn  Diaiir  :  10.000  fi-, 

1847.  —  SIMON.S,  Brixei.li;.-^.  —  Jupiter  et 
Séwélé  ^oi-70)  :  108  fr. 

1852.  —  Des  Horties. — Ainuiir  l'nriieuiit  des 
fteches  :  3G1  fr. 

1851).  —  Martin.  —  Effet  ite  tnnr  -  .m  fr. 

1.H.5S.  —  IMM.iiT.  —  l'artruil  d'une  petite 
fitte  :  400  f|-. 

i:i-:'irilt(ird  :  5G0  fr. 

I,i)iii.-i  .V/r  ()  Triiiniin  :  505  fr. 

18.58.  —  nWRBAni  DE  .IiiMjrES.  —  fiirtrnit 
d'une  dame  de  iiuulilé  {lu  sieele  de 
L'uiis  Xl\    :  :«0  fr. 

1859.  —  DeAERRE.  —  fui  I  mit  ite  Marie  île 
L'iivcndal  :  290  fr. 

18)i0.  —  \'ENTE  .\.  —  /.-;  Peinture  :  2G5  fr. 

1SG2.  —  Comte  de  Pl.mbroke.  —  Le  iuinineU 
Ûe  Diane  :  3.200  fr. 

18G2.  —  Co.mte  de  Menue.  —  ânulie  pur- 
traits  il'liiiinines  euirusscs  purtunt  la  emi.r 
(le  Saint-Lôiiis.  Eie'^c-iiiIiIp  :  775  fi'. 

1RG4.  —  Vente  \...  —  Puilruit  d,-  l'I irjenieur 
Jean-Henri  Hnpeuii.  entnurè  ite  sa  frinine  et 
de  sa  [die  .  1  990  fr. 

18(;5.  —  ToNMi!'.  —  Vnrtruil  de  Marie  I.ee- 
zinsUii  :  1.50  fr. 

18:;S.  —  HOR.'^IN-Dl'nN.  —  //)(•  Kiiltaiie  !7:i- 
GO)    :   S70  fi'. 

l'iirliiiil  il'nue  prinresse  de  lu  luuisnn  de 
Suriiie  (9G-Tt;;   :  GOO  fr. 

18GS.  —  Marquis  nr  Hi.ai.^ke.  —  ruriraii  île 
■jeune  fer/une  (80-G3)  :  G20  fr. 

1RG8.  —  Vente  X...,  5  décembre.  —  ]'éiins  sur 
des  nuufics  (80-G3)  :  725  fr. 

1871.  —  De  Bois.'iv.  —  Portrait.s  en  pied  de 
Ldiiis  XV  ei  de  Mni-ie  Leezniska  :  4. .520  fr. 

1872.  —  Duc  DE  Pèrsigny.  —  Portrait  eu 
pied  lie  la  reine  Marie  Leczinska  :  3.000  fr. 

1872.  —  Pereire.  —  Portrait  d'homme.  Un 
grand  seitioeur,  les  cheveux  prjudrés,  vêtu 
de  velours  bleu,  f;ilet  et  haljit  l)rodés  d'or, 
la  main  droite  sur  la  poitrine.  Il  s'enveloppe 
dans  les  plis  d'un  ample  manteau.  \  sa  bou- 


toniiièro  est  un  oi-ilic  elianser  (90-71)  :  2.700 
francs. 

Is75.  —  Muini  is  ii'.\...  —  Les  lieri/ers  sur- 
plis jiar  Heriniuie  :  1.300  fi'. 

1875.  —  \'ENTE  \...  —  /,('  sninineil  de  Diane  : 
3.200  fr. 

1877.  --  Maiumi:  liliuuKS.  —  Pnitiail  d'une 
des  filles  de  l.niiis  \\    (27-'.)5,)    ;   1.1.50  fr. 

issu.  —  l'uni  M, LIEU,  XicE.  —  Purlruil 
\l' lin  lu  me    :   750   fr. 

is.sj.  —  r)E  liElRNoNV  II.I.E.  —  Piirtrait  île 
jeune  feniine   |S0-G4)    :  2.200  fl'. 

Les   petits  aieliileetes   (8:',-li)l,    •.  8(10  fi'. 

l'iiitrail  piesnmé  de  Mudiinie  de  Pen- 
tliiei  re    (57-lsi    :   :!;o    fr. 

188:,'.  —  Di:  LA  liKRuniERE.  —  l'nrlruit  de 
Madiime  de  lirulfiijni/,  l'amie  de  Voltaire  : 
820  fr. 

188:-!.  —  BEI  RDi.EEV.  —  Piirlniit  de  jeune 
femme   fSG-70,    :    1.005   fr. 

1884.  —  tlDMTE  PoToc.Kl.  —  piirtrail  de 
Liiiiis  .,      (127-90)  :  2.:500  fr. 

]8sj.  —  \ENTE  .\...,  21  .lANVlER.  —  Le  départ 
pniir  Ci/tnere  :  18,1  f|-. 

1885.  —  Comte  de  e\  Bermdière.  —  Portruil 
d  i.oinme   102-73)       i20   fr 

L.e  l'oneert  du  ijrand  siillun  (73-92):  1,.500  fr. 

l'nrtruil  présume  dr  lu  uniréeliule  de'Muil- 
tell, lis    (82-95'     :    19.000    fr. 

1.888.  —  Ga.-qEET.  —  Lr  sommeil  de  Vénus 
05-801    :   G'.O   fr. 

piolia      itr  jeune  iluine  (85-G8)   :  .520  fr. 

Diiilrait  ite  jinm'  jilte.  Toile  de  forme 
ovale   (57-42)    :   590   fr. 

1888.  —  GEI.EINAUD.  —  Airieee  r/c  /,;  n-ine 
Mûrie  Leeiinsha  a  Versailles  (19G-145)  : 
11,000  fr. 

Le  roi  Tennis  W  .  ilehout  et  eu  ensliime  de 
iliierri'   ,270-1>0,    :    ',:>,m  fr. 

l'on  mit  de  lu  Dnehesse  d'f.liimjies  et  de 
son  fils    ■i;2-no,    :  3,800  fi-. 

18(10.  —  Butihn.  —  Piolruil  de  Mûrie  Lee- 
:insl;a  :  :;.800  fr. 

18:10.  —  .SeM!ET\N.  —  Lu  Siillaue  :  G  100  fr. 

.leiines  filles  turques      G. 100  fr. 

1890.  —  M\/\Rii/..  —  polirait  de  Marie  Lee- 
-Jlislol    :    9. .500    fr. 

1892.  —  \"i,:nte  X...  —  Portrait  </••  Louis  .VI  , 
jeune,  eu  armure  et  u  ini-jamhes  ■  475  fr. 

isiti.  --  Pi.nnn  \NE.-.  Hkhein  --  IL'ilor  pre- 
niint    eonue    d'  \nilromaiiue    et    d'  I  si ipi nii.r    '/ 

1805  —  Siii  HiMl.  Ca.MI'BEI.e.  —  r.ii  miisiiine 
—  /,(/  peinture.   Les  deux   :  8.410   fr 

/.((  senlptun-.  —  l.'iireliiteeure.  Les  deux  ; 
5.:523  fr. 

1.897.  —  (.(iiMTE  (I.  DE  C.  —  l'orlniit  d'Etienne 
François,  due  de  Clioiseiil.  Tnile  de  frjrme 
ovale  ((.S-63)  :  3.300  fr. 

18(18.  —  Baron  Hirsch.  Londres,  —  portrait 
d'Henriette  Kennrtuin,  iieliice  :  7.3.50  fr. 

1.898.  —  Bernard.  —  Le  soldat  de  Marathon 
(105-135)   :   140  fr 


l.OI) 
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Igyy,  _  DOCTEUR  G.    F...,   3   MAI.   —  Porllilil 

de  fi'vime  (91-71)  :  010  fr. 

18".t9.  —  ROTHAN.  —  Puitiait  de  Marie  Lcc- 
zinska  :  2.800  fr. 

1899.  _  Meur.and.  —  Portrait  d'une  des 
filles  de  Louis  XV.  jouant  de  la  mandoline  : 
5.000  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  10  février.  —  Portrait 
d'Iiumme  (100-78)  :  1.650  fr. 

Portrait  de  femme,  formant  pendant  au 
précédent  (100-78)   :  1.650  fr. 

1900.  —  PiPART.  —  L'.lulomne.  Dessus  de 
porte  :  2i5  fr. 

1900.  —  Debrous.se.  —  r.o  femme  à  l'aiii relie 
noire  (138-112)  :  1.000  fr. 

1900.  —  Vente  X..,  V.t  mars.  —  Porirail  de 
la  comtesse  Ma.viiniliaiio  (Jaz.oli  di  }'cr(ni(i  : 
860  fr. 

Porlraii,  de  la  marquise  Pallavicini  (jri- 
maldi  :  755  fr. 

1901/.  —  Vente  X...,  10  avril.  —  Portrait  de 
Marie  Leczinska  :  1.200  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  3  mai.  —  Mars  et  Vénus 
(80-64)  :  3.150  fr. 

1900.  —  ^"ENTE  X...,  23  MAI.  —  Piirtrail  de 
Madame  de  Graffigny   (64-76)   :  8G0  fr. 

Portrait  du  compositeur  Grétnj  .-  480  fr. 

.\ttriluié.s  à  Carie  A'an-Loo  : 

1900.  —  Vente  X...,  29  mai.  —  Les  cinq  sens; 
cinq  compositions  différentes.  Chacune  : 
1.520  fr. 

Dessins  : 

]7.'):i.  —  Vente  Coypei,.  —  Saint  Cliarles  ad- 
ministrant le  viatique  aux  pesliférés.  Dessin 
à  la  sanguine  :  84  fr. 

1765.  —  Vente  Carle  V.an-Loo.  —  Le  corps 
de  garde.  Dessin  au  crayon  :  300  fr. 

Trois  esquisses  pour  Saint  Méderic  :  331  fr. 

Diverses  études  faites  à  Rome  d'après  les 
antiques  et  les  plus  beaux  tableaux  :  3i7  fr. 

Un  lot  de  croquis  et  études  :  1.204  fr. 

Diverses  académies.  —  Dessins  à  la  san- 
guine :  Sal  fr. 

1769.  _  De  Cayeux.  —  .■iradémic  d'homme. 
Dessin  a  la  sanguine  :  38  fr. 

Un  liomme  assis.  Dessin  à  la  sanguine  : 
30  fr. 

Un  liomme  avec  les  mains  jointes.  Dessin 
à  la  sanguine  :  37  fr. 

Vn  homme  ayant  une  jatnbe  élevée.  Dessin 
à  la  sanguine  :  15  fr. 

Hercule  armé  de  sa  massue  et  prêt  à  com- 
battre. Dessin  au  crayon  :  16  fr. 

Buste  «e  vieillard.  Dessin  à  la  sanguine  : 
12  fr. 

Buste  de  rjiierrier  couronné.  Buste  de 
femme.  Les  deux  dsssins  :  14  fr. 

1770.  —  BiONDEL.  d'Azincourt.  —  Le  satyre 
Marsyas  attaché  à  un  arbre.  Dessin  à  la  san- 
guine et  au  crayon  noir  (22  1/2-16)  :  60  fr. 


177;,'.  —  HUQUIER.  —  La  Vierge  debout  sur 
le  globe  du  monde,  tenant  l'enfant  Jésus. 
Dessin  à  la  sanguine  [12  pouces  4  ligues- 
8  p.)  :  106  fr. 

Trois  études  pour  la  Bésurrcciion  de 
\utrc-.-iei.gneur  et  pour  le  Christ  sortant  du 
tombeau.  Dessins  à  la  pierre  noire  :  30  fr. 

Qiiatr  éludes  de  figures.  Dessiiis  à  la  san- 
guine  :   15  fr. 

Télé  d'homme  avec  grande  barbe,  d'après 
l'antique.  Dessin  à  la  sanguine  :  12  fr. 

Deux  têtes  d'enfants.  L'une  à  la  sanguine, 
l'autre  au  crayon  noir.  Ensemble  :  24  fr. 

1773.  —  Lempereur.  —  l'nc  .Académie.  Des- 
sin sur  papier  gris  :  30  fr. 

Une  autre  .icadémic.  Dessin  .sur  i)apier 
gris  :  31  fr. 

1776.  —  FniRNELLE.  —  Eludes  d'évèqurs  et 
d'acolytes  pour  un  tableau  des  saints  Pères. 
Dessin  au  crayon  noir  et  blanc  :  63  fr. 

La  Foi  conjugale.  —  La  Piété.  Deux  des- 
sins à  la  plume,  coloriés  à  la  gouache,  de 
forme  ronde  :  130  fr. 

La  magnanimité.  —  L'égalilè.  Deux  des- 
sins â  la  plnnie,  coloriés  à  la  gouache  : 
120  fi-. 

Le  Holeil  abandonnant  la.  nymphe  Clytie, 
qui  est  métamorphosée  en.  héliolrape.  Dessin 
à  la  plume  colorié  ;  30  fr. 

La  tête  d'un  fleuve.  —  L'élude  d'un  tau- 
reau. Deux  dessins  aux  trois  crayons  :  18  fr. 

Une  étude  pour  un  saint  Etienne.  Dessin 
à  la  pierre  noire  sur  papier  blanc  :  24  fr. 

Trois  éludes,  dont  deu.r  de  femmes.  —  Des- 
sins à  la  plume  :  7  fr. 

1776.  —  Mariette.  —  Le  portrait  de  l'ar- 
tiste, de  grandeur  nalurellc,  et  celui  de  sa 
femme.  —  Deux  dessins  aux  crayons  noir  et 
blanc  sur  papier  gris.  —  Vénus  et  l'.imour. 
Dessin  ovale,  à  la  pierre  noire,  sur  papier 
blanc.  Les  trois  dessins  :  80  fr. 

Une  Académie  debout.  —  Une  autre  assise 

—  Deux  autres  en  contre-épreuves.   Dessins 
à  la  sanguine  :  72  fr. 

1779.  —  Chevalier.  —  Méaée  et  Jason.  Des- 
sin lavé  de  bistre  :  139  fr. 

1779.  —  D'.\RfiENViLLE.  —  .4 cadémic  d'homme. 
Dessin  à  la  sanguine.  —  Halle  d'officiers. 
Dessin  à  la  plume,  lavé  d'encre  de  Chine. 

—  La  chasse  à  l'ours.  Dessin  à  la  plume  lavé 
d'encre  de  Chine.  Les  trois  dessins  ;  48  fr. 

1779.  —  Marquis  de  Calviere,  d'Avignon.  — 
;■/(  guerrier  surprenant  une  jeune  fille 
dans  sa  cuisine.  Dessin  à  la  ]ilume  et  â  l'en- 
cre de  Cb.ine  ;  61  fr. 

.Académie  d'homme  couvert  d'une  légère 
draperie.  Dessin  à  la  sanguine  :  7  fr. 

Quatre  sujets  de  l'Iustoire  de  l'syché. 
Contre-épreuves  à  la  sanguine.  —  Cinq 
études  .:.  figures  et  paysages.  Dessins  à  la 
sanguine.  Les  neuf  pièces  :  18  fr. 
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J'iic  Arihlrniii'  il'IiDiiiiiif,  iiiir  nuire  ilc  m(- 
ii/ic  ft  Eliiilr.<  (If  lu  \  ii'iijr  cl  dr  ri-:ii l'<i ni  J r- 
sus.  DcssiiiN  nii  rrayiiii  cl  :i  la  saii^;niiK'  : 
12  fr. 

17S,).    —    N'KNTE    CHARIIIN.    —    SuZdlllir    ri    1rs 

ririllurns.  Iicssin  à  la  ]iliniie,  lave  d'cn'ie 
(If  C.hini'  :  90  fr. 

17!)5.  —  NiiURRi.  —  Six  i(iiii|iusiiiiiiis  di- 
verses dont  le  Trioiuphr  ilr  Culullirr.  l)v<- 
sins  à  l'encre  de  Cluue  :  12  Ir. 

1787.  —  Cni.i.ET.  —  La  Prcscnldlion  au 
Iriiipir.  Dessin  a  la,  i>ierre  luiire,  rehaussé 
de  blanc,  sur  iiapier  gris  (;îi  pnucc.s-lS  p.)  : 
IS  fr. 

17.S7.  —  CuLl.KT.  —  Iiilriirur  li'unc  mulsaii 
de  paijnuus.  —  Srnir  fiulaiilr.  Deux  dessins 
à  la  i)linne,  lavés  d'encie  do  (.'.lime  (IG  ]i.- 
21  p.)  :  40  fr. 

17'.)'.!.  —  B.AS.\N  PÊRK.  —  hrs  Iniis  Mûrie 
prèlrs  a  rccevtiir  le  enriis  de  Xolrr-Seigneiir 
qiCuu  descend  de  la  crni.r.  Dessin  à  la  pliime 
et  an  liisirc  :  CO  fr. 

l:ue  mêlée  iVinfanlerie  el  de  cavalerie. 
Dessin  au  bistre  sur  pa]jicr  blanc  :  70  fr. 

1823.  —  Grunling,  'Vienne.  —  Sujii  ulléiin- 
rlqur  sur  la  gloire  des  A  ris.  Dessin  a  I.i 
sanguine  sur  papier  bien  :  G  fr.  .jO. 

1SÎ2.  —  \ll.l.i;.\\VE.  —  Fii/ure  allciiiiriiiue. 
Dessin  au  crayon  rnnge  (:'8-3,j)  :  IG  fr.  .'lO. 

Eluae  de  femme  nue.  Dessin  au  crayun 
rouge  (^o-38)  :  17  fr.  ."lO, 

1858.  —  M0URI.4U.  —  Aiidniuirdr  iillurlire 
au  ruclicr.  Dessin  à  la  |ilninc,  lave  a  la  sepia 
(40,5-27,3)  :  50  fr. 

1850.  —  K.MK.MAN.  —  l'ruiiur  euplice  uiucrire 
devant  un  empereur.  Dessin  a  la  pluiiie, 
lavé  d'encre  de  Chine  :  G  fr. 

Is.'iO.  —  \'ENTF,  X...,  IG  MAI.  —  Elude  de  lete 
d'enfant.  Dessin  au  crayun  ;  1  fr. 

l'iirlrail  d'Iiomme  el  purlmit  de  frinmr. 
L'iioniine  a  les  cheveux  iMHiiIrés  el  p(.rte  un 
cal'igan.  Deux  dessins  aux  l'raynns  imir  et 
blanc,  i^nsemble  :  7  fr.  '.M. 

ISGO.  —  NORRLlN.  —  /,(;  eiiiiversulion  espu- 
finole.  Dessin  à  la  plume  et  au  bistre  :  120  fr. 

L'Intérieur  de  l'atelier  d'un  artiste.  Carie 
'\'an  1^00  s'est  représenté  peignant  d'ajucs 
nature.  Dessin  à  la  sanguine  :  18  fr. 

I.SGI.  —  La.URIETTE.  —  l'nrlruil  iVuu  jeune 
seiijncur  a^^sis.  Dessin  au  crayon  noir,  re- 
haussé de  Idanc  :  37  fr. 

18G1.  —  Veme  X...,  20  MAT.  —  La  eonversii- 
liuii  espagnale.  Dessin  exécuté  à  la  plume 
et  au  bistre  :  150  fr. 

1805.  —  DeSPERET.  —  T..a  descente  de  rmi.r. 
et  au  verso  l'Apothéose  de  saint  l'rauenis. 
Dessins  a  la  plume  :  10  fr. 

Porirail  d'une  jeune  fennne.  Dessin  à  la 
sanguine  ;  :?1  fr. 

1885.  —  Comte  de  la  Reraudiére,  —  Portrait 
de  Maiiauie  Favart.  Dessin  aux  trois  crayons 
(40-32)   :  2.020  fr. 


1887.  —  Mrill,li\c,lllli,  —  l'nrhiiil  dr  femme. 
Dessin  a   la   lucrrc  d'Italie       101   fr. 

\gniplies  un  liaiu  surprises  par  un  siilgie. 
Dessin  aux  trnis  ciaN'nns  :  G05  fr. 

lso:i.  —  Di:  l'.Ai.i  ii,~.c.iirnT,  m;  .saint-u.mi.h.  — 

Deu.r  Irli'S  dr  ijaidr:,  jruuriiisrs.  Itcssiu  a  l.a 
picrc  imirc,  rcliaii^^c  de  jilanc  sur  ]'apicr 
bleu   i33,2-31,l)   :  30  fr. 

ls,G5.  —  COMTE  iiE  l'iiiuïM.fcs.  —  Tr'uimphe 
d'.i  mpnilriti\  Dessin  au  lavis,  reliaiissé  de 
blauc,  sur  papier  lilcii  :  25  fr. 

1877.  —  Prince  de  c.dmi.  —  Sainte  Clutilde 
rn  prirrr.  Dessin  à  la  |iliinie  lave  de  bistre  : 
1.50   fr. 

IsSO.  —  Mahêraii.t.  —  llnste  de  jrnne 
femme,  eue  de  profil.  Dessin  à  la  pierre 
noire  et  a.  la  sangiiini'  i'2:!-20j   ;  30  fr. 

1SS2.  —  Glir.orx,  —  Purlrml  dr  jeune 
linmmr  ri  l'nrliuil  dr  jiuur  frniinr.  Deux 
dessins  a  restaniiic,  rcliaussi'>  de  Idaiic  : 
10  fr, 

T.a  Prinlurr.  —  L'.lrrliitrrlure.  Deux  des- 
sins a  l'aipi.'ir'i'Ue  :  115  fr. 

I8s:',.  —  Comte  de  la  Déraudière.  —  Knfunt 
delmnl.  vu  de  dos.  Dessin  à  la  sanguine,  re- 
haussé .<e  blanc  (27-19)  :  5  fr. 

1897.  —  \'ENTE  de  Ciiivr.iu  1!T.  —  l'nr  frniuie 
assise  :  l'.n  drshahillr  l'uni piulnur,  un  hmi- 
net  iiupilldii  sur  unr  e(ulfnir  hnssr,  nnr  rra- 
vulr  rn  rlirnille  un  rnu,  unr  rrlirllr  dr  rn- 
Inins  un  rnr.^aur.  dr-<  en'jn.jru:ilrs  n  lu  sui- 
unéc.  trnant  de  sa  main  drnile,  posée  sur  srs 
geniiu.r,  un  uioucinur.  pendant  iinr  son  bras 
'laurlir  rrinisr  sur  un  mussin  {ilarr  sur  nnr 
lulile.  Quelques  personnes  croient  detminer 
dans  cetie  étude  le  portrait  de  Madame  \:\\\ 
Loo,  qui  existe  dans  le  grand  t.ableau  de  la 
famille  des  Van  Loo.  Dessin  ,i  la  pierre 
d'Italie  sur  pafuer  bleu,  relunisse  di'  blanc, 
avec  un  li'-ger  frntlis  de  sanguine  sur  le  vi- 
sage et  les  mains.  .Signé  :  Carie  X'aii  l.no, 
1743.  .-orte  la  marque  du  clievalier  Damery, 
et  provient  de  la  vente  de  .Iules  Boilly.  A 
figuri'  a  l'exposition  de  l'école  des  Beanx- 
.\rts,  eu  187',),  sous  le  n°  532  (44-33)  :  3.300  fr. 

t'n  homme  assis.  Il  est  de  face  sur  un  fun- 
leuil  au  d(is  canné.  Il  a  l'épre  un  eédr  ri  h- 
rliupruu  sous  le  brus.  Lr  frmd  dr  Vappiirtr- 
nirnt  rsl  garni  de  tahh'un.r.  Dessin  sur  pa- 
luer  jaunâtre,  à  la  pierre  d'Italie,  ndiaiissé 
de  blanc.  .Signé  :  Carie  \'an  Lun  f  ,  17'i3. 
\eiite   Laj.-irriette   (i4-.321    :   270  fr. 

l' n  liummr  assis  :  auprrs  d'un  petit  Un- 
rrun.  un  liomrnr  assis  dr  face,  tenant  dr  'a 
main  ijauclir  sa  labutiérc,  où  il  nrut  de 
prrnitri'  nnr  prisr.  Qnrlques  tahlrun.r  arrri- 
clirs  au  mur  du  fnnd.  Dessin  sur  ]ia|)ier  jtiu- 
iiâtre  à  la  pierre  d'Italie,  rehausse  de  blanc 
(3!l-31)  :  .sSO  fr. 

Une  vieilli'  femme  Iricilnnl  au  cuin  ■l'uae 
cheminée,  .i  sa  ganclir.  une  petite  table  sur 
hninrllr  il  g  u  nnr  mrhrillr  û  tapisserie,  des 
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ciseaux,  une  pelote.  Derrière  elle  l'anjle 
d'un  orand  tableau.  Dessin  sur  pap.er 
bleuâtre  à  la  pien-e  d'Italie,  rehaussé  ùo 
blanc.  Signé  à  l'encre  :  Carie  Van  Loo,  1T',3 
(47-33)   :  955  fr. 

Tète  u.e  jeune  femme.  Vue  de  trois  qu'j'ti. 
aux  cneveux  relevés  et  noués  avec  un  rnlnin 
au  sommet  de  la  tête.  Dessin  à  la  sanguine 
brunâtre,  travaillé  dans  la  manière  et  avec 
dans  laquele  il  était  catalogué  sous  le  nom 
les  entre-croisements  de  hachures  des  tètes 
d  études  de  Greuze. 

Provenant  de  la  vente  de  Harblin  père, 
das  laquelle  il  était  catalogué  sous  le  nom 
de  «  Mademoiselle  Nesle  ».  Ce  dessin  nous 
parait  e.re  de  Wille  le  flls  (43-31)  :  200  tr. 

Tèie  ae  petite  fille  de  profil,  tournée  à 
droite,  une  collerette  au  cou,  un  fil  de  perle 
et  un  ruban  bleu  s'enroulent  d.ans  ses  noirs 
cheveux  relevés.  Dessin  au  crayon  noir  lé- 
gèremen.  pastellé. 

Etude  pour  le  tableau  gravé  par  Fessard, 
sous  le  titre  :  «  La  musique  »,  décorant  le 
salon  de  compagnie  de  Madame  de  Pompa- 
dour,  au  château  de  Bellevue.  A  figuré  à 
l'exposition  do  l'école  des  Beaux-Arts,  en 
1S70,  sous  le  n"  .533.  (25-20)  —  Autre  tête  de 
petite  fille.  De  profil  tourné  à  gauche,  un  ru- 
ban rose  courant  dans  ses  cheveux  bloirds, 
roulés  sur  sa  tète.  Elle  a  un  collier  de  perles 
au  cou.  Dessin  au  crayon  noir  légèrement 
pastellé.  Etude  pour  le  tabeau  gravé  par 
Fessard,  sous  le  titre  :  la  Peinture,  décorant 
le  salon  de  compagnie  de  Madame  de  Pom- 
padour,  au  château  de  BeUevue.  A  figuré  à 
l'exposition  de  l'Ecole  des  Beaux-.\rts,  en 
1879,  sous  le  n"  534.  f2.5-20).  Les  deux  en- 
semble  :  500  fr. 

La  Conversation.  Personnages  groupés 
dans  un  salon  autour  d'une  femme  assise 
dans  un  fauteuil.  Dessin  à  la  plume,  lavé  de 
bistre.  Première  idée  du  tableau  gravé  par 
Beauvarlet,  sous  le  titre  :  la  Conversation 
espagnole.  Provient  des  ventes  Norblin  flls 
et  Arozanera.  .\  figuré  à  l'exposition  de 
l'école  des  Beaux-Arts,  en  1879,  sous  le 
n»  535.   (26-23)   :  300  fr. 

1898.  —  Tabourier.  —  Portrait  de  Madame 
Favart.  De.ssin  aux  trois  crayons  (46-32)  : 
2.000  fr. 

1898.  —  De  Bry.a.s.  —  Enfant  endormi.  Des- 
sin k  la  sanguine  (40-28)  :  95  fr. 

189S.  —  M\RQUi.s  DE  CHENNEVif-.RES.  —  Insti- 
tution de  l'ordre  du  .Saint-Esprit  par 
Henri  III.  Dessin  à  l'encre  de  Chine  (46-'il)  : 
240  fr. 

Elude  ariidémif/ue.  Dessin  à  la  sanguine 
(33-l:>j  :  820  fr. 

1S90.  —  Cai..am)0.  —  L'n  souper  chez  le  lîé- 
gent.  Dessin  à  la  sangiune  :  155  fr. 


1899.  —  ^■l■.NTE  X...,  20  MARS.  —  Portrait  en 
pied  de  Madame  Favart  dans  le  rôle  de 
«  Bastienne  ».  Dessin  aux  trois  crayons, 
noir,  bleu  et  rouge  :  1.000  fr. 

189'.l.  —  \  E.NTE  X..,  23  MAI.  —  Tête  de  jeune 
frm/nc.  Dessin  rehaussé  :  205  fr. 

r.iOO.  —  .\R.MiNGAUD.  —  Réunion  musicale. 
.Aquarelle   ;  235  fr. 

1900.  —  Marquis  de  Chennevières.  —  Souve- 
nir de  Tinoli.  Dessin  rehaussé  :  200  fr. 

LOO  (Van),  François,  iiciulre 
l'rançais,  né  vers  170S,  inorl  ;i  Tiiriii 
en  1730. —  Histoire;  Genre. 

1772.  —  \'ENTE  Louis-Michel  \'an  Loo.  —  Le 
Triompne  de  Galathée.  Elle  est  accompa- 
gnée des  nymphes  et  des  divinités  des  eaux, 
au  nombre  de  plus  de  vingt-cinq.  Dans  le 
fond  le  mont  Etna  et  sur  le  sommet  du  ro- 
cher le  cyclope  Polyphème,  tenant  sa  flûte 
à  sept  tuyaux  (.36  pouces-75  pouces)  :  1.G.S0  fr. 

1773.  —  Lempereur.  —  Le  même  tableau  : 
1.500  fr. 

1777.  —  Prince  de  CO-\ti.  —  Le  mêu)e  ta- 
bleau :  1.700  fr. 

Dessins  : 

1773.  —  Lempereur.  —  Le  jugement  <lc  Mi- 
(lus.  —  Mirrsyas  écorclté  par  l'ardre  d'.lpol- 
loii.  —  L'Enlèvement  d'Orillii/ir.  Trois  des 
sins  a.  la  sanguine.  Ensemble  :  li  fr. 

1776.  —  Mariette.  —  Jupiter  enfant  sur  la 
clièrre  .■Imullhée.  Dessin  à  l'encre  de  Chine  : 
42  fr. 

LOO  (Van),  Jakob,  peiulre  Iran- 
çais,  né  à  LEeliise,  en  Flandre,  en 
1614,  natnralisé  français  vers  IfifiO, 
mort  en  1(17(1. —  Histoire;  Porirait; 
Paysage  ]iisl()ri(|ue. 

1702.  —  Jean  .\r.r,ES,  .\msterdam.  —  Une 
maison  publique  :  160  fr. 

Danaë  et  la  Pluie  d'or  :  1.030  fr. 

1703.  —  ^■A^■  Marsfi.is,  Amsterdam.  — 
L'Eilunilidii  lie  Hiirchus  :  420  fr. 

170.).  —  \  ente  X...,  10  JUIN.  —  Jakob  Van 
I.iiii  et  sa  femme  jouant  île  la  guitare  :  85  fr. 

Femme  au  bain  :  85  fr. 

1707.  —  Vente  X...,  18  mai.  —  Le  même  ta- 
bleau :   100   fr. 

Viiz.  —  Vente  de  Louis-Michel  Van  Loo.  — 
Deux  portraits  en  buste,  dont  l'un  est  celui 
de  l'auteur  vêtu  en  .arménien  :  50  fr. 

1830.  —  Brunet.  —  .\piilliin  poursuivant 
Diiplinê  :  30  fr. 

Dessins  : 

isi;i.  — L.uariette.  —  Village  pille  par  les 
l'anitours  Hongrois,  d'après  Breydel.  Dessin 
il  la  plume  :  1  fr. 
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LOO  (Van),  Jean-Baptiste,  iiriiilic 
IVniKNi  is,  ii(''  :'i  .\i\-rn-|'i'(]\  l'iii-c  rn 
KlS-l,  iiKirl  (1,-iiis  l,-i  iiHMiii'  \illi'  rii 
17-li^i.  —   1 1  i>lnin'  :   (ii'iiir;   l 'ml  r.i  il . 


/,(/    friiiiiir    (III     III- 
Mririni'    m 


i:ui.   —   l)i;   CAVi.rx. 
(/('(/)(   :  .").■)   fr. 

l.'F.illirillinll     dr     r  I  lliniir     jii 
prc^i'iii-r  ,lr   I  ,'(/(/,■.      7."i  Ir. 

TiTl.  —  \l.MK  l.(iris-MlcHi:l.  \AN  Loo.  — 
Diane  iiii  irpus  mcv  ses  nijinlilics  iii'.l  iJiiiiccs- 
5  jtieilsi  :  1.050  fr. 

17T().  —  l.iLd.NDlx  m:  GMtW.  —  Ilfiiiiinl  rnlre 
les  hiiis  iV\niiiib\  srrrif  pur  ilrs  iiiiiiijilici. 
pfliil'liil  i/ii'iiii  \iiiniir  lui  /iirsrnle  sait  limi- 
(■//'l'y  piiiir  nii'nîr  cl  que  il'niili'es  A  iiniii  i--<  fn- 
lulreiil  ii'-ee  s-,  armes  (i  pieils-G  piedS'  : 
l.iOl  Ir. 

Dessins  : 

177.4.  —  I.KMl'EliKrn.  —  l.a  Flaiiellallini .  Di's- 
Sill   :i    la    liliniii'  :   .'il   11'. 

17^1).  —  .\lMiii-,ni;.  —  /'■//,(■  sujets  lie  1,1  fa- 
iiiilli'  ne  l'nriiilaii  lui  ileiiia inlii ni  nrace  pinir 
ta   rîlle  ue  Hiiiiie.   DesMii  a  la   |ilmiii'   :  ."lî  fr. 

ISSï.  —  \'ENTE  X...,  7  Nll\  FMIÎRK.  —  Deiix  |"ir- 
tvnils.   P.Ttols.   Eiiseiiil!.'   :    'iiiu  ïr, 

LOO  ^Van,  Louis-Michel.  |HMiilr<> 

IV;ilir,i  i.s,    III'    ;i     1(1111(111    l'Il     1707.    llliirl 

en  1771. —  llisloirc;  rdririiil;  (icnrc 

177.;.  —  \F.Mi:  [juris-.MiciiKi,  \  an  Lchj.  — 
Saillie  .\lailrleiiie  péiiilente.  eue  jiisiiu'uii.r 
ijeiiiai.r  {'A  pieds-PiO  ponces)   :  l'JO  fr. 

L'I'.luite.  Sons  la  formii  d'une  femme  as- 
sise, vne  jusqu'aux  genoux,  lisau't  dans  un 
livre  \'A  iiieds-'i.'i  luiuces)  :  200  fv, 

L'A  liinur.  eu  pieil,  liniiil  une  flerlie  île  siiii 
cari/iiii.s    :    l.'iil   fr. 

J.'l'ilueiiiiiiii  lie  l'Aiiinur  (7  pieds-.")  pieds)  : 
240  fr. 

177(.  —  Prince  de  Conii.  —  Vu  Espiigiml  eu 
llilhil  ineii  éeiiiile  une  feiniiie  qui  jniir  île  lu 
^•ar/ie.  lue  feuiine 

joiiaiil     lie     lu    ijuilure     ileruiil     quulre   iiiuii- 
leurs.    Les   deux   l.-ddeaux    :    3.0(1.")   fr. 

18(')S  Horsin-Deon.  —  l'iirtniil  île  Henri, 
dur  lie  Biiiiihiin   (110-76)    :  700  fl'. 

1882.  —  Vente  X...  2i  juin.  —  Pnrlrail  'le 
la   marquise  iriliimiéres   :  5.000   fr. 

1884.  —  Baron  d'Iviiy.  —  Porlruil  île  Mmi- 
sieur  Biiiiluiâeilliers.  présiileiil  de  lu  Cliiru- 
lire  lies  enquêtes,  pelil-fils  de  Suiunel'Uer- 
nurd  (114-1121   :  fi. 000  fr. 

Pnrlrail  de  Mudame  de  riiinliiineilli-'rs 
(144-112)    :  ID.MOO  fr. 

Pnrlniit  de  jeinme.  —  i'urine  neiile  '72-'i?'- 
13.100   fr. 

Piirlruit  de  Ciihrielle  l'ullieiiue  Tin, mus 
lie   Mqiiet_    l-'urine   ovale   (08-50)    :   O.iOO   fr. 

Pnrtruit  de  Jeanne  Mariiuerilc  de  \iqiiel 
Forme  ovale   '68-56)    :  5.200  fr. 


1885.  —  De  la  Behai  ihehe.  -  l'nilniil  pié- 
siinié  ,li-  lu  in,iréehul,-  i/c  Muillehnis  :  ID.'JMI 
frains. 

I.SSO.  —  \LME  .X...  l'nrlruil  presuini'  de  lu 
murquise   d'H iiinieres    ,    5.000   fi'. 

1890.  —  !■;.  .S.MITH.  —  l'iifliiiil  de  ji'inine  ; 
1.120  fr. 

1X91.  —  \'enle  .X...,  l'mliail  d'un  Seiijneiir: 
1.S50  fr. 

1893.  —  Camumiii.  —  l'nilniil  iriii,iii m,'  90- 
71)    ;    1.3.50   fi-, 

\iilre   imrlruil   d'iinniine    'IIIO-SD     :    l.dOO   fr. 

l',,ili,iit    de    jeiuine    (90-73)    :    SU)    fr. 

1S97.  -  CiiMiE  H.  iiE  C...,  7  MAI.  —  l'nrlrait 
du  mi  l.iiiiis  vr.  Forme  ovale  (SO-03)  :  2.000 
francs. 

1898.  —  Da\ii).  —  Pnrtruil  u  un  ijenlil- 
linitline    :    770    fr. 

189S.  —  Comte  C  ..,  30  avuil.  —  l'nrlr  lil 
du   dm-   île    Cliniseiil    (.82-64)    :    300   fr. 

1N9.S.  —  MAF,(jriSE  DE  P...,  22  DÉCEMBRE.  — 
Pnrlrail   de   'tentiUinriime   :  1.800   fr. 

1S99,     —    PlKl;\lU).     IlE    X'ALENCIENNE.S.    —    l'-^T 

Irait   d'un   priiiee.   aniiral  français    (145-105}: 
2. SOI)  fr. 

1899.  —  Muhlb.acher.  —  Portrait  d'homme 
(.52-42)    :    730    fr. 

1.899.  —  \'ENTE  X...,  8  NOVEMBRE.  —  Portrait 
d'uni'  jeune  priinesse  earessiinl  snii  petit 
elii,ii    :    305    fr. 

19011.  —  (iRiiiNON  nrMoiLlN.  —  Louis  .YF, 
représente  eu  Inisle.  ueee  iirinnre.  iuaul-',ill 
et    nrdres    .    1.025   fr. 

LOO  (Van  :,  Pierre,  iioiulrc  cl  ilcs- 
siiiuli'iir  liiill,iii(l,iis,  iK'  :'i  lluilciii  en 
17-)1 .  iiiorl  (Ml  17s 4.  —  FliMirs  ;  Im'lmIs  , 
l'iiy^;ii4('  ;  (  )rnciiii'iils, 

Dessnis  : 
1799.   —   Ra.san,     l'iiRE.    —   Deu.r   vases     ne 

fleuri.   —   Dessin    :   10  fr. 

1S23.    —    (lurNl.INC.     \  lENNE.    -      \  ne    de    la 

pnrt,-    Si-hull,  ui/id;er    u    tPnb",,     —    Vue    de 

Keniuerjiiirt    u    Uurleiu.    Deu.v'    a(juai'elles    . 

25  fr.ancs. 

LES  VAN-LOO. 

Par  suite  de  l'impossiPilitt^  dans  laipielle 
un  se  iriiuve  de  rapporter  a  l'un  on  a  l'au- 
tre de  ces  artistes  les  feuvres  i|Ui  \iiut  sui- 
\re,  nous  croyons  devoir  les  rcnnir  eu  une 
seule  série  de  ventes,  sans  attribution  spé- 
ciale et  p;ir  ordre  simplement  ehronologi- 
iine. 

Le  lecteur  ne  devra  même  pas  s'clouiier 
de  \iiir  ti^urer  dans  cette  série  cert.-inis  su- 
jets. i|ui  ont  été  déjà  attribués  suit  à  l'un, 
soit    à    l'autre,    des    \'an    Loo,    imiscjne    ces 
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mêmes  sujets  ont  été  quelquefois  traités  en 
double  et  et  même  en  triple  avec  de  simples 
variantes  par  deux  ou  trois  membres  Je 
cette  famille.  {Nota  de  l'auteur). 

1775.  —  Lempereur.  —  L'Adoration  des 
bergers  :  3.000  fr. 

1792.  —  Dix  D'OliLÉANS.  —  Portrait  de  l-'n'- 
déric  II  :  640  fr. 

1846.  —  S.\INT.  —  Effet  de  neige  :  30  fr. 

1867.  —  BoiTELLE.  —  Portrait  de  Gaspard 
Duchange  (80-64)  ;  900  fr. 

1868.  —  De  Vilwrs.  —  Vénus;  el  l'Amour 
(53-56)   :  810  fr. 

1879.  —  Garfunkel.  —  Portrait  d'une 
grande  dame  :  8.000  fr. 

1881.  —  ROXARD  DE  LA  SALLE.  —  Portrait  de 
Madame  Adclaidc   :  10.000  fr. 

1882.  —  Paul  de  Saint-Victor.  —  Portrait 
de  Jeune  femme  :  1.200  fr. 

1883.  —  BÉCHEREL.  —  Portrait  de  Louis  XV. 
enfant  .-  1.360  fr. 

1885.  —  BUR.w.  —  La  Sultane  .-  3.250  Ir. 
1885.   —   Comte   Poiocki.   —  Portrait     de 
Louis  XV  :  2.500  fr. 

1891.  —  Henry  Pénon.  —  Portrait  de  dame. 
Elle  e.st  représentée  en  déshabillé  du  n>.i- 
tin,  assise  auprès  d'une  table  de  travail, 
les  mains  cachées  sous  son  mantelet  (81-651: 
710  fr. 

Diane  et  ses  nymphes  (103-164)   :  920  fr. 

1892.  —  GiROU   DE  BUSARINGUES.   —   DiUKlé    : 

600  fr. 

1896.  —  Fi:rrv,  Marseille.  —  Mercure  el 
l'Amour  :  151  fr. 

1897.  —  Comtesse  de  la  Ferronays.  —  Con- 
versation  espagnole    (166-131)    :   5.500  fr. 

1898.  —  LovErx.  —  Portrait  d'un  artiste  .- 
110  fr. 

1898.  —  David.  —  Portrait  d'un  gentil- 
homme :  770  fr. 

1898.  —  Schiffer.  —  Portrait  de  femme 
(75-60)   :  350  fr. 

1898.  —  Comtes.se  C.  de  C...,  28  mar.s.  — 
La  Sculpture  (86-124);  200  fr. 

La  Peinture  (81-110)   :  200  fr. 

1898.  —  ^■E^TE  X...,  19  mars.  —  Portrait  de 
Jeune   femme   :  900   fr. 

1898.  —  Vente  X...,  5  décembre.  —  Portrait 
d'iiomme  en  buste,  avec  les  cheveux  pou- 
drés :  200  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  22  décembre.  —  Portrait 
de  gentilhomme  :  1.800  fr. 

18;)9.    —    Pam.wicino-Orimaldi,     Gênes.    — 
Portrait  de  reine   (116-144)    :  2.000  fr. 

1899.  —  MinLBACHE;R.  —  Portrait  d'homme. 
—  Toilo  ovale  (55-42)   :  730  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  24  janvier,  Berlin.  — 
L'oiseau  attaché  par  un  fil  :  3C0  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  15  mars.  —  La  musiqur 
(101-101)    :    .420   fr. 

1900.  —  Defer-Di.mesnil.  —  Portrait  .U 
Van  Loo,   père  :  395  fr. 


1900.  —  ^■ENTE  X...,  14  .lUiN.  —  Portrait  de 
Joachim  Potier,  duc  de  Gesvres,  en  grand 
costume  de  eoar  (64-50)   :  450  fr. 

Email    : 
1885.  —  Sapia  DE  Lencia.—  Boite  avec  émail 
représentant  la  Joueuse  de  triangle  :  10.000 
francs. 

Eventail   : 
1889.   —  Madame   de   Lancey.   —   Un   festin 
rogal:  et  au.  revers  :  Vénus  recevant  .ipol- 
lon   nionté  sur  un   nuage  :  1.700  fr. 

Des.sins  : 

1769.  —  De  Cayeu.k.  —  Une  .icadémie.  — 
Dessin   à   la  sanguine   :   10  fr. 

1771.  —  Vente  X...,  16  décembre.  —  Dessins 
aux  divers  crayons  et  à  la  sanguine  : 

Etude  de  la  tète  de  la  Madeleine  :  21  fr, 

Saint-Charles  :  12  fr. 

Une  Etude  de  caravane  :  17  fr. 

Un  Sacrificateur  ;  19  fr. 

Etude  de  femme  :  24  fr. 

Autre  étude  de  femme  .■  42  fr. 

I.a  Force  :   10  fr. 

La   Vengeance   :  15  fr. 

l'étude  de  tête  de  Vieillard  .■  5  fr. 

liait   éludes  diverses   :  12  fr. 

1779.  —  Marquis  de  Calvière,  d'Avignon.— 
Elude  de  tête  de  femme.  Dessin  à  la  san- 
.ynine,  rehaussé  de  blanc,  sur  papier  gris  : 
24  fr. 

1780.  —  Chardin.  —  Suzanne  et  les  viril- 
lards.  Dessin  à  la  plume  ;  90  fr. 

1783.  —  D'.'Kzincourt.  —  Une  chasse  à 
l'iiars.  Dessin  à  la  plume,  lavé  d'encre  de 
cliiiie  :  52  fr. 

1811.  —  Sii.vestre.  —  Sept  sujets  tirés  de 
la  Vie  de  saint  Grégoire,  Pape.  Dessins  à  la 
plume  lavés  d'encre  de  Chine  :  7  fr. 

1S57.  —  Vente  X...,  30  novembre.  —  Village 
et  château,  de  Wardcnberg.  Aquarelle  :  7  .'r. 
1887.  —  Vente  X...,  7  mai.  —  Portrait  de 
jeune   femme.    Dessin   aux   trois   crayons 
400  fr. 

Xgmphcs  au  bain.  —  Dessin  ii  l.-i  plume, 
lavé  d'encre  de  Chine  :  700  fr. 

1894.  —  H.  Baudot.  —  Portrait  d'un  artiste. 

—  Dessin  au  crayon  rouge.  —  Un  Amour, 

—  Df'ssin  h  In  plume.  —  T.ps  deux  :  168  fr. 


LOO     KONINKS. 
NINXLOO. 
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LOON  Vanj,  Théodore,  iMinlir 
ll;iiii:niil,  ii(' il  Bruxelles  cil  \iV^\).  mort 
(Ml   1<)7<S.  —  Histoire. 

1785.  —  Vente  des  Couvents  supprimés.  — 
La  Nativité  de  la  Vierge  :  231  fr. 

1803.  —  Pawell.  —  Adam  pleurant  :  315 
francs. 
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1821.  —  FoNKuN,  Oi  iJKNAiiiii:.  —  l.ii  iilirili' 
(/(■  hHiis-Chrht  ;17  i)uures-23  pniii-rs)  :  VSi 
l'niiu'S. 

Dessins    : 

177G.  —  N'KYMAN.  —  Troh  discaux  niloiU'S, 
iraprés  nature  ;  (8  poiices-7  pouces)   :  2'J  ij'. 

IN")',).  —  Kaieman.  —  f,(.'  Cliriaf  sur  In  cnii.r. 
Dessin  à  l'eucre  de  Cliine   :  2  îv.   M. 

LOOS.  Frédéric,  L;i:i\riii-  <■[  dc^.si- 
iiiiiriir  .■illi'ni;iii<l,  m''  ;'i  (iriil/.  ru  17'.I7, 
lr;i\  ;iill;iil  à  \  iciiuc. 

Estampes    ; 

liSU.  —  Weioel,  Leipzig.  —  l'mjsdije  nrrr 
vtnjiiiji'i/rs:  dans  le  lointdhi  un  liiiUi'an, 
d'après  .1.  \'.-iii  .\rtois.  Epreuve  de  1^''  e(at, 
avant  la  lettre   :  7  fr. 

LOOSE  (de),  Jean-Joseph,  |Miii- 
Irc  holl;iii(l;iis.  i\r  ;'i  Zim-Ic  en  1770. 
inorl  cil  1S|'.).  —  l'urlrail  :  llisloirc; 
(  inirr. 

ISii).  —  \'AN  DEIi  Maiien.  —  Ueliiin  il'iri 
liai  masqué.  Bois  .   i22-24)   :  1.50  Ir. 

18D6.  —  CONINCK,  CiANn.  —  Un  iiilnirnr  ni<- 
tiqiic   (36-44)    :  325  fr 

LOOTEN.  Jean,  |iriiiliT  lioll.-m- 
dnis  (le  hi  M'Cdiidc  iiKiilii'  ilii  X\  II'' 
sircle,  iiiori  en  Aniilctrirr  m  KlSO.  — 
Pnysage. 

181.5. —  ."^riii'VT,  Gand. —  l'n  cnuvrnt  <lr  Ca- 
■purins  (111   niilli'ii   irari   pniisaiir   ■  345  fr. 

1837.  —  Maes,  PiANli.  —  /.((  rliii^sf  (III  fnn- 
ciili  lin  initii'ii  il'ini  jiiii/siiijr  biiisr  ;  114-151,  : 
270    fr. 

/,(■   ;/!(■•/(!('   siijfl   :  COd  fr. 

1838.  —  Bai.ein.  Gand.  —  l'aysiifif  nrrr  <i 
liiiirs  ri  iiniiiiiiiir  '133-99)   :   1?0  fr. 

1857.  —  TmiiAiDEAr.  —  nuclirniiis  <i  /'>.■)■ 
lier   il'iinr   jnrrl    :   f.OO   fr. 

1802.  —  Wl.VEU,  nrtlXELI.ES.  —  Pill/Sdiji'  ilr 
\iirirrijr  avrr  rliiilr  fl'niii  (39  p(iiir-es.'i-50 
iMiiices^l   :  ? 

18(;4.  —  M.  DE  \V...  m:  MAnsriu.E.  —  T.r 
ini'iiir   liihlrnii    ;   2.500   fr. 

1805.  —  CHAPri.S,  BRUXEI.I.E.S.  —  l'ill/Siliir 
iiri'i-  prrsniuuirir^   (115-1551    :  2.100   fr. 

1xr,8.    —   DflCTEI'R    RlNECKEli.    —    Ail    snilir    itf 

hi  loriH  (94-108)   :  1.205  fr. 

1808.  —  Comte  n'E.?r.4CNAC.  —  I  ne  rlnirirrr 
lie  fiiièl  ari'r  fii/iires  ri  aiiiiiinii.r  ;100-32;  : 
■4.000   fr. 

189G.  —  Ft'BKv.  Marseille.  —  Pai/sar/r 
il'aiilomnr.  Terrain  cnuroinié  i^ar  des  eiu''- 
iies  séculaires:  Raipies  d'eau  refli'tant  îles 
iiua.L:cs  snnilnvs:  moine  eu  |irièi'e  de\'ant 
nu  iiratoire  ruslKpie   :  OOii  fr. 


1899.    —    l'il.laiil),     ut:    \M,EN(.IENNK.S,     Hrii.<el- 
les.    —    l'aysinir   ai  rr    siijrl    ilr    rliassr    (1!5 
114,   :   1.020  fr. 

LOPEZ,    Thomas,    i;iu\riii-   (•s\n\- 

ii'IHll  . 

Es[,anii)es  : 
1833.  —  Go.MTE.S.SE  n'ElNSlEllEL.  —  Viir  'Jlt. 
iiiiiiiaslrrr  smi  Lorriizo  ilr  VEsnnial,  d'a- 
piTs  ,1.  Giiiiic/.  de  N'.-ivi;i,  Quatre  estampes. 
l-'.|ireuves  .urand  ni-fw]ii,,  en  i,ar,L;eii|-.  En- 
seinl.ili^   :  7  fr.   8(1. 

LORCH,  Melchior.  iM'inlic  ri  -i,,, 
vriir  liolhiiiiluis,  iH'  ù  l''li'ii>luirL;'  cii 
V-^'ïl .  iiiori  rii  l.'iSCi.  —  1 1 islciiic  :  l'or- 
I  mit  ;  (  ii'iiii'. 

Estampes   : 

1893.  —  DuA.MiEs,  Leipzig.  —  l.r  Vrtmjc. 
Epreuve  in-fcilio,  en  largeur  ;  5  fr. 

1798.  —  Frauenhôlz,  Nl're.mbehg.  —  Ta 
liiriiir   rslaiiiiir   :  3   fr. 

1830.  —  Franck,  \'ienni;.  —  l'nrhait  ur  Mi- 
rhrl  Aiciiuj.  Estampe  iii-fcilin,  en  hauteur. 
Efireuve  de  1°'  état,  avant  les  écussons  : 
10   fr, 

Piirtralt  irUbrrl  Diirrr.  Epreuve  111-4°  : 
3  fr. 

l'iiiliiiil  ilr  Iliiliril  Gultziits.  Epreuve  in- 
fnlio   :  S  fr. 

Pnrlrail  d'Ismael.  umhassailrnr  de  Perse. 
Estampe  in-folio  en  hauteur.  Epreuve  de 
1"''  état,  avant  le  privilège  :  7  fr. 

Porlralt  de  Soliman,  cmjirrcnr  dr  Tiir^ 
ijair.  l-'preuve   ui  tnlin.   en   li.'inteui'   :   13   f]'. 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  f,r  lirlnje. 
Epreuve  de  V"  état    :   10  fr. 

La  mori  ri  iinr  fiijnrr  dr  frininr  nue. 
Epreuve  iu-4"  :  2  fr. 

Les  priiires  liraiil  sur  le  mrps  dr  :rnr 
prir  iiiiiil.  Epreuve  .urand  ni-fnlid,  en  lar 
.ijvur   :   10  fr. 

l'niiiail  de  Marlin  l.nlhri.  Iviireuve  in- 
fnliû,   en  hauteur   :  7  fi\ 

l'iiiirail  (Ir  Suliinini,  emprrriir  dr  Ttir- 
r/iiir.  Epreuve   in-fulio,  en  lianieur  :   10  fr. 

/'//   liiinniir  erneijii'  sur  un   arhrr,   d'après 
Mirhel-.\nse.  Epren\e  petit  m-folio,  en  haii 
teiir   :  5  fr. 

1849,  —  P.i!isAi!n,  Ganr.  —  PnrlraU.  d\iv- 
f/rr  dr  p.nshrr.  Ein'enve  sans  dé'sit;natinn 
il'i'tat    :    5    fr. 

1S77.  —  FllîMiN  DiiiOT.  —  Pnilrail  de  L.ii- 
llirr  Mailin.  Epreuve  ni-folin,  en  hauteur  : 
G   fr. 

l'rniinr  rii'iffrr  a  l'rii  irnlalr.  rnr  ilr  ;,?-,i- 
///,  ri  r/i  hiisir.  I',preu\e  sans  désionatiipu 
d'état    :    3    fr.    50. 

1885.  —  De  la  Béraidière.  —  Lr  larron  in 


LOU 
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croLv,    d'après    Michel-Ange.    Epreuve    oeiit 

jn-folio,  eu  hauteur  :  5  fr. 
?  Stencel.  —  La  même  estampe  :  3  fr.  7") 
?   DKiiscHAi-,   —  T.a  même  i-^tarnpc   :  4  fr. 

LORENTE  Don  ,  Félix,  luMntre 
espiigiKil,  ni'  :'i  \  ,ilciii-i'  l'ii  171"»',  mort 
en  17iS7. —  INirhiiil  ;  lli^-loiic:  l';iy- 
sage. 

1843.  —  .\GU.\DO.  —  La  Sainte  Vierge  : 
SOO  fr. 

LORENZI,  Jean -Baptiste,  ilil 
Baptista  del  Cavalière,  |iriiilrc  cl 
gravriir  iinlicii,  iii'-  en  l.)',*.S,  morl  en 
lô'.Dl  —  Porlmil  :  llisliiirc  religieuse. 

Dessins   ; 

1877.  —  FiRMiN   DiDOT.  —  Portrait  de  Mi- 

Chel-Anç/e.    En   huste,    grandeur   nature,    vu 

de  trois-quaris,  tourné  vers  la  droite.  Dessin 

à  la  pierre  noire,  lavé  d'aquarelle   :  25  tr. 

Estampes  : 
1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  La  Sainte 
Vierge,  l'enfant  Jésus  et  Saint  Jean-Baptiste 
avec    nn    oiseau.,    d'après    Augustin    Carra- 
che  :  fi  fr.  60. 

LORENZINI,  Jean-Antoine, 

peintre  et  giMYeiir  ilnlien.  né  à  Ijolo- 
gne  en  166?,  mort  en  1740.  —  His- 
toire; Portrait;  Paysage. 

Estampes   : 

1820.  —  Comte  Potocki.  —  Portraits,  pay- 
sages, marines  et  sujets  divers,  d'après  les 
principaux  tableaux  de  la  galerie  de  Flo- 
rence. En  tout,  un  lot  de  cent  trente-six 
pièces  :  46  fr. 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Saint  Do- 
minique reçu,  au  ciel  par  Jésus-Christ  et  la 
Sainte  Vierge,  au.  milieu  d'un  chcrur  d.'an- 
ges  d'après  Guido  Reni.  Epreuve  sans  dé- 
signation d'état  :  5  fr. 

La  Sainte  Vierge,  l'enfant  Jésus  et  Saint 
Jean  assis  dans  une  tribune  entourée  de 
plusieurs  saints,  d'après  F.  Barocci.  Epreu- 
ve cintrée,  grand  in-folio  :  5  fr. 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  Saint  Domini- 
que reçu  au  ciel,  d'après  Guidn  Roni. 
Epreuve  de  forme  ovale  :  5  fr. 

Saint  Jean-Uaptiste  préchant  dans  le  dé- 
sert, d'après  L.  Pasinelli.  Epreuve  grand  in- 
folio,  en  largeur  :  4  fr.  50. 

7  .Stkknberc.  —  La  même  estampe  ■ 
4  fr.  75. 

Le  martyre  de  Saint  l'rsule,  d'après  L. 
Pasinelli.  Estampe  grand  in-folio.  Epreu- 
ve de  \<^'  état,  avec  dédicace  à  J.  M.  Rnu  In- 
no  :  4  fr. 


LORENZINO  (II).  Vuii  SABA- 
TINI    LORENZO. 

LORENZO  DELLA  MAGNA, 
Nicolas,  iH'iiilrc  l'I  i^ravriii'  ilalieii 
(_!<■  la  lin  ilii  XV'"  siècle. —  lli.sloire; 
Genre. 

Estampes  : 
1852.  —  Vente  B.  D...,  29  mars.  —  Vignet- 
tes pour  l'édition  du.  Dante,  faite  à  Floren- 
ce en  1481.    :  35  fr. 

LORENZO  DI  CREDI.  NOii 
SCIARPELLONI. 


LORENZO 
BERNINI. 


GIOVANNI.  V(,ir 


LORENZO  DI  PIERO,  peinliv 
italien,  nr  à  Sienne  en  I4'^t,  mort  en 
14<S',>.  —  Histoire. 

18G3.  —  D.wenport-Bromley.  —  La  Vierge, 
l'Enfant  Jésus  et  quatre  Saints   :  l.HOO  fr. 

LORGES  (le  comte  de).  —  Pay- 
sage ;  (ienre. 

1771.  —  Xekœ  X...,  19  DÉCEMBRE.  —  t>i  Pay- 
sage   :    122   fr. 

Sultane  sur  un  Ut  de  repos.  Esquisse  {22 
pouces-2  pieds  4  pouces)   :  131  fr. 

LORIEUX  F.-B.,  graveur  français. 

1834.    —    COMTE.SSE   D'EINSSIEDEL.    —    Vue    de 

la  Mokavaia  et  de  la  maison  Paschkof  à 
Moscou,  d'après  Gérard  de  la  Barthe.  Epreu- 
ve grand  in-folio,  en  largeur  :  3  fr. 

Vue  du  Kremlin  et  de  ses  environs  à  Mos- 
cou, d'après  Gérard  de  la  Barthe.  Epreu- 
ve grand  in-folio,  en  largeur  :  2  fr. 

Vue  du  pont  de  la.  Yaouse  et  de  la  mai- 
son Chapkine  à  Moscou,  d'après  Gérard  dp 
la  Barthe.  Epreuve  gï'and  in-folio,  en  lar- 
geur :  2  fr. 

LORICHON,    Constant-Louis, 

gra\ciir   liaii(;ais  ur  à   Paris  (Mi  ISOO. 

r..stniupes  : 
1822.  —  Bervic.  —  Sujet  pour  «  le  Lutrin  » 
de  Uoileau,  d'après  Desenne.  Epreuve  Jn-8". 
—  Portrait  gravé  d'après  La  Guiche  pour 
«  L'histoire  de  Bussie  de  Karamsine  »,  tra- 
duite par  i^aint-Thomas.  Epreuve  en  hau- 
teur. —  Deux  figures  académiques,  pour  le 
coucovu's  de  gravure, ayant  oliteiui  :  l'une, 
le  second  grand  prix  en  1818:  l'autre,  le 
premier  grand  prix  en  1820.  —  l'ne  étude 
de   tète,   d'après   Gérard   Edelin(k.   En   tout. 
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cinq    estampes,    dont    ipialre    snr    iKiphr   de 
soie  :  17  fr.  50. 

1843.  —  Dubois.  —  La  Vicrijc  cl  l'ICii/'inl 
.Ifsiis,  d'après  le  tableau  de  Haphael  de 
l'ancienne  galerie  d'Orléans.  Estampe  en 
hauteur;  le  sujet  est  connu  sous  la  désigna- 
tion de  «  La  Vierge  de  Bridge  Water  ». 
Epreuve  avant  la  lettre  sur  papier  de  rhi- 
ne.  On  lit  au  milieu  de  la  marge  du  bas 
i<  Lorichon  sculpteur  »;  elle  porte  en  plus  li 
signalm-e  de  l'auteur  au  crayon   :  sri  fr.  2t\ 

18i3.  —  Weigel,  Leipzig.  —  La  inrnic  es- 
tampe. Epreuve  de  2"  état,  aver  l.i  Icltie 
ouverte  :  28  fr. 

La  Vierge  du  palais  Pilti,  d'aiirès  Fvi- 
phael.  Estampe  in-folio.  Epreuve  de  1''  cial, 
avant  la  lettre  :  25  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  i-e  2"  étal, 
avec  la  lettre  :  15  fr. 

Portrait  de  George  Cuvier.  Estairipe  'ii- 
folio.  Epreuve  de  1"  état,  avec  la  lettre  ou- 
verte  :  13  fr. 

1853.  —  ACKERMANN,  DRESDE.  —  La  Vierae 
du  palais  Bridge  Water,  d'après  Hapliael, 
Epreuve  de  2"  état,  avec  la  lettre  ouverte  : 
12  fr. 

LORME  (de),  Antoine,  priuhr 
hollninhis,  du  milieu  du  X\  M  sircir. 
—  luIi'Ticurs  ;   Porli'uil;  (lonrr. 

1710.  —  .loH.\N  C.w,  .-Vm.ssterd.ui.  —  Inté- 
riear  d'an   teinjde  :  186  fr. 

1770.  —  L'.\BDÉ  DE  JuviGNY.  —  Iiitéricvr 
d'an  leiiijde  proleslani  éclairé  par  an  grand 
lustre  de  enivre.  .1  droite,  deux  prrsnnnm/i's 
entrent  précédés  d.'iin  valet  qui  tient  r.n 
flambeaa:  n.7i  portier  chasse  des  enfants 
gui  joaent:  un  vjcndiant,  cinq  antres  figu- 
res et  ileu.r  lévriers.  Bois  (42  pouces-54  pou- 
ces)   :  1.000  fr. 

1821.  —  FONSON,  Oudenarde.  —  L'Intérieur 
d'une  église  (32  pouces-20  pouces)   :  .330  fr. 

Le  portrait  de  Bramante  (27  pouces-21  p.)  : 
250   fr. 

Les  vanités  da  m\ynde  (28  pouces-27  p.)  : 
55   fr. 

Portrait  de  femme  (22  pouces-20  p.)  :  iOO 
francs. 

1810.  —  Cardinal  Fe.sch.  —  Intérieur  it'nu 

teni/de    :    1.555    fr. 

1874.  —  'Vente  X...,  27  avril.  —  Intêriear 
■d.'an   temple  protestant  :  330  fr. 

1882.  —  Hamilton,  I,ONDiiE.<.  —  Ultérieur 
d'église    :   17.855   fr. 

1802.  —  Vente  X...,  25  wiiii.  —  Inléri^'ur 
d'un   ti'rnple  proleslmil.   la   nuit   :  sdil  fr. 

IWIO.  —  Mteville,  LoNliiir.,-,  -  Intérieur  de 
■calliédrale    (125-122)    ;   9.360   fr. 


LORRAIN,  Claude.  Voir  GELLEE 
Claude. 

LORRAIN  (Le"),    Louis -Joseph, 

pciulro  ri  i;r;i\  riii'  IVnnr;i  is.  ]]>'  :'i  l'a  ri  s 
eu  ITK),  uKirl  on  llii>sii'  en  i7('>(K  — 
1 1  isloirr  ;    l''rrs(|uo.s. 

F.slainiies   : 
1S65.  —  Camberlvn.  ~  La  ilcseenle  il'ljlgs- 
se    an.r   enfers.    Epreuve    de    l"''   él;d,    avant 
la  lettre  :  2  fr. 

LORRAINE  (de),  Jean-Baptiste, 

t^'i'iurui'  IVaurnis.  iii' n  l'nris  on  17. )7, 
niorl    n   l:i    lin   du   \\  Il  I''  .sirrir. 

l'.slampes   : 
1SS8.  —  Marquis  de  Houdan.  —   Vénas  se 

préparant    pour    le    Jugement    de    Paris    e' 

reeeeaul  d'avance   la  pouiine  des    mains   de 

r  luiiiur,     d'après    Bouclier.     Epreuve    sans 

drsiL;natii:in  d'état  :  S  fr. 

lK)i.   —   Ve.me   X...,   6   .\l\rs.   --   La   utéuta 

l'stanipe    :   17   fr. 

1899.    —   LiGAUD.     —     /.(/     uienir     eslanipe. 

Epreuve    doublée,    avant    toute.~    lettres    et 

avec  marges  :  10  fr. 

LORSAY,  Eustache,  iioinhc  IVan- 
(;;u's. 

1883.  —  .4gu.\do.  —  Pierrot  malade  (18-00)  : 
700  fr. 

LORY,  Gabriel.  |irinl rc  oi  i^i'nvcur 

suissi'  de  l;i  lin  du  X  \  1 1 1 ''  siridc.  — 
I';i ys;iL;i'  ;   \  ucs  de  \ilirs. 

DO'-'snis    : 
18(d.    —    L.VTARIETIE.    —    Vue    d'un    puni    et 

d'une    ruale    sur   une    montagne    ■■u    Suisse. 

Dessin  à  la   sépia   :  3  fr. 

Estampes   : 
ls:U.  —  Comte.sse  d'Ein.^iedp:!,.  --   Vue  lie  la 

ville  de  Zurieli.  Epreuve  très  gr.-Mid  iii-fdlio, 

en    Largeur,  colorié   :  6  fr. 

\iie   lie   Miuilreu.r  et   du    Ciidleaii   de   i'Iiil- 

liiu.  F.pienve  très  grand  ju-folai,  en  Largeur, 

colorié  :  7  fr. 

LOSNE.  \'..ir  LAUNE  (de), 
Etienne. 

LOTEN,  Jean,  poinlrr  Indlandais 
du  milieu  du  X\  1 1'  ^iècde,  umh'I  eu 
KISO.  —   l'nys;ii;-e  ;i\ee   ligures. 

1857.     —    TnniEAIDEA!',     —    /,('<     nileliernns    : 

001)  fr. 

18,50.  —  De  Beausset.  —  l'uyia'ie  :  2,-.'5  fr. 
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LOTH,  Charles,  ilil  Carlo  Loti  ou 
Carlouche,  priiilic  allcuKind.  nv  à 
Miiiiicli  lu  11)11.  iiinrl  à  \  (Miisc  en 
Kl'.IS.  —  Ilisloii-c;   INirlriiii  ;  (ienre. 

Dessins   : 
1823.  —    Grunlim;.   \'ii:nne.   —  L'incr('^ihiiilé 

(le  Salnl  Thovuis.  Dessin  à  la  pierre  ii<iive  : 

10  fr. 
1864.  —  Comte  .Xndréossy.  —  L'Assomption 

(le  la  Vier(je.  Dessin  à  la  plume,  rehaussé 

tle  blanc,  sur  papier  de  couleur  :  10  fr. 

LOTH. 

1889.    —   Stebbins,    New-York.    —   Plaisirs 
(ràrlistc   :  6.250  fr. 

LOTHENER.  Stéphan.  .lil  Maître 
Stéphan.  |M'iiilir  ri  j^msTur  nllruiiuHl 
(le  lil  premièro  moitié  du  X\  "  .Kir(Mc, 
Iraviiillail  à  Colomie. —  Hi.stoirc 


1881.    —    Beurnonville.    - 
l'Knfant  Jésus.  Bois  (49-33) 


La    yivrijv    ni. 
jlO  fr 


LOTHI,  Carlo.  NOir  LOTH, 
Charles. 

LOTI,  Carlo.  \  dir  LOTH, 
Charles. 

LOTTO,  Lorenzo,  poiniro  italien, 
ur  à  Trrvi.sc  en  1  iNd.  muii  eu  \W.^A. 
—  Histoire  ;  Porhail. 

17iï3.    —    \'ENTE    DE    I..\    GALERIE    D'ORI.EAN.'^.    — 

L(L  Vicr(ji\  VEnJant  Jésus  et  tjvatre  person- 
nages  :  1.050  fr. 

1843.  —  .A.r.UAno.  —  r.n  \'ier(jc,  riùtfaut  /c' 
.'iiis  cl  xn  rcligiea.r  :  1.070  fr. 

1847.  —  SOLLY,  LONDRES.  —  Portrait  de 
l'artiste,  de  sa  femme  et  de  ses  deux  fn- 
faris  :  5.640  fr. 

1854.  —  Bammevilli-:,  Londres.  —  l.e  maria- 
ge de  Sainte  Catherine  :  9.840  fr. 

1865.  —  Comte  de  Potrialès.  —  La  Vier(je, 
usise  dans  un  paijsaije,  tient  sur  ses  a&- 
nou.v  son  divin  fils,  qui  donne  sa  bénédie- 
tion  au.  petit  Saint-Jeati  prosterné  devant 
lui.   Bois   ;70-47)    :  1.000  fr. 

1868.  —  MAnQlls  DU  Blalsei..  —  Portrait 
d'.4lph(mse  d'Esté,  due  de  Ferrure  (108-82)  : 
1.120  fr. 

1881.  —  Mailand.  —  In  pnrtrail  de  jeune 
femme  :  '?..520  fr. 

Dessins   ; 

1859.  —  Kaieman.  —  La  Conversion  de 
i>ainl  Paul.  Dessin  lavé  trentre  et  rehaussé 
(le  hlaric  sur  papier  bleu  :  5  fr.  50. 


Les  Evangélistes.  Dessin  k  la  pierre  d'Ita- 
lu',  relevé  de  blanc   :  13  fr. 

LOTIS-DUMOULIN,  j-eintre 
IVaiieais  de  la  seconde  iiu)ili(''  du  XIX'^ 
.sièele.  —  Paysage;  Nues  de  villes. 

1886.  —  Vente  LOTis-DrMOTiLiN.  —Le  port 
de  Rouen    (92-130)   :  370  fr. 
La  plaee   de   la  Bastille   (64-102)    :   300   fr. 
.Auteuil:  Point  du  Jour  (67-95)  :  235  fr. 
.1   la  barrière  (67-95)   :  230  fr. 

LOTTO  SERRADO.  \  olr  SER- 
RADO. 

LOUBON,  Emile,  peinlre  franeais, 
né  à  Ai\-en-l'ro\  l'uce  en  ISI',1,  mort 
en  ISd:!.  - 
(ienre. 


Pavsaae  ;     Animaux  : 


1853.  •—  \'ENTE  X...,  17  mai.  —  Souvenir  de 
M((ri(jnane:  paysage  :  67  fr. 

Dans  la  foret  de  Saint-Germain   :  luu  fr. 

.illciiKiiids  émigrants:  souvenir  d'ElreUtt  : 
150    fr. 

Le  pinil  du  Canet,  ]  ar  :  200  fr. 

Plage  à  Antibes  :  85  fr. 

Le  retoiir  des  champs,  Provence  :  135  fr. 

Daus  lu  prairie  de  Maisons-Laffite  :  175 
francs. 

]'ue  (VAntibes   :  100  fr. 

1894.  —  Court,  Marseille.  —  Paysage  au 
crépuscule    :   146   fr. 
Le  Bac  :  155  fr. 
Etude    :   42   fr. 

LOUIS.  Aristide,  yraveui'  liaii- 
eais  du  XIX'  siècle,  né  à  Toid.  mori 

en  is:):{. 

Estampes  : 
18.55.  —  Van  den  Zande.  —  Jeanne  d'.irc, 
représentée  en  pied  et  tenant  des  deu.r 
mains  une  êpée,  d'après  la  sculpture  exé- 
cutée par  S.  A.  B.  la  princesse  Marie  d'Or- 
léans. Epreuve  avant  la  lettre,  sur  papier 
de  chine;  seulement  les  noms  des  autevu's 
ti-acés  à  la  pointe;  à  toutj  marge  :"  1  fr.  r.o. 
Mignon  aspirant  a((  ciel.  —  Mignon  re- 
grettant la  patrie.  Deu.x  estampes  eu  lau- 
teur,  faisant  pendants,  d'après  .Ary  Scheffer. 
Epreuves  avant  la  lettre,  elles  portent  l'une 
et  l'autre  le  numéro  50  de  l'ordre  uu  tiracçe 
elles  sont  à  toutes  marges.  Les  deux  :  61  fr. 

1861.  —  L.uariette.  —  Portrait  de  Napo- 
léon V,  d'après  Paul  Delarocho.  Epreuve 
de  1'-  élnt  :  17  fr. 

1865.  —  EssiNGH.  —  \ap(jléon  ((  son  bu- 
reau tenant  une  tabatière  de  la  main  gau- 
che, d'après  Paul  Delaroche  :  IIS  fr. 


loi; 


IcSœ.  —  DiBols.  —  l'iiiliiiil  illhiniiiucl- 
Dupuiil.  Epreuve  av;int  la  lettre  :  'J  tf,  .".il. 

LOUIS,  Daniel  |H'iiilir  d  dosi- 
Iialciir  ll:iiii;iii(l  du  \\l'  >irclr.  — 
llisldirr. 

Dessins 

177(1.  —  Maiuetti;.  —  L'i'.rpiisil/ini  dr  ht 
Cnii.r  ihiiis  réfilixr  ilc  Siiiiil-l'ii-nc  n  liiniu-, 
Ir  .SI)//-  ilii  .h'iiili  ■iiiiiil.  Dessin  a  la  plume  et 
au   lustre    ,   51   fr. 

LOUIS,  Jacob.  Voir  LOUYS, 
Jacob. 

LOUISA,    Dominique,    yia\rni 

jla  lii'li ,   111'  à   \  iMlisr    rli    I7'-(I. 

Eslajnpes   : 
177IÎ.    —   CrOZAT.    —   .Suite    (If    ^in.niiitr    es- 
taiitpcs   ni   friiillcs  rpprésriiliilit   îles    riirs   ilr 
Ve/i/sr,  ilaiis  un  carton  eu  veliii   :  ii  fr. 

LOUSTAUNAU,  Auguste,  prin- 
Irr  IVaiirais  (•(iiilriii|iuiM  iii,  iii''  ;'i  l'ari.s. 
—  <  ii'iirc. 

IX'.li.  —  \'EN'TK  X...,  lu  AVUII,.  —  /,e  ((()/)/). 
Irniii iii'llr  ilr  liin^iii rils  :  250  fr. 

LOUTHERBOURG,  Philippe, 

pciiiliT  cl  i;i'a\i'iir  Iftiiirais.  ik'  ;i 
SIi'usIkiim;,;  (Ml  17J(I.  iiiorl  cm  \S\'}. — 
l'tiysac-c;  Aliiiii.iiix  :  lîalaillcs;  Mari- 
nes. 

1767.  —  Di-  .Julienne.  —  l)/e  d'un  puni  iina 

d'un  niiiiiliii:  inii/^iiiif  iiiiiiné  'Ir  fimi  jiri- 
sniiiiiiijf^.  —  AiiIk;  pdy.sinji'  ai'i'C  vue  de  ru 
clieis  ei  iiiiimé  aussi  de  eini/  pcrsuuiuuies. 
Le  premier  mesurant  i33  poures-29  p.',  et  le 
seeniiil   ilO  pouces-18  p.).  Ensemble   :  lil   fr. 

1770.  —  La  Live  de  ,Itl.l,v.  —  lue  lui  lu  il  le  ■ 
200   fr. 

1771.  —  \'ENTE  X...,  K;  niXE.MBiiE.  —  Trois 
hureurs  a  une  table.  —  l'u  Imuinie,  un' 
feuiine  et  un  eiifunl  uuines  d'un  feu.  Deux 
tableau  sur  bias,  mesurant  cliaeun  (4  pcu- 
ces-(i  p.).  Les  deux  :  2.5  fr. 

1772.  —    \ENTE    X...,    18    DÉCEMBRE.    —    Pllljsn- 

ge:  rluir  de  lune  (11  pouees-13  pouces)  :  ill 
francs. 

1771.   —   DUBARRY.   —   Vue   inurine    :   (iOO   fr. 

1775.  —  De  Grammont.  —  \  ne  d'un  jHiliiis 
de  riche  nrcliiteeture  près  de  lu  luer,  ur^e 
fii/urea  et  iinimau.c  f23  lM:iuces-29  ]i,)  : 
2.WI0  fr. 

1777.  —  RandON  de  Boi.'s.set.  —  l'ai/sniie 
urre  une  rivii're  cl  des  rorhers.  —  .l///;c 
p(iijs(uje   avec   clnite  d'eau,   rochers   cl  ul- 


diits  uu  replis.  Ces  deux  l.-ibhMux  mesurent 
rbariin  lO  piciis  i  |Miiiies(i  pieds  .s  pnuces). 
Les  deux   ■   I.Oiil    fr. 

lu    lieii.irr  lulinunl   une   jeune  futc:  pui/sii- 

lie   iieer   uiiiniiiu.r.    liuis    ;  12    | '('S   '.I    li^nes- 

l'.l  p.iuii's,.  —  .[litre  jKiijsuiii  avec  fiiiurci 
et  uniuiiiii.r.  (_:iiivre  i21  pnui'cs  0  lienes-11 
pDU.cs  Cl  Ii;;nes).  Les  deux   :  .500  fr. 

1777.  —  Prince  de  Cdmi.  —  neu.r  uiuriues 
diiiil  l'une  représente  nue  rinlenle  leuipèle. 
l'jisemble    ;    Sl',0    |  r 

lleii.r  piiijsiiijes  urée  pi/nres  et  tininiau.i:  : 
1.200   fr. 

17S0.  —  Roland.  —  r.u  purtie  de  eampaipie. 
—  Ces  plaisirs  elniui prti rs.  Deux  tableaux 
mesurant  cliacun  \:\  poui'es-K;  ])nuees).  Eu- 
si'inMe      :;iio   fr. 

17Si.  —  Drui.us.  —  \  ue  de  iiirr  par  un 
tirns   ti'iiips    :   3.400   fr. 

17S7.  —  Collet.  —  l..'.\nniinei,tlinn  uu.r  lier- 
Ueis    !l4  pouces  (J  li,mies-2o   iK.uees)    :   240   Ir. 

1S12.  —  (.LOS.  —  lue  ehurip-  dr  rarairric  : 
3.50   fr. 

is;,':;.    —    De    .s;AiNr-\  ictiui.    —    i.r    jour   à 

rliairr    ■    lOU    fr. 

l'ai/sinir    nralr    :    150    fr. 

1^42.  —  Dl  C.  DE  (ilc\\loNT-(7\DKllors.sE.  — 
l'ai/sinje  urriiitrrtiinil  urrr  finuirs  ri  uiii- 
inaii.r   :  2.400   fr. 

1X43.  —  Baron  Hirck,  Manchester.  —  Paij- 

Sili/e    urrr    jiijiires    :    2.800    fr. 

IS15.  —  \AS.SEI^0T.  —  T. es  arriilrnls  dr  la 
rniitr  et  le  repas  des  rliunips.  Deux  iiaysa- 
.:;es  animes.  Ensemble  :  422  fr. 

is'ii;  —  .Saint.  —  f.r  rrpns  du  pdlii\  uijuul 
pirs  dr  lui  snii  rliirn.  Un  liiiiir,  iinr  rachc 
ri    rinij    niuiilnns    :    30l    fr. 

1853.  —  \ente  X...  —  Inirririn  n'écurie  : 
108   fr. 

185().  —  .Martin.  —  l'ui/siuir  pastnral  : 
510   fr. 

LS57.  —  De  riM.t  se.  —  l'uijsat.ir:  rjjrl  dr 
lune   ■   5',o  fr. 

I.'riiihii niurnieiit    ;.sii-'J5)    :   705    fr. 

1.S.5'.).  —  De  .SaINT-M.ARC.  —  Ilulte  de  ehiissc 
:.so-ri4)    :  705  fr. 

IS.5',1.  —  XoRTHWICK.  —  l.'aralaiirlir  .• 
COOO   fr. 

1S02.  —  LÉCfRIErx.  —  l.'uiinrnu  rliéri  : 
ICO  fr. 

1S(;3.  —  De  LA  Combe.  —  .inimuu.i  dans  un. 
paijsaiie    :   250   fr. 

Isi;7.  —  \ente  X...  —  in  rlmr  dr  rurale- 
rie:   891)   fi'. 

1870.  —  \'LNTE  X...   —  Ksi/iii^ae   :   400   fr. 

18,S3.  —  DOAT.  —  L'agneuii  rhrri  :  395  fr. 

1NS3.  —  P,oi«iCHE.  —  r.r  liirrrnl.  —  Lr  snu- 
lirr  drriihr.  Les  deux  :  400  fr  . 

1SS5.  —  .JfLE.s  RfRAT.  —  L'uijiicau  clicri  : 
1.800   fr. 

Une  iiiariur  :  2.500  fr. 


LOU 
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1886.  —  Aente  X...  —  In  troupeau  de  mou- 
■ions  :  475  fr. 

1891.  —  MONTBRisoN.  —  Les  Bergers  (45- 
35)   :  1.450  fr. 

1898.  —  Degeuser,  du  H.^vre.  —  L'embar- 
quement (80-95)   :  8.200  fr. 

1898.  —  De  JuignÉ.  —  Brigands  atlaquanl 
des  paysans  (62-77)  :  280  fr. 

Choc  de  cavalerie  (38-50)  :  luu  fr. 

Charge  de  cavalerie  (30-55)  :  145  fr. 

Paysage   (12-21)    :  133  fr. 

1898.  —  Comte  C...,  30  avril.  —  La  •■en- 
trée du  troupeau  (63-48)   :  385  fr. 

1899.  —  MUHLB.\CHER.  —  Le  berger  entre- 
prenanl   (38-39)    :  2.250  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  19  mai.  —  ^aysage 
avec  figures  et  ani7naux  :  180  fr. 

Miniatures   : 
1777.  —  Prince  de  Conïi.  —  Six  miniatures 
représentant   des   jnarines.    Ensemble    :    loi 
ïrancs. 

Dessins    : 

1771.  —  Vente  X...,  16  décembre.  —  Deux 
Paysages.   Dessins  sur  papier  bleu  :  18  fr. 

Deux  autres  paysages,  aussi  sur  papier 
bleu  :  15  fr. 

1772.  —  R.ANDON  DE  BoissET.  —  Un  hommc 
■assis  sur  un  âne,  qui  mène  boire  une  vache 
et  des  moutons;  effet  de  lune.  —  Dans  une 
écurie  éclairée  par  une  lanterne,  deux  che- 
vaux, une  vache,  un  âne,  des  moutons. 
Deux  dessins  à  la  pierre  noire  mesurant 
chacun  (10  pouces-14  pouces)  ■.  741  fr. 

1776.  —  Neyman.  —  Un  soldat  cuirassé  te- 
nant une  hallebarde.  Dessin  au  bistre,  re- 
haussé de  blanc  (6  pouces-5  pouces)  .  6  fr. 

1785.  —  Nourri.  —  Vne  fête  de  village. 
Dessin  aux  crayons  noir  et  blanc  sur  pa- 
pier bleu.  —  Deux  feuilles  d'études  de  ca- 
valiers, à  l'aquarelle.  Ensemble  :  22  fr. 

1787.  —  CoLLcr.  —  Enfants  et  animaux 
près  d'un  rocher.  Dessin  aux  crayons  noir 
et  blanc  sur  papier  bleu  (11  pouces-16  pou- 
ces)  :  36  fr. 

1803.  —  Mesnard.  —  Marche  d'animaux  au 
clair  de  lune.  —  Intérieur  d'écurie.  Deux 
dessins  à  la  pierre  noire,  rehaussés  i;e 
blanc.  Ensemble  :  370  fr. 

1814.  —  Bruun-Neergaard.  —  In  pâtre,  sa 
femme  et  leur  enfant  conduisant  un  trou- 
peau. Dessin  aux  crayons  noir  et  blanc  (17 
pouces  3  lignes-27  p.  4  1.)  :  23  fr. 

Quatre  paysages  avec  figures  et  animaux. 
Dessins  aux  crayons  noir  et  blanc.  Ensem- 
ble :  31  fr. 

1842.  —  ViLLENAVE.  —  Berger  endormi  non 
loin  de  deux  vaches  et  de  son  chien.  Dessin 
à  la  pierre  noire  (25-33)  :  28  fr.  50. 

1859.  —  Kaieman.  —  Conversation  entre 
paysans.  Dessin  au  pinceau  lavé  de  bistre 
sur  fond  jaune  :  33  fr. 


1864.  —  Vente  X...,  9  mai.  —  Paysage;  ani- 
maux jjaissant  sur  une  montagne.  Dessin  à 
la  plume  et  à  l'encre  de  chine  :  150  fr. 

1864.  —  Comte  .\ndréossy.  —  Bestiaux  pas- 
sant un  gué.  Dessin  à  la  pierre  noire,  re- 
haussé de  blanc,  sur  papier  bleu  :  2  fr.  fO. 

1865.  —  Comte  de  Pourialès.  —  Paire  et 
troupeau  de  moutons.  Dessin  à  la  sépia  : 
66  fr. 

1880.  —  Mahekault.  —  Marchands  sur  un 
quai.  Dessin  à  la  sépia  :  15  fr. 

1883.  —  De  la  Beraudière.  —  Taverne  de 
brigands.  Dessin  au  lavis  de  bistre,  rehaus- 
sé de  blanc  (30-43)  :  20  fr. 

f^a  petite  fermière  accompagnée  de  ron 
enfant.  Dessin  au  crayon  noir,  rehaussé  de 
blanc,  sur  papier  bleu  (26-20)   :  17  fr. 

Le  coup  de  vent.  Dans  un  paysage,  une 
jeune  fille  portant  une  corbeille  sur  la  lAte 
et  ayant  ses  jupons  relevés  par  le  vent  est 
suivie  par  deux  vieillards  qui  rient  de  sa 
position  critique.  Dessin  au  lavis  d'encre 
de  chine  (20-31)   :  40  fr. 

1893.  —  De  B.\lliencourt.  —  Halte  d'un 
troupeau  près  d'une  tour  en  ruines.  Dessin 
au  bistre  (21,5-27)   :  49  fr. 

1894.  —  Vente  X...,  26  novembre.  —  Zara. 
Dessin  à  la  pierre  noire  rehaussé  de  blanc  : 
225  fr. 

1897.  —  Baron  J.  Pichon.  —  Emblèmes  du 
théâtre  dramatique.  Grand  fleuron  pour  un 
ouvrage  in-folio.  Dessin  à  la  plume,  lavé 
d'encre  de  chine  (39-32)  :  20  fr. 

1897.  —  De  Concourt.  —  néjouissanccs  pur 
btiques;  des  Pifferari  font  danser  des  ma- 
rionnettes. Dessin  au  bistre  sui'  trait  de  plu- 
me (27-36)   :  250  fr. 

Repos  de  pâtres  italiens  sous  un  grand 
arbre.  Dessin  au  bistre  avec  rehauts  de 
blanc  de  gouache   (33-43)   :  200  fr. 

1898.  —  De  Chennevières.  —  Paysan  sur 
une  route.  Aquarelle  (12-9)  :  90  fr. 

1898.  —  Vente  G.  et  T...,  31  janvier.  — 
Les  deux  troupeaux.  Dessin  au  bistre  avec 
rehauts  de  blanc  (38-50)  :  62  fr. 

1898.  —  Vente  D...  et  P...,  19  Novembre.  — 
Berger  conduisant  son  troupeau  à  la  fontai- 
ne. Dessin  au:c  trois  crayons  noir  et  tdanc  : 
92  fr. 

1899.  —  Vente  X...,  20  Mars.  —  La  Clochet- 
te, sujets  des  Comtes  de  La  Fontaine.  Dessin 
à  la  plume,  au  lavis  et  à  la  sépia  (28-17)  : 
210  fr. 

Le  cas  de  conscience:  autre  sujet  des  Con- 
tes de  La  Fontaine.  Dessin  à  la  plume,  au 
lavis  et  à  la  sépia  (26-17)  :  130  fr. 

Estampes  : 

1843.  —  Weigel,  Leii'ZIG.  —  T,es  travaux 
rustiques.  Epreuve  in-folio  :  3  fr. 
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Secûitilc  suite  des  //"yurcx.  Six  l'^tamiicb 
iii-8",  Epreuves  du  1""  étal,  avec  l'ailresse 
du  graveur  :  8  fr. 

1855.  —  Van  den  Zande.  —  Lu  bniim-  petite 
sœur.  Dans  la  marge,  les  armes  et  la  dédi- 
cace a  Mme  la  vicomtesse  d'Arcy.  Epreuve 
avant  toutes  adresses  et  à  grandes  marges. 
—  Tranquillité  cliampêtre.  Dans  la  marge, 
les  armes  et  la  dédicace  à  Mme  la  mar- 
quise de  Gouy.  Epreuve  portant  pinir  lilic  : 
«  La  tranquillité  champêtre  »,  et  au-dessous 
quatre  vers;  grandes  marges.  Ensemble  :  'il 
francs. 

Les  joueurs  de  trie-trar.  Ejireuve  a  l'état 
d'eau-forte  :  7  fr.  50. 

18.56.  —  HIS  DE  LASALl.E.  —  Tranquillité 
cltampètre.  Epreuve  de  3^  état,  avec  l'adres- 
se de  Martinet  :  3  fr. 

1801,    —    LA.IARIETTE.    —    La    jielitr    :<irur.    — 

TraïKiiiillilé  cliumpétie.  Dcu.x  épreuves  de 
1"  état.  Ensemble  :  10  fr. 

1873.  —  GiC.OfX.  —  Le  mareliand  de  léiju- 
vies.  —  Bergers  et  leur  troupeau.r.  ete.  En 
tout  sept  estampes   :  5  fr. 

187.5.  —  Gl'ICHATiDiiy.  —  La  bonne  iielile 
srcur.  Epreuve  à  l'eau-furie  pure,  av,-iiit  ton- 
tes lettres  :  29  fr. 

Lit  tranquillité  eliainpètre.  —  T.a  hmine 
petite  sirur.  Deux  épreuves  avant  le  (.linn- 
gemeiit  de  l'inscription.  —  Les  dea.r  tnênie.^ 
rstiunpes,  avant  l'adresse  de  Martinet  et  a 
tontes  marges.  Les  quatre  pièces  :  17  fr. 

1897.  —  De  GoNCortîT.  —  La  hiaitique  du 
barbier  :  2  fr. 

LOUVION.  Jean-Marie,  iii-nvcni- 
IVaiirnis.  m''  à  \  ri-saillr^  m    1710. 

1899.  —  LlGArn.  —  Le  repos,  il'aprés  Che- 
vaux.  Epreuve  imprimée  en  couleur  :  55  fr. 

LOUWE.  Pierre,  prinln'  <•!  i>ra- 
\fue  lii)llniiil;n>.  né'  à  Arn>lci'(laiit  en 
IT20.    :ii(H-l    vfi-s    ISOO.   —    lii>lniiv  ; 

Gpiifc. 

Estampes   : 

1843.  —  WEIGEL,  LeiI'ZIG.  —  Le  porte-dra- 
J'ieaa.  d'après  Rembrandt.  Estampe  gi;nid 
in  foliij.  Epreuve  de  l'"'  état,  avant  la  let- 
tre  :   7   fr. 

La  même  estampe.  Epren\e  de  2"  ét.it, 
avec  la  lettre  :  4  fr. 

/■//(■  liiàlle  aree  (/cv  lunettes  lisant  une 
Biblf.  dapres  Rembrandl.  Estain|ie  in-fiilici  : 
4  fr. 

Itu^ti  iThonnne  vêla  a  l'orientale,  d'.'iprès 
Rembrandt.    Estampe   in-folio   :   3  fr. 

1.S57.  —  Thvsse\.  —  La  même  estampe  : 
1   fr. 

1805.  —  Camberi.yn.  —  Rembrandt  ra  rn 
buste,   presque   de   face,   un    bonnet  sur   la 


I  tële;  il  est  éelairê  par  la  droite,  d'après 
Rembrandt  Inirnéme.  Epreuve  avant  toutes 
lettres  et  imprimée  en  couleurs  :  45  fr. 

LOUYS,  Jacob,  i^i-avcnr  ri  ilrssi- 
nnleiir  flainainl,  m-  à  Aiincis  en  KlOO. 

Estampes  : 

1770.  —  Huyi-iEli.  —  Diane  et  ses  nymphes 
euilonnies  surprises  par  di's  satyres,  d'après 
Rnhcns.   Epreuve   de   li""   état   :  72   fr. 

1833.  —  COMTE.«SE  n'ICiNsiEiiEi..  —  La  Itesur- 
reetion  de  Lazare,  d'api'és  Rembrandt.  Es- 
tampe grand  in-folio  :  3  fr. 

Portrait  de  la.  prinee'ise  Elisabeth  de  Bour- 
bon, femme  île  Pliilippe  IV,  d'aïu'ès  Rubens. 
Estampe  grand  in-folio   :  2  fr.   50. 

Portrait  de  Louis  MU,  roi  de  France.  — 
Portrait  d'.inne  d'Auli irlie,  sa  femme.  Ces 
deux  portraits  sont  enl(]nres  (rnno  guirlan- 
de fleurs  et  de  fruits.  Epreuves  grand  in- 
folio.  Les  deux   :   15   fr. 

Diane  et  ses  nijmplies  cndormiis  et  sur- 
prises par  des  satyres,  d'.-iprès  Rubens. 
Epreuve   sans   lU'-signation   d'é'iat    :   2   fr. 

18.50.  —  Ilis  lu:  Lasai.i.e.  -  Tranrois  Tlio- 
uins  de  Saroie,  priuee  de  t'u tiijnau.  d'après 

Spiuolii  Auibreiise,  eu  buste,  d'après  \an 
\"an  Dyck.  Estampe  grand  in-folio  :  7  fr.  50. 
Dyck.   Epreuve  grand   in-folin  :  11   fr. 

Le  Repos  de  /)/(/»r,ir.i|irès  Rubens.  Eiireii- 
ve  lie  1"  état   :  11   fr.   .5ii. 

l.S(;5.  —  C.AMREiiL'iN.  —  l.a  même  estampe. 
lOln'cnve  de  l"'  état   :    (2   fr. 

I.onis  \IU.  roi  de  l'.anee.  1-jpreuve  de  !*■■ 
pl.ii   :   15  fr. 

Anne  d'iutrielie,  femnnne  di-  Louis  XIU. 
l-;prHi!ve  de  l'"''  état,  mai^  purnint  nue  tache 
d'huile  a  mi-liautenr  du  iii\r  l'.hi' lie  :  25  fr. 

l'Iiilijijie  I\  .  roi  d'F.spaqne,  il,ins  une  bor- 
dure oralr  ornée  ilr  Irstniis  cl  itr  ijuirlan- 
ile-,   ,lr  [leurs.    Einviivc   d."'   1"  ct:it    :    Il    fr. 

l'.lisaltftti  (le  Bouillon,  femme  de  l'hilijipe 
n  .    ICprenve  île  l"-"  elat    :  ',l   fr,   .5(1. 

fliilippe  II'  Bon,  due  de  Bouryoïine,  en 
hu-,l,\  d'nprcs  \'an  Eyrlc,  Estampe  grand  ill' 
fiiliii  :  0  fr.  50. 

|s7:'..  —  GiGiitx,  —  Louis  MU  el  Anne 
il' \  utriebe,  d'après  Rubens.  Les  deux  es- 
lain|ies  iii-fcdio  :  5  fr. 

IS77.  —  FIRMIN  DIUOT.  —  Marie-  tune  d'Es- 
P'iqne.  épousr  ilr  Feidinaiiil  UT  d'ajirès 
Siiniinan.  Epreuve  île  l''"'  état  avant  le  nu- 
ir.iM'o   :  35  fr, 

l'Iiilijipe  le  Bon.  due  de  Bourqoiijie. 
Epreuve  de  l"  état  avant  le  numéro  :  30  fr. 

Freinrois-Thnmas  de  Saiwie,  prince  de  Ca- 
riquan.  d'après  Van  Dyck.  Epreuve  de  1='' 
l'tat   avant   le  numéro   :  8  fr. 

Philippe  IV  d'Espagne  et  Elisabeth  de 
Fiiiner  sa  femme,  d'après  Rubens.  Epreuves 
■le  1<"'  état  avant  les  numéros.  Les  deux  : 
59   fr. 
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Louis  XIII  et  Anne  d'Autriche,  d'après  Hu- 
bens.  Epreuves  du  l'"'  état  avant  les  muiié- 
ros  :  18  fr. 

Spinola,  d'après  \au  Dyck.  Epreuve  du 
1er  état   avant    le   numéro    :   iO  fr. 

1877.  —  REH.\GlE.  —  Louis  XIII,  roi  de 
France  et  Anne  d'Autriche,  d'après  Rubens. 
Deux  épreuves  avant  le  miméro  :  'li  fr. 

l'hitippe  IV,  roi  d'Kspaune,  d'après  Ru- 
bens. Estampe  in-folio  :  19  fr. 

Elisabeth,  femme  de  Philippe  IV.  mi  d'Es- 
pagne, d'après  Ruliens.  Estanîjje  in-folio  : 
15  fr. 

LOVINI  DA  LUINO.  Voir  LUINI. 

LOVINO,  B.,  |HMiili-,>  ilalien.  — 
Ili>l(iii  r  :   I  '<M-li'nil . 

1705.  —  D'OUVIKM.E.   .\MSn:ilDA.\!.  —  /'((   iKrit 

de  femme  :  9S  fr. 

LOWRY,  Robert,  !ii-av(Mir;iiiiilins, 
né  vci-.-  17iU. 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Etienne- 
François,  duc  de  Choiseul,  exilé  le  i-'i  dé- 
cembre 1170,  avec  l'inscription  :  «  La  France 
le  regarde  »,  d'après  \'un  Loo.  Epreuve  en 
manière  noire  :  3  ir. 

1877.  —  FlRMlN-Dlf)OT.  —  La  même  estam- 
pe. Epreuve  gravée  à  la  manière  noire  : 
30  fr. 

1899.  —  H.UL,  LONDRES.  —  Elisabeth,  du- 
chesse d'IIamUton,  d'après  Read  :  l.OCO  fr. 

LOWRY,  Wilson.  .m-iiv.'ui'  iiiii;iais 
lu'-  MTs  17-^).  Iia\  nilhiil  à  Londres. 

1793.  —  BitANBES.  Leipzig.  —  Solitude,  d'a- 
près le  Poussin.  Esiannpe  grand  in-folio  en 
largeur.   Eprouve  de  2«  état   :  17  fr. 

The  musical  Shepherdess,  d'après  Claude 
Gellée.  Estampe  grand  in-folio  en  largeur. 
Epreuve  de  !«"  état,  avant  la  lettre  :  17  fr. 

1817.  —  Comte  Rig.m.  —  Soliliule,  d'après  le 
Poussin.  Epreuve  de  1"  état,  avant  la  let- 
tre, seulement  avec  les  noms  d'auteurs  indi- 
qués à  la  pointe  :  37  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  2=  état  :  14 
francs. 

1843.  — •  Weigel,  Leipzig.  —  La  même  es- 
tampe.  Epreuve  du  2'  état  :  7  fr. 

LOYEUX.  C.  priiilrr  IVilliriU.s 
rf)nlcm|ioi;iiii.  —  (  ii'iirr. 

1898.  —  'Vente  Loyeuk.  —  Erigone  .■  105  fr. 
Jeune  espagnole  :  120  fr. 
Madame  Sans-Gène  :  220  fr. 
Breton  en  sentinelle  :  220  fr. 
lampe  in-folio.  Les  deux   :  3  fr. 


LOYR,  Nicolas,  pcinlrr  llnnininl, 
né  à  Anvers  l'U  ICùT),  iiiml  m  lOSl. 
—  Histoire. 

1769.  —  De  C.AVEt-x.  —  La  Sainte  Famille. 
Bois   :  72  fr. 

Dessins    : 

1775.  —  M.iRiETTE.  —  Deu.v  feuilles  de  tètes 
de  virillails.  Dessins  à  la  plume  et  au  bis- 
tre :  5  fr. 

LUARD,  J. -Williams,  jiointrc 
anglais  du  iuilirii  du  XIX'  sièrio.  — 
Cionre. 

1SG2.     —    Vente    R.aphaelite,    Londres.     — 

Ilicnrenue   a    l'armée,    retour   de    Crimée    : 
5.250  fr. 

1S&1.  —  Plint,  Londres.  —  L'approriic  de 
l  i   maison  :  11.600  fr. 

LUBER-BULLER. 

1899.  —  WALTER  RICHMOND,  N'EW-'i'flRK.  — 
Deiinnt   :  1.550  fr. 

LUBIENETZKY  (Von),  Théo- 
dore, pciiilrt'  rt  ii'ra\L'iir  alicinainl,  né 
à  Cracovie  en  1653,  mort  en  172r). 
Poysnti'i's  aninK'.s. 

Dessins    : 

1756.  —  Duc  DE  TALLAUD.  —  Quatre  paijsa- 
ges  avec  personmges.  Dessins  lavés  d'en- 
cre  do  Ciiine   :  24  fr. 

LUBIN,  A. 

1899.  —  Daniel  Powers,  Xew-York.  —  Sous 
!<■    ni  ntcfiii    :    1.925    fr. 

LUBIN,  Jacques,  graveur  cl  des- 
siiialriir  IVaiirais.  ih'  à  Paris  en  1()'j7, 
iiiori  à  la  lin  du  X\'II'  siècle. 

Estampes    : 

1856.  —  His  de  Lassali.e.  —  Le  Sèp\ilcrc  de 
\otre-Seign.cur  .lésus-Christ,  d'après  Le- 
suenr.   Epreuve  de  l"''  état   :  8  fr.   50. 

1861.  —  La.iariette.  —  Arnaud  dWiiilillg. 
Estampe  en  bautein-   :   1   fr.   25. 

Claude  liallin.  orfcrre.  Estampe  en  hau- 
teur   :    3   fr.    25. 

.le  lu  de  Lannoi.  dmieur  île  lu  maison  de 
\arirre.  Eslami)e  in-folio.  —  Pierre  Du 
l'in/.  garde  de  l'i  biblothcque  du  roi.  —  An- 
tiiine  Codeau,  évèque  de  Vence.  académi- 
cien. —  François  de  la  ytotte  le  Vayer,  aca- 
démicien. —  Papire  Masson,  historien.  — 
J.-F.  Snrrazi.n,  poi-te  français.  Six  estampes 
in-folio  en   bauetur   :  3  fr. 

1877.  —  Fir:min-Didot.  —  Pnrtruit  de  Jac- 
ques Calnt,  grareur.  d'après  Van   Dyrk.  Es- 
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lamite    en    liniilciiv.   —   Ma^^nn    l'iijiirr.    Es- 
lampi'  in-loliii.  I.cs  driix  ;  :;  Ir. 

Purtrail  de  Fununi^-  Ailliriinii  ilr  Mnii- 
tt  il.  viiiiilr  ilr  CiiiiiKUi  ri  dur  dr  Tiriiir,  il"n- 
luè.s  LaïKiUicre.  Eslanipe  i^iaiiil  nxali'. 
Epreuve  avec  les  armes.  —  Le  innirrliul 
d'IIiimicres.  Les  deux  estani]ips  :  15  l'r. 

LUC,  [M'inlri^  IViiiirais,  iii'  ;i  Aiiiicns 
en  Kilo,  morl  ci\  H'tS'.).  —  Ilisloii-c. 

Dessuis    : 
1879.    —    SlEllUN.    —    .Srriir    d'uni'    rmurdir 
nu    fKt    ii'liicseiltce   Ml»i'   Fur, ni.    murlirr   ri 
ruiiiii  iitir.    Dessin   au    lavis   d'aquarelle    :   ',).j 
l'r;uii>. 

LUCAN  (M de). 

Miijiainre    : 
IS'jS.  —  \i:\Ti:  X...,   Il  Mai.  —  l'rriruil  pré- 
•iuiué  dr  .Iran   l-'nrrsl.  priiilir  du    .ni.    Miiiia- 
t:.;ie  ■■nrree  :  isd  fr. 

LUCAS.  Félix-Hippolyte.  pciiilrc 
l'raii(;ai.s,  nt''  à  l'idcliduil  l'ii  l^.>t.  — 
(iciirc. 

LS'J'J.  —  \'ENTf;  X...,  2U  Dt:ci:.\iBru:.  —  l'i  fin 
d'un    srjujirr   :   l.JO   fr. 

Dessins    : 

IS',19.  —  r.\LANrin.  —  Srrnr  dr  tau mniurjiie. 
.•\iniarelle  ef  plume  :  2S5  Ir. 

LUCAS.  François,  |iriiil rr  d  ora- 
voiir  IVaiicii-..  ni'  rii  Illsr).  iiinrl  en 
17('m. 

l.XI."j.  —  OliENAIi,  —  La  Mudi-lriur  iiriiilriitc. 
de  t^randeur  naturelle  et  à  mi-corps.  Bois  : 
121  fr. 

l.S'i?.  —  Thikikns.  —  L'Enfunl  .Jr^u^  moi' 
traiil.  ru  Miuiiunt,  unr  pnuiiur  a  lu  Sainte 
V/rr;ir    (KIG-STi    :   9U  fr. 

Estampes    : 

1X97.  —  De  GONCoriiT,  —  I.'r.mnplr  des 
rnrri'^,  d'après  .leaurat.  Estampe  m-folio,  en 
hauteur   :    'l'Z   fr. 

LUCAS,  I.-G.-S.,  |M'inlrr  ot  ui-a- 

Vrlir  ailll'l.lis    ilu    XIX'    .--iri'lc.  —    llis- 

toirr  :  (  iciin'. 

Estampes    : 

lSi:'i.  —  Wek.ei,  I.Kll'Zir,.  —  Lr  Drluipx 
•d'après  .1.  Martin.  Estampe  iii-folin,  en  lai 
geur  :  7  fr. 

T.r  Frxiiii  dr  llullinn.u r.  d'après  .1  Martin. 
Estampe    lu-fnliii,   eu    lai'û'i'iii-    :    7    fr. 

f.a  pliiir  i/rs  Irnriirr'i.  Estampe  in-foljo  en 
largeur  :  7  fr. 

T. a  de^ilnirtion  dr  Bubiihinr.  d'après  .1. 
"Martin.  Estampe  in-folio,  en  largeur  :  7  fr. 


LUCAS  DE  CORTONE.  \oir 
SIGNORELLI. 

LUCAS  DE  LEYDE.  \oir 
DAMESZ. 

LUCATELLI  <mi  LOCATELLI, 
André,  |M-iiili-c  ilulien  i|c  la  |in-iiiirrc 

lllnilii'  (lu  X\  lir  --i(  rie,  iiKiil  à  lîollli' 
en  1711.  —  l'tiysaii'r;  \  rcli  il  cel  lll'c  ; 
(îcnrc. 

1~:>7.  —  UllMMA.  —  Fl/rl  dr  >.cdril  riiu- 
ihanl  arrr  srjil  pi'i sniinaurs,  dr.-i  rniiii's  et 
unr  pijianiidr  :;t;  piiuces-27  pou'-es)  :  2.4<lO 
riaïu-s. 

1773.  —  LEMi'KHErn.  —  Dirrrs  UilArau.v  de 
jMiijriiiijfs  :   120  fr. 

1777.  —  Prince  ue  Cdmi.  —  Pansage  avec 
juin  iifurs.  li'juirs  ri  anilnuu.r  (21  pouees  fj 
ligues-2(;   pDiu-esi    :   1.900   fr. 

Ih'u.v  paiinaiirf.  animés  :  dan.-'  l'un  .\fiur 
ri    l'iunirl.    dan-^    l'aiilir,    Tobir    ri    l'ange    (3 

pieds  10  ji es  G  lignes-5  pieds  3  pouces). 

Ensenilile  :  2..sOo  fr. 

l'ug^ugr  arrr  ruinrs  rt  la  rur  du  Ciilixér 
i21  piiuct.s-2G  pniiees)    :  1.900  fi-, 

ns.").  —  Xru'iiRi.  —  l'aluis  au  hnid  de  la 
mer.  arrr  in:r^rinnagrs.  Deux  paysages  du 
même  genre,  se  faisant  pendant  1  pieds  9 
pouces-4  pieds  8  pouces  6  lignes  i.  Ensern- 
Ide   :  100  fr. 

rag!<agr  aiec  sujets  d'ayrititrri u i  r  :   IG  fr. 

17N7  —  Duc  DE  Ch.abot.  —  La  rur  du  Co- 
lisrr  i21  poUces--26  pouces)  :  2.000  lr. 

1.S02.  —  Laborde  DE  Mereviei.e.  —  Lr  même 
luldrun  :  GOO  fr. 

1S(|9,  —  IJ-'.BRrN.  —  Lu  ijrnllr  dr  Tirnli  : 
190  fr. 

1S09.  —  \"F,NTE  HrnEnr-R(inEHT.  —  Den.e  png- 
suiirs  airr  Juin  iqnes.  fiijuirs  ri  animun.r. 
Eu^eiidile  :  ."iGO  fr. 

1S1  i.  —  Paili.et.  —  Dru.r  jiag^agr-  animés  : 
GO]    fr. 

Iirii.r  aulrrf   pagsagrs   :   221    fr. 

1.S30.  —  P.RUNET.  —  Urn.r  pin/sages  se  fai- 
sinl  penilnnt   :  2o8  fr. 

l.slG.  —  .Saint.  —  Deur  jiugsinjr-.  'mimés  : 
Gl   fr 

lue  easrailr  sr  prérijiiluul  a  Iravrrs  des 
rarlirrs  :  21  fr. 

lSi7.  —  Si.MiiNs,  Rni'XEi.i.i:s.  —  l'agsage 
119-123)    :  20  fr. 

1N.-,9.  —  X'iiRTWIcil.  —  \  ne  d'Ilulir     4.5GO  fr. 

1SG2.  —  Vente  X...  —  llullr  de  bohémiens. 
—  L.r  Hepos  et  la  dan^r.  Les  deux  :  2.58  fr. 

1.SG.5.  —  EssiNCii,  —  Grand  pagsugc  hérrn- 
((ur  d'Ilalir,  au  milieu  durjuel  on  roit  Diane 
ri    -f.s    ngmphrs    (61   i-88  l)    :   108   fr.   75. 
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1865.  —  TONDf.  —  Deux  paysages  avec  mo- 
numents en  ruines.  Ensemble  :  27  fr. 

1865.  --  Ch.aitis,  Brv.xei.i.es.  —  Deux  pan- 
sages avec  figures  el  animaux  (30-42)  :  150 
francs. 

Dcu,K  autres  paysages  avec  ruines,  person- 
nages et   un   citàleau-fnrt   (30-42)    :   167  fr. 

1865.  —  Co.mte  de  Pourtalès.  —  Paysage 
maritime  avec  de  nombreux  personnages  et 
plusieurs  barqzies.  —  Autre  paysage  avec 
pâtres  et  troupeaux  au  premier  plan,  et  vue 
de  la  mer  à  l'horizon.  Ces  deux  paysages 
mesurent  chacun  (65-200).  Ensemble  :  620  fr. 

1876.  —  Vente  X...  —  Vue  d'Italie  :  475  fr. 

1859.  —  Kaiem.an.  —  l'agsagc.  Dessin  a  la 
plume   :  2  tr.  50. 

1865.  —  Co.mte  de  Pourtalès.  —  Paysage 
montagneux.  Dessin  à  la  plume  et  à  la  sé- 
pia  :  4  :r. 

LUCATELLI  on  LOCATELLI, 
Pierre.  |>riiilrc  italien  de  la  seconde 
moitié  du  XVII''  siècle,  travaillait 
dans  les  Etats  romains.  —  Histoire; 
Paysage. 

1777.  —  Prince  de  Conti.  —  Paysage  avec 
figures,  aniniau.r  el  monuments  :  1.599  fr. 

Paysage  avec  baigneuses  :  280  fr. 

Deux  autres  paysages  avec  fabriques  et 
figures  :  800  fr. 

Paysage  avec  figures  et  aniinau.r:  coup  de 
tonnerre  :  598  fr. 

Dessins   : 

1805.  —  De  Saint-Yves.  —  Le  frappement 
du  rocher.  Dessin  à  la  gouache  (5  pouces- 
10  lignes-14  pouces)  :  66  fr. 

Le  Uepos  de  Diane.  Dessin  à  la  gouache 
(5  pouce?  3  lignes-15  pouces  3  lignes)  :  42  fr. 

LUCCHESI,  Michel,  -ravnn'  ("1 
éditeur  italien,  m''  à  Honic  en  1539, 
mort  en  Idori. 

Estampes    : 

1833.  —  Co.MiEs.sE  D'ElNSiEDEL.  —  Le  marty- 
re de  saint  Laurent,  d'après  Baccio  Bniuli- 
nelli.  Estampe  in-folio  en  largeur.  Epreuve 
avec  ra:lresse  de  Lafreri  :  3  fr. 

Le  Cruiifiement  de  saint  Pierre.  Copie 
en  contre-partie  de  l'estampe  de  Cavalle- 
riis.  Epreuve  grand  in-folio  en  largeur  :  2  fr. 

18.55.  —  Van  den  Zande.  —  Les  grimpeurs. 
Copie  en  contre-partie  de  l'estampe  de 
Marc-Antoine,  d'après  Miche-.^nge  :  5  fr.  50. 

1865.  —  C.\MBERi.YN.  —  Combat  naval,  d'a- 
près Polydore  Caldara.  Epreuve  de  1'"'  état  : 
3  fr.  .50  " 

LUCCHESINO  (Le).  Voir  TESTA, 
Pietro. 


LUCHETTO,  peintre  el  dessina- 
teur italien,  né  à  Crémone.  —  His- 
toire ;  Cenre. 

Dessins    : 

1864.  —  Comte  .Vndreossy.  —  Un  roi  cap- 
tif livré  au  vainqueur.  Dessin  à  la  plume  la- 
vé de  bistre  :  2  fr.  50. 

LUCIANO.  Sébastien,  dit  Sébas- 
tien del  Pionibo,  |iriiilrc  ilalim,  né 
à  \  enise  en  1  lN,"i,  inoil  en  15-17.  — 
Histoire  religieuse;  Genre;  Portrait. 

1703.  —  Peter  Si.x,  Amstebda.m.  —  Un  por- 
trait (le  femme  :  43  fr. 

1705.  —  Vente  K...,  13  mai,  Amsterdam.  — 
La  fille  d'Hérode  :  23  fr. 

1742.  —  Prince  de  C.\rign'.\n.  —  La  Vierge  et 
l'enfant  Jésus  endormi.  Bois  (58  pouces-36 
p.)   :  2.401  fr. 

175(5.  —  Duc  DE  Tallard.  —  Jésus-Christ  au 
tombeau.  Bois  (10  pouces-19  pouces)   :  75  fr. 

17(h.  —  DE  JULIENNE.  —  Le  Christ  entre  les 
deux  larrons.  Cuivre  (17  pouces-14  pouces)  : 
45  fr. 

1792.  —  Duc  D'Orléans.  —  La  Résurrection 
de  Lazare  :  91.875  fr. 

Lu    Descente    de    crui.r    :    5.000    fr. 

1809.  —  Lebrun.  —  Cinq  figures  cariatides. 
Bois   :  92  fr. 

1809.  —  DE  Grand-Pris.  —  La  bonne  et  la 
mauvaise  mère  (66  pouces-50  pouces)  :  173  fr. 

1832.  —  Erard.  —  Cuérison  miraculeuse 
opérée  pur  la  Sainte  Vierge  (96  pouces-60 
pouces)  :  7.020  fr. 

1843.  —  .\GUAuo.  —  Le  Christ  el  la  Vierge  : 
1.230  fr. 

1843.  —  Debois.  —  Le  purtement  de  croix  : 
5.001   fr. 

18-44.  —  Har.mans.  —  Portrait  d'une  noble 
Vénitienne  tenant  une  plume  à  la  main  : 
10.750  fr. 

1845.  —  Cardinal  Fesch.  —  La  Visilalion  : 
G.  750  fr. 

1849.  —  CONINGHAM,  Londres.  —  La  Sainte 
Famille   :   47.250   fr. 

1850.  —  Vente  de  Guillaume  II,  roi  des 
Pays-Bas.  —  Une  femme  de  la  famille  des 
Médicis  (112-77)   :  7.350  fr. 

Le  Christ  au  tombeau  :  62.100  fr. 

1851.  —  GiRou.N.  —  f.a  riagellalion  du 
Clirisl.   Bois   (71-55)   :  150  fr. 

1852.  —  Maréchal  Soui.t.  —  Le  Christ  por- 
tant sa  croix  :  41.000  fr. 

18.')9.  —  Lord  Nortuwick.  —  Querelle  d'a- 
moureux. Deu.x  portraits^  :  3.900  fr. 

1860.  —  ViGNOLi.E.  —  La  Sainte  famille  : 
40.000   fr. 

1861.  —  \'ENTE  X...  —  Le  même  tableau  : 
15.000   fr. 
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18IU.  —  X'ENTK  L...,  lit  .Mmihiii.  —  l.r  (  IllisI 
■portant   sa   croi.i\    Bois    iDillO)    :    020   l'r. 

ISCO.  —  ESSINGH.  —  Saint  Ji'aii-ltaiiti^ilc 
(73-53  è)   :  187  fr.' 

1805.  —  Comte  de  Pouhtai.ès.  —  Vailiait 
d'an  dar  d'Vrbin.  Figure  vue  jusi|u'a  lui- 
cuisses  «l'un  jeune  hoinuie  re]ii'éseuté  (le 
face,  la  inaiii  t;auche  apiiuyce  sur  le  roté, 
ei  la  droite  posée  sur  un  livre  entr'ouvert, 
placé  sur  un  chapiteau  en  i)orpliyre.  Le 
rostiune  de  ce  personnage,  ipie  l'ou  croît 
croit  être  un  duc  d'Urbiu,  se  conipo.-.e  d'un 
justaucorps  noir,  garni  de  tresses  et  de  l)ou- 
tons  de  la  même  ccuileur.  Près  de  lui  se 
voit  uu  fauteuil,  et  plus  loin  la  porti'  de 
son  appartement. 

Ce  tableau  qui  faisait  p.iriie  de  la  col 
lection  du  prince  Cainuo,  iiail  alors  douiK' 
à  Sébastien  del  Pionibo.  et  (  ette  aitiiliiUmu 
lui  a  été  conservée,  ipioiqu'il  soit  in-olsible- 
ment  l'ouvrage  d'Andréa   del   sarlo. 

Bois    i94-76i    :   93.000   fr. 

f.i:  Cliiisl  ru  fil  liiish'.  Cuivre  I.3S-27)  :  7.50 
francs. 

l.SCS.  —  CO.MTE  DE  LA.MREia'lE.  —  /,'/  \'irrgi' 
Pt   Jr-iiK.   :  27.100  fr. 

ISfis.  —  Comte  D'Esr,\c.N.ic.  —  f.a  fi'innir 
adiiltrrc    (38-51)    :    610    fr. 

1870.    —    S.AN    DONATO.    —    j'iIllKllI    ilr     l-nill- 

crsri)   Dcfili   Altiizzi   (1:26-102)    :   O.'ÎOO   fr, 

1872.  —  W'iTHE,  Londres.  —  l'urlmii  ilr 
\ittiiiiii   Colorina  :  2.875  fr. 

1872.    —   PlUNCE   NAPOLEON.    —    Lr    l'Illi^l    pur- 

tant  ■iii  croix  aidé  par  Simon  le  Cijrriivrn  : 
G. 300   fr. 

1882.  —  Hamilton,  Londres.  —  Porliaii  du 
pnpr    Cli-irinit    VII    :   5  77i    fr. 

1890.  —  Rothan.  —  Portrait  iVIiounnr  : 
8-500  fr. 

1899.  —  Tallevrand.  —  Portrait  dr  Cliris- 
tr.plir    Colomb    1106-88)    :   30.000   fr. 

1899.  —  Cecil  Miles,  Londres.  —  Portrait 
de  Frani:rf.co  Albizzi.  Bois  (142-105)  :  5.2.50 
francs. 

1900.  —  MILI.ER  DICHOLZ.  —  Portrait  dr 
moine  ;C0-50)    :  1.080  fr. 

1900.    —  BONNEVAL   DE   LA    FARE,    BRrXELI.ES.    — 

Le  Clirist  en  croi.r  :  210  fr. 

Dessins   : 

1771.  —  Vente  X...,  19  Décembre.  —  Inr 
Nativité.  Dessin  à  l'encre  et  au  bistre  :  7  fr. 

1782.  —  BOILEAI".  —  .Je>ins  an  jardin  des 
Oliviers.  Dessin  à  l'encre  et  au  liistre  :  27  fr. 

1803.  —  POULAIN.  —  Le  Christ  an  tombeau 
entouré  d'anfies.  Dessin  à  la  pierre  noire  : 
2iO   fr. 

1842.  —  \'ILLENAVE.  —  r  lie  tète.  Des.-iu  au 
craj-on  rouge   (40-22.    :  23  fr. 

1844.  —  Reuil.  —  me  .Annoneiation.  Des- 
sin aux  crayons  noir  et  Idanc  (27-16)  :  391  fr. 
francs. 


ls.5(l,  —  GtiLLAiME  M,  ROI  iii>  Pays-Bas.  — 
/.(/  flaiieltatioii  du  Ctiii-il.  Dcsmii  à  la  san- 
guine   ;   "15   fr, 

Ktiide  pour  la  resiirreetioii  de  Lazare.  — 
Dessin  à  la  sanguiiu'  :  7no  fr. 

18.58.  —  Moi'RiAr.  —  Fiijure  d'étude.  Des- 
sin  a   la   sanguine    (55   i-41,3)    :    15   fr. 

1859.  —  IvAiE.MAN.  —  Sailli  .laeqiies,  saint 
■Jean  et  plusieurs  a/ndres.  De.ssni  au  ca- 
inaii'u    :   17   fr. 

Fiijurc  de  \'ier(je.  Dessin  .-i  la  ]ibime,  lavé 
cl   rehaussé   de   blanc   :  31    ti. 

186ti.  —  Chevalier  .-\.  D.,  de  Turin.  — 
Frai.inients,  d'après  les  peintures  de  Mi- 
(hel-.Vnge  à  la  cliapelle  Sixtino.  Cinq  des- 
sins au  crayon  noir  :  62  fr.  50. 

1S()3.  —  Vente  X...  —  L.a  flagellalion  du 
CJhrist.  Dessin  à  la  sanguine   :  820  fr. 

1861.  —  Vente  X,.,,  9  mai.  —  Etude  pour 
un  Christ.  Dessin  à  la  pierre  noire  :  11  fr. 

1865.  —  De.nI'ERET,  —  Le  Clirist  ru  noir. 
Dessin  a  la  \iierre  noire  sur  papier  teinté  : 
47   fr. 

1882.  —  GIGOUX.  —  Trie  de  lierije.  Dessin 
H  la  sanguine    ;   27   fr, 

1893.  —  DE  BALLIENCOURT.  —  //(  saiiit  évè- 
ijiie  revêtu  de  ses  haliils  saeerdotau.r.  Des- 
sin   a    la    sanguine    i35-22)    :    17    fr. 

1895.  —  CALicnoN.  —  L'Fnfiiut  .lesns  assis 
sur  les  ijeiioii.v  de  la  lieri.ie:  p:es  di'  lui  le 
petit  saint  Jean  aariiniiille  sur  un  berreail, 
et  suinte  Flisalielli  aipiiil  1rs  Ijias  eroisés 
sur  la  poitrine.  Dessin  a  la  |iliiiiii',  lavé  de 
bisiie     29   1-41)    :  60  fr. 

LUCIEN,  Jean-Baptiste,  tiinvcur 
IV;iiir;ii,'^,  lie'  ù  l'uii^  en   17lS,  mort  ou 

18î:i.  —  \\EIGEL.  Leilzig.  —  Peprodiirlion 
de  ili'ii.r  eandélalires  i'<iiiipnse<  pur  lluphael 
Su.'izio  et  Mirhel-lihie  II uoiia n d 1 1 i .  d'iljirès 
lr  eoiiroiiis  oiireit  entre  eii.v  jinr  les  papes 
.liilrs  II  et  Léon  \.  l'an  /W.v  environ,  et  e.ré- 
eûtes  eu  oi  par  Heu  vriiiito  l'rllini.  (Jiiatre 
i'slaiu|M's   grand    iii-tcilio    :    12   fr. 

l.S7,s,  —  ROTH,  —  Suerifiee  et  iillianre  ju- 
rée entre  Idoinénee  et  les  pùiire^  Crées.  — 
Plus  trois  autres  iiieees.  Les  (|uatre  eslain- 
|ies,  d'après  Charles-Nicolas  Cucliin   :  47  fr. 

La  ('oiiiuiuniou  de  Sninl-Loiiis,  iPaiirès  C. 
N.  Cochiii.  Estanipi>  a  la  saiigiiiiK'  :  :io  fr. 

/.'/  petite  sooir.  —  Le  petit  /rrir  Deux  e.S- 
t.'iiupes  ,-i  la  saiiLiiiiiif,  d'aïu'i'.-.  iiiçiize,  in-4''  : 
8  fr, 

1879.  —  \'EN1E  L.  D  .  .  11  MARS,  —  Soeietu 
in  Solitude,  d'après  .].  R.  Smith,  Epreuve 
avec   marges   :  80  fr. 

1899.  —  T,IGAUn.  —  Lu  lioiniurliere.  —  C'est 
la  fille  a  Simonette.  —  La  .lardiniere  fleu- 
liste.    —    La    Maraudeuse    de    fleurs.    —    Les 
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œufs  cassés.  —  Le  Sommeil  d'.innelle.  Six 
estampes  d'après  Boucher,  gravées  par  Lu- 
cien, Bonnet  et  Demarteau.  Epreuves  impri- 
mées en  sanfruine  avec  marges  :  72  fr. 

La  Beauté  sacrifiant  aux  Grâces,  (Inpios 
Reynolds.  Epreuve  imprimée  en  sanguine  : 
13  fr. 

LUCHKART,  iieinlro  tVaiirais 
coiili'iiipoiaiii.  —  Genre;  Paysage. 

1898.  —  Vente  G.  de  ("i...,  8  février.  —  La 
Veillée  .-  140  fr. 
Sur  les  quais  .-  149  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  .3  m.^rs.  —  Le  quai  V(jI- 
taire.  Pastel  :  38  fr. 

1900.  —  Vente  de  l'.atelier  de  l'artiste  : 

Le  liai  :  260  fr. 

Sans  cavalier  :  150  fr. 

.4  u  Casino  :  125  fr. 

Le  Tliéùlre  ilr  la  lieniiissance.  le  soir  : 
125  fr. 

La  marchande  d'oranges  à  la  place  Cli- 
chy  :  120  fr. 

Le  Laboureur,  au  c.épuscule  :  310  fr. 

Gardcuse  de  uiûulûn<i:  effet  du  soir  :  130;  fr. 

Une  histoire  drôle  :  107  fr. 

Aux  Folies  Bergère  :  160  fr. 

Le  quai  des  Grands-.iugustins:  matinée 
d'été  :  85  fr. 

Les  Bouquinistes  au  quai  Malaquais  : 
85  fr. 

La  de, mère  gerbe  :  200  fr. 

Le  parc  Monceau  :  75  fr. 

Devant  le  café  de  la  Paix,  le  soir  :  85  fr. 

Le  Boulevard  des  Italiens  .-  75  fr. 

Le  riié  :  52  fr. 

Une  ferme  en  Normandie;  matinée  de  prin- 
temps :  140  fr. 

Pastels  : 

Un  Ballet  :  30  fr. 

Le  liepos  de  l'étoile  :  98  fr. 

Le  lever  d'une  demi-vierge  :  50  fr. 

LUCKX,  François,  iieinlrr  (la- 
mand  du  XIX'  .siècle  —  Genre. 

1844.  —  Des  Mamnes.  —  Intérieur  de  ména- 
ge. Bois  (57-46)  :  1.780  fr. 

1869.  —  Delessebt.  —  La  partie  de  dominos 
(58-49,1   :  6.100  fr. 

Le  Conter  (54-42)   :  2.700  fr. 

Intérieur  d'un  cabaret  flamand  (59-75)  : 
3.800  fr. 

1873.  —  Papin.  —  La  marchande  de  fruits 
cl  de  fleurs  (58-45)  :  3.000  fr. 

1891.  —  Ledeboek,  Rotterdam.  —  La   mar- 
chande de  crevettes.  Bois  i74-61)  :  778  fr. 
La  Béprimandc.  Bois  (.55-43)  :  885  fr. 


LUDGER  (Van),  Ring. 


1868.  —  DE  VillaRS.  —  Polirait  de  l'arlisle. 
Bois  /.35-25)  :  470  fr. 

18'.)S.  —  GOLD.SCHMIDT.  —  Le  même  tatjlcau  : 
ï.'.Ui  fr. 

LUDOVICI.  Jean-Frédéric,  dit 
Théophraste.  dcs-siiialrnr  cl  sciil])- 
leur  italien,  ur  à  Home  vers  17(1(1. 

Dessins  : 
1823.  —  Grunli.ng,  Vienne.  —  ]'énus  assise 
sur  un   nuage  et  tenant  une  colombe  dans 
.<('.<  mains.  Dessin  à  la  pierre  ncjîre  :  10  fr.  50. 

LUEDERITZ,  Gustave,  tiraveur 
aili'inand,  né  à  Herlin  en    1S04. 

Estampes    : 

1843.  —  Weigel,  Leipzig.  —  L'.Archange 
Saint-Michel,  d'après  Raphaël.  Epreuve 
grand  in-folio  :  18  fr. 

flomco  et  Juliette,  d'après  C.  .John.  Es- 
tampe .grand  in-folio.  Epreuve  de  1""'  état, 
avant  la  lettre  :  30  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  2"  état,  avec 
la  lettre  ouverte  :  20  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  de  3«  état,  avec 
kl  lettre  fermée  :  13  fr. 

1853.  —  .-Ickerman,  Dresde.  —  L'.Archange 
Saint   Mifliel,  d'après  Raphaël  :  5  fr. 

.Vqiiatintes  : 
1865.    —   EssiNGH.  —   Faust   dans   la   cave 

d'.Auerbach,  d'après  Schrodter  :  18  fr. 
Le  Linge  .des  Maures,  d'après  Bégas  :  13  fr. 

75 
Finnillr  Winzcr.  d'après  Bégas  :  14  fr. 

LUGARDON,    Jean -Léonard, 

])einlre    suissr^    eonleinpDrain,    né    à 
Genève.  —  Genre. 

18.56.  —  CONiNCK,  G.AND.  —  Lc  scrmcut  des 
trois  Suisses  (30-25)   :  50  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  21  h^in.  —  Vue  du  Lac 
de  Genève  (63-98)   ;  110  fr. 

LUIGI,  Andréa,  dil  André  d'As- 
sise, dit  aiis.si  L'Ingéno,  |)einire 
italien,  né  à  Assise  mis  1  170.  niorl 
en  ir>r>r).  —  Ilisloii  r. 

1843.  —  Dubois.  —  La  Vierge  assise  sur  un 
banc  de  pierre,  tient  l'enfant  Jésus  debout 
sur  ses  genoux  (87-64)  :  250  fr. 

1892.  —  DUDLEV,  LONDRES.  —  La  Vierge  et 
l'enfant  Jésus  :  2.600  fr. 

18.59.  —  Kaik.vian.  —  Les  .Apôtres  auprès  du 
tombeau  île  la  Vierge.  Dessin  à  la  plume, 
lavé  de  histre  :  12  fr. 
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('aijliji  iimriiiH  (Irraiif  un  (•iiipi'i l'iir.  Des- 
sin a   i.'i  iilunie,  lave  île  lustre  :   Ij  fr. 

LUIKEN.  \  ni,   LUYKEN. 

LUINI,  Aurèle.  |ieiiilrr  ilnlii'ii.  ik'' 
cil  l.ioO,  iJKirl  l'ii  l.)'Jo.  —  llisloiic  : 
l'(ii-lr;ul  :   l';iys;tge. 

ISOO.   —   CHEVALIER   A.    D.    DE  TLHIN.   —  Sdilll 

Jérùinc  eu  prière  dans  un  patjsaiji'.  H(jis  ;  i2- 
30!  :  33  Ir. 

Dessins   ; 

l.SM.  —  KaiEjia.n.  —  l'n  pussédê  du  lièiiinn: 
sujet  allégorique.  Dessin  h  la  iilnnie,  lavé 
d'encre  et  rehaussé  de  blanc  :  â  fr.  50. 

1860.  —  Chev.alier  a.  D....  de  TriiiN.  —  !.u 
Vienje  et  l'enfant  Jésus.  —  I.'.lduralinn  (/cv 
bergers.  Deux  dessins  a  la  iiliinie,  laves  de 
liisire.  Ensemble  :  17  fr. 

LUINI.  Bernardino,  pciiilir  ila- 
licii.  m''  (Ml  1 4l')0.  iiHirl  r\\  l.");!'J.  — 
llisluire. 

IHit:,.  —  Barbehim,  Londres.  —  Portruil  île 
^alt  in  dans  son  aihinet  de  Irara/!  .  3  .jlo  fr. 

1N33.  —  \ERnELEN.  Bui  XEI.LES.  —  La  Virrijr 
à  Veillant  :  680  fr 

1837.  —  Mathieu  de  Faviers.  —  i.u  Vienje 
et  l'en/ant  Jésus  (27  pouces-22  p.i  :  1-ioO  fr. 

18i2.  —  Sir  \V.  Forbes.  —  La  Vienje  et 
l'enfant  Jésus  :  2.80(1  fr. 

1843.  —  .AGUAD(j.  —  .<ainte  Catlierine  .■ 
l.dlil  fi-. 

Tête   lie   jeune   femme   :  (j.jd  fr. 

18i5.  —  VasSERut.  —  La  \  ierge  et  l'enfant 
Jésus  :  :00  fr. 

1854.  —  Cardinal  Fe,sch.  —  La  Vie^ije.  Ven- 
fanl  Jésus  et  Saint  Jean.  Dans  un  jiaysa.se, 
l'enfant  Jésus  caresse  et  saisn  par  l'oreille 
i'D.yneau  de  Saint  .Jean  :  22.iao  fr. 

18.50.   —   Gl  ILLAIME    ir,    ROI    DES    PAVS-RAS.    — 

La  .•Mainte  Famille.  Bois  (122-97)   :  32.5.50  fr. 

Le  Martyre  de  Saint  Sébastien  :  15.540  fr. 

Suinte  Catherine  tirée  ilea.e  aiif/es.  à  mi- 
corps.  Bois  (64-56)  :  14.700  fr. 

1854.  —  Chavagnac.  —  La  Viin-ije  et  l'enfant 
Jésus  :  1.060  fr. 

1857.  —  MORET.  —  Héroiliade  lereeaal  la 
tète  de  Suint  Jean.  Bois  i'131-85i   :  8.7(10  fr. 

lue  Sainte  tenant  une  palme  :  295  fr. 

18.59.  —  NORTHWICK,  LONDRES.  —  F. a  Viirfie 
et  l'enfant  Jésus  :  5.200  fr. 

1860.  —  Chevalier  A.  D....  de  Turin.  —  La 
Sainte  Vierge,  assise  dans  an  pai/sage.  sou- 
tient l'enfant  Jésus,  gui  se  peuiiie  rers  un 
agneau  conduit  par  le  petit  Sninl  Ji'an.  Bois 
(83-58)  :  1.100  fr. 

Ln  Sainte  Vierge  éi  genou.r  adorant  l'en- 
fant Jésus.  Bois  i6.3-48)  :  80  fr. 


1S61.  —  Duniiis.  —  /,((  1  ierge  ullailiint  l'en- 
plut  Jésus  :  860  fr. 

1861.  —  \EME  .\...  —  La  Vir  lie,  Venjant 
Jésus   et  SilinI  Jean   :    1.320   fr, 

1861.  —  .MiiNlBRl  N.  —  failli  Jriin-llaptiste 
iliiiis  une  griitte  (59-46)   :  2.000  fr. 

IN6:,'.  —  Wever,  Cologne.  —  La  SiHute  l'a- 
mille,  Siiinlr  Llisahetti  el  .^aiiil  Jriiu.  liois 
i30  iii)iires.V2i    |iniiri's!    :   7511  fi'. 

18(;3.  —  Fui  lii.i,  —  La  \  ierge,  Venfanl  Jé- 
sus et   Saint  Jeun   :  425  fr. 

1863.  —  X'oisiN.  —  /.,/  r/rrr/i'  el  reiifunt 
Jésus  :  405  fr. 

1N64.  —  .\NDHE0ssv.  —  Sainte  I  éeile  :  280  fr. 

1S65.  —  (Comte  de  l'oi  rtai.es.  —  Lu  Douleur. 
Bois  j52-41i  :  li)50  fr. 

1868.  —  COiMTE  X...,  13  .lANVirn.  —  Le  petit 
Saint  Jean  ;:58-45)  :  580  fr. 

187(1.  —  .M\noi  is  111  lli.AisEL.  —  La  Vierge 
et   renjunl  .hsiis     (;5-16     :  3.0(10   fr. 

Iliriidiiidr  rereianl  lu  tète  de  Saint  Jean 
I31-.S5,    :  ll.dUO  fr. 

I>i72.  —  PÊREIRE.  —  l'nrlrail  de  J.éonore 
i!'i:str.  Elle  est  re|]résenlée  en  biisie,  les 
cheveux  envel(i]ipes  iriine  résille  d'or,  la 
t.iille  entourée  par  une  ceinture  sur  laquelle 
sont  brodés  des  sujets  de  chasse;  elle  est  ve- 
lue d'une  robe  blancbc,  oincr  au  corsage 
d  une  couronne  heraldnpie.  A  son  cou  est 
s!is|ieiidu  un  médaillon  (.58-44)   :  2  000  fr. 

1874.  —  \ENTE  X...,  2  Fi:\'RlKi;.  —  Sainte  Vé- 
inniiiiie   :   7.000   fr. 

1878.  —  MaRIII  is  ur  Bmshi  .  —  Lu  I  irrge  et 
l'infanl  Jésus  :  3.850  fr. 

1N81.  —  Beurnonville.  —  Sainte  Klisabelh 
et  Saint  Jean.  Bois  (27-20)   :  3.6(lu  fr. 

Iléro.liiide.  Bois    138-801   :  500  fr. 

1X82.  —  Hamilton,  Londres.  —  Dmiiesse  de 
Ferrure  :  8.395  fr 

1886.  —  Graha.m.  LciNDiiEs.  —  Jésus  et  en- 
fiinls   dans    un   pngsiige       7  ,S7()  fr. 

Triiis  linges  du  us  l'iiltitude  de  l'uilnriition  : 
l.i65  fr. 

issc,  —  Baron  de  Triqi  i.tti.  —  Suinte  Fa- 
mille (83-651   :  1.4.51)  fr. 

1894.  —  LEYLAND.  LoNUliLs.  —  l'urtriiil  de 
fi'inine  17.070  fr. 

1897.  —  Deusy.  —  Le  siimineil  dr  l'enfant 
Jésus.  Bois  (103-80)   :  200  fr. 

18'.iS,  —  Lord  Ruston,  Londres.  —  Suinte 
Ciillieiine  de  Sienne  (24  pouces-13  jiouces.^)  : 
7.S75  fr. 

Su'iit  Ktirune  i24  pouccsbî  poucesV;  : 
9  300  fr. 

Sailli  Me.riinilie  'Vt  pouces-13  |ionces.i)  : 
9.575  fr. 

Suinte  Calhi  riiie  d' Mr.rundrie  i't  |iouçes- 
13.  ijouces?,,!  :  10.500  fr. 

1898.  —  Vente  X...,  10  juin.  —  J.a  Vierge  et 
Venfanl  Jésus.   Rois  (38-28)    :  3.400  fr. 

1899.  —  .John  RILBY.  —  T. a  Virrge  ù  Ven- 
fanl. Bois  '65-.551   :  6,300  fr. 
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1900.  —  Cernuschi.  —  Le  Mariage  de  Sain- 
te Catherine  :  6.000  fr. 

La  Circoncision  .■  1.050  fr. 

liétable  :  310  fr. 

1900.  —  Vente  X...,  12  jiin.  —  La  Vierge  et 
Venfant  Jésus  (67-49)  :  4.200  fr. 

Dessins   : 

1859.  —  K.AïEMAN.  —  Un  Saint  Evêque  et 
trois  anges.  Dessin  à  la  plume,  lavé  de  bis- 
tre et  relevé  de  blanc  :  14  fr. 

1860.  —  Chevalier  A.  D...,  de  Turin.  — 
Croquis  de  femmes  et  d'anges.  Cinq  dessins 
à  la  plume,  lavés  de  bistre  :  26  fr. 

1864.  —  Comte  Andreossy.  —  Portrait  de 
Biaise  .ivamboldi,  peintre.  Dessin  à  la  pier 
re  noire  sur  fond  teinté  d'indigo  :  40  fr. 

1865.  —  Despéret.  —  Etude  de  femme.  Des- 
sin à  la  pierre  noire  :  3  fr. 

Deux  académies  d'hommes.  Dessins  à  la 
sanguine  :  63  fr. 

1882.  —  TiMBAL.  —  La  Vierge  au  voile;  un 
voile  léger  lui  couvre  le  front.  Dessni  à  la 
pierre  d'Italie  :  2.320  fr. 

1882.  —  GIGOUX.  —  Feinme  une  et  vue  de 
dos.  Dessin  à  la  sépia,  rehaussé  de  blanc, 
sur  papier  teinté  :  140  fr. 

Deu.v  figures  d'hommes  nus.  Dessins  à  K 
sanguine  :  50  fr. 

Trois  têtes  d'anges.  Dessins  à  l'estompe  et 
au  crayon  lilanc  sur  papier  gris.  —  Un  hom- 
vir  vu  de  dos.  Dessin  à  la  pierre  d'Italie, 
rehaussé  de  blanc,  sur  papier  gris.  Ensem- 
ble :  67  fr. 

1888.  —  Goupil.  —  Tête  de  vieillard.  Des- 
sin à  la  plume,  teinté  de  sépia  f21-16)  :  010  fr. 

1895.  —  G.ALICHON.  —  Tête  de  vi;rge,  vue  de 
trois  quarts.  Un  voile  de  mousseline  couvre 
les  cheveu.v  et  le  front.  Dessin  à  la  pierre 
noire  (27,5-17,5)   :  3.100  fr. 

LUKES-FILDE.    \<iir  FILDES. 

LUMINAIS,  Evariste-Vital, 

[iciiilrc  IV;iiii;,'ii>.  im''  ;i  .Xiiulcs  en  ISLS. 
—  Paysage  ;  (lonre. 

1873.  —  Vente  au  profit  des  .Alsacien.ç-Lor- 
BAINS.  —  Une  embuscade  au  v«  siècle  : 
2.000  fr. 

1875.  —  Baron.  —  La  Iccinic  du  testament  : 
505  fr. 

La  première  leçon  d'équitation  :  000  fr. 

1ST<.  —  Vente  C.  T...,  12  décemrri:.  —  Che- 
Tu}ix  au  pâturage  :  675  fr. 

1879.  —  Thirion.  —  Projet  de  Mérovée  : 
505  fr. 

1879.  —  Fer[)INani)  n...  —  Char  de  guerrier 
gaulois  :  1.3S0  fr. 

1880.  —  Blanchard.  —  t:a  tableau  sans  dé- 
signation de  sujet  :  790  fr. 


1880.  —  Vente  D..,  de  Rouen.  —  Chevaux  au 
pâturage  ;  650  tr. 

1S81.  —  Vente  de  l'.Ahsociatiun  des  .artistes. 
—  Cavaliers  au  xvi"  siècle  :  1.450  fr. 

1882.  —  Vente  de  la  Société  «  L'Art  et  l'.\mi- 
TiÉ  ».  —  Urunehaut  (41-31)  :  950  fr. 

1884  . —  DussoL.  —  Guerrier  gaulois  à  che- 
val :  820  fr. 
Gaulois  à  la  chasse  :  1.500  fr. 
Tête  de  ijauloise  :  1G5  fr. 

1884.  —  Butin.  —  Fn.  observation  (29-38)  : 
540  fr. 

isiij.  —  Vente  X...,  11  décembre.  —  Chien  au 
repos  :  480  fr. 

1888.  —  Clemenceau,  de  Lyon.  —  Les  Gaulois. 
Bois  (55-55)   :  800  fr. 

1888.  —  Seure.  —  Clievau.r  au  pâturage. 
Bois  (21-31)  :  330  fr. 

1890.  —  Rapin.  —  Gamin  et  son  chien  : 
2G0  fr. 

1891.  —  NOËL.  —  I-i's  Captives  (56-46)  : 
2.650  fr. 

Jeune  Gaulois  conduisant  un  cheval  à 
l'abreuvoir  (24-19)  :  430  fr. 

1897.  —  Vente  X...,  13  février.  —  Les  en- 
fants de  chœur  :  210  fr. 

1897.  —  Vente  X..,  12  mai.  —  Les  Gaulois  de- 
vant les  viirrs  de  Bome  .■  l.OCO  fr. 

1898.  —  Vente  de  l'atelier  de  Luminais  .- 

.Imazones  désespérées   (400-300)    :  3.10(1  fr. 

Esquisse   (85-54)   :  510  fr. 

.iutre  esquisse  (32-24)  :  150  fr. 

.Amazone  (58-46)  :  840  fr. 

Amazone  combattant  (55-45)   :  500  fr. 

.imazone  blessée  (37-30)  :  225  fr. 

.imazone  faisant  boire  son  cheval  (34-26)  ■ 
610  fr. 

Les  Enervés  de  Jumiegcs  (l',:0-275)  :  1.850  fr. 

Les  Enervés  de  Jumièges  (34-49)  :  350  tr. 

Les  pirates  (188-143)  :  2.860  fr. 

Esquisse  (55-45)  :  380  fr. 

.'Iutre  esquisse  65-54)  :  650  fr. 

.-Iutre  esquisse  :  265  fr. 

Autre  esquisse  :  130  fr. 

.'iutre  esquisse  :  165  fr. 

L'Enlèvement  (60-50)  :  715  fr. 

Etude  paur  un  «  Débarquement  des  Nor- 
marids  »   :  225  fr. 

.iutre  étude  pour  le  même  sujet  :  125  fr. 

L'Invasion   (4i-64)    :  .380  fr. 

Le  même  sujet  (73-91)  :  450  fr. 

Les  Captives  (85-66)  :  470  fr. 

Les  Pillards  (170-132)  :  510  fr. 

Gaulois  menant  boire  un  troupeau  de 
bœufs  (ao-40)   :  520  fr. 

Le  Possédé  (56-46)  :  360  fr. 

Cn  picador  à  cheval  (82-65)  :  112  fr. 

Fragment  pour  la  décoration  du  plafond 
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de  lu  l;:iiirsc  du  Ciniiiiirrrc:  mriiûssc  (25-45;  •. 
410  U: 

Le    retour   de    l'enlmil    prodi(jue   (124-88)  : 
625  ri'. 

L'hiiliiiit  prndique  (30-20)  :  150  fr. 

La  uinrl  de  iliilpéric  l""  (35-42)   :  180  fr. 

Le  rue, ne  sujet  (4G-37)  :  200  fr. 

Le  même  sujel  (30-45):  105  fr. 

Le  iiièuic  sujet  (38-4G)  :  120  fr. 

Elude  pour  «  l.ii  luort  de  Cliilpérie  1"  » 
(40-32)   ;   1.50  fr. 

La  fin  de  Ilruiieliuut  (112-135)  ;  200  fr. 

Le  Dième  sujet  (23-35)  :  130  fr. 

Le  supplice  de  Brunehaut  (48-39)  :  250  fr. 
'    Le  rnéuïe  sujet  (45-35)  :  225  fr. 

Le  rui  d'I's  (48-65)  :  630  fr. 

Gaulois  et  sou.  chien.  (G5-53)  :  260  fr. 

Les  (leu.r  riraux  (116-90)  :  850  fr. 

Répelititiu  citez  tiu  choriste  (162-115):  450  fr. 

La  liuUtnçoire  (105-122)  :  1.100  fr. 

La  Chasse  (40-217)   :  485  fr. 

La  citasse  au  faucon  (02-130)   :  570  fr. 

Chas'e  au  sait n lier  :  710  fr. 

Le   liit'iiie  siijrl   :  1G5  fr. 

E'iquissc  pnur   un    Ittlileati   de   citasse   :  360 
francs. 

Mater), ité  :  (WO  fr. 

Etude  pour  le  tulileuu  «  La  MaternitiJ  »   : 
200  fr. 

Esijuisse  pour  le  meute  stijet  :  150  fr. 

La  LSerceusc  :  205  fr. 

Le  mente  sujet  .■  270  fr. 

Coqueltcfie  :  155  fr. 

Curiettse  (55-46)   :  -430  fr. 

Peiiauiit  ta  tempête  :  115  fr. 

Sonimciltetise  :  100  fr. 

Attettdaut  l'euiienti  :  260  fr. 

Le  cani)i  ilti  ilrap  d'or  :  115  fr. 

Le  coinliat  îles  Trente  :  255  fr. 

Les  ramasseiirs  d'cpai^es  :  105  fr. 

Hallali  (65-106)  :  525  fr. 

Le  itépart  pour  la  guerre  :  191  fr. 

Le  coffret  de  bijoux  :  505  fr. 

Le  retour  65-54)  :  650  fr. 

L'enfant  blessé  :  570  fr. 

Cliarlemauue     entre     les    Barons    (41-74)   : 
1.220  fr. 

I^es  cliieiis  :  165  fr. 

Gardien  menant  ses  cavales;  paysage  de 
Camargue  :  175  fr. 

Scène  de  chasse  :  225  fr. 

Bergcif  et  son  agneau  nouveau-né  :  125  fr. 

Pendant  la  tempête  :  125  fr. 

Le  repos  des  moissonneurs  :  115  fr. 

Le  Braconnier  .■  305  fr. 

r.e  Barde  :  125  fr. 

Cliasseurs  :  145  fr. 

Jeune  pâtre  jouant  de  la  trompe  :  30(.)  fr. 

Dernier  adieu  :  155  fr. 

Tète  de  femme  :  125  fr. 

Cliilpérie  ;'■■■  .■  175  fr. 

Jeune  florentin   :  110  fr. 


Le  citusseur  blessé  :  110  fr. 

}:iiiitc<  lie  fcuimes  drapées  :  100  fr. 

Clteeiiii.r  efirai/és  :  560  fr. 

,1  feeiirir  :  deii.i:  clievaii.r,  l'un  liltinc  el 
r nuire  hui  In  un  :  235  fr. 

Etude  di:   rlieiul   bai  cerise  :  115  fr. 

Tète  de  clici  al  .   110  fr. 

Cheval  brun,  bridé  :  1.50  fi-. 

Les  chevau.r  de  labour,  elfei  du  soir  :  145 
francs. 

Cheval  bai  clair  :  205  fr. 

Hniile-ilngue   :   170  fr. 

I  urue  u  l'cluble  :  122  fr. 

1  iirhf   hluiiiiie  tachetée  de  noir  :  100  fr. 

.Illrhliie  de  hirii/s  :  1(;5  fr. 

J.a  li'.icrr  du  liiiis:  effet  d'orage  :  170  fr. 

1898.  —  AKNrE  X...,  23  dkckmbke.  —  .imazo- 
ne  :  325  fr. 

Eliiile  pinir  la  déeonition  du  plafond  de  la 
iîoiii'se  (lu  Commerce  :  165  fr. 

189!i.  —  Dk  MiiNT.Mins.  —  Le  passage  du 
gué  (62-51)   :  610  fr. 

1899.  —  A'ENTE  X...,  2t  FÉVRIER.  —  Le  même 
stijet    .-;2-i01   :  2.50   fi-, 

IS'.i'.t.  —  \Y.\-x\:  X  .  ,  10  ^^^R|S.  —  La  rentrée 
des  foins  .   210  fr. 

1900.  —  .\.  Rey.  —  Cavaliers  gaulois  chas- 
saut  le  renard  (38-46)  :  500  fi-. 

Sur  lu  pente   (32-39)   :  230  fr. 

1900.  —  DEBRi)r.s.«E.  —  L'écouteuse  aux 
portes   1 55-43)    :   110  fr. 

1900.  —  Ve.nte  X...,  23  JUIN.  —  La  chasse  au 
loup   f42-85)    :  2.450  fr. 

Des.siii.s  et  .■Kinnrelles  : 
1872.   —  \ENTE  .A.N.i.'^T.v.si.  —  //(///(•   de   Gau- 
lois. .Lquarelle  :  430  fr. 

1876.  —  Prince  Sûutzo.  —  Viqneur  occupé 
Il  seller  son  clieval.  ."aquarelle  :  240  fr. 

1891.  —  \'ENTE  X...,  7  février.  —  Lcs  cuervés 
de  Juniieiies.  Dessin  :  42  fr. 

18'JS.  —  SriTE  DE  L.\  VENTE  DE  L'.MEMI.R  DE  LU- 
MIN.\IS   .■ 

.[rrélée  pour  taiiabnniluge.  Dessin  et  la- 
vis :  10.)  fr. 

Esqtii-^se  pour  «  Lu  mort  de  Chilpéric  ». 
Dessin  reliaiisse  :  160  fr. 

Guerrier  gaulois  et  son  chien.  Dessin  re- 
haussé :  155  fr. 

1899.  —  Hart.man.  —  J/aqressinn.  .\qiinrelle 
(28-44)    :   170  fr. 

Cavaliers  qitiilnis  poursuivis,  .\qiiarelle. 
f26-31)   :  230  fr. 

CiUtilnis  i-ii piniunt  nu  Inureiiu.  .\quarelle 
(:!9-3!)   :  2iO  fr. 

1900.  —  Fii.us.siNET.  —  Etude  à  la  mine  de 
lilnmli  :  6  fl'. 

Feuime  cmirhée.  Dessin  au  cravon  noir  : 
6  fr. 


LUN 


38-2 


La  promenade  (45-69)  : 
Intérieur  rustique 


Eventails  : 
1S75.  —  AI.KXANDRE.  ^  Le  rêve  d'un  jjdysan  : 
205  fr. 

189"*.   —  \'ENTE  X...,   26  NOVEMBRE.   —   ClieidH- 

chôe  :  liO  fr. 

LUND,  J.-Pétersen,  peintre  ci 
graveur  danois.  n(''  \crs  1730,  mort 
vers  I7U(),  travailla  en  Suède,  en 
France,  en  Italie.  —  Paysage. 

1814.  —  Bruln-Neergaard.  —  Divers  paysa- 
ges pris  dans  les  etivirons  de  Genève.  Des- 
sins Invi'S  iiii  bistre  :  30  fr. 

LUNDENS.  Guerrit,  peintre  fla- 
mand, llorissail  l'u  ItltlO. —  Intérieurs; 
Scènes  lamilières;  Genre. 

Dessins  : 
1711.  —  Steyn  Schepe.n,  Harlem.  —  Vue  réu- 
nion dans  un  intérieur  :  180  fr. 

1837.  —  Maes,  Gand.  —  Un  intérieur;  fête  de 
noces   (76-87)    :  210  fr. 
Le  retour  du  chasseur  (46-40)  :  120  fr. 

1869.  —  Kraetzer. 
400  fr. 

1870.  —  BLOIvHLYZEN. 

(52-69)  :  620  fr. 

1876.  —  De  Lissingen.  —  Le  concert  aprcs  le 
repas  (53-72)  :  1.700  fr. 

1892.  —  Dalpias.  —  La  noce  de  villaije  : 
700  fr. 

1898.  —  \'ENIE  .\..,  19  .MARS.  —  l'a  écrivain 
dans  son  cabinet  de  travail  :  270  fr. 

LUNDGREN. 

Dessins  : 
1S74.  —  Hi:umitai;e,  Londres.  —  L'orçiueil  du 
harem.    Dessin    :   3.525  fr. 

LUNEL. 

Dessins  : 

1895.    —    \ENTi:       DE      tlE.^SINS      l)V      COrRRIER 

FRANÇAIS.  —  Le  levir  de  la  Revue  :  25  fr 

Dédié  à  la  IJyue  contre  la  licence  da  rui.! 
et  des  magasins  :  36  fr. 

LUNETTI.  Dominique.  |Minlre 
ilalicji.  —  lii.-^luirc. 

1816.  —  Veste  F..,  fiîvrier.  —  La  fuite  en 
Egypte  :  75  fr. 

LUNGHI.  Pierre,  peintre  ilalieii. 
—  Genre. 

1871.  —  Orro  MrNCi.ER.  —  Soirée  de  carna- 
val dans  un  salon  vénitien  ;  400  fr. 


LUNOIS,  Alexandre,  giaveur 
français,   m-  à   Taris  en  1863. 

Estampes   : 

1897.  —  De  GONcnuRT.  —  Jeune  femme  ù  l'é- 
ventail. .\dresse  de  E.  Sagot,  lithographe. 
Deu.x  épreuves  :  12  fr. 


LUPENIUS. 


Dessins 


1S5S.  —  \'ENTE  X...,  7  décembre.  —  Une  digue 
près  du  Wyicte.  Dessin  au  bistre  :  4  fr.  25. 

LUPRESTI.  Jean-Baptiste,  pein- 
tre et  graveur  italien  du  X\  11'  siècle, 
né  à  Palerme.  —  Marines. 

Estampes  : 

18.56.  —  HL-j  DE  Lasalle.  —  La  Tempête:  sur 
le  devant,  à  gauche,  une  barque  avec  un 
homme  debout  qui  cherche  à  ta  diriger,  tan- 
dis qu'une  femme  se  cramponne  ù  lui.  Es- 
tampe in-folio,  en  largeur  :  8  fr. 

LUPTON,  Thomas,  graveur 
anglais,  m'-  vers  17^."),  Ira\aiilail  à 
Londres. 

Estampes  : 

1813.  —  \\>;u;el,  Leipzig.  —  Le  premier 
amour,  u'aiirès  E.  T.  Parris.  Estampe  grand 
in-folio  :  21)  fr. 

.ibeilard's  first  whisper  of  love  to  Heloise. 

Pet  rarch  avowing  his  passion  to  Laure. 
heu.x  estampes  grand  in  folio  en  largeur, 
d'après  Fradelle  :  41  fr. 

Ueauties  of  Claude  Lorrain.  .Suite  de  vingt- 
quatre  pièces,  tirées  du  «  Liber  veritatis  » 
par  tarlom.  Elles  sont  accompagnées  du 
te.xte.  Estampes  grand  in-folio  :  75  fr. 

1.S95.  —  \'ENTE  X...,  20  mars.  —  Fleur  de  lys: 
cheval  ae  course  célèbre  et  importé  en 
France,  d'après  Coopen.  Epreuve  avec  la 
lettre  :  150  fr. 

La  même  estampe.  Epreuve  avant  toute 
lettre  :  205  fr. 

•?  Ru.MOHK.  —  /,'■  duc  de  WelWigton,  ù  coté 
de  son  cheval,  sur  la  hauteur  des  Quatre- 
Ilras,  près  Waterloo,  d'après  B.-R.  Haydn. 
E'itampe  grand  in-folio  eu  largeur  :  15  fr. 

LUSITANO.  \'<)ir  VIEIRA. 

LUSSE  dei.  peinlre  IVançais  de 
la  seconde  inoilii'  iln  Wli!''  siècle. 
—  Miiiitilure. 

1898.  —  Vente  X...,  12  mai.  —  Jeune  femme 
a'isi^e  sur  une  chaise.  Miniature  ronde  : 
1.320  fr. 


;{s:; 


LIT 


LUSTICHUYS  un  LUTTI- 
CHUYS.  Simon,  |Miiiliv  holhiii- 
(lais  (lu  iiiilicii  lin  X\  11'  .sirclc.  — 
l'orliMil  :   1 1  isluiiT  :  (  Iniii'. 

1850.  —    CONINCK.      (iAMI       —      l'i'l/l      pnlllilll 

d'hoiiiiiir.  Bois  (00-50)  :   1.50(1  Ir. 

1S60.  —  BkSBÛRODKi.i.  —  l'iirhnil  ifliminiir, 
Hnis  ((ii;-50î  :   1.500  Ir. 

1900.  —  I)i:  Ch.mei.l.moi.  —  /■'//   liiahr  lUi- 

82}  :  ■..'..iM  fi' 

LUTI,  Benoît,  dil  h-  Chevalier 
Benedetto,  |irinlic  d  nro\ciir  ihilirn, 
iK' ;i  ['"iorrnrr  m  idril'i.  inorl  en  17'Jl. 
—  Ilisloirc  ;   l'nil  lail . 

17S7.  —  COLI.KT.  —  Lu  Miiilflriiir  (liiii.-i  inir 
limite  I IJ  ptiuce.'^,  î  li.mii.'s —  ]0  |i',.ini(.';-,  G  li- 
gnes)  :  101  fr. 

1815.  —  Sl'Rrvr,  (.i\Nli.  —  Lu  nmil  ilr  aainl 
Jijscpl}:  le  Christ  et  la  \'ierKe  rrissistent  dans 
ses  derniers  monieiits:  des  antres  senilileiit 
attendre  son  âme  imiui-  la  cnndun-e  an  eiel  • 
50  fr. 

1851.  —  (llHiirx.  —  / '/  friiiiiii-  (hliilli-ir. 
Bdis  ;.,l-24)  ;  40  fr. 

1801.  —  \i:\TK  DlAZ.  —  Lu  Mmli'lr/iir  vu 
prirrr  (133^95)  :  1,200  fr. 

Dessins    : 

175,.    —    I1i:ineIU;n,    ~    lluplinr    riihncc    in- 
l'iiijiii'  II'  flriii'i:  l'i'iifr,  i/iii  lu  Iniiisfuniic  ru 
laurier.    Dessin   an   bistre   relevé   de   Maue 
1.500  fr. 

1772.  —  HryilER.  —  l'ii  sutfirr  Ufsi.<,  vu  île 
priifil.   Dessin  a  la   san;4inne  :  48  fr. 

/.((  uinrl  lie  lu  Muilrlriin'.  Dessin  à  ia 
pinme  et  au   bistic  :  30  fr. 

Jé^us-(  liri^l  uiiirl.  sur  1rs  urunu.r  dv  lu 
l'irrur.  —  Dhiur  ri  F.uiUjuiuju.  Deux  ilessins 
a  la  plnnie,  la\('S  de  lustre.  Ensemble  :  15  fr. 

1775.  —  Dk  .Tri.li:\N't:.  —  Lu   uunl  ilr  suinir 
Muilririur    Dessin  an  bistre,  relevé  de  blani;' 
1.301   fr. 

1770.  --  Xl-:v.\I.\N.  —  liur  Irlr  ilr  virillunl  u 
hitniur  hurhr.  Dessin  an.\  erayuiis  nmr  et 
Waiie   (/  ponres-G  iiDiiees)    :  Gl   fr. 

1770.  —  M.MUKTTE.  —  /,(/  Miiilrlriur  c.r/»/- 
rur:lr:  quulrr  figurrs.  Dessin  de  forme  ijiio- 
gonale,  an  bistre  relevé  de  blane   :  1  200  fr. 

Deux  sujets  de  rnuipnsitinu  d'.l  u^rlu/ur  ri 
Méilur.  Oessins  à  la  pllinie,  lavés  d'encre  : 
80   fr. 

1777.  —  Prince  dk  Conti.  —  Les  deux  me- 
utes dessins  :  40  fr. 

1779.  —  D.MifiENVILl.E.  —  Fifjure  d'Aeudéniie 
cl  '}rux  dessins  à  la  suuuulue.  Kiisemble  : 
,3  fr.  25. 

1811.  —  1  ,.  .sii.\'r.-TRt:.  —  L.u  Suiulr  ]  inur 
■ptirTre   uu    rirl   pur   des   aiii/e'i.   —   In    suiul 


lelijien.f  lucrhunl  U'i.r  liidrs.  I  u  siijrl  de 
llurrliunulr,  ri  uru/  uulirs  drssins,  éludes 
dr  sujris,  dr  jiuurrs  ri  dr  tries.  Pièces  de 
divrs   .L^cnres    :    II    Ir. 

Is",':-!.  —  iiiirM.iNi,,  \IKNM-:.  —  /,((  l'ruiisfiiiu- 
rutiiiu  du  l'iirist.  Dessin  .-i  la  |iierrc  mure, 
lebaiisM'  de  blanc  1','  pfuiccs  0  lignes  ^- 
10  liniices;    :  25  fr. 

|S59.  —  K\1E\IAN.  —  /.(/  Muilrlrinr  prnitrulr. 
1  ii'ssin   ,1   la   s.'in.uniiic   :  s   ir. 

L't;  ruuinussrnirui  dr  tu  Mmlidriur.  Dessin 
.1  la  plume  et  an  bistre,  rele\é  de  blanc: 
21   fr. 

1804.   —   \E\ri;  X...,   9   mai.   —  L.u   ComvnL- 

ntiin  dr  lu  .Mudrir/nr.   lle-,sin  an  bistre  :  5  fi'. 

ISS;,  —  (ili;iil\.  —  Suiulr  Mudidr/ur.  Des- 
sin .-1  l'encre  .!,■  (Iniic,  ic|i:iiis>c  .li^  Idanc. 
—  l'rtr  dr  jruur  ijuriiui.  Dessin  .-i  la  pierre 
nnire,    Faisenible    :   G    fr 

Ksltinipes  : 

18|G.  —  Chi.a'ai.ikf!  Haï  i:r.  A'ienni:.  —  Suinte 
.inue  inslruKuut  tu  suinh-  \  irrijr.  Epreuve 
s.nis  desi,L;iiatM  m  d'elat      :'i2  fr. 

LUTKE,   P.,    lioiiiliT   ol    ilossiiia- 

ti'lir  nllriiiaiiil  ilil  ri  un  liii'lii'i'iliriil  ilii 
XiX''  sii'tIo,  lra\;iillnil  à  rioiliii.  — • 
l'aysiii;-!'. 

1823.  —  (iRl M.l.M,.  --  1  ur  dr  Ilnrruslrin 
duns  lu  [nrri  llri ri/nirnur  rn  Strn\  —  Vue 
di's  rurirnns  dr  \urur  jlen.x  ilessiiis  à  la 
plume  et  an  bislre.  lOiiseniblc  ;  31  fr.  15. 

LUTMA,  Jacob,  i:rti\ nir  ri  ('■(lilciir 
lioihiiiihiis  (lu  luilicu  ilii  .\  \  II'  si(''clc, 
lr;i\  aillait  à  Aiuslcrdtiiii. 

Estampes  ; 

181,3.  —  W'Eir.EE.  LElfZtr,.  —  .leuu  euii  Aseh 
lu-enpé  u  fuire  le  p'iriruil  de  l'uul  1  uu  \  iu- 
nen,  ru  pieseuee  d'uti  uulie  urtisie,  d'.-iprés 
I,nliii,a  J.-iiiiis.  Epreii\c  de  pr  état.  a\ant 
l'niscii).ii(  m  latiiii'  et  a\:iiit  l'adics>"  dans 
le  milieu  du   b;is   :   7   fr. 

l'iutiuil  d'uiir  duuii-  u'ii  rrli'\-r  su  rid)r, 
d'aprcs  .1.  de  Baidier.  I-;stani|;e  fir.'iiid  iii-4"  : 
3  fr. 

nuiilre  puijsuties.  d'après  .Ican  l'.oth. 
Oiialre  estampes  iii-S".   Ensemble  :   11   fr 

'?  .SterniieRi;  —  l'urtiiurhes.  .Suite  de  douze 
estampes,  iietit  m-folio  et  in-1".  Ees  douze 
pièces  :  i3  fr. 

LUTMA,  Jean,  dil  le  Vieux,  oilV'- 
\yc  et  liT.'Wcni'  liiillaiidtiis  iln  cdiii- 
iiiciiceinciil  du   X\  II'  si(''(dc. 

Estamiies   : 
17G0.  —  Darcenviele.  —  Quulrr  liusles,  f;ra- 
vés  au  maillet  :  18  fr. 


LIT 


—  3S4  — 


1772.  —  HlQfiER.  —  Le  portrait  de  son  père 
Jean  tiilma,  orfèvre,  et  relui  de  Vondet, 
poète  hollandais.  Deux  estampes  in-rolio,  en 
hauteur  :  7  fr. 

Quatre  portraits  connus  sous  le  titre  : 
€  Les  Tètes  au  maillet  ».  Epreuves  de 
1"  état  :  18  fr. 

119a.  —  Brandes,  Leipzig.  —  Portrait  de  P.- 
C.  Hooft,  historien  hollandais.  Estampe  in- 
folio en  hauteur  :  3  fr.  50. 

Portrait  de  Jean  Lutma,  fils.  Estampe  in- 
folio en  hauteur  :  3  fr.  50. 

1798.  —  Frauenholz,  Nuremberg.  —  Por- 
trait de  Hooft  :  2  fr.  50. 

Saint  Jean  VEvonoéliste,  écrivant.  Estampe 
grand  in-folio  :  0  fr. 

Portrait  de  Jean  Lutma,  père,  orfèvre.  Es- 
tampe in-folio  en  hauteur  :  15  fr. 

Portrait  de  Jean  Lutma,  fils, graveur  :  i  fr. 

l'ortrait  de  J.  Vondel  :  3  fr. 

179.S.  —  Bas.\n.  —  Le  portrait  de  son  père. 
—  Celui  de  son  fils,  et  ceu.x  du  poète  Vondel 
et  de  t'iiistorien  Hooft.  —  Vue  d'une  fontaine 
publique.  Les  quatre  premières  estampes 
gravées  au  maillet  et  la  dernière  à  l'eau- 
forte.  Ensemble  :  33  fr. 

1811.  —  De  Sii.vestre.  —  Les  quatre  mêmes 
portraits  :  28  fr. 

Les  quatre  mêmes  portraits  et  en  plus 
saint  Jean  VEvangéliste,  vu  à  mi-corps,  oc- 
cupé Il  écrire.  Les  cinq  estampes  :  3G  fr.  50. 

1817.  —  Comte  Rigal.  —  Les  quatre  mêmes 
portraits  gravés  au  maillet,  plus  un  portrait 
de  Lutma  père,  et  la  vue  d'une  fontaine  pu- 
blique. ^^es  deux  dernières  estampes  gravées 
à  l'eau-forte  :  36  fr. 

1817.  —  Logette.  —  Les  quatre  premiers 
portraits  de  la  vente  précédente  :  20  fr.  50. 

1821.  —  Dl.'RAND.  —  Les  quatre  inêmcs  por- 
traits :  li-  fr. 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Portrait  du 
père  Lutma,  orfèvre,  en  large  robe  de  four- 
rure :  a  fr.  25. 

Saint  Jean,  l'Evangcliste,  écrivant  dans  un 
grand  livre.  Epreuve  avant  la  lettre  :  3  fr. 

La  m.ême  estampe.  Epreuve  d'un  ton  très 
vigoureux  :  3  fr. 

Les  quatre  portraits  en  buste  et  au  mail- 
let :  13  fr. 

183G.  —  FRANCK,  Vienne.  —  Les  quatre 
mêmes  portraits  :  12  fr. 

1843.  —  WEIGEL,  Leipzig.  —  Les  quatic 
mêmes  portraits  :  36  fr. 

Le  cuœur  de  l'église  paroissiale  d'.Amster- 
dam.  listampe  grand  in-foho,  en  largeur  : 
S  fr. 

18i3.  —  Debois.  —  Portrait  en  buste  de 
Jean  Lutma,  graveur,  placé  ilaiK  uuf  niriir. 
Epreuve  de  l"'  état  :  II  fr. 


1845.  —  Tt'FiAi.KiN.  —  Portrait  de  Tacite. 
Estamjie  in-fcdio,  en  hauteur  :  17  fr. 

1853.  —  .\CKERMAN,  Dresde.  —  Portrait  de 
Lutma  fils  :  4  fr. 

1855.— Van  den  Zamie...  l'artrult  de  Lntma, 
père.  —  Epreuve  à.  tuules  marges  :  13  fr. 

T^es  quatre  portraits  au  maillet.  Epreuves 
à  toutes  marges,  sauf  celle  de  \'oadel,  qui 
est  remargée.  Ensemble  :  30  fr. 

185b.  —  H.  UE  Lassalle.  —  Portrait  de  Jean 
Lutma,  le  père.  Epreuve  avec  grande  mar- 
ge :  10  fr. 

18(10.  —  Vente  du  chevalier  .\.  D.,  de  Turin. 
—  f.e  même  portrait.  Epreuve  avec  marges  : 
li  fr. 


18G5.  —  Camberlyn. 
au  niadlct  :  G  fr.  50. 


Les  quatre  portraits 


1877.  —  FiRMiN  DiDOT.  —  Les  deux  por- 
traits de  Lutma  père  et  fils.  Epreuves  à  tou- 
tes marges  :  19  fr. 

LUTTEREL,  Henry,  pcinln-  et 
graveur  irlandais,  né  à  l)ui)lin  vers 
16Ô0.  —  Histoire;  Portrait. 

Estampes   : 

1778.  —  Musgrave,  Londres.  —  Portrait  de 
lioberl  Comj  :  40  fr. 

Portrait  du  Comte  .Arthur  d'Essex  :  38  fr. 

Portrait  de  Madame  Helyot  :  68  fr. 

Portrait  de  Francis  Higgins  :  15  fr. 

Portrait  de  Richard  Langhorne  :  200  fr. 

Portrait  de  Piper,  peintre  :  45  fr. 

Portrait  d'Oliver  Plunlcet  :  42  fr. 

Portrait  du  Comte  .intoine  Shaftesburg  ; 
41  fr. 

1843.  —  Weigel.  —  Jupiter  et  Calisto,  d'a- 
près L.  Castro.  Estampe  in-folio  en  larg(!Ur  : 
15  fr. 

?  BUCKINGHAM.  —  Portrait  de  Robert  Ea.rl  of 
Yarmnuth.  Estampe  ovale  :  10  fr. 

LUTTICHUYS.  \ Cii  LUSTI- 
CHUYS. 

LUTTRINGSHAUSEN,    H. 

Dessins    : 
ISGl.  —  Lajariette.  —  Vue  de  Brieg.  —  Vue 
de  Ccncvr.  Deux  aquarelles  :  20  fr. 

LUTZ.  Pierre.  i;i-a\eMi-  allnnand, 
m';  à  .Munich  en  17'J',). 

is't.j.  —  Debois.  —  La  Madone  au.r  quatre 
svn/Wv,  d'après  Ramenghi  Bagnacavello. 
Epreuve  avard  la  lettre  sur  papier  de  Chine  : 
80  fr. 


:!s: 


LliV 


1813.  —  W'KiGKL,  Leipzig.  —  iiainl  Fuinrnis, 
d'après  .\llegri.  Estampe  .Lirand  iii-lnlin  en 
liaiiteiii-.  Epreme  de  1"''  état,  avant  la  lettre  : 
1-io  Ir. 

La  iitc'inc  l'sUniipc.  Epreuve  di'  2''  étal,  avec 
la  lettre  :  58  fr. 

1845.  —  \ENTi:  A.  n...  —  f.ii  Vici'jc  iiii.r 
(/tidlic  saints.  Epreuve  a\'ant  tonlc  lettre  et 
sur  papier  de  cliine  :  51  fr. 

La  Vieille  cl  saint  Fraiirois,  d'après  .\lle- 
iivi.  Epreuve  avant  la  lettre  sur  papier  de 
C.liino  :  ou  fr. 

I8j,>.  —  .VcKER.M.^N,  Dresdi;.  —  La  même  es- 
tampe :  M)  fr. 

Lu  1  ifnjr  aux  qiiiitri;  saints.  Epreuve  de 
1<"'  état,  a\aut  la  lettre  :  35  fr. 

La    inrii:r    rstamiif.   E[ireave   de   2"  état    : 


LUTZGENDORF.  Ferdinand, 
(baron  de*,  [icinlri'  jiIIciiuiikI  dr  l,i 
lin  (hi  X\llh'  sirclc,  lru\  ;iill:iil ,  ù 
Prtiguc  —  llisluiic. 

.\quarelle  : 

18-3,3.  —  Grl.nlinu,  \'iennl.  —  La  inmt  lii'- 
l'iii/ne  du  prince  de  Liiine,  le  li  sciitrmlire 
17'J2,  pies  L!uu.v-aux-Bois,  rejirésenté  sur  le 
champ  de  tialaille  au  moment  nu  il  s'arunec 
riinlre  nue  batterie.  Dessin  relevé  d'aqna 
relie   :  ;5  fr. 

LUTZENKIRCHEN,  P.-C.   ^;ni- 

\ruv  ilIlriiKiilil  (In  X\  111      si(''clc.    lit''   ;'i 
(  j)1iil;iii'. 

Estampes   : 

ISIT.  —  tJi-MTi;  Rii.M..  —  La  .<ainte  Vier'je 
earessce  par  l'Enfant  Jésus,  d'après  Lèuiiard 
de  \inei.  Estampe  en  liauteur.  —  L'Lncré- 
dulilé  de  suint  Tlwmus.  d'après  L.  Giiir- 
dano.  Eslamiie  en  Inryenr.  —  Louis  WIU. 
loi  de  i'r  ini:e.  d'apri'S  H.  \'illiers.  Estampe 
lie  forme  ovale.  Les  trois  jueees  ;  5  fr. 

LUYKEN,  Gaspard,  -lavmi-  d 
(l('ssinnt(.'ur  liolhinduis.  ni-  à  .ViiisIit- 
doin  en  KJGU. 

Dessnis    : 
18.5'J.  —  K.-iiEM.iN.  —  Vne  femme  lisant.  Des- 
sin au  crayon  noir,  à  la  plume  et  au  liistre  • 
4  fr.  50. 

1SG5.  —  C.AMBERLYN.  —  Dacid  Iruncliaiil  la 
tète  a  Ciillnth.  —  Le  Baplème.  Deux  dessins 
à  la  piume,  lavés  d'encre  de  Chine  :  7  fr. 

Estampes   : 
18'.)5,   —  ^■ENTE  X..,   -i   FÉVRIER.   —  Le    inus- 
siiere  de  la   Saint-Bnrthélernij.  Estampe   in- 
fi'li :■,  en   lart;eur  :  30  fr. 


LUYKEN,  Jean.  i;i-n\ciir  ri  ilcssi- 
iKilriir  liollnndttis.  lU'  n  A  ni.-'Irrdani 
m   ICI'.),   iiiuri   ni    ITTi. 

Dessins   : 

17.5(j.  —  Duc  DE  T.M.l.ARli.  —  L'adiirntiiin  du 
eeau  il'nr.  Uessni  .a  la  plume,  lave  de  jiistre. 
70   fr. 

177:.'.  —  HCCUIER.  —  Den.e  l'rnnlispiecs. 
Dessins  a  la  plume,  lavi's  au  lustre  :  '.i  fr. 

Un  titre  de  livre  et  lims  sujets  liispirupies. 
Dessins  :i  ],-i  plume  et  laves  ,-i  l'em  l'e  de 
Cliiii.'   :  ;,"i   fr. 

l';73.  —  LEMPKRErR.  —  l'i'te  de  riltuaie  Des- 
sin rolorie   :  7:!  fi 

1773.  —  DiOMs  Mi  iimw,  —  ;  ,/  huniine  (■! 
une  jeiiiinr  se  pi  nuirnriil  ilans  t'nliscu  rite,  lï 
la  faible  liirur  il  une  lanterne  qu'une  serran- 
te parle  deeant  eii.e.  —  Im-  frmnie  et  deur. 
nareiins  elieretieiil  un  nlijet  perdu  iluns  une 
me  u  la  lueur  d'une  (  handrllr.  Dcii.x  iles- 
siiis  1,-tve-^  an  liistri'  ,5  piiiiies-4  iionees)  : 
257  fr. 

i;7l..  —  \r.-iM\N  —  lii.i-srpl  peljts  sujets 
dirers  de  l'.ineien  'Lestanienl.  Dessins  à 
renere  de  Cliine  et  ,in  hisire,  mesin-ant 
trias  ]Miui'es  environ.  Ensemlile  :  2t  fr. 

Deii.x  sujets  :  L'Kte  et  l'Huer.  Dessins  a 
la  plume  et  à  rem/re  de  Chine  (Ij  pùuees-4 
pniiees,    :    :ili   fr. 

Le  mi  liai  /■/  rt  quatre  autres  sujels.  Des- 
siii.^  a  la  plume  et  a  renere  de  Chine,  in-S"  : 
12  fr. 

l'n  sacrifice  à  la  pinte  d'an  temple.  Dessin 
au  lustre  (7  |iouces-5  pouees)  :  12  fr. 

Ileire  lleiirniis  de  f, truie  1 1 1  éij  ulirre.  Des- 
sins au  hisIre  et  a  l'einre  de  Chine  (G  pouees- 
i  lioneesj  :  21  fr. 

>i.c  petits  sujets  de  riijneltes,  dont  une 
Iniiuneialinu.  Dessins  a  l'eud'e  île  Chine  : 
IS   fr, 

.'bernes  ttniiirsl iqiics.  —  .[telier  de  cliarpcn- 
tier.  r.iiei  |ietiis  sujets  en  travers.  Dessins 
au  histie  et  à  l'encre  de  Chine  :  2'.t  fr. 

/,(•  l'hrist  partant  sa  erid.r.  Dessin  a  la 
plunic'  et  a  l'eiiere  de  chine  (15  pouces-8' 
pouces)    :  3(i   fr, 

Deii.e  sujets  de  la  Ilihie.  Dessins  à  la 
plume  e.  a  l'encre  de  Chine  (15  pouces-8 
piiuces)    :  .5'.l  f|-. 

Tnas  sujet-,  pmir  <.  L'Hisloirc  de  la 
i.'hine  ».  Dessins  â  la  plume  (13  pouces-lii 
pouces)  :  37  fr. 

7"»c//.r  antres  sujets  puiir  la  même  liisluire 
i20  pniices-in  iHPinesj  :  GS  fr. 

L'Iulcrirur  du  temple  île  Saltininii  ,•  lii'i  i^ 

Trais  sujets  dieers  dont  un  titre  prair  nu 
.nias  :  18  fr. 
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ISU.  —  De  Sil.VESTRE.  —  i:E(jypli'  couverte 
de  sauterelles,  ou  la  Ituitiéiue  des  plaies  dont 
ce  pays  {ut  frappé.  —  Vne  caravane  en 
marcnc.  —  Une  tempête  et  quatre  titres  de 
livres,  uessins  à  la  plume,  lavés  à  l'encre 
ou  au  Distre  :  20  fr.  50. 

1858.  —  MouRi.\u.  —  La  manne  dans  le  dé- 
sert. Uessin  à  la  plume,  lavé  de  bistre  (28,3- 
36,2)   :  11  fr. 

1859.  —  Kaieman.  —  La  tour  de  Babel.  Des- 
sin à  la  plume,  lavé  de  bistre  :  12  fr. 

1863.  —  Vente  X...,  13  .avril.  —  Sujets  de  la 
Bible.  Treize  dessins  à  la  plume,  lavés  de 
liistre  :  8  fr.  50. 

1SG4.  —  Vente  X...,  0  mai.  —  tn  campement 
de  troupes.  Dessin  à  la  plume  et  à  l'encre  de 
Chine  :  2  fr. 

1865.  —  Camberlvn.  —  Sujet  de  V.Anrien 
Testament.  Composition  de  trois  figures.  — 
La  Délivrance  de  saint  Pierre.  —  Le  martyre 
de  saint  Paul.  Trois  dessins  à  la  plume,  la- 
vés d'encre  de  Chine.  Ensemble  :  5  fr.  50. 

VEnseveUssemenl .  —  La  Cftarité.  Deux 
dessins  en  hauteur,  à  la  plume,  lavés  d'encre 
de  Chine.  Ensemble  :  2  fr.  25. 

Massacre  des  Huguenots  à  Lyon.  Dessin  à 
îa  plume,  lavé  d'encre  de  Chine  :  5  fr. 

Une  place  publique  de  Hollande.  Dessin  à 
la  idume  lavé  d'encre  de  Chine  :  2  fr.  M. 

Estampes  : 

174-4.  —Quentin  ue  Lor.angère.  —Les  fiyures 
de  l'.incien  et  du  \ouveaH  Testament.  Deux 
■estampes  sur  grandes  feuilles  :  49  fr. 

1772.  —  Huquier.  —  Figures  de  l'Histoire 
des  Hébreu.r.  :  95  fr. 

Trente-sept  sujets  du  nouveau  Testament  : 
8  fr. 

Vinyl-huit  sujets,  parmi  lesquels  l'histoire 
d'Abraham,  :  13  fr. 

1798.  —  Fr.auenholz,  Nlremberg.  —  Les  Jé- 
suites missionnaires  en  audience  chez  l'em- 
jtcreur  de  la  Chine.  Estampe  grand  in-folio, 
en  largeur  :  3  fr. 

La  Saint  Barthélémy.  Eslanipc  in-folio,  en 
largeur  :  6  fr. 

1805.  —  De  Saint-Yves.  —  Uecueil  de  cent- 
cinquante  sujets  de  l'histoire  universelle 
Epreuves  avant  la  lettre  et  les  inmiéros.  Un 
volume  in-4".  —  Plus  «  Ethica  naturalis  »  ou 
Uecueil  de  cent  estampes.  Figures  symboli- 
ques sur  l'histoire  universelle.  Un  volume 
in-40.   Ensemble  :  126  fr. 

1820.  —  Comte  Potocki.  —  Traits  histori- 
ques; Allégories;  Titres  de  livres;  Vignettes. 
Un  lot  de  quarante-neuf  estampes  :  4  fr. 

1833.  —  Comtesse  d'Einsiedel.  —  Moïse  frap- 


pant  le   rocher.   —  Bataille   de  .I(jsur.    Deux 
estampes  grand  in-folio,  en  largeur  :  2  fr. 

Paul  et  Barnabe  à  Lyst.a.  —  Conversion 
de  Saint  Paul.  Deux  estampes  grand  in- 
folio, en  largeur  :  3  fr. 

ISi;!.  —  Weigel,  Leipzig.  —  Historiœ  cele- 
berrimœ  Vetcris  cl  \ovi  Testamenti  iconibus 
representatœ,  in  lucem  editœ  â  Ch.  Weige- 
lio,  Nuremberg,  1707.  Epreuves  grand  in-fo- 
lio ;  50  fr. 

Théâtre  des  Martyrs.  Cent  cinq  estampes, 
petit  in-4'',  en  largeur  :  28  fr. 

De  Bykorf  des  Geniœds,  honing  Zaamcln- 
de  uil  allerley  Bloemcn,  .Amsterdan  1711. 
111-8°  :  10  fr. 

1855.  —  V.AN  den  Zande.  —  Le  duc  d'Aivjou 
ciht)tiant  dans  son  entreprise  .sur  Anvers,  en 
l'année  1583.  Deux  épreuves  :  la  première  à 
l'eau-forte  pure;  la  seconde  terminée.  En- 
semble :  4  fr. 

1865.  —  Camberlyn.  —  Henri  IV,  roi  de 
France,  promulgant  l'édit  de  \antes.  Epreu- 
ve de  !»'■  état  :  6  fr. 

Louis  XIV  révoquant  Védil  de  Nantes. 
Epreuve  de  l^''  état  :  4  fr. 

1877.  —  FiRMiN  DiDOT.  —  La  Saint-Barthe- 
leniy.  —  Assassinat  d'Henri  IV.  Deux  estam- 
pes petit  in-folio  :  20  fr. 

1895.  —  VENTE  X...,  4  FÉVRIER.  —  La  Saint- 
Barthelerny.  Epreuve  en  largeur  :  20  fr. 

LUYKX  VON  LUXENSTEIN, 
F.-J.,  (lil  Leux,  iiciiilrc  liolhmilais 
(le  la  seconde  moitié  du  X\  11''  siècle. 
—  Porirail  ;  Histoire;  Iiiiérieurs. 

1842.  —  Thiei.ens.  —  Un  intérieur  rustique. 
Bois  (35-29)  :  210  fr. 

1863.  —  Gli.KiNU.  —  Le  Départ  du  mauvais 
sujet.  Bois  (66-56)   :  3.250  fr. 

1873.    —    Rrienfn,  Bruxelles.    —    Un  inté- 
rieur :  3.300  fr. 
Autre  intérieur  :  3.200  fr. 

LUZ.  Jean,  |)('inlrc  liolhnidais.  — 
Histoire. 

1730.  —  HOET.  —  Saint  Paul  ravi  (tu  troi- 
sième ciel  :  ■i83  fr. 

LYEN  (Vani,  Jacques,  pcinlre  el 
graveur  llaniand  du  mili(!u  du  WlIT 
siècle.  —  l'orlrail. 

1896.  —  Madk.moi.sklle  de  CiioiSEUL.  —  Por- 
trait de  l'auteur.  Il  s'est  représenté  j)resni!e 
de  face  dans  l'embrasure  d'une  <'roiséc,  enca- 
drée de  vignes,  la  palette  à  la  main  gauche 
et  montrant  de  la  main  droite  un  tableau 
allégorique  posé  devant  lui  (135-102)  :  2.915  fr 
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LYN  MANS  (Van  ,  prinliv  lla- 
mand. —  Scriics  iiiilihiiii'-.. 

ISG'J.  —  GOLD-SMliiT.  —  i  oinbnl  de  cavalerie 
sur  II'  haut  il'iiiii'  munlaijnc  .IIO-ISO)  :  '230  t'r. 

LYNCH.  Albert,  [mmiiIiv  IVaiirais 
(■oiili'in|ior;\iii.  —  (  iciii  r  ;  .\i|iiarcll('s. 


1  (,•(■  du  iialiiis  h'ai'ih  •<!•  ■(  Ituinr,  avec  (iin- 
lanies  .   1.7:;i  l'i-  . 

LYREUX.   -iMVciii'  rraiH:ais. 

Kstamiie.s    : 
isry.  —  RoTH.  —  /.(•  ;;./,■  de  fatniUe,   il'a- 
pii's  (Ireuze.   Epreiivo  avec  [lolites  iiinryes  : 


LYS,    (Van    der  .    Jean,    iM'inlrc 
liollaiidais,  m''  ;i   (  tldi'iiiiHiiir^-.   Hdns- 


Aquarelles  : 
ISDô.   —   \E.\TK   X...,    39   MAI.    —    Désespoir: 
120  fr. 

is'j^.    —    \i;m[;  o,    dk    Pf.nnk.    —    l'ier^e    et    j    Noil  (hllis  la  |ir(Mllit'Tr  iiioil  it'  i  lu  X  \' 1 1 
jian  :  Va)  [r.  .siAclc, —  l'aysai^r;   |''(Hi.'.s  dr  \iilayr 

Mascaradi'.s  ;  (  ii'iirc 


LYNHOVEN  Vam,  N.,  lii-avi-ur 
cl  dcssiiiiili'iir  liollauiiais  du  niilicii 
(lu  \\\\    sir.-l.-. 

Dessins    : 

17T(i.  —  N'KVMAN.  —  Deii.r  petits  ijaijsiirjes 
avec  ehaiiinieres  et  sujets  militaires.  Dessin 
;■]  !a  (rliiine  et  an  lustre    0  ]Hjiires-7  p)  :  12  fr. 

LYNT    Van  . 

18S2.  —  Hamii.tiin.  Lundre.'^.  —  ]'iie  ilii  pa- 
t  lis  I  ■iparule  ,  l.iU  tr. 


18GS.  —  RiNECKKii.  —  l'a<teirale.  13ois  (-'kî- 
GTi  :  2(1(1  !r. 

1%'J.  —  (  iol-U.s.xuiiT.  —  l!ai;iriense  dans  an 
■^lai/saue  (oS43)   :  00  f;\ 

IKSl.  —  Maieami.  —  fa'i<H':)e  avec  riiseades  : 
510  fr. 

iNOà.  —  Mav.  —  Sdliliits  el  euiirlisanes  !l,jO- 
2!.(n   •  2.0110  fr. 

LYVENS  nu  LYVINS.  \  ..ir 
LIEVENS. 
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